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Übersicht  über  das  Gebiet.  Die*  Kenutnia  der  maRnetischcn  Eigen- 
schaft geht  zwar  ebenso  wie  die  der  elektrischen  bis  in  das  fmhe  Altertum 
zurück:  einige  der  wichtigsten  Grundtatsachen  wurden  aber  erst  m  der  Neuzeit 
entdeckt,  und  erst  im  Laufe  des  neunzehnten  Jahrhunderts  hat  das  Gebiet  seine 
jetzige,  früher  nicht  geahnte  Ausdehnung  angenommen.  Während  femer  die  mag- 
netischen Erscheinungen  früher  ein  in  sich  abgeschlossenes  Ganzes  bildeten,  haben 
sie  nunmehr  einen  vielfältigen  und  zum  Teil  sehr  innigen  Zusammenhang  mit 
allen  anderen  Gebieten  der  Physik  gewonnen,  ganz  besonders  mit  den  elektrischen 
'Erscheinungen.  Es  handelt  sich  hier  einerseits  um  jene  Wechselwirkungen  zwischen 
elektnschen  und  magnetischen  Kräften,  welche  die  „elektromagnetischen"  und  die 
„magnetelektrischen"  Erscheinungen  hervorrufen,  andererseits  (und  im  Znsammen- 
hange hiermit)  darum,  daß  man  häufig  mit  gutem  Erfolge  Magnete  als  elektrische 
Stromgebilde  oder  umgekehrt  Ströme  als  magnetische  Gebilde  auffassen  kann. 
Auch  mit  den  Lichterscheinungen  besteht  ein  derartiger  doppelter  Zusammen- 
hang: tatsachliche  Wechselwirkungen  einerseits  und  der  Aufbau  der  Lichttheorie 
auf  elektromagnetischer  Grundlage  andererseits.  Von  großem  Interesse  sind 
schließlich  auch  die  Beziehungen  des  Magnetismus  zur  Mechanik  und  zur  Lehre 
von  der  Wärme. 

Unter  diesen  Umständen  ist  es  begreiflicherweise  unmöglich,  das  Gebiet 
scharf  abzugrenzen,  und  die  Frage,  wo  gewisse  Erscheinungen  oder  Theorien  ein- 
zuordnen seien,  wird  oft  nur  nach  äußeren  Rücksichten  entschieden  werden  können 
und  dürfen.  Auch  für  die  Gliederung  des  Gebietes  selbst  gibt  es  keine  zwingende 
Richtschnur,  und  es  ist  kaum  vermeidhch,  Einzelheiten  vorwegzunehmen  oder  an 
späterer  Stelle  nachzutragen. 

Im  folgenden  ist  das  ganze  Gebiet  in  neun  Artikel  eingeteilt,  nämlich 

L  Magnetismus  im  allgemeinen  (Herstellung,  Eigenschaften  und  Wirkungen 
dauernder,  unveränderlicher  Magnete). 

II.  Magnetische  Messungen  (ebenfalls  insoweit  unveränderliche  Magnete  m 
Betracht  kommen). 

in.  Magnetische  Induktion  (Erregung  und  Veränderung  des  Magnetismus, 
Remanenz,  Hysteresis,  Schirmwirkung  usw.). 

IV.  Magnetische  Eigenschaften  der  verschiedenen  Stoffe  (Ferro-,  Para-,  Dia-, 
Kristallmagnetismus). 

V. — VII.  Beziehungen  zur  Mechanik,  zur  Wärme,  und  zum  Licht. 

VIII.  Beziehungen  zur  Elektrizität,  d.  h.  Elektromagnetiamua. 

IX.  Erdmagnetismus  (insoweit  eine  Übersicht  über  dieses  Gebiet  für  die 
Physik  selbst,  unabhängig  von  der  Geophysik,  von  Bedeutung  ist)^. 

1  Auf  die  Vorgeechichte  des  Magnetumns  koon  hier  nicht  eingegangea  werden  Nach 
schwachen  Ansätzen,  -welche  die  Griechen  und  die  Araber  machten,  sind  G-boug  Haatmann 
(1544)  und  Robert  Norman  (1580)  als  Vorläufer,  William  Gn^BKRT  (1600)  aber  und  Atha- 
NASius  KmcHER  (1634)  als  Begründer  der  Lehre  anzusehen  Ausfuhrliche  Angaben  findet  man 
in*  J.  RosENBERGER,  Geschichte  der  Physik  (Braunach-weig  1882)  und  M.  Lamont,  Handbuch 
des  Magnetismus  (Leipzig  1867,  namentlich  S.  423 — 4S0). 
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I.  Magnetismus  im  allgemeinen. 

Voa  F.  Auerbach. 


A)  Material,  Form  und  Herstellung  der  Magnete  und  Elektromagnete. 

Die  erste  Frage,  die  sich  uns  darbietet,  ist  die  nach  dem  Material,  aus 
dem  man  Magnete  herstellt,  nach  den  Formen,  die  man  diesem  Material  zu  geben 
hat,  und  nach  dem  Verfahren,  wie  man  sie  in  den  magnetischen  Zustand  bringt. 
Wir  wollen  deshalb  mit  diesen  Fragen  beginnen,  müssen  dabei  aber  einige  Haupt- 
begriffe der  ganzen  Lehre,  über  die  ev.  weiter  unten  nachzulesen  ist,  naturgemäß 
schon  voraussetzen. 

Material.  In  früherer  Zeit  bediente  man  sich  zu  magnetischen  Unter- 
suchungen vorwiegend  natürlicher  Magnete,  also  der  bereits  im  magnetischen  Zu- 
stande sich  vorfindenden  Minerale,  namentlich  des  Magneteisensteins  {FeO-\-  Fe^^  0^) 
und  wohl  auch  des  Magnetkieses  {^  FeS  -^  Fe^  S^ ;  letzterer  ist  aber  wesentlich 
schwächer  magnetisch  als  ersterer.  Seit  man  indes  Magnete  künsthch  bequem 
herzustellen  weiß,  zieht  man  diese  selbstverständlich  vor,  da  das  Material  weitaus 
zugänglicher,  homogen  und  isotrop,  der  Bearbeitung  leichter  fähig  und  deshalli 
zur  Herstellung  der  verschiedenartigsten  Formen  geeigneter  ist.  Dieses  Material 
ist,  da  Kobalt  und  Nickel  nicht  m  Betracht  kommen,  ausschließlich  Eisen  und 
Stahl.  Und  zwar  kommt  es  darauf  an,  ob  es  sich  um  die  Herstellung  tempo- 
rärer Magnete  handelt,  d.  h.  solcher,  die  man  nur  vorübergehend  magnetisiereu 
und  nach  dem  Gebrauche  wieder  entmagnetisieren  will,  oder  um  die  Herstellung 
permanenter  Magnete,  die  dauernd  magnetisch  bleiben  sollen.  In  jenem  Falle 
benutzt  man  weiches  Eisen,  am  liebsten  schwedisches  Schmiedeeisen,  oder  weichen 
Gußstahl;  in  diesem  Falle  hingegen  harten  StahU,  am  häufigsten  Wolframstahl. 
Je  weicher  das  Matenal,  desto  leichter  verliert  es  den  Magnetismus  wieder,  je 
härter,  desto  dauernder  behält  es  ihn  bei;  man  hat  dabei  die  ganze  Reihe  der 
Zwischenstufen  zur  Verfügung,  je  nach  den  Zwecken,  die  man  verfolgt. 

Bei  den  Elektromagneten  kommt  noch  das  Material  des  erregenden  Strom- 
leiters (Kupferdraht)  und  das  Isolationsmatenal  in  Betracht. 

Form.  Sehr  mannigfach  sind  die  Formen,  die  man  den  Magneten  geben 
kann.  Die  Wahl  richtet  sich  nach  den  Zwecken,  denen  sie  dienen  sollen.  Ins- 
besondere ist  von  entscheidender  Bedeutung:  a)  ob  der  Magnet  schwach  oder 
mäßig  oder  kräftig  oder  ganz  besonders  kraftig  wirken  soll;  b)  ob  er  mehr  in 
die  Nähe  oder  Feme  wirken,  d.  h.  ob  er  auf  Tragkraft  oder  Anziehung  oder  In- 
duktion beansprucht  werden  soll;  c)  ob  es  auf  rasche  Wirkung  ankommt;  d)  ob 
er  wenig  Platz  und  ev.  auch  bestimmt  geformten  Raum  einnehmen  soll;  e)  ob 
er  geringes  Gewicht  haben   und  überhaupt  bequem  transportabel  sein  soll  usw. 

Die  wichtigeren  Magnetformen  sind  die  folgenden: 

1  SEaviNQTON  Savary  (Phil.  Trans.  36.  295  1729)  scheint  zuerst  die  Verwendung  von 
gehärtetem  Stahl  zu  Magneten  angegeben  zu  haben 
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1.  Magnetstäbe,  geradlinig,  Lange  meist  5  bis  HO  cm,  Querschnitt  ent- 
weder rechteckig  (Breite  meist  ^/g  bis  H  cm,  Dicke  meist  1  bis  10  mm)  oder 
kreisförmig  (^/^  bis  5  cm  Durchmesser).  Für  besondere  Zwecke  werden  statt  der 
Stäbe  auch  Rohren  benutzt. 

2.  Magnetnadeln,  von  Stäben  entweder  nur  durch  die  geringere  Größe 
und  namentlich  die  genngere  Dicke  unterschieden,  oder  insofern  auch  durch  die 
Form,  als  sie  nach  beiden  Seiten  hin  zugespitzt  sind,  und  zwar  entweder  gleich 
von  der  Mitte  an  oder  erst  in  der  Nahe  der  Enden;  eine  Form,  die  besonders 
dann  von  Vorteil  ist,  wenn  die  Nadel  als  Zeiger  dienen  soll.  Solche  Nadeln 
werden  drehbar  gemacht,  indem  sie  auf  eine  Spitze  gesetzt  oder  an  einen  Faden 
gehangt  oder  (für  Drehung  in  vertikaler  Ebene)  mit  einer  Achse  \  ersehen  und 
mit  dieser  auf  ein  Lager  gelegt  werden. 

3.  Hufeisenmagnete  (im  weiteren  Wortsmne);  nämlich:  U-Form  (ü).  Huf- 
eisenform (im  engeren  Sinne,  ü)>  Lyraform;  femer  LJJ-Form  (aus  einem  Stuck 
oder  aus  drei  Stucken  zusammengesetzt);  endlich,  mit  beiderseits  nochmaliger 
Umbiegung,  die  QJ-Form,  ev.  mit  axialer  Aushöhlung  der  oberen  Schenkel. 
Besonders  die  beiden  letztgenannten  Formen  spielen  in  der  Wissenschaft  wie  in 
der  Technik  eine  hervorragende  Rolle. 

4.  Zahlreiche  andere  Formen:  Kugel  undEUipsoid  (für  theoretische  Unter- 
suchungen wichtig),  Scheibe,  Glockenmagnet  (für  Galvanometer,  vgl.  Art. 
Strommessung),  Ring  oder  Toroid,  geschlitzter  Ring  oder  geschlitztes 
Toroid  (von  dem  gleich  noch  die  Rede  sein  wird)  usw. 

P).  Systeme  mehrerer  Magnete:  Stabe,  parallel  miteinander  zusammen- 
gekittet oder  auch  mit  kleinen  Abstanden  voneinander  und  irgendwie  zusammen- 
gehalten, sog.  Magazine.  Die  Kraft  wird  dadurch  naturlich  erhöht,  jedoch  wegen 
der  Schirmwirkung  nicht  in  entsprechendem  Verhältnis,  so  daß  das  Matenal  nicht 
gut  ausgenutzt  wird.  Um  dem  wenigstens  teilweise  zu  steuern,  trennt  man  die 
einzelnen  Stäbe  durch  nicht  magnetische  Schichten;  die  Leistung  ist  zwar  dann 
immer  noch  kleiner  als  die  aller  einzelnen  Lamellen  (jede  für  sich)  zusammen- 
genommen, aber  betrachtlich  größer  als  die  Leistung  eines  einzigen  Magneten 
von  gleicher  Eisenmasse,  weil,  wiedenim  im  Zusammenhange  mit  der  gegenseitigen 
Schwächung  m  der  Quernchtung  der  Molekularmagnete,  mehr  freier  Magnetismus 
zur  Geltung  gelangt  Auch  bei  Hufeisenmagneten  kann  man  derartige  Ver- 
einigungen vornehmen.  Natürlich  kann  man  zur  Trennung  auch  Luftschichten 
benutzen,  wenn  man  die  Stäbe  an  einem  Ende  (oder  beim  Hufeisen  an  der 
Wurzel)  irgendwie  miteinander  fest  verbindet.  Ein  anderes  Mittel  besteht  darin, 
daii  man  die  mittelste  Lamelle  am  weitesten,  die  beiden  ihr  benachbarten 
weniger  usw.  hervorragen  und  die  äußersten  am  weitesten  zurückstehen  läßt. 
Femer  gehören  hierher  die  von  Knight,  Coulomb,  Scoresüv  und  Jamtn  kon- 
straierten  Blatter- und  Lamellenmagnete  (die  letzterer  als  Normalmagnete  bezeichnet), 
bei  denen  eine  mehr  oder  weniger  große  Zahl  breiter,  dünner  Lamellen  zusammen- 
gelegt sind  (gewöhnlich  so,  daß  die  etwas  längeren  mittleren  Lamellen  über  die 
äußeren  hervorragen)  und  dadurch  die  Wirkung  erzielt  ist,  daß  die  Kraft  nicht, 
wie  bei  einer  einzelnen,  nur  an  den  Enden  beträchtlich  ist,  sondern  ohne  er- 
hebhche  Schwächung  bis  in  die  Mitte  sich  fortsetzt;  die  gesamte  Kraft  ist  dann 
verhältnismäßig  groß;  auch  lassen  solche  dünne  Lamellen  den  Magnetisiemngs- 
prozeß  leichter  ins  Innere  eindringen.  In  der  Technik  pflegt  man  die  zu  mag- 
netisierenden  Eisenkörper  schon  zur  Vermeidung  der  sonst  in  ihrem  Innern 
auftretenden  Wirbelströme  aus  zahlreichen  Lamellen  zusammenzusetzen.  Endlich 
sind  noch  die  Kombinationen  zu  erwähnen,  bei  denen  zwei  Magnete  kreuzweise 
verbunden  werden  (ToeplerI)  oder  gar  mehrere  solche  in  Form  einer  Rosette 
zusammengefügt  werden  (Kompaß). 

1  A.  TOEPLER,  Berl.  Sitz-Ber.  1883.  S.  925 
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A  t  ti  che  Magnete.     Man  versteht  darunter  solche,  welche,  obwohl  um 
Ah     ^drehbar,   doch   dem  Einfluß    des  Erdmagnetismus   nicht  untervs-orfen 
r"d  "also^^keine  oder  T\'enig9tens  nur  eme  sehr  geringe  Richtkraft  besitzen.    Man 
t"      H  Effekt  auf  verschiedene  Weisen  erzielen,   die  einfachste  und  älteste 

MKhode'besteht  dann,  daß  man  die  Achse,  um  welche  die  Nadel  sich  drehen 
k-mn  in  die  Richtung  des  magneüschen  Mendians  bringt;  m  der  Ebene,  in 
d^  die  Nadel  sich  bewegen  kann,  gibt  es  dann  keine  ausgezeichnete  Richtung 
mehr  sie*  ist  astatisch.  Indessen  sieht  man  ein,  daß  diese  Einrichtung  praktische 
Unhequemlichkeiten  mit  sich  bnngt,  da  die  Drehungsebene  eine  schiefe  Lage 
^  erhalt.      Man    zieht    es    daher 

vor,  die  Wirkung  des  Erd- 
magnetismus zu  kompensieren, 
und  zwar  entweder,  indem  man 
einen  Magneten  m  geeigneter 
Stellung  und  Entfernung  fest 
aufstellt^  oder  indem  man  eine 
zweite  Nadel  mit  der  ersten  um 
dieselbe  Achse  drehbar  derart 
anbringt,  daß  sie  stets  ent- 
gegengesetzt gerichtet  ist;  man 
spricht  dann  von  einem  asta- 
tischen Nadelpaar  2.  Damit  das 
Paar  völlig  astatisch  sei,  müssen 
beide  Nadeln  natürlich  genau 
gleich  stark  magnetisch  sein. 
Bis  zu  dem  für  die  meisten 
Zwecke  erforderlichen  Grade 
ist  das  leicht  zu  erreichen;  für 
ganz  ferne  Untersuchungen  kann 
sich  aber  doch  die  kleine  noch 
verbliebene  Differenz  störend 
geltend  machen.  Für  solche 
Fälle  ist  zuerst  von  Stefan'', 
dann  von  H.  du  Bois  ^  die  Be- 
nutzung der  Schirmwirkung  des 
Eisens  (s.  w.  u.),  z.  B.  die 
geeignete  Überstülpung  eines 
weichen  Eisennnges  \  orge- 
schlagen  und  ausgeführt  wor- 
den („Differential- Asta- 
sierung").  Durch  derartige 
Einrichtungen  wird  die  Brauch- 
barkeit der  Magnete  zwar  modi- 
fiziert, und  man  muß  andere  als  die  gewöhnhchen  Anordnungen  treffen,  dafür  \md 
aber  die  Empfindlichkeit  offenbar  eine  sehr  viel  größere.  Die  wichtigste  Anwen- 
dnng  ist  die  auf  Galvanometer  (s.  Art.  Strommessung.     Bd.  IV,  S.  272). 

Elektromagnete.  Die  Formen  sind  hier  im  Prinzip  dieselben  wie  bei  den 
Stehlmagneten,  nur  kommt  noch  die  Mannigfaltigkeit  der  Bewickelung  mit  Strom- 
leiteni  (entweder  direkt  oder  auf  übergeschobenen  GesteUen  resp.  Hülsen)  hinzu. 
Bei  geradlinigen  Stäben  wird,  je  nach  den  Zwecken,  die   ganze  Länge  oder  nur 

1^  ?^  Astasienin|  röhrt  von  BiOT  n.  Savaät  her.  Ann.  chim.  phys  15.  1820,  BiOT, 
wSS'  r  Ä  ^^^-  ^'  ^-  ^36-  —  2  Ampähe,  Ann,  chim.  phys  18.  1821  —  3  j.  Stefan, 
W3ed.  AxuL  17.  935.   1S82.  -  4  H.  du  Bois.  Wied.  Ann.  65     34.    1898. 
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der  mittlere  Teil,  oder  nur  das  eine  oder  andere  Ende  umwickelt,  ev.  nuch  ver- 
schiedene Stellen  verschieden  reichlich.  Insbesondere  kann  man  bei  Hufeisen- 
magneten entweder  alles  oder  nur  che  Schenkel  oder  nur  das  Joch,  d.  h.  das 
mittlere  Verbindungsstück  bewickeln;  auch  einseiti(j[  bewickelte  Hufeisen  hat  mau 
angewandt  (aimant  boiteux  \on  Du  Moncül).  Sodann  sind  die  Elektromagneten 
mit  EisenhuUe  zu  erwähnen  (Romkushausen,  Guill^nffn,  Fahre),  beistehend  aus 
1,'oradem  Stab,  zylindrischer  Spule  um  ihn  herum  und  einem  Eisenzyhnder  um 
die  Säule  herum;  da  Stab  und  Zylinder  aai  einen  F-nde  miteinander  verbunden 
sind,  stellen  sie  gewissermaßen  zwei  konaxiale  Schenkel  dar. 

Die    zur  Zeit   am   meisten   benutzten    i'llektromagncte    sind    in    den   Figuren 
1   bis  -l   abgebildet.     Figur  1   stellt  einen   jj -förmigen  Magneten  mit  stehenden 


Fjfjur  -2. 


Schenkeln  dar,  Figur  2  ist  ein  Typus  des  F  T -förmigen  Magneten,  wie  er  zuerst 
\on  RuHMKORi-T^  angegeben  und  von  Fakaday  benutzt  wurde,  und  wie  er  seit- 
dem zu  den  meisten  Untersuchungen  über  magnetische  Felder,  Diamagnetismus, 
Drehung  der  Polarisationsebene  des  Lichtes  usw.  angewandt  wird;  Figui  9  und  4- 
endhch  sind  Formen,  die  neuerdings  von  H.  du  Bois^  zum  Zwecke  der  Erzielung 
recht  starker  Felder  angegeben  worden  sind,  und  zwar  ist  Figur  3  der  Ring- 
Klektromagnet  (in  i/ib  der  natürlichen  Größe),  Figur  4  der  leichtere  und  weniger 
kostspiehge,  aber  auch  nicht  ganz  so  leistungsfähige  Halbring-Elektromagnet 
(in  Vio  d^r  natürlichen  Größe).  Bei  dem  Ringe  lassen  sich  die  linke  und  die  rechte 
Hälfte  und  damit  auch  die  Pole  F  mittels  des  Schlittens  S  und  der  Kurbel  G 
m  verschiedene  Abstände  voneinander  bnngen;  bei  dem  Halbringe  ist  eben- 
faUs  eine  Auseinanderschiebung  längs  der  Achse  Aj^A^  möghch,  außerdem  können 
aber  die  beiden  Hälften  mittelst  der  Schrauben  Ä'^jÄTg  auch  gegeneinander  ver- 
dreht werden.     Beide  Modelle  gestatten  femer  (durch  Herausziehen  von  Kernen 

1  RUHMKORFF,  CR.  23  S.  417  u.  538.  1846  —  Ann.  chlm.  phys.  (3)  18.  S.  318  1840. 
—  2  H.  DU  Bois,  Wied,  Ann.  61.  S  537.  1894.  —  Drudes  Ann.  61.  S.  199.  1900.  —  Der  Ring- 
magnet wild  von  SiEMBNS  &  Halske,  dei  Halbringmagnet  (in  2  Größen)  von  HLajitmann  &  Braun 
in  Frankhirt  gebaut 
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bei   L  L    bzw.  Q  C-,)  Durchsicht   von  Pol  zu  Pol.     Auf  die  weiteren  Kinzclhcitcn 
kann  hier  nicht  eingegangen  werden. 

Endlich    sei   noch    em    für  Demonstrationszwecke    geeifjnctor   „Uni vors ;il- 
elektromagnet"  erwähnt,  den  Oberbeck i  angegeben  hat    In  einen  rpchti'rkin<'n 
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Rahmen,  dessen  senknichto  St.'ibc 
aus  Messing,  dessen  wagercclitc  aus 
weichem  Eisen  bestehen,  können  zwol 
getrennte  zylindrische  Elektrom.igucl«' 
in  der  mannigfachsten  Weise  (boidi' 
oben  oder  unten  oder  einer  oben, 
einer  unten  usw.)  und  in  helicbigoiu 
Abstände  eingesetzt  werden;  es  lassen 
sich  dann  zahlreiche  Versuche  be- 
quem anstellen. 

Magnetisierungsmethoden. 
Es  sei  hier  nur  eine  kurze  Obcrsu-lil 
gegeben  2. 

1.  Induktion  (im  engeren 
Wortsinne).  Man  bringt  den  betref- 
fenden Eiscnkörper  in  ein  magneti- 
sches Feld,  d.  h.  m  die  Nahe  magne- 
tischer KörjDer;  Spezialfall:  man  I(«gt 
ihn  m  die  Richtung  des  magnetischen 
Meridians  der  Erde.  Die  meisten 
Eisenkörper  nehmen  auf  diese  Weise 
sogar,  ohne  daß  man  dies  beabsich- 
tigt, etwas  Magnetismus  an,  beson- 
ders während  ihrer  Ilerstelhing  und 
Bearbeitung.  Bei  den  Dynamo- 
maschinen werden  diese  Spuren  von 
.  Magnetismus   sogar,    wie   man  weiß, 

mit  Erfolg   als  Ausgangspunkt  ihrer  Wirkung  benutzt. 

2.  Streichen.     Der    einfachste   Strich   bestellt   darin,    daß    man    den    Slab 

wiederholt  in  derselben  Richtung  über 
einem  Magnetpol  fortzieht  oder  umge- 
kehrt mit  einem  Magnetpol  daniber 
streicht  Auch  kann  man  die  hnke 
Hälfte  m  der  bezeichneten  Weise  mit 
einem  Pol,  die  rechte  mit  einem  ent- 
gegengesetzten behandeln.  Endlich  kann 
man  auch  zwei  entgegengesetzte  Pole 
in  der  Mitte  aufsetzen  und  gleichzeitig 
nach  beiden  Enden  hin  bewegen,  dies 
wiederholen  usw.  Der  Doppelstrioh  be- 
steht darin,  daß  man  zwei  entgegen- 
gesetzte Pole  in  einigem  Abstände  von- 
einander in  gleicher  Richtung  von  der 
Mitte  nach  einem  Ende  bewegt,  dann 
zurück  über  den  ganzen  Magneten  usw., 
■p-i^-      V      1     ,,  ''^^^  schließlich  in  der  Mitte  aufynhÄr«»« 

sr^itd^f^^^etr  ^^'^"^  '-^'"'"'''^  M.^^^  Xf^z. 


Figur  3 


Figur  4, 


2  Ausführliche  Augaben  findet  man 
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H.  Anlegen  an  einen  Magneten,  sei  es  einen  permanenten  Stalilmagneten, 
sei  es  an  einen  Elektromagneten,  jedenfalls  aber  so,  daß  das  zxi  magnetisierende 
Stück  den  Anker  des  Magneten  (s.  ii.)  bildet.  Je  nach  der  Form  des  zu  magne- 
tisierenden  Stuckes  wird  man  dabei  anders  geformte  Magnete  wählen,  immer 
nämlich  so,  daß  das  Ganze  einen  recht  einfachen  und  vollkommenen  magnetischen 
Kreis  bildet.  Beim  Anlegen  muß  man  femer  darauf  achten,  wo  man  die  Pole 
erhalten  will.  Zur  Erzielung  einer  kraftigen  Magnetisiemng  reicht  eine  Minute 
meist  aus,  gut  ist  es,  wahrend  dieser  Zeit  das  Stuck  zu  klopfen  oder  hin-  und 
herzuschieben.  Besonders  starke  Magnete  erhält  man  durch  mechanische  Härtung 
(mittels  der  hydraulischen  Presse).  Soll  der  Magnetismus  recht  dauerhaft  sein, 
so  bringt  man  das  Stuck  nach  dem  ersten  Anlegen  für  eine  halbe  Stunde  in 
den  Dampf  siedenden  Wassers,  magnetisiert  dann  wieder  usf. 

4.  Elektrische  Erregung.  Man  umgibt  den  Körper  in  geeigneter  Weise 
(vgl.  Art.  Elektromagnetismus)  mit  Windungen  eines  Stromleiters  und  schickt  einen 
Strom  durch  diese  in  geeigneter  Richtung  hindurch.  Die  schon  besprochenen 
Elektromagnete  stellen  auf  solche  Weise  hergestellte  temporare  Magnete  dar; 
die  Wmdimgen  bleiben  dauernd  auf  ihnen  befestigt.  Stahlkörpcr,  die  für  Dauer- 
magnete bestimmt  sind  und  entsprechend  stärkere  Ströme  beanspruchen,  werden 
nach  der  Prozedur  herausgenommen. 

Die  elektnsche  Methode  ist  zum  Studium  der  Gesetze  dos  Magnetismus 
weitaus  am  geeignetsten,  weü  sie  am  meisten  und  in  der  kontrollierbarsten  Weise 
variiert  werden  kann. 

Eine  zuweilen  mit  gutem  Erfolg  anwendbare  Modifikation  des  elektrischen 
Verfahrens  ist  das  Halten  der  Nadel  oder  dergleichen  an  eine  Stelle,  durch  die 
hindurch  eine  elektrische  Entladung  erfolgt,  z.  B.  die  einer  Elektrisiermaschine. 

Verschiedene  Arten  der  erzeugten  Magnetisierung.  Je  nach  den 
Einzelheiten  des  magnetisierenden  Verfahrens  kann  der  betreffende  Körper  in 
sehr  verschiedener  Weise  magnetisch  werden.  Insbesondere  ist  zu  unterscheiden 
zwischen  longitudinaler,  transversaler,  radialer  und  zirkularer  Magnetisierung. 

Die  gewöhnliche  Magnetisierung,  d.  h.  diejenige,  bei  welcher  die  Achse  der 
Magnetisierung  mit  der  vorherrschenden  Dimension  des  Körpers  zusammentrifft, 
kann  man  Longitudinal-  oder  Längsmagnetisierung  (Figur  Da)  nennen,  die 
Pole  liegen  an  den  Endflächen  oder  nicht  eben  weit  von  ihnen  entfenit  und 
werden  durch  zwei  Querschnitte  des  Körpers  dargestellt  Ein  besonderer  Fall  der 
Langsmagnetisierung  tritt  bei  Körpern  ein,  welche  einen  sogenannten  mehrfach 
zusammenhangenden  Raum  erfüllen,  z.  B.  beim  Ringe.  Em  solcher  Ring  hat,  wenn 
er  überall  längs  seiner  Achse  und  zwar  gleichförmig  magnetisiert  ist  (c),  gar  keine 
Pole,  er  ist  apolar  und  hat  daher  auch  kein  äußeres  Feld;  man  nennt  ihn 
neuerdings  häufig  „magnetisches  Toroid".  Schneidet  man  aus  ihm  ein  durch 
zwei  Querschnitte  begrenztes  Stück  von  geringer  Höhe  heraus,  so  erhält  man 
in  dem  Rest  das  „geschlitzte  Toroid",  dos  sich  von  dem  geschlossenen  nur 
dadurch  unterscheidet,  daß  die  Kraftlinien  em  kurzes  Stück  durch  Luft  hindurch- 
gehen; nur  m  diesem  Räume,  zwischen  den  beiden  zu  entgegengesetzten  Polen 
gewordenen  Schnittflachen,  herrscht  ein  Feld,  hier  aber  ein  besonders  kräftiges  — 
vgl.  das  oben  über  den  du  Bois sehen  Magneten  Gesagte. 

Naturlich  kann  em  Ring  auch  anders  magnetisiert  werden,  etwa  so,  daß  er 
au  zwei  entgegengesetzten  Punkten  entgegengesetzte  Pole  hat;  er  kaim  dann  als 
aus  zwei  halbkreisförmigen  Magneten  bestehend  aufgefaßt  werden,  welche  sich 
mit  den  gleichnamigen  Polen  berühren;  derartige  Pole  nennt  man  Folgepunkte 
oder  Folgepole;  ein  Beispiel  bietet  der  GRAMMEsche  Ring  der  ältesten  Dynamo- 
maschinen dar.  Folgepole  treten  auch  bei  geraden  Stäben  nicht  selten  auf, 
z.  B.  ein  Sudpol  in  der  Mitte  (Folgepol)  und  zwei  Nordpole  an  beiden  Enden; 
man  braucht  nur  von  der  Mitte  nach  den  Enden  zu  streichen  oder  den  Strom- 
draht in   der  Mitte  des  Stabes  umzubiegen,  so  daß  die  Windungen   auf  beiden 
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Se   m  der  M?tte  -  und  legt  ihn  wieder  fest  zusanun.u,  so  .-rhalt   nun   .n 
f    7  nnd  an  der  svTnmetrischen  Stelle  je  einen  Lolgepol '. 
'"Je  andere  Fonn  der  Magnetisierung  ist  die   C^.erma.n.Us.rrun,     j  < 
.  hJ  derselben  steht  auf  der  Langsnchtung  hm.  auf  der  od.r  d.n  ausu.b.ld.t.M, 
DtenstTen   "es  betreffenden  Kojers  senkrecht;    em  Stab  (b)    n.  m    cn...  nu.^ 
keusche  Seh  (d)  sind  Beispiele  hierfür;    nah.rbch   kann    du-   Adis.   d.M    M.m- 
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Figur  s. 


netisierung  im  Prinzip  auch  eine  schiefe  Lage  haben.  Sehr  interessant  sind  in 
dieser  Hinsicht  Versuche  von  Donle^,  welcher  zeigte,  daß  trotz  aller  Voraichts- 
maßregeln  nnd  verschiedenster  Verfahrungsweisen  ganz  dünne  Scheiben  niemals 
Quennagnetismus  aufweisen.  Bei  10  mm  Dicke  ist  es  noch  der  Fall;  bei  5  mm 
ist  die  Achse  der  Magnetisierung  schon  geneigt,  bei  3  mm  bildet  sie  nur  noch 
einen  kleinen  Winkel  mit  der  Fläche   der  Scheibe. 

Eine  Scheibe  (e),   ein  Zylinder  (f)   oder    eine  Kugel,  kann   femer   radial 
magnetisiert  sein,  derart,  daß  (im  Zustande  der  Sättigung)  die  Molekulaimagnete 

1    Lloyd,  Electrician,  34    104    1894.  —  ^  "W  Donle,  Wied.  Ann.  41.  288.  1890.  Vgl. 
auch  Fabaday,  Exp  Unt.  2,  131, 
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in  den  Kadien  hegen  und  der  Mittelpunkt  resp.  die  Achse  den  einen,  der  Rand, 
resp.  der  Mantel,  resp.  die  Oberflache,  den  andeien  Pol  darstellt.  Mine  Scheibe 
(g),  resp.  ein  Zylinder  (h),  kann  andererseits  auch  zirkulär  raagnetisicrt  sein, 
derart,  daß  die  Scheibe  aus  lauter  apolaren  Ringen  und  der  Zylinder  seinerseits 
wiederum  aus  lauter  solchen  Scheiben  zusammengesetzt  ist;  der  letztere  Fall 
tritt  z.  B.  ein,  wenn  em  Strom  durch  einen  Kisenzyliiidor  der  Länge  nach  hin- 
durchgeht (s.  Art.  IClektromagnetismns). 

Übrigens  haben  diese  Definitionen  einen  eindeutigen  Sinn  offenbar  nur  in 
Beziehung  zu  den  Dimensionen  des  Körpers,  und  sie  können  ineinander  übergehen; 
laßt  man  z.  B.  die  Scheibe  (il)  hoher  und  höher  werden,  so  geht  ihr  Quer-  in 
Ldngsmagnetismus  über,  bei  allmählicher  Ausfüllung  des  Ringloches  (c)  geht  der 
Längs-  in  Zirkularmagnetismus  (g)  über  usw. 

Ferner  kann  bei  jeder  dieser  Arten,  namentlich  bei  der  gewöhnlichen  Langs- 
magnetisierung,  die  Verteilung  über  die  Lange  sehr  verschieden  aLiafallen.  Bei 
der  elektrischen  Methode  wird  dies  z.  B.  offenbar  von  der  Verteilung  der  Win- 
dungen abhangen.  Beim  Anlegen  oder  Streichen  muß  man  fenier,  besonders  bei 
langen    Stäben,    eine 

gewisse  Symmetrie  des  ^  grt^hsmus 

Verfahrens  beobach- 
ten,  um  auch  Svm- 
metne  des  Magnetis- 
mus zu  erhalten.  Man 
erhalt  sonst  einen  stär- 
keren zugewandten  als 
abgewandten  Pol,  wie 
Figur  G  (für  deren  Ver- 
ständnis im  übrigen 
auf  spater  zu  verwei- 
sen ist)  andeutet:  die 
imterbrochenenLinien 
stellen  den  symmetri- 
schen, die  vollen  den 
abnormen  Zustand  dar. 

In  dem  Buche  -von  Lamont  (s.  o.)  und  anderen  Spezialwerkcn  findet  man 
über  diese  und  zahlreiche  andere  Fragen  ausführliche  Auskunft. 

Pole.  Anker.  Aufbewahrung  der  Magnete.  Km  paar  Worlc  sind  noch 
über  die  Pole  der  Magnete  zu  sagen.  Es  sind  das  diejenigen  Stellen,  an  d(jnon 
die  magnetische  Wirkung  zutage  tritt  oder  doch  am  kiäftigslen  zutage  tritt.  Auch 
diesen  Polen  kann  man,  je  nach  der  Bestimmung  des  Magnoten,  verschiedene 
Form  und  Lage  geben,  und  das  wird  schließlich  auch  auf  die  Form,  die  man 
für  den  ganzen  Magneten  zu  wählen  hat,  eine  Rückwirkung  ausüben.  Beim  Stall- 
magneten  z.  B.  liegen  die  Pole  nahe  den  Enden,  also  weit  auseinander;  man  wird 
diese  Form  wählen,  wenn  man  beim  Arbeiten  mit  dem  einen  Pol  durch  den  andern 
möglichst  wenig  gestört  sein  will.  Umgekehrt  liegen  beim  Hufeisenmagneten  und 
noch  mehr  beim  geschlitzten  Ringmagneten  die  Pole  nahe  beieinander  und  sind 
einander  zugewendet:  hier  hat  man  demgemäß  ein  kräftiges  Feld  zur  Verfügung. 
Dabei  kann  man  durch  Wahl  der  Polform  noch  weiter  erreichen,  daß  das  Feld 
klein  oder  ausgedehnt,  gleich-  oder  ungleichförmig  werde  usw.  Insbesondere  sind 
drei  typische  Formen  hervorzuheben  (Figur  7):  kegelförmig  zugespitzte  Pole  (ß), 
ebene,  parallele  Polflachen  {b)  und  breite,  ev.  konkave  Polschuhe  {c). 

Bei  der  Aufbewahrung  von  Stahlmagneten  andererseits  ist  es  von  Wich- 
tigkeit, das  Heraustreten  der  Wirkung  zu  verhindern,  indem  man  die  Pole  durch 
ein  Eisenstuck,  den  sogenannten  Anker,  miteinander  verbindet  und  auf  diese  Weise 
einen   apolaren  Ringmagneten   (s.  o.)  herstellt     Bei   der  Hufeisen-   und   der  ge- 
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schlitzten  Ringform  ergabt  sich  die  Ankerform  ohne  weiteres,  bei  Stabma^metiMi 
ist  es  am  einfachsten,  zwei  solche  in  entgegengesetzten  Richtungen  nebeneiniindiT 
zu  legen  und  an  den  Enden  durch  je  ein  Ankerstuck  zu  schließen.  In  jj'dcm 
Falle  darf  der  Anker  beim  Gebrauche  des  Magneten  nicht  gewaltsam  abgi'rlasi'ii, 
sondern  er  muß  tangential  abgeschoben  werden. 

Schheßlich  ist  es  natürlich  von  Vorteil,  Magnete,  die  aufgehoben  werden 
sollen,  in  diejenige  Lage  zu  bringen,  in  der  ihr  Magnetismus  von  dem  der  Knie 
und  etwa  vorhandener  benachbarter  Magnete  genährt  wird;  sowie  heftigere  ICr- 
schütterungen  nach  Möglichkeit  zu  vermeiden. 

Schon  um  die  Mitte  des  vorigen  Jahrhunderts  hat  Lamoni  ^  die  BcKtändigkeiL 
feiner  Magnete,  die  wiederholt  in  warmes  und  kaltes  Wasser  getaucht  waren, 
untersucht,  aber  trotz  alledem  Jahr  für  Jahr  Verluste  \on  durchschnittlich  1%, 
im  ganzen  m  12  Jahren  von  über  12%  festgestellt. 

In  neuester  Zeit  sind  mehrere  systematische  Unterauchungcn  über  die  Halt- 
barkeit von  Stahlmagneten  durchgeführt  worden;  unter  ihnen  sind  die  von  S'I'Rouhm- 
und  Barus^  und  die  von  Klemencic^  hervorzuheben.     Strouiial  und  üakus  \>^v- 
langen  zu  dem  Verfahren:  die  Magnete  glashart  zu  machen,  etwa  2U  bis  .'{0  Stun- 
den   in    Dampf    von 
^  ^  100°  zu  erhitzen,  sie 

dann  möglichst   stark 

zu  magnelisieren, 
schließlich  nochmals 
mindestens  fünf  Stun- 
den lang  zu  erwiirm<;n 
imd  sie  alsdann,  ehe 
man  sie  in  Gebrauch 
nimmt,  mehrere  Wo- 
chen liegen  zu  lassen. 
Klemencic  unter- 
suchte zunächst  da.M 
Verhalten  von  4  H  Mag- 
neten aus  verschie- 
denen Stahlsorten,  na- 
menüich  aus  steinschem  Wolframstahl,  der  für  magnetische  Zwecke  sehr  emp- 
fehlenswert ist  Die  Magnetstabe  halten  ihr  Moment  um  so  besser,  je  größer 
das  Dimensionsverhaltnis  ist  Bei  gleichem  Dimensionsverhältnis  sind  di(!  Verluste 
in  den  ersten  drei  Wochen  bei  dicken,  spater  —  bis  zu  17  Monaten  -—  bei 
dünnen  Stäben  großer;  es  kommen  also  offenbar  zwei  Ursachen  in  Betracht, 
deren  eine  wohl  Temperatuischwankungen  sind,  so  daß  es  gut  ist,  solche  nach 
Möglichkeit  zu  vermeiden.  Bei  einer  weiteren  Untersuchung  wurde  die  Auf- 
bewahrung der  Magnete  in  gepolsterten  Eisenbüchsen  geprüft  und  als  ausgezeichnet 
befunden;  anfangs  macht  sich  zwar  ein  kleiner  Einfluß  bemerklich,  dann  aber  tritt 
gute  Konstanz,  auch  beim  Transport  sowie  bei  Erschütterungen  ein.  Eventuell 
kann  man  mehrere  gepolsterte  Eisenbüchsen  meinander  schachteln*. 

Faßt  man  alles  zusammen,  so  kann  man  sagen,  daß  die  Winke  der  ge- 
nannten Autoren  uns  in  den  Stand  setzen,  Magnete  zu  erhalten,  die  ihr  Moment 
jahrelang  um  höchstens  ein  oder  einige  Tausendstel  ändern.  Solche  Magnete 
kann  man  als  Normalmagnete  bezeichnen. 


Lamont,  Handb.  d  Magnetismus.  S  410.  —  2  V.  Strouhal  und  C.  Bakus,  Elek- 
trotedm.  Z.  12.  558.  1891.  —  3  i.  KmcENcic,  "Wien.  Sitz.-Ber.  108.  491  u  989.  1899-  109 
242.  190D.  -  Drude  Ann.  6.  174.  1901  -  4  Vgl.  auch  das  Verfahren  von  Hookham! 
J    Inst  Electi.  Eng.  18.  688.  1889.  v^^nA«, 
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B)  Qrundtatsachen. 

Gewisse  Korper  zei^jen  entweder,  wie  der  Magneteisenstein,  im  naturlichen 
Zustande  oder,  wie  der  Stahl,  nach  einer  bestimmten  künstlichen  Behandlung  (s.  o.), 
die  Eigenschaft,  Eisenteilchen,  die  nicht  zu  schwer  sind,  anzuziehen  und  fest- 
zuhalten. Die  Anziehung  haben  also  diese  Körper,  die  man  (vermutlich  wegen 
des  zuerst  in  der  Nahe  von  Magnesia  aufgefundenen  Minerals)  Magnete  nennt, 
mit  den  elektrischen  gemein,  freilich  mit  der  Beschränkung,  daß  nicht  alle,  oder 
mindestens  zalilreiche,  sondern  nur  einige  wenige  Stoffe  in  irgendwie  höherem 
Grade  magnetisch  sein  oder  werden  können,  und  daß  ebenso  nicht  beliebige, 
sondern  nur  eiserne  und  einige  andere  Stoffteilchen  angezogen  werden;  dagegen 
unterscheiden  sich  die  Magnete  von  den  elektrischen  Körpern  dadurch,  da(J  sie 
die  angezogenen  Teilchen  nicht  wieder  abstoßen,  sondern,  wie  gesagt,  festhalten. 
Wie  man  sieht,  besteht  zwischen  der  elektrischen  und  der  magnetischen  Grund- 
tatsache eine  gewisse  Analogie,  aber  auch  ein  gewisser  Gegensatz,  ein  Veihalten, 
welches  sich  auch  bei  den  weiteren  Erscheinungen  vielfach  wiederholt,  und  auf 
das  jedesmal  hinzuweisen  bei  seiner  theoretischen  Wichtigkeit  von  besonderem 
Interesse  ist. 

Pole.  Die  magnetische  Eigenschaft  tritt  nicht  an  allen  Punkten  der  Ober- 
flache  eines  Magneten  gleich  stark  hervor,  es  gibt  vielmehr  Stellen,  wo  sie  sich 
am  stärksten  äußert,  wo  also  am  meisten  Eisenteilchen  haften,  und  andererseits 
Stellen,  wo  sie  sich  wenig  oder  gar  nicht  äußert,  die  also  von  Eisenteilchen  fast 
oder  gänzlich  frei  bleiben.  Jene  Stellen  größter  Wirkung  heißen  —  vorbehaltlich 
spaterer,  besserer  und  präziserer  Fassung  dieses  Begriffes  —  Pole,  diese  Stellen 
schwächster  Wirkung  Indifferenzzonen  oder  in  Fällen,  wo  diese  Bezeichnung 
passend  erscheint,  Äquator.  Bei  der  Elektrizität  spielen  die  Pole,  wo  sie  über- 
haupt auftreten,  nicht  entfernt  die  wichtige  Rolle  wie  hier.  Tn  der  großen  Mehr- 
zahl der  Fälle  besitzt  ein  Magnet  zwei  Pole,  deren  Verbindungslinie  dann  Achse 
heißt,  und  eine  Indifferenzzone;  bei  symmetrisch  gestalteten  Körpern  liegt  die 
Indifferenzzone  meist  in  dem  mittleren  Gürtel,  die  Pole  an  entsprechenden  Stellen 
zu  beiden  Seiten,  und  insbesondeie  bei  slabförmigen  Magneten,  bei  denen  die 
Erscheinungen  überhaupt  am  längsten  und  eingehendsten  studiert  worden  sind, 
liegen  die  Pole  an  den  beiden  Enden  oder  wenigstens  nicht  weit  von  ihnen,  liier 
haften,  wenn  man  den  Stab  in  Eisenfeilicht  taucht  und  wieder  herauszieht,  die 
größten  Mengen,  nach  der  Mitte  hin  immer  geringe! e  und  in  der  Mitte  so  gut 
wie  gar  kerne.  Übrigens  darf  die  Symmetrie  eines  Magneten,  auch  wenn  sie  im 
geometrischen  Sinne  vorhanden  ist,  nicht  auch  im  magnetischen  ohne  weiteres 
angenommen  werden  (s.  Art.  Magn.  Messungen). 

Art  der  Wirkung  zwischen  zwei  Magneten;  entgegengesetzte  Natur 
der  beiden  Pole.  Bei  Wahl  eines  geeigneten  Magneten  erhält  man  bei  dem 
beschriebenen  Versuch  eine  ganz  symmetrische  Anordnimg  des  Feilichts.  Man 
konnte  hieraus  schließen,  daß  die  beiden  Stabhälften  ihrem  magnetischen  Zu- 
stande nach  durchaus  identisch  seien,  und  daß  insbesondere  von  den  beiden 
Polen  dasselbe  gelte.  Daß  dies  trotzdem  in  einer  gewissen  Hinsicht  nicht  der 
Fall  ist,  zeigt  sich,  wenn  man  den  magnetischen  Stab  auf  einen  andern  Magnet- 
stab wirken  läßt,  welch  letzteren  man  zu  diesem  Zwecke  beweglich  anbringt, 
indem  man  ihn  entweder  auf  Quecksilber  oder  (mit  Hilfe  eines  Schiffchens,  in 
das  man  ihn  legt)  auf  Wasser  schwimmen  läßt  oder  aber  an  einem  oder  zwei 
Faden  aufhängt.  Nähert  man  alsdann  den  einen  Pol  des  ersten  Magneten  ein- 
mal dem  einen,  das  andere  Mal  dem  anderen  Pole  des  freien  Magneten,  so  be- 
obachtet man  nur  in  dem  einen  Falle  eine  Anziehung,  in  dem  anderen  aber 
eine  ebenso  große  Abstoßung,  und  dasselbe,  nur  mit  vertauschten  Rollen  der 
beiden  freien  Pole,  findet  statt,  wena  man  den ,  zweiten  Pol  des  ersten  Magneten 
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nacheinander  den  beiden  Polen  des  freien  Magneten  nähert.  Es  muß  also  zwischen 
den  beiden  Polen  eines  Magneten  ein  gewisser  Gegensatz  bestehen.  Ein  anderer 
Versuch,  der  dies  bestätigt,  besteht  dann,  daß  man  dicht  über  einen  horizontal 
hingelegten  Magnetstab,  der  aus  gewissen  Gründen  sehr  kräftig  sein  muß,  einen 
m  horizontaler  Ebene  freien,  also  schwimmenden,  schwebenden  oder  hangenden 
Magnetstab  bringt:  der  letztere  stellt  sich  dann  nicht  nur  dem  ersteren  parallel, 
wie  es  nach  obigem  zu  erwarten  ist,  sondern  auch  stets  so,  daß  ein  bestimmtes 
seiner  beiden  Enden  über  ein  bestimmtes  Ende  des  anderen  zu  liegen  kommt, 
d.  h.  die  beiden  Magnete  bringen  nicht  nur  ihre  Richtungen,  sondern  auch  einen 
bestimmten  Richtungssinn  in  Übereinstimmung.  Allerdings  bleibt  der  bewegliche 
Magnet,  unter  Umstanden  auch  in  der  falschsinnig-parallelen  Lage,  im  Gleich- 
gewicht, zumal  wenn  etwas  Reibung  vorhanden  ist,  er  schlägt  aber  bei  dem 
leisesten  Anstoß  in  die  entgegengesetzte  Lage  um;  jenes  Gleichgewicht  ist  also 
labil,  dieses  stabil. 

Richtkraft.  Eine  derartige  Einseitigkeit  offenbart  sich  auch  schon  unter 
Benutzung  eines  einzigen  Magneten,  wenn  man  diesen  so  aufsetzt  oder  aufhängt, 
daß  er  in  horizontaler  Ebene  drehbar  ist;  man  sieht  dann,  daß  er  sich  stets  in 
eine  bestimmte  Richtung,  die  nahe  mit  der  Sud-Nordnchtung  zusammenfallt,  ein- 
stellt, und  zwar  stets  mit  einem  bestimmten  Ende  nach  Norden.  Dieser  Fall 
hat  eine  solche  Ähnlichkeit  mit  dem  vorigen,  daß  man  unwillkürlich  zu  der  An- 
nahme gelangt,  den  Korper,  welcher  sich  hier  unter  dem  freien  Magnet  befindet, 
nämhch  die  Erde  selbst,  als  einen  Magneten  zu  betrachten,  dessen  Pole  nahe 
ihren  geographischen  Polen  liegen.  Die  Richtung,  m  welche  sich  der  Magnet 
einstellt,  nennt  man  den  magnetischen  Meridian  (näheres  hierüber  im  Art. 
Erdmagnetismus). 

Anziehung  und  Abstoßung.  Wiederholt  man  jetzt  die  Versuche,  betreffend 
die  Anziehung  und  Abstoßung  zwischen  den  Polen  zweier  Magnete,  so  findet  man, 
daß  diejenigen  Pole,  welche  bei  Aufhängung  der  Stäbe  nach  Norden  zeigen 
würden,  sich  abstoßen,  ebenso  diejenigen,  welche  nach  Süden  zeigen  wurden,  daß 
dagegen  der  nach  Norden  zeigende  Pol  den  nach  Süden  zeigenden  und  umge- 
kehrt anzieht  Man  erhalt  also  das  Gesetz:  Gleichartige  Pole  stoßen  sich 
ab,  ungleichartige  ziehen  sich  an.  Hienn  hegt  gleichzeitig,  daß  die  Kraft 
zwischen  zwei  Polen  in  die  Richtung  ihrer  Verbindungslinie  fallt,  was  eigentlich 
selbstverständlich  ist,  da  die  Pole  als  Punkte  oder  jedenfalls  als  Größen  ohne 
ausgezeichnete  Richtung  keine  Seitlichkeit  der  Erscheinung  involvieren  können. 

Nordpol  und  Südpol.  Es  hegt  nahe,  die  beiden  in  dieser  Weise  ent- 
gegengesetzte Pole  als  Nordpol  und  Sudpol  des  Magneten  zu  bezeichnen.  Dabei 
kann  man  entweder  den  dem  geographischen  Nordpol  nahe  gelegenen  magne- 
tischen Pol  der  Erde  als  Nordpol  der  Erde  bezeichnen,  den  anderen  als  Sud- 
pol, muß  dann  aber  den  nach  Norden  zeigenden,  also  vom  Nordpol  der  Erde 
angezogenen  Pol  in  dem  Magneten  als  seinen  Sudpol  betrachten  und  umgekehrt; 
oder  man  nennt  den  nach  Norden  zeigenden  Pol  eines  Magneten  eben  deshalb 
Nordpol,  den  anderen  Sudpol,  muß  dann  aber  annehmen,  daß  der  dem  geo- 
graphischen Nordpol  der  Erde  nahe  gelegene  Pol  derselben  ein  Sudpol  und  umge- 
kehrt sei.  Die  letztere  Bezeichnungsweise  ist  offenbar  die  praktischere,  sie  hat 
sich  daher  auch  fast  allgemein  eingebürgert  Den  Nordpol  kann  man  auch  als 
positiven,  den  Sudpol  als  negativen  bezeichnen^. 

Jedem  Nordpol  ist  auch  stets  em  Südpol  zugehörig,  ein  Magnet  setzt  sich 
immer  aus  einem  Nordpol  und  einem  Sudpol  zusammen  (allgemeiner  gesprochen, 
aus  einer  gleichen  Anzahl  von  Nord-  und  Sudpolen,  wobei  in  gewissen  Fällen 
mehrere  Pole  einem  einzigen  äquivalent  oder  umgekehrt  zu  rechnen  sind).     Ein 

1  Die  Gegensätzhchkeit  der  beiden  Pole  scheint  zuerst  von  Hartmann  m  Nürnberg  um 
1540  klar  erknnnt  worden  zu  sein,  dann  folgten  Porta,  1580,  und  W.  Gilbert,  1600,  (s.  o.) 
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ahnlicher  Daaliemus  besteht  auch  bei  den  clckliischrti  Körpern,  ji-dm  h  m  .iiul«  n  m 
Sinne,  nämhch  nicht  notwendig  inneihalb  des  «'iii/.clncii  Kcir|n'is,  ww  ilrwin  .'.  M. 
von  zwei  aneinander  genebenen  Kürpcni  fh'i  i'iric  vollsljiiulin  |iiiHili\,  tli-i  .iTuli-i« 
negativ  elektrisch  wird;  es  gibt  alat)  pDsitiv  <'l('klri.sfhi'  Ktirpcr  und  iirj,Miii  i-Ick 
tnsche  Körper,  nicht  aber  gibt  es  positiM'  I\l.ij>!n*tj'  odiT  ticH<iim'  M.ijLirM'«»', 
sondern  jeder  Körper  ist,  wenn  übcilmiipt  inagiu'liHcli,  mit  J'nlr'ii  bri«li*r  \ii 
ausgestattet. 

C)  Gesetz  der  Wirkung  zwischen  Polen. 

Abhängigkeit  von   der  Entfernung.     Obi^jlcich    j'iii/i*hi«'  M.i^m-ijnili     m 
Wirkh'chkeit  nicht  existieren,  ist  es  doch  ciiilcuchlciid,  daU  die  Wrrkiiiii'  /wisilim 
zwei  solchen  einzelnen  Polen  cinffichcr  sein  wukNs   rds   dir  zwiscJkti  /wim  i\AU/rti 
Magneten,    daß    sie    überhaupt   die    (iiiifachsti'    Wirkung    simt«    wiir»!«*,    wrlehi-    im 
Gebiete  des  Magnetismus  vorgestellt  werdoii  kann,  und  daU  hIi-  d.ihfi   d.i«,  (Miirni 
gesetz,  das  Elementargesetz  des  Maf^rietiHmu.s  liefern  wünle,   (irii  dir'ses  zu  Imdi-ri, 
muß  man  also  Veisuchsbedingungen  ausihidig  machen,   unter  denen  die  Wim  hsel 
Wirkung   zwischen    zwei  Polen    alle    ührif»en  im  .SvsUmii    smillindenden   Wiikmifen 
so  bedeutend  übertrifft,  daß  man  die  letzleren,  HtiweiL  man    sie    nielti    mein    luln 
minder  genau  zu  berücksichtigen  vermag,  UTriarhlilssinen  kann.     .Sn  njmu  i'nt  kimh' 
von  der  nahe  liegenden  und  leicht  festzuHtollenderi  TatHaelie  .ujn.  driU  die  Werhsel- 
Wirkung  zwischen    zwei  Polen   rasch    abnimmt,    wenn    der    Alist.irid  /.mrliiuui,   iiml 
er  verwendete  demgemäß  zwei  Magnete   von   soleher  LänKe,  daÜ,  wenn  zwei  iliJ»M 
Pole    einander   nahe    gebracht   wurden,    die    andeien    als    naUe/.u    nnemllieh   weu 
entfernt  betrachtet  werden  konnten.    Bei  der  einen  seiner  N'er.sijcijsiriheii  I»einii/ie 
er  die  Drehwage,  mit  der  er  das  oloktrisdie  Grundge.setx  auri.ind   <s.  .Vn.  KlrkrrM 
meter,    Bd.  4,  S.  ÖO),  und    zwar   ging   er    in  dorselhen   WeiMe  wie  dt.ii  -/.ii  Werke 
(vgL  Art.  Elektrostatik,  Bd,  4,  S.  ^),  d.  h.  er  suehte  vr«rH(-hiedene  S|..|lMnK*M.  .mf,   n. 
welchen  die  magnetische  Wechselwirkung    diirdi    die    eben    .staKlindende  TuMion 
des  Aufhangefadens  des  drehbaren  Meigneton  gerade  ä(jailibri<.rt  wurd...      Ki    U^^^\ 
für  die  drei  folgenden  Entfernungen   die   darunter  ge.M<.|/.leu  'I'nrNi..riHkiaite.   deii.Mi 
also,  da  Gleichgewicht  stattfand,  die  magnetischen  Kräfte  Hl.'ichztiN.-t/.,Mi  sind: 
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r.n..^'^^^^^'"'^^'  ^"^^''^  ^'^^'"  '^"'^  '°  ^''^^^'Cl»  konstant,  ihre  «erinü.M.  Hille- 
wL  ^  ent  ernten  Pole  der  Magneto  her.  Hei  einer  anderen  \'.THu,«hMreil,n 
ZcZ  :L  mli^':  S^h-ij^^-pn  einer  kleinen  Mr.^net.tad..,  nnler;,;;.;  ,"  • 

kehrfen  ^e^h^/ui''''^''^^'''^'"^^^   zwei  Magnetpolen    «Loht  im  um««. 

Stäben  expenmentell  erJttSr^dTera^  Tc jÄ  dünnen  Mngn.t- 

einzelnen  Polen  berechnet  wur<l7  r«  ,fv^-  r         ^'^  Wirkung  zwiachen  awpi 

oerecünet  wurde  (s.  u.);    die  umfassendste  Beatätigting  abe-r  lic-gt 

J.  H.  Lambert.  Hist  de  TAc.  de  Berlin  i76fsaT2^i^^  ^^'^"'   ^n«.    lyun   und 
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in  der  Tatsache,  daß  die  gesamte,  auf  dieser  Grundlage  aufgebaute  Theorie  des 
Magnetismus  zu  Ergebnissen  geführt  hat,  welche  mit  der  Erfahrung  in  Überein- 
stimmung stehen.  Nach  dem  gefundenen  Grundgesetze  gehört  der  Magnetismus 
ebenso  wie  die  Gravitation,  der  SchaJl,  das  Licht  und  die  Elektrizität  zu  den 
Erscheinungen,  deren  Ausbreitung  in  den  Raum  man  als  eine  Verteilung  über 
immer  größere  Flächen  (daher  die  quadratische  Abnahme)  ansehen  kann. 

Abhängig"keit  von  den  Polstärken.  Da  es  Magnete  von  sehr  verschiedener 
Stärke  des  Magnetismus  gibt,  muß  man  auch  den  Polen  verschiedene  Starke 
beilegen,  und  es  ist  offenbar,  daß  hiervon  die  Starke  der  Wirkung  ebenfalls  ab- 
hängen wird.  In  der  Tat,  laßt  man  verschieden  starke  Pole  A  und  B  der 
Reihe  nach  auf  einen  in  der  Einheit  des  Abstandes  befindlichen  dritten  P  wirken, 
so  erhalt  man  verschieden  starke  Wirkungen.  Eine  Beziehung  zwischen  der 
Größe  der  Wirkung  und  der  Polstärke  kann  man  hieraus  freilich  nicht  ableiten, 
da  man  wohl  die  beiden  Wirkungen,  nicht  aber  die  beiden  Polstärken,  für  welche 
man  ein  Maß  sich  erat  noch  zu  verschaffen  haben  wird,  durch  vergleichbare 
Zahlen  auszudrücken  imstande  ist.  Laßt  man  nun  aber  die  beiden  Pole  A  und 
B  auf  einen  anderen,  ebenso  wie  P  zu  ihnen  gelegenen  Pol  Q  wirken,  so  findet 
man,  daß  das  Verhältnis  der  beiden  Wirkungen  diesmal  dasselbe  ist,  wie  vorher. 
Das  Verhält;iis  der  Wirkungen  zweier  Pole  A  und  B  ist  also  für  alle  dritte  Pole 
das  gleiche,  a:b.  Nimmt  man  statt  des  Poles  B  einen  anderen  C,  so  erhält 
man  für  die  Pole  A  und  C  ein  anderes  Wirkungsverhaltnis,  welches,  auf  den- 
selben Zähler  a  reduziert,  a:c  genannt  werden  mag,  für  B  und  C  wieder 
ein  drittes,  aber  das  letztgenannte  Wirkungsverhaltnis  ist  gleich  dem  Verhältnis 
der  beiden  ersten  Wirkungsverhaltnisse,  es  ist  b'.c.  Hieraus  ist  zu  schheßen,  daß 
die  Zahlen  abc  die  Polstarken  der  drei  Pole  ABC  behebigen  anderen  Polen 
gegenüber  (wenn  nur  die  Entfernung  dieselbe  ist)  charakterisieren,  daß  man  ge- 
radezu diese  Zahlen  als  Polstarken,  zunächst  mit  relativer  Bedeutung,  be- 
zeichnen und  mit  ihnen  die  Wirkungen  der  Pole  proportional  setzen  kann.  Man 
erhalt  dann  den  Satz:  Die  Kraft  zwischen  zwei  Magnetpolen  ist  dem 
Produkt  ihrer  Polstärken  direkt  und  dem  Quadrat  ihrer  Entfernung 
umgekehrt  proportional.  In  Formel,  wenn  m^  und  m^  die  Polstärken,  r  die 
Entfernung  und  Ä'  die  Kraft  ist: 


Einheit  der  Polstärke.  Um  von  dieser  Proportionalität  zu  einer  Gleichung 
za  gelangen,  kann  man  auf  zwei  verschiedene  Weisen  verfahren.  Bei  der  einen 
geht  man  von  der  Ähnlichkeit  aus,  die  unsere  Formel  mit  dem  Grundgesetz  der 
Gravitation  hat;  A'  ist  eine  Kraft  wie  dort,  r  eine  Entfernung  wie  dort;  es  liegt 
also  nahe,  sich  auch  die  m  wie  dort  als  Massen  vorzustellen  —  nur  nicht  als 
gravitierende   Massen    (denn   das    Gewicht    eines   Eisenstabes    ändert   sich    durch  )  s 

seine  Magnetisierung  nicht),  sondern  als  „magnetische  Massen".  Man  muß  dann 
in  der  Formel  jedem  der  beiden  m  die  Dimension  einer  Masse  beilegen  und, 
damit  die  Formel  dimensional  richtig  werde,  einen  Faktor  einführen,  der  hier 
dieselbe  Rolle  spielen  wird  wie  dort  die  Gravitationskonstante;  man  wird  ihn 
den  „magnetischen  Wechselwirkungsfaktor"  nennen  können.  Bezeichnet 
man  ihn  mit  y„t,  so  lautet  das  Grundgesetz: 

Dieses  „natürliche"  Maßsystem  wird,  seiner  Allgemeinheit  und  Natürlichkeit 
wegen,  von  den  hervorragendsten  Autoren  (Helmholtz,  Kirchhoff,  Hertz,  Cohn 
u.  a.)  benutzt;  der  Faktor  y„t  wird  dabei  zum  Teil  in  anderer  Form,  nämlich 
als  H^nfjL  geschrieben,  wo  n  eine  spater  einzuführende  Größe  ist 
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Oder  aber,  man  verzichtet  darauf,  sich  von  den  Größen  m  das  Bild  von 
Massen  zu  machen,  kann  sich  alsdann  die  Einführung  eines  besonderen  Faktors 
ersparen  und  erhält  als  Grundgesetz: 

(2)  Ä-=.»     , 

worin  dann,  wie  leicht  ersichtlich,  jedes  der  m  die  Dimension 
(2  a)  ;// =  [Z8/2  7'-M/i|2] 

hat,  also  eine  Dimensionsformel  ohne  anschauliche  Iiitcqiretierbarkeit  Trotzdem 
hat  sich  dieses  Maßsystem  eingebürgert,  wie  das  entsprechende  in  der  Elektro- 
statik (Bd.  4,  S.  5).  Es  heißt  das  magnetische  Maßsystem;  m  ihm  ist  die 
Einheit  der  magnetischen  Polstarke  oder  des  Magnetismus  diejenige,  welche  auf 
eine  gleiche,  in  der  Entfernung  1  cm  befindliche,  die  Kraft  1  Dyne  ausübt. 
Die  Wahl  von  cm  und  Dynen  entspricht  dem  CC? (5- System;  es  sei  bemerkt, 
daß  man  in  der  alteren  Literatur,  nach  dem  Vorgange  von  Gauss,  vielfach  Ar 
gaben  findet,  die  sich  auf  mm  als  Längeneinheit  und  mgr  als  Massenoinheit  be- 
ziehen, und  die  man  durch  Division  mit  1000  auf  die  jetzigen  umrechnet. 

Schließhch  erhebt  sich  noch  die  Frage  der  Vorzeichen.  Bei  der  Gravitauou 
gibt  es  nur  positive  Massen  und  nur  Anziehung;  diese  letztere  erhält  also,  wenn 
kein  besonderes  Minuszeichen  in  die  Formel  eingeführt  wird,  den  Sinn  einer 
positiven  Kraft.  Hier  dagegen  gibt  es  entgegengesetzt  wirksame  Magnetismen, 
die  man  also  doch  als  positiv  und  negativ  einführen  muß,  und  es  gibt  Anziehung 
und  Abstoßung;  und  zwar  liefern  gleiche  Vorzeichen  Abstoßung,  entgegengesetzte 
Anziehung.  Wird  also  kein  besonderes  Vorzeichen  in  die  Formel  eingeführt,  so 
stellt  sich  hier  Abstoßung  als  positive,  Anziehung  als  negative  Kraft  dar.  Es  hat 
das  den  zunächst  nur  formalen  Vorteil,  daß  Vergrößerung  der  Entfernung  positiv, 
Verkleinerung  negativ  gerechnet  wird;  ein  Vorteil,  der  indessen  sachliche  Bedeutung 
gewinnt,  sobald  die  Energie  der  Wirkungen  ins  Auge  gefaßt  wird.  Jedenfalls 
ist  dieser  Gegensatz  der  Vorzeichenwahl  bei  vergleichenden  Betrachtungen  über 
Gravitation  und  Magnetismus  wohl  zu  berücksichtigen. 

Magnetisches  Potential.  Wie  die  Gravitations-  und  die  elektrostatischen 
Kräfte,  so  haben,  wie  die  Gleichung  (2)  zeigt,  auch  die  magnetischen  ein  Poten- 
tial, d.  h.  es  gibt  eine  Funktion  der  Koordinaten,  deren  Gefalle  in  irgend  einer 
Richtung  (negativ  genommener  partieller  Differentialqotient)  gleich  der  in  diese 
Richtung  fallenden  Kraftkomponente  ist.  Ihr  Maximalgefalle  wird  diese  Funktion 
in  der  Richung  ;•  haben,  dieses  wird  die  ganze  Kraft  sein.  Bezeichnet  man  das 
Potential  mit  V^  die  Komponenten  der  Kraft  nach  den  Koordinatennchtungen 
X,  y,  z  aber  mit  X,    Y,  Z,  so  hat  man  demnach  die  Formeln 

\  .  dV  ÜV  dV  dV 

\  ax  ay  dz  dr 

r  7-2     öx  r'     oy  ;•-'     oz 

An  diese  Formeln  wird  später  anzuknüpfen  sein. 

D)  Wirkung  zwischen  Polpaaren. 

Polpaare,  einfache  oder  ideale  Magnete.  Em  wirklicher  Magnet  besteht, 
wie  die  räumliche  Ausdehnung  des  anhängenden  Eisenpulvers  zeigt,  aus  zahllosen 
magnetisch  wirksamen  Paaren.  Da  aber,  je  gestreckter  seine  Gestalt  ist,  in  desto 
höherem  Grade  die  Wirkung  der  beiden  Paare,  die  alsdann  seinen  Enden  nahe- 
rücken,  die  Wirkung  der  übrigen  Paare  übertrifft,  so  wird  man  einen  einfacheren 
WiNKJELMANN,  Physik.  2.  Aufl,   V  1 
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Grenzfall  eines  Magneten  erhalten,  wenn  man  ihn  sich  überhaupt  nur  als  Kom- 
bination zweier  entgegengesetzter,  um  eme  gewisse  Strecke  entfernter,  an  Starke 
gleicher  Pole,  als  ein  Polpaar,  denkt.  Einen  solchen  Magneten  kann  man.  auch 
als  idealen  oder  als  einfachen  Magneten  (in  naheliegender  Analogie  mit  dem 
einfachen  Pendel  im  Gegensatz  zum  physischen)  bezeichnen.  Die  Bedeutung 
eines  solchen  liegt  aber  nicht  bloß  darin,  daß  er  den  einfachsten.  Grenzfall  dar- 
stellt, sondern  wesentlich  darin,  daß,  wie  sich  zeigen  wird,  jeder  wirkliche  Magnet 
in  bezug  auf  seine  Wirkung  nach  außen  mit  einem  derartigen  idealen  Magneten 
bis  zu  einem  gewissen  Grade  identifiziert  werden  kann. 

Die  Wirkung  zwischen  zwei  idealen  Magneten  kann  man  naturlich  auf  ganz 
dieselbe  Weise  wie  die  zwischen  zwei  Polen  angenähert  beobachten  —  die  An- 
näherung wird  hier  aus  naheliegenden  Gründen  sogar  eine  bessere  sein  —  man 
kann  sie  aber  auch  aus  der  Wirkung  zwischen  Polen  berechnen  Das  wollen 
wir  tun  und   dabei  vom  Erdmagnetismus   zunächst  ganz   absehen.    Die  Wirkung 

zwischen  zwei  Polpaaren  JVS  und 
^  ^  ns  mit  den  Polstarken  +Jlf  und 
±m  setzt  sich  aus  den  vier  Wir- 
kungen zwischen  je  zwei  Polen 
zusammen,  und  für  jede  dieser 
vier  Wirkungen  kommt  eine  an- 
dere der  vier  Entfernungen  iV«, 
J\/'s ,  Sn,  Ss  in  Betracht  Der  all- 
gememste  Fall  wäre  der,  in  wel- 
chem beide  Polpaare  ganz  frei 
im  Räume  sich  befinden,  sie  wur- 
den dann  beide  eine  Bewegung 
annehmen,  und  zwar  eine  fort- 
schreitende und  eine  drehende, 
bis  sie  sich  im  Gleichgewicht  be- 
fanden, was  im  allgemeinen  erst 
bei  der  Berührung  oder  bei  un- 
endlicher Entfernung  eintreten 
würde.  Dieser  Fall  hat  kein  Inter- 
esse, weil  er  sich  im  Räume  nicht 
verwirklichen  läßt  und  auch  in  der 
Ebene  nur  unvollkommen,  und  weil 
es  sich  femer  im  wesentlichen  nur  um  die  gegenseitige  Einwirkung,  also  auch  die 
gegenseitige  relative  Lage  der  Polpaare  zueinander  handelt,  so  daß  man  das  eine 
von  den  beiden,  es  sei  das  Polpaar  iV"5,  fest  aufgestellt  denken  kann.  Der  An- 
schaulichkeit halber  möge  das  feste  Polpaar  als  Magnet,  das  freie  als  Magnet- 
nadel (oder  kurz  Nadel)  bezeichnet  werden.  Aber  auch  die  Wirkung  eines 
solchen  festen  Polpaares  auf  ein  beliebiges,  im  Räume  bewegliches  ist  viel  zu 
verwickelt,  um  zu  greifbaren  und  nützlichen  Formeln  zu  führen.  Man  wird  also 
gut  tun,  eine  weitere  Vereinfachung  dadurch  herbeizuführen,  daß  man  sich  die 
Nadel  ns  nur  in  der  Ebene  beweglich  denkt  und  zwar  in  der  Ebene,  welche 
den  Magneten  JVS  enthält;  diese  Ebene  wird  sehr  häufig  die  horizontale,  in 
anderen  Fällen  die  vertikale  sem.  Die  Wirkung  des  festen  auf  das  freie  Polpaar 
wird  aber  auch  unter  diesen  vereinfachten  Annahmen  noch  eine  doppelte  sein, 
nämlich  eme  Kraft  und  ein  Kraftepaar  oder  Drehungsmoment;  jene  wird  die 
Nadel  zu  verschieben,  diese  sie  um  ihren  Mittelpunkt  zu  drehen  suchen.  Beide 
Wirkungen  sind  möglich,  wenn  die  Nadel  schwimmend  oder  an  einem  Faden 
hängend  angebracht  ist  Die  Untersuchung  zeigt  jedoch,  daß  die  verschiebende 
Kraft  mit  zunehmender  Entfernung  zwischen  festem  und  freiem  Polpaar  rascher 
abnimmt   als    das   Drehungsmoment,   und   in    dem   zu   zweit   gedachten  Falle  ist 


/^^_ 
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überdies  zu  bedenken,  dali  die  Nadel  nur  verschoben  werden  kiinn,  ukIlmu  der 
Aufhängefaden  schief  gestellt  und  damit  sie  selbst,  der  Schworkraft  cutgcj^MMi,  gi»- 
hoben  wird,  ein  Umstand,  der  insofern  sehr  wesentlich  ist,  als  die  Scliwcrkiall 
unter  den  meisten  Umstanden  groli  ist  gegen  die  magnetische  —  ganz  al>g<\s<'lnMi 
davon,  daß  infolge  der  gedachten  Hebung  die  Erscheinung  aiifhörl,  sich  in  (irr 
Ebene  abzuspielen.  Aus  alledem  folgt,  dalJ  die  wichtigste  zu  iintorsiicliciKh' 
Größe  das  Drehungsmoment  sein  wird. 

Drehungsmoment.  Die  Aufgabe  ist  natürlich  eine  rinn  analyslisi'h«',  und 
die  Rechnung  kann  hier  übergangen  werden;  sie  hat  im  wcsentliohrn  den  Zweck, 
die  vier  Entfernungen  "zwischen  den  Polen  zurückzuführen  auf  diejenigen  Crrößcn, 
welche  die  Lage  der  Polpaare  in  einfacherer  Weise  definieren,  nämlich  die  l''nt- 
fernung  zwischen  ihren  Mittelpunkten,  die  Abstände  der  beiden  Pole  innerhall) 
eines  jeden  und  die  Richtungswinkel  der  beiden  Polpaarc.  ;•  (Figur  S)  sei  die 
Entfernung  zwischen  den  Mittelpunkten  der  beiden  Polpaare,  vom  festen  jVS  nncii 
dem  drehbaren  ns  hin  gerechnet;  (JVfi),  (JVs),  (Sh),  (Ss)  (in  der  Figur  nielil 
ausgezogen)  die  Entfernungen  z^vischcn  den  einzelnen  Polen  selbst,  Z  und  /  (He 
Entfernungen  der  Pole  von  den  Mittelpunkten,  also  mit  anderen  Wnrl(*n  Ü/, , 
2/,  die  Polabstände  in  den  beiden  Polpaarcn,  d.  h.  die  Ldngon  der  Magnete, 
0  und  <p  die  beiden  Winkel,  welche  die  Pollinien  SJV  und  sa  mit  der  Linie  ; 
einschließen  (wie  man  sieht,  ist  dann  q)  -\-  0  =  S  der  Winkel  zwiacheu  den 
beiden  Polpaaren),  endlich  JVJ>  und  Si^  die  von  N  und  S  auf  die  Vi'rl{lng:erung 
des  freien  Polpaares  gefällten  Senkrechten.  Es  setzt  sich  dann  nach  (Jlcifhun^ 
(2)  das  Drehungsmoment  des  festen  auf  das  freie  Polpaar  aus  vier  GJitjdc^rn  zu- 
sammen, deren  jedes  aus  der  durch  Gleichung  (2)  bestimmten  Kraft  crlialtcn 
wird,  indem  mit  dem  Hebelann  /  und,  behufs  Bildung  der  drehenden  Krafl- 
komponente,  mit  dem  sin  des  betreffenden  Winkels  multipliziert  wird;  t»H  wird 
also,  wenn  Verkleinerung  von  93  positiv,  Vergrößerung  negativ  gerechnet  wird: 


Z>  =  Mml 


Np 
^3  -7?::  + 


Np 


1 


\XNnY  Nn   '    {Ns^  Ns 
oder,  wenn  die  Linien  Np  und  Sq  berechnet  werden 
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D  =  Minrl%m.(j) 


{Ntif  "^  '\NsY        {Snf 


Sn 

1 

(.Vj)» 

1 


1       Sq 
[^SsY  Ss 


J/;«Z/sin(Q? +<?)(—■':- H ^-      4.      -^^      _l      M 


1 
\Nfi:^)   '    {Nsf    '    (.V //)■•' 

und  hierin  sind  die  vier  Nennergrößen  in   den  Klammern  bestimmt   durt'h   <lii' 
Ausdrücke 

(Nn)'^  =  ]        f  - 1  f  - 

(i'«)2=     '■'+    2r(Zcosö)n: 
(5x)2 


>/cos7j)  +  Z-  +  /ä 


+ 


I    >2Z/c'oa((7j  -|-  <P) 


Der  Ausdruck  für  das  Drehungsmoment  ist,  wie  man  sieht,  im  Allgemeinen 
noch  sehr  verwickelt,  ohne  daß  sich  indessen  in  Strenge  weitere  Vereinfachungen 
durchführen  lassen. 

Spezialisierung  für  größere  Entfernungen.  Es  bleibt  daher  nichts  anderea 
übng,  als  anzunehmen,  daß  die  Entfernung  ;•  der  beiden  Mittelpunkte  beträchtlich 
größer  sei  als  die  Längen  2Z  und  2/,  demgemäß  nach  umgekehrten  Potenzen 
von  r  zu  entwickeln  und  diese  Entwickelung  bei  dem  ersten,  zweiten  usw.  Glied e 
abzubrechen,  wodurch  man  eine  erste,  zweite  usw.  Annäherung  erhält.  Die  erste 
Annäherung    und    damit    die    Grundlegung    des   Problems   hat    Gauss  1  gegeben. 

^  C  F.  Gauss,  Resultate  aus  d.  Beob.  d.  magu.  Vereins.   1837.  S-  W  und  1840.  S.  26. 
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t  LawontI  hat    eine    weitere  Annäherung   andeutungsweise    gegeben  und   für  zwei 

1'  besondere   Falle    (s.  u.)    ausgeführt.     Bis    zu    den   Gliedern    vierter   Ordnung    ist 

\  Chwolson^  vorgeschritten,   für  einen   besonderen  Fall  hat  er  sogar  eine  Formel 
entwickelt,  welche  beliebig  viele  Glieder  hinzuschreiben  gestattet,  welche  aber 

'  zeigt,  daß  daß  Ghed  sechster  Ordnung  außerordentlich  klein  ist^. 
'  I  Die  erste  Annäherung  wird  einer  der  drei  folgenden,  miteinander  identischen 

I  Ausdrücke 

I  „       2  MI,  -  2  ml  ,^         -   .  r 

I  (öa)  B  =  (2  cos^sing?  —  smCPcosg?) 

1       ^  '■ 

i  ,  ^2  MZ  •   2  7/Z  /  ^„  ,     .  .     ,         ,      >Kvn 

1  (5b)    .  D=  3  [3cos<5am<p  — sm((j9+  (25)] 

^  ,.  s  r.       2ML'  2ml ,^         _   .  .    „, 

(öc)  D=  _g  (3  COS  (P Sin 93  —  Sin ö)     . 

i  Das  Drehungsmoment  zwischen  zwei,  gegen  ihre  Längen  sehr  weit  von 

i  einander  entfernten  Polpaaren  ist  also  ihren.  Polstarken  und  ihren  Längen 

'  direkt,    der    dritten    Po- 

'  tejiz      ihrer     Entfernung 

1       ^  /         umgekehrt    proportional 

■^  und  außerdem  von  ihren 

j  y^^  Richtungsverhältnissen 

\  ^'^/^  abhangig.     Wie  man  sieht, 

>^i/'^jj*'  /  ist  hier  an  die  Stelle  des  um- 

^^         /  gekehrten  Quadrates  der  Ent- 

/'^  /  femung  der  umgekehrte  Ku- 

^y  /  bus    getreten,    was    insofern 

,i  Cy  /  leicht  verstandlich  ist,  als  die 

^/\  /  Wirkung,    die   ein  Paar  glei- 

\  /^'^        \  /  eher    und    entgegengesetzter 

y  \      /  Pole    m    großer    Entfernung 

■^^r'  s^ ausübt,  nichts  anderes  als  das 

,!  -^  Differential  der  Wirkung  eines 

pjg^j  ^  einzelnen    Poles,    das    DifFe- 

'  rential  von  r~^  aber  im  we- 

sentlichen r~^  ist 
Gleichgewichtseinstellung.    Das  freie  Polpaar,  also  die  Nadel,  wird  sich 
1  so  einstellen,   daß   das  obige  Drehnngsmoment  gleich  null  wird;   der  erste  Aus- 

druck von  D  ergibt  hierfür  die  einfache  Relation 

(G)  tg(p  =  4tg^     , 

d.  h.  die  Nadel  stellt  sich  so  ein,  daß  die  Tangente  des  Winkels,  den  sie  selbst 
mit  der  Verbindungslinie  der  Mittelpunkte  bildet,   halb  so  groß  ist  wie  die  ent- 
I  sprechende  Größe  für   den  Magneten.     Hierauf  gründet  sich  die  einfache,   von 

Gauss  angegebene  und  leicht  zu  verifizierende  Regel  zur  Konstruktion  der  Nadel- 
richtung: Man  verbindet  (Figur  9)  die  Mittelpunkte  des  Magneten  A  und  der 
Nadel  B  (welch  letzteren  man  als  festen  Punkt  der  Nadel  kennt)  miteinander» 
schneidet  hiervon,  vom  Magneten  aus,  ein  Drittel  ^  C  ab  und  emchtet  m  diesem 
Punkte  eine  Senkrechte;  diese  Senkrechte  trifft  die  Verlängerung  des  Magneten 
in  einem  hestimmten  Punkte  D ;  verbindet  man  diesen  Schnittpunkt  mit  dem 
Mittelpunkt  der  Nadel,  so  erhalt  man  ihre  Richtung  sn.    Die  einzige  Größe,  von 

f 
1  J.  Lamont,  Hdb.  d.  Magnetismus,   Leipzig  1867.  S.  274.  —  2  0.  Chwolson,  Mimi  Ac. 
St.  Petersburg  31.  Nr.  10.    1883,  —  3  VgL  femer  noch  K.  ■Wbihrauch,  N.  M6m.  Soc.  Nat. 
de  Moscou.  14.  Heft  4.  1883. 
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welcher  in  diesem  Falle  die  lunstelhing  der  Nadel  abhanf>t,  ist  die  La^^e  und 
Richtung  des  festen  Magneten;  seine  Polstarke,  seine  Lange,  Polstärke  und  Lange 
der  Nadel  selbst  sind  ohne  Einfluß. 

Verschiebende  Kraft.  In  ahnlicher  Weise  findet  sich  die  Kraft,  welche 
die  Nadel,  wenn  ihr  Mittelpunkt  frei  angenommen  wird,  7m  verschieben  sucht, 
und  zwar  in  einer  bestimmten  Richtung.  Man  kann  dabei  eine  Zerlegung  vor- 
nehmen in  zwei  Komponenten,  deren  eine  die  Richtung  der  Entfernung  der 
Mittelpunkte,  r,  hat,  deren  andere  darauf  senkrecht  steht.  Diese  Komponenten 
haben  die  Werte 


(7  a) 
(7b) 


i\\r):X=S 


(sin  <P  sm  qi  —  2  cos  (Z>  cos  i^j) 


(± ;)  :  y==  3  -  \^        '  sm  (^  +  <?) 


Man  kann  endlich  auch  noch  die  Kraft  in  der  Richtung  der  Nadel,  die  so- 
genannte Direktionskraft,  besser  Direktiousmomont,    selbst  ausrechnen  und  findet 

(7  c)  (  H  /)  :  C/=  3  ^l^]j^^ '''  '^^  [2  COS93  cos  (<^  -f-  <I>)  -  sin >  cos  ^1     . 

Wie  man  sieht,  sind  alle  diese  Kräfte  umgekehrt  proportional  mit 
der  vierten  Potenz  der  Entfernung  (was  wiederum  leicht  verstandlich  ist, 
da  hier  beide  Polpaare  nur  mit  der  differentiellen  Wirkung  in  die  Erscheinung 
eingehen);  diese  Kräfte  sind  also  bei  größerer  Entfernung  klein  gegen  das 
Drehungsmoment,  womit  das  oben  Bemerkte  seine  Bestätigung  findet.  In  spe- 
ziellen Fällen  kann  dies  natürlich  Ausnahmen  erfahren,  es  kann  sogar  das 
Drehungsmoment  bei  gewissen  Lagen  (nämlich  solchen,  die  oben  als  Gleich- 
gewichtslagen einer  nur  drehbaren  Nadel  betrachtet  wurde)  null  werden,  und  dann 
kommen,  wenn  der  Mittelpunkt  der  Nadel  frei  ist,  nur  die  Verschiebungskräfte 
zur  Geltung. 

Spezielle  Fälle,  Die  einfachsten  speziellen  Fälle  hinsichtlich  der  beiden 
Polpaare  zueinander  erhält  man,  wenn  man  annimmt,  die  Nndelmittc  liege  eul- 
weder  in  der  Verlanget ung  des  Magneten  oder  in  der  auf  seiner  Mitte  errichleten 
Senkrechten;  man  kann  diese  Lagen  als  Längs-  oder  Querlage  des  Magneten 

bezeichnen,  jener  entspricht  der  Wert  <2>  =  0  ,  dieser  der  Wert  (p  =»  -— ,  es  wird 

also  nach  (4  a)  und  (Ga  und  b) 


(8) 


^{2  ML)  (2  ml)  . 
2  ^8      —  s^^<?' 


A'/  =  -  6 


{2  ML)  [2  ml) 


coaq? 


D„ 


^; 


Yi 


Ui 


A2ML){2mr)  . 
3  ^^  sm99 


{2  ML)  {2  ml) 

.  r2J/Z)(2w/)  . 

A2ML){2ml) 

^- "  -  —'cos 9? 


^ML){^ml) 


(3  cos 3(^—1) 


Z7^-=-3 


II        Ux^2^ 


Gibt  man  nun  auch  noch  dem  Winkel  (p  die  besonderen  Werte  0  und  — , 

so  erhalt  man  die  folgenden  vier  Fälle,  die  man  als  Längs-längs-,  Quer- 
quer-, Langs-quer-  und  Quer-längslage  bezeichnen  kann;  es  entsprechen 
ihnen  die  danebengesetzten  Werte  von  Z>,  X,  K,  unter  Fortiassung  des  Faktors 
{2  ML)  (2  ml)  (27  bietet  hier,  da  es  bald  mit  X,  bald  mit  K  identisch  wird,  kein 
besonderes  Interesse  dar):  , 


oo 


(0) 


Wankel 

1.  <2>  =  0    ,  (p=  0 

2.  ^  =  1  .  <P-^ 

3.  0  =  0  ,  (p  =  -^ 
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4.     ^  =  -^  ,       93  =  0 


i5  =  0  , 


6_ 


y=u 


F=U 


z? 


Z=        0   ,         F= 


Diese  vier  Fälle  sind  durch  die  Figur  10  a — d  veranschaulicht.     Die  Pfeile 
geben   die  Richtung   der  Drehung   und   (wenn    der  Mittelpunkt  frei  ist)   der  Ver- 
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Figur  10. 


Schiebung  an;  in  den  Fällen  a  und  b  fehlen  die  Drehpfeile,  weil  hier  Dreh- 
Gleichgewicht  besteht  Befindet  sich  die  Nadel  in  der  der  hier  angenommenen 
{Türade  entgegengesetzten  Lage  (d.  h.  werden  ihre  Pole  vertauscht  gedacht),  so 
ändert  sich  in  den  beiden  letzten  Fällen  die  Richtung  der  Drehung  und  Ver- 
schiebung, in  den  beiden  ersten  ändert  sich  die  Richtung  der  Verschiebung,  aber 
außerdem  der  Charakter  des  Gleichgewichts  in  bezug  auf  Drehung;  in  den  Fi- 
guren 10a  und  b  ist  es  stabil,  in  den  umgekehrten  Fällen  würde  es  labil  sein. 
Die  Formeln  liefern  noch  folgende  Sätze:  1.  Wenn  in  zwei  verschiedenen 
Fällen  das  eine  Mal  der  Nadelmittelpunkt  in  der  Verlängerung  des  Magneten, 
das  andere  Mal  der  Magnetmittelpunkt  in  der  Verlängerung  der  Nadel  liegt, 
beide  Male  aber  die  Richtung  der  beiden  Polpaare  aufeinander  senkrecht  steht, 
so  übt  der  Magnet  im  ersten  Falle  das  doppelte  Drehungsmoment  auf  die  Nadel 
aus  wie  im  zweiten,  dagegen  in  beiden  Fallen  dieselbe  verschiebende  Kraft. 
2.  Liegt  eine  Nadel  das  eine  Mal  in  der  Verlängerung  emes  Magneten,  das 
andere  Mal  parallel  und  symmetrisch  zu  ihm,  so  übt  der  Magnet  im  ersten  Falle 
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die    doppelte   Kraft   aus   wie   im   zweiten,    ein  Drehungamoment   aber  in   beiden 
Fallen  überhaupt  nicht 

Spezialisierung  für  eine  kleine  Nadel.  Der  nächst  allgemeinere  Fall 
ist  der,  daß  zwar  die  Nadel,  also  das  freie  Polpaar,  als  sehr  klein  gegen  die 
Entfernung  /*  angenommen  wird,  nicht  aber  der  feste  Magnet.  Dann  werden  die 
Formeln  schon  ganz  wesentlich  verwickelter.  Hier  genüge  es,  die  Formel  für 
die  Richtung  der  Nadel  anzugeben,  also  die  Verallgemeinerung  der  Formel  (6). 
Um  sie  in  übersichtlicher  Form  darzustellen,  muß  man,  wie  bei  der  dortigen 
Gauss  sehen  Konstruktion,  den  Schnittpunkt  der  Verlängerungen  von  Magnet  und 
Nadel  finden,  sein  Abstand  von  der  Mitte  des  Magneten  ergibt  sich  zu 


a  =  L 


f^i 


wo  r^}  und  r^y  die  Abstände   der  beiden  Magnetpole   von   der  Mitte   der  Nadel 
sind;  und  mit  Benutzung  der  so  gefundenen  Größe  a  wird 


(10) 


asm0 

tgra  = - 

'^       r  —  acos0 


Entwickelung  nach  Potenzen.  Um  zu  weiteren  Annahemngen  zu  ge- 
langen, muß  man  die  allgemeinen  Ausdrücke  nach  Potenzen  von  -^  entwickeln 
und  erhält  auf  diese  Weise  [vgl.  Gleichung  (ß  a)J : 


D  =  —----V -  "" '  (2  cos 0 ain<p  —  sin0  CQS(p)[l-{-  "^^  + -j -\-  .  .  .)     , 


(2  MZ)  (2  m  l) 


r» 

wo  die  Koeffizienten  u^,  u^  usw.  Funktionen  von  L,  l,  0  und  qj  sind,  und 
zwar  enthalten  sie  von  Z  und  /  immer  nur  geradzahbge  Potenzen,  weil  nur  dann 
D  selbst  mit  Hinzuziehung  des  Faktors  Zi  vor  der  Klammer  ungeradzahlig  in 
Z  und  /  wird,  wie  es  sein  muß,  damit,  wenn  die  Richtung  eines  der  beiden  Pol- 
paare umgekehrt  wird,  auch  der  Wert  von  D  sich  umkehre. 

Spezialisierung  für  die  beiden  Hauptiagen  des  festen  Polpaares, 
Die  Ausführung  dieser  Reihenentwickeluug  fuhrt  zu  verhältnismäßig  einfachen 
Formeln,  wenn  wiederum,  wie  oben,  die  Nadelmitte  entweder  in  der  Verlänge- 
rung des  Magneten  oder  in  der  auf  seinem  Mittelpunkte  errichteten  Senkrechten 
liegt  (Längs-  resp.  Querlage  des  Magneten).  Man  erhält  dann  nach  Lamünt, 
wenn  man  noch  das  dritte  Glied  der  Reihe,  also  die  Verhältnisse  Z'^  :  r^  und 
/'  :  r*  berücksichtigt  und  erst  die  Verhältnisse  Z"  :  r^  und  /"  :  ?•"  vernachlässigt, 
folgende  Werte  des  Drehungsmomentes  Di  und  Dg  (erster  und  zweiter  Fall): 

a)  für  eine  sehr  kleine  Nadel: 
(11) 


(2MZ){2ml)   .       /     ,   „Z2   ,      ZI' 


(2MZ){2ml)  [        3  Z2   ,   15  Z* 


)• 


b)  für  eine  beliebige  Nadel: 

f„  (2MZ){2nil)  .       r     ,   2Z2-3/2(l-5co8V) 

Z>/=.2'  „         'sm(p   1  +  \ 


(12) 
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Z^  — r)Z3/2(l  ~5co82a))  +  ^/*(l  —  14cosVH-21cos*Q?) 

o 


f     \ 
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(  „  (2 Ml) {2 ml) 


(13) 


3  Z2  — A'(4-_inHm-7') 


15  Z*— 2Z2/2(6  — 23  8iii2(p)  +  8/'(l  — -l'i  sm-71 --  LJIjfiii  »7) 


Die  Ableitung  von  Chwolson  führt  zu  derselben  Formrl  (12);  in  (K^)  «l-i- 
gegen  ist  der  Faktor  von  8/-^  zu  ersetzen  durch  1 —  (2 1/2) sin- 9^-1!"''/^ )  **"^  'v 
(Chwolson  seinerseits  gibt  die  LAMONTsche  Formel  anders  nn,  als  su»  im  IMU. 
d.  Magn.  S,  2S2  steht). 

Erateres  Drehungsmoment  wird  null  in  der  Ldngs-längs-Sti'lhing,  It't/.lfitM  in 
der  Quer-quer-Stellung,  am  größten  dagegen  werden  sie  in  dtT  L!in}][H-imi'r-  i('s)i. 
Quer-langs-Stellung,  und  zwar  wird  dann 


r"  \  r^ 


Z3  _  4  /2       15  L^j^'l  L- 1-  + 


Diese  Gleichungen  entsprechen  den  Gleichungen  (12)  und  (l:{);  dif  hpc- 
zielleren,  den  Gleichungen  (11)  entsprechenden  unterscheiden  sich  von  den  1«'!/.- 
teren  nur  durch  das  Fehlen  des  sin  und  cos. 

Zur  Veranschaulichung  der  Größe  und  des  Einflusses  der  Korri'klionHylit'tlcr, 
welche  kurz  rnitp^p^  . . .  resp.  ö'i  f 2  •  •  •  bezeichnet  werden  mögen,  sei  fol^jcmics 
angeführt : 

1.  Für  kleine  Nadeln  [/=  0 ,  also  die  obigen  Formeln  (11)|  und  L^\/-  wird 

A=      0,03125  ,    /.,  =  0,U()07B 
q^=  —  0.02344  ,     q]  =  0,0U()4G     . 

_  Für  eme  Genauigkeit  bis  zu  Yrrkü-  des  Wertes  genügt  hiemach  die  Hcriirk- 
sichtigung  der  beiden  ersten  Korrektionsgheder,  für  eine  Genauigk(Mt  von  tiini>;rn 
Tausendsteln  sogar  die  des  ersten,  und  wenn  es  auf  einige  Prozent  d«s  Wcrti'M 
nicht  ankommt,  kann  man  mit  dem  Hauptgliede  allein  rechnen. 

2.  Wenn  die  Magnete  nahezu  senkrecht  oder  parallel  gegeneinander  sind, 
kann  man  m  den  Korrektionsghedem  die  cos  und  sin  gleich  null  resp.  eins  Hcf/.en, 
es  handelt  sich  dann  im  wesentlichen  um  das  Verhältnis  von  /:  Z,  und  es  «»l^t 
Werte  desselben,  für  welche  gewisse  Korreküonsglieder  verschwinden,  z.  B.  bei 
QuersteUung  für  /:Z  =  /|  resp.  ^  das   erste  Glied  in  A  resp.  D,,  für  ii  L 

^  2^  ^^'  ä^Sß  ^^^  ^^^^^  ^^^*^  '^'°'  denselben  Ausdrücken. 

Drei  und  mehr  Magnete.  In  gewissen  Fällen  kann  die  Wechaelwirkunjf 
S^r.  •^  ?l  ^^^^'''  "''''  *^^^'^  ^'""^^  ^^^^  '^^  von  Wichtigkeit  werden.  Diose 
V^X^  .  ^J"""  I^"^'  "^^  "P^'^"  '^^^^«'^  ^^d  eingehender  von  Weih- 
7^Z  ^  «T  ?"^'^'  ^^  "^^  ^°^  Ittit^rem  mit  Zugrundelegung  der  For- 
demng.   daß  für  jeden   der  freien  Magnete   die   Summe   der  Drehungsmomente 

"rtchlrinde/'X'  ^?^"^^^^^^  -  ^^^  ^^  Summe  der  Direktionamomente 
T^Zl  InL^"^^"^  "^^l  '^^  '"  umfangreich,  um  hier  Platz  finden 
zu  können.    In  noch  höherem  Maße  gUt  das  natürhch  von  Systemen     die   aus 


Bd  V. 

Magnetismus. 


Wirkung  zwischeu  Polpiuireu. 


Mitwirkung  des  Erdmagnetismus.  Der  Fall,  daß  eine  drehbare  Nadel 
ausschließlich  der  Wirkung  eines  (oder  mehrerer)  lu  größerer  oder  genngerer 
Nahe  fest  aufgestellten  Magneten  unterliegt,  kann,  da  außerdem  die  Erde  stets 
als  Magnet  wirkt,  in  der  Praxis  nur  durch  gewisse  künstliche  Einrichtungen  (a.  w.  u.) 
realisiert  werden.  Es  erhebt  sich  daher  die  Frage,  wie  sich  ein  drehbarer  ein- 
facher Magnet  einstellt,  wenn  auf  ihn  einerseits  die  Erde,  andererseits  ein  ein- 
facher Magnet  wirkt  Bei  der  Behandlung  dieser  Aufgabe  kann  man  an  die 
vorige  unmittelbar  anknüpfen,  man  braucht  nämlich  nur  das  Drehungsmoment 
•des  Erdmagnetismus  hinzuzufügen;  oder,  in  Anwendung  auf  das  Gleichgewicht  der 
Nadel,  man  braucht  nur  das  Drehungsmoment  des  Magneten  demjenigen  des  Erd- 
magnetismus gleichzusetzen;  löst  mau  diese  Gleichung  nach  dem  Ablenkungswinkel 
der  Nadel  auf,  so  erhalt  man  die  Gleichgewichtslage.  Zuerst  ist  das  in  Rede 
stehende  Problem  von  Hansteen  i,  am  vollständigsten  von  Gauss  ~  behandelt  worden. 

Es  sei  lö  die  horizontale  Komponente  des  Erdmagnetismus,  dann  ist  in  der 
Lage,  in  welcher  die  Nadel  mit  dem  magnetischen  Meridian  den  Winkel  a  ein- 
schließt, das  Drehungsmoment  des  Erdmagnetismus  JiJ  (2  w /)  sin a .  Wirkt  aus- 
schließlich der  Erdmagnetismus,  so  findet  Gleichgewicht  statt  für  et  ==  l) ,  d.  h.  die 
Nadel  stellt  sich  in  den  Meridian  ein.  Wirkt  hingegen  außerdem  ein  Magnet,  so 
tntt  Gleichgewicht  ein,  wenn 

(15)  $(2;«/)sina  =  Z? 

ist.     Diese  Gleichung  nimmt  in  erster  Annäherung  die  Form 


(16) 


2  ML  ,„         ,   .  .     r 

Q  sina:  =  — - —  (2  cos  ö>  sin  rp  —  sm  CP  cosqp) 


an.  Hienn  sind  aber  noch  zwei  unbekannte  Winkel  vorhanden,  a  und  99,  die 
Winkel,  welche  die  Nadel  mit  dem  Meridian  und  mit  der  Abstandslinie  der 
Mittelpunkte  von  Magnet  und  Na- 
del bildet,  während  doch  einer 
dieser  Winkel  (gleichviel  welcher) 
genügt,  ihre  Lage  zu  charakteri- 
sieren. Man  muß  also  eine  von 
beiden  Unbekannten  eliminieren, 
indem  man  sie  auf  die  andere  und 
bekannte  Größen  zurückfuhrt.  Dabei 
hat  man  noch  die  freie  Wahl  zwi- 
schen verschiedenen  gegebenen 
Winkeln,  nämlich  dem  Winkel  0 
zwischen  Magnet  und  Verbindungs- 
linie der  Mittelpunkte,  dem  Win- 
kel a  zwischen  Magnet  und  Meri- 
dian, und  dem  Winkel  r  zwischen 
Verbindungslinie  der  Mittelpunkte 
und  Meridian;  zwischen  ihnen  be- 
steht die  Beziehung,  daß  einer  von 
ihnen  (welcher,  hängt  von  den  Um- 
ständen ab)  die  Summe  der  beiden 

anderen  ist  (in  der  Figur  11  ist  a  =  Ö>  +  t).  Man  pflegt  mittels  dieser  Gleichung  0 
zu  eliminieren,  mittels  der  ebenfalls  aus  der  Zeichnung  einleuchtenden  Beziehung 
T  =  a  +  9?  den  Wmkel  9?  und  erhält  dann,  wenn  man  die  obige  Gleichung 
nach  oc  auÜöät: 


--k: 
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tga  = 
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2  COS  (o  —  t)  sint  —  Sin  (a  —  t)  cost 


Ilnndb   d 
Pili  8.    51  AiifU 


^ 


2MZ 


——  —  2  cos  (a  —  t)  sinr  +  sin  (a  ~  t)  cost 


oder,   da  hierin   das   zweite  Glied   des  Nenners   gegen   das   erste  gewöhnlich  zu 
vernachlässigen  ist, 


(18) 


2MZ,^        ,  .  .    ,  V         -. 

tga  =  — — -  [2  cos  (a  —  t)  sinr  —  sin  {o  —  t)  cost] 
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Figur  12. 

Spezielle  Fälle.  Man  erhalt  solche,  indem  man  für  eine  der  beiden 
Größen  ct  mid  t  besondere  Werte  wählt.  Wählt  man  tr  =  0 ,  also  den  ablenken- 
den Magneten  parallel  mit  dem  Meridian,  so  wird 


a9a) 


2ML     3    .    „ 
tga  =  — 5-^-7rSin2T 
r^^       2 


d.  h^  wenn  man  einen  Magneten  um  eme  im  Meridian  hängende  Magnetnadel 
im  Kreise  herumführt,  derart,  daß  auch  der  Magnet  stets  dem  Meridian  parallel 
Z.-  i'°.^^*^  ""^  ^^  ^^'""^  drehende  Wirkung  auf  die  Nadel  aus,  wenn  er  sich 
(die  Mendianrichtung  auf  dem  Papier  von  unten  nach  oben  gedacht)  gerade 
Imks  oder  rechts  oder  oben  oder  miten  befindet,  dagegen  eine  maximale  W&kung, 


MflgnetiLia  Wirkung  zwischen  Polpaaren.  -'7 

wenn  er  sich  in  einer  der  Diagonalen  befindet  (Fip^ur  12  a).  Si't/f  man  .■uidcrtT- 
seits  ff  =  —  ,  so  ist  der  ablenkende  Magnet  senkrecht  g<^geu  don  Mcridifin,  »Ist) 
auf  dem  Papier  horizontal  gelegen,  und  es  wird 

(19b)  tgex.  =  "4,-  -  (Ssin-'T  —  cogSr)     , 

also  die  Ablenkung,  wenn  der  Magnet  im  Kreise  um  die  Nadel  herumwfiudcrL, 
vom  Zeichen  abgesehen,  am  größten,  wenn  er  links  oder  rechts  liegt,  lialli  ho 
groß,  wenn  er  oben  oder  unten  liegt,  und  am  kleinsten,  nämlich  null,  wenn  der 
Magnet  etwa  50°  nach  oben  oder  unten  liegt,  ein  Wert,  den  man  aiicli  darauH 
hätte  berechnen  können,  daß,  da  hier  die  Nndcl  im  Meridian  bleibt,  r  gemäß 
Gleichung  (6)    die  Bedingung   erfüllen  muß,   einen   halb  ao   großen  ty;  '/.n  liaben, 

wie  sem  Komplementwinkel  -    — r  (s.  Figur  12  b).  ^ 

In  ähnlicher  Weise  kann  man  nun  m  Gleichung  (IS)  auch  für  t  die  S]K'z;i('llen 

Werte  0   und  —  wählen  und  zusehen,  wie  sich  dann  tgoc  {gestaltet  für  vcrschic- 

dene  Werte  von  a,  d.  h.  wie  die  ablenkende  Wirkung  des  Magneten  «irli  ändert, 
wenn  man  ihn  links  von  der  Nadel  aufstellt  und  dann  um  seinen  Mittelpunkt 
herumdreht,  und  entsprechend  für  Aufstellung  rechts  oder  vom  oder  hinten.  Man 
findet  dann  bis  auf  das  Zeichen: 

(19c)  tgöc  =  2    ---i     sinff 

für  Links-  oder  Rechtslage  (Figur  12  c)  und 

,■,^J^  2il/Z    . 

(19d)  tga  =  -— --sinff 

für  die  Aufstellung  vom  oder  hinten.  Beim  Drehen  des  Magnoten  in  einer  tlicHer 
Stellungen  ändert  sich  also  seine  Wirkung  wie  der  Sinus  seineH  RiehtnngHwIiikelH, 
sie  ist  null,  wenn  er  senkrecht  liegt,  am  größten,  wenn  er  wagerecht  liegt.  Außer- 
dem ist  die  Wirkung  bei  Aufstellung  links  oder  rechts  von  der  Nadel  für  jede 
Richtung  doppelt  so  groß  wie  bei  der  parallelen  Richtung  in  der  Aufwli'Hniig 
vom  oder  hinten. 

Endlich  ist  es  noch  zuweilen  von  Wichtigkeit,  zu  wissen,  wie  a  variiert,  wenn 
der  Magnet  so  im  Kreise  um  die  Nadel  herumgeführt  Avird,  daß  er  inimer  auf 
sie  hinweist.    Man  muß  dann  0  in  der  Formel  behalten  und  gleich  null  setzen, 

erhalt  also  angenähert  tg«  =  — i;-=--sinT,   d.  h.  dos  Gesetz  zwischen  «   und  t  ist 

in  diesem  Falle  das  gleiche  wie  in  (19d)  dasjenige  zwischen  (x  und  a  (Figur  12  d). 
Hauptlagen.    In  den  angestellten  Betrachtungen  sind  die  vier  schon  früher 

hervorgehobenen  Hauptlagen,  denen  irgend  eine  Kombination  der  Werte  U  und  f- 

für  CT  Tind  T  entspricht,  bereits  enthalten.  Interesse  bieten  im  weBeutlichen 
nur  zwei  von  ihnen  dar,  weil  in  den  beiden  Fällen,  in  denen  ct  —  0  und  t  -■  0 

Oder  T=—  ist,   nach   der   ersten   der  Formeln  (19)  «=—0  wird,  d.  h.  deshalb, 

weil  hier  der  Magnet  den  Erdmagnetismus,  dem  er  parallel  ist,  einfach  unter- 
stutzt Die  beiden  anderen  Lagen  nennt  man  nach  Gauss  vorzugsweise  die  beiden 

1  Eine  Vomchtting,  uin^den  Magneteu  mit  sich  selbst  parallel  herumzuführen,  hat  Salchkr 
(Z  f.  phys  TJnterr.  3.   S.  195.    1890)  bekannt  gemacht. 
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Hauptlagen,  und  mau  findet  die  für  sie  geltenden  Beziehunpfen,  entweder  indem 
mau  in  Gleichung  (19  b)  t  =  —  und  t  =  0  setzt,  oder  indem  mau  m  Gleichung  (U)e) 

TT 

und  (19 d)  o  =  —  setzt.  In  jedem  Falle  erhält  man  das  Resultat:  Die  ab- 
lenkende Wirkung  ist  in  der  ersten  Hauptlagc  annähernd  doppelt  so 
groß  wie  in  der  zweiten. 

GAUSSScher  Nachweis  des  Grundgesetzes.  An  die  obigen  Hetr.ich- 
tungen  und  Formeln  ist  noch  eine  wichtige  Bemerkung  zu  knüpfen.  Ganz  ähn- 
liche Formeln  wie  die  erhaltenen  wurden  sich  namlich  auch  ergeben,  wenn  die 
spezielle,  den  Entwickelungen  zugrunde  gelegte  Annahme,  wonach  die  Wirkung 
zwischen  zwei  Polen  umgekehrt  proportional  ist  dem  Quadrate  ihrer  l-lntfernung, 
ersetzt  worden  wäre  durch  die  allgemeinere,  daß  sie  umgekehrt  proportional  sei 
irgend  einer,  der  «ten  Potenz  ihrer  Entfernung.  Nur  in  zwei  Hinsichten  würden 
sich  dann  die  Formeln  von  den  obigen  unterscheiden.  In  der  Gleichung  (IM) 
wurde  einmal  im  Nenner  f'^+^  stehen,  und  zweitens  wurde  das  erste  Glied  in 
der  Klammer  nicht  den  Faktor  2,  sondern  den  Faktor  n  haben.  Dasselbe  würdt; 
von  den  speziellen  Formeln  (19b)  und  (19c)  gelten,  und  der  Satz,  betreffend  das 
WirkungBverhältnis  m  den  beiden  Hauptlagen,  würde  dann  lauten:  Die  abhjnkende 
Wirkung  in  der  ersten  Hauptlage  ist  «mal  so  groß  wie  in  der  zweiten.  Zeigt 
man  also  experimentell,  daß  sie  doppelt  so  groß  ist,  so  ist  damit  das  Grund- 
gesetz erwiesen.  Dies  hat  zuerst  HansteenI  und  dann  unter  einfacheren  An- 
nahmen und  in  exakterer  Weise  Gauss  ^  getan.  Er  fand  für  die  in  der  ersten 
Spalte  der  folgenden  Tabelle  bezeichneten  Abstände  j-  die  in  der  zweiten  und 
vierten  Spalte  angegebenen  Ablenkungswinkel  für  die  erste  und  zweite  Hauptlage, 
Winkel,  die  einerseits  so  klein  sind,  daß  man  sie  mit  ihren  Tangenten  identifizieren 
kann,  und  von  denen  andererseits  die  in  der  gleichen  Horizontalreihe  stehenden 
naherungsweise  wie  2:1  sich  verhalten.  Eine  genaue  Übereinstimmung  ist  aber 
nicht  zu  erwarten,  da  die  Formel  (18)  nur  eine  erste  Annäherung  an  die  wahre 
Formel  (17)  ist. 


Abstand 
r 

1,3  m 
U„ 

1.5  „ 

1.6  „ 

1.7  „ 

1.8  „ 

1.9  „ 

2.0  „ 

2.1  „ 
2.5  „ 
3,0  „ 
3,5  „ 
4,0  „ 


beobachtet 


20  13' 
1047/ 

10  27' 

1°  12' 

1°    0' 

50' 

43' 

37' 

32' 

18' 

11' 

6' 

4' 


51,2" 
28,6" 
19,1" 

7,6" 

9,9" 
52,5" 
21,8" 
16,2" 

4,6" 
51,9" 

0,7" 
56,9" 
35,9" 


Differenz  zwischen 

Beobiichtung  und 

Rechnung 


beobachtet 


+ 

0,8" 

+ 

4,5" 

— 

9,6" 

— 

3,3" 

— 

5,0" 

+ 

4,2" 

+ 

7,8" 

+  10,6" 

+ 

0,9" 

— 

10,2" 

— 

l.r 

— 

0,2" 

— 

3,7" 

1°  10'  19,3" 

55'  58,9" 

45'  14,3" 

37'  12,2" 

30'  57,9" 

25'  59,5" 

22'    9,2" 

19'    1,6" 

16'  24,7" 

9'  36,1" 

5'  33,7" 

3'  2S,9" 


Difturcnz  zwischen 

Bu()biichtuii(r  und 

Rcchnunfj 

+  6,11" 
+  0,2" 

-  -  d.C)" 

-  3,2" 
-1,2" 
-3,4" 
+  2,G" 
+  5,9" 
+  4,9" 

-  2,5" 

-  0,2" 
-1,0" 
+ 1,7" 


Die  zweite  Annäherung  würde  noch  ein 
demgemäß  versucht,  die  Beobachtungszahlen 
darzustellen,  auf  diese  Weise 


Glied  mit  \\r^  enthalten,  Gauss  hat 
durch  zwei  entsprechende  Ausdrücke 


2p  Jp^^-^T™^'    Untersuchungen  über   den  Magnetismus    der  Erde.    i8lQ.    S    IIQ     — 
C.F.  Gauss,  Int  vis  magn.  etc   -  Pogg.  Ann.   28.  S.  241  u.  591.  -  Werke  6.   S.  8?.' 


Ma^eJmuB  Wirkung  yAMschcu  Polpm.rcn.  -'» 

tgai  =  0,0KG.S70  r-»  —  Ü,ü()2isr)  /  -'''     , 

tga,  =  0,0434M5  ?-•»  -|-  0,002  IV.) ;-''' 

erhalten,  und  die  in  der  Tabelle  auff^efuhrten  Ditlerciizen  zeigen,  dnli  die  iM'liln 
den  Betrag  von  10",  also  von  1  Froz.  dt;s  Wertes  nicht  ixbeiatci^fiMi,  meist  aber 
unter  ^/^  Proz.  des  Wertes  bleiben. 

Magnetisches  Moment.  In  den  Formeln  für  die  Kräfte  (11 — 1-1)  koiinneii 
die  Längen  der  beiden  Polpaare  in  zwei  verschiedenen  Weisen  vor,  iifiinh'cii  ein- 
mal multipliziert  mit  der  Polstärke  des  betrettenduu  Piuues  nnd  diiiin  in  der 
Klammer  ohne  diesen  Faktor.  Im  Falle  erster  Anndherung,  d.  h.  lür  Kntlernunffeti, 
welche  im  Vergleich  zur  Lange  beider  Polpaare  sehr  groß  sind,  fiillen  aber  die 
Klammern  überhaupt  fort,  und  demgemäß  enthalten  die  Formeln  (f),  7,  H),  Howie 
(15,  16,  IS,  19)  die  Größen  Z  und  /  ausschließlich  in  den  Verbindungen  2  J// 
und  2 ml.  Dieses  Produkt  aus  Polstärke  und  Abstand  der  beiden  Pole  bezeielniet 
man  als  das  magnetische  Moment  3?J  des  Polpaarea  re.sp.  des  Magneten 

(20)  SDi  =  2  w  /    . 

Man  erhalt  daher  den  Satz:  Die  Wirkung  eines  Magneten  in  große 
Entfernung  und  ebenso  die  Wirkung,  welche  ein  Magnet  ans  großer 
Entfernung  erfahrt,  hängt  ausschließlich  von  seinem  magnetiHchen 
Moment  ab;  sie  bleibt  ungeandert,  wenn  seine  Länge  im  umgek«'hrten  Ver- 
hältnis seiner  Polstärke  verändert  wird.  Dieser  Satz  ist  otFenbar  nicJitH  an(l<ir<'s 
als  das  Analogen  zum  Hebelsatz  in  der  Mechanik,  der  Körper,  welcher  df)rt  au.s 
unendlicher  Feme  einwirkt,  ist  die  Erde.  Hier  kann  es  irgend  ein  Magnet  Hein, 
wenn  er  nur  entfernt  genug  ist,  und  die  Erfahmng  hat  gezeigt,  daß  dieHe  H«»- 
dmgung  für  den  Magneten,  den  die  Erde  darstellt,  erfüllt  ist.  Übrigens  ist  ch 
einleuchtend,  daß  das  magnetische  Moment  sich  zur  Polstärko  in  bogritnieher 
Hinsicht  ebenso  verhält  wie  das  Drehungsmomeut  zur  einfachen  Kraft.  Jedoch 
ist  dabei  noch  auf  einen  Umstand  hinzuweisen.  Wenn  nämlich  die  Knifern nng 
so  groß  wird,  daß  das  magnetische  Moment  die  ausschließlich  maßgebende  Größe 
ist,  so  ist  damit  noch  nicht  gesagt,  daß  dann  auch  von  den  stattfindenden  Wir- 
kungen nur  das  Drehungsmoment  übrig  bleibt;  donn  da  die  Größen  Z-  und  /=» 
mit  der  Potenz  r-^ ,  die  Verschiebungsgröflen  X,  Y,  d7  (Gleichung  (i)  alxT  nur 
mit  r~*  behaftet  sind,  so  sind  letztere  immer  noch  groß  g<"geu  die  die  ensteren 
enthaltenden  Glieder.  Mit  anderen  Worten:  Das  magnetische  Momeiil  wird  die 
einzig  bestimmende  Größe  schon  dann,  wenn  1  gegen  r^  vcmachluHHigt  werden 
darf;  das  Drehungsmoment  hingegen  wird  erst  dann  die  einzige  übrig  bleilxMide 
Kraft,  sobald  1  gegen  r  vernachlässigt  werden  darf. 

Der  hier  eingeführte  Begriff  des  magnetischen  Moments  —  das  von  jetzt 
ab  mit  M  bezeichnet  werden  soll  —  bezieht  sich  lediglich  auf  das  abstrakte 
Gebilde  des  Polpaares  oder  einfachen  Magneten;  später  wird  es  auf  wirkliche 
Magnete  zu  erweitem  sein,  und  es  wird  alsdann  der  Begriff  der  magnetischon  Achse 
hinzugefügt  werden,  von  dessen  Benutzung  hier  abgesehen  wurde,  weil  bei  einem 
Punktpaar  der  Ausdmck  Achse  in  anderen  Gebieten  (Mechanik,  Hydrodynamik  usw.) 
in  anderem  Sinne  gebraucht  zu  werden  pflegt 

Besonderer  Einfluß  der  Länge.  Wenn  die  Entfernung  nicht  groß  genug 
ist,  so  hajQgt  die  Wirkung,  bei  gleichem  magnetischen  Moment,  von  der  Länge 
ab,  und  zwar  gilt  dies  sowohl  für  den  wirkenden  Magneten  als  auch  für  die 
Nadel,  auf  welche  er  einwirkt  Und  zwar  ergeben  sich  aus  den  Formeln  (11  bis 
13)  einige  einfache  Sätze,  von  welchen  hier  nur  der  folgende  aus  Gleichung  (11) 
abzulesende  augeführt  sein  möge.  Die  Wirkung  eines  Magneten  auf  eine  kleine 
Magnetnadel  ist  bei  gleichen  magneüschen  Momenten  beider  und  bei  Längslage 
des  Magneten  desto  größer^ je  länger  er  ist;  bei  Querlage  des  Magneten  ist  dies 
der  FaU,    solange  Z  >  r)/^  iat;  ist  dagegen  Z  <  r /f ,  so  ist  die  Wirkung  desto 
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schwächer,  je  langer  der  Magnet  ist;  in  jedem  Rilh*  M  «1«t  KniÜiiU  (Ift  I...nu.- 
hier  bei  Querlage  wesentlich  geringfügiger  als  dort  hfl  L.iiiL,Hla|»r. 

Einfluß  der  Dicke  und  Breite.  Ein  cinfachi-r  Ma^iu-t  h.it  /.w.ir  Irtlii:- 
lich  eine  Länge.  ChwolsonI  hat  aber  den  Gedanken  diirdin''!"!"«.  ''""•"  ^^"»^- 
lichen  Magneten  von  gewisser  Breite  und  Dicke  durch  vier  Polpaair  <lar/.ust.'IliMi. 
welche  gewissermaßen  den  vier  Magneten  entsprechen,  dii'  man  crli.ill,  wnui  ni.iii 
den  Magneten  durch  zwei  aufeinander  senkrechte  mediane  LruiKsschnilli|  /erti'ilu 
Es  smd  dann  bei  der  Wechselwirkung  zweier  Maj>:nete  N  \  «,  also  Ol  Wirkuiijjcii 
zu  berechnen.  Die  Formeln,  welche  schließhch  resultieren  und  lür  dir  bndi'ii 
Hauptlagen  relativ  einfach  werden,  zeigen,  daß  die  Ureiten-  und  l)icketJnlii'<liM 
nicht  immer  zu  vernachlässigen  sind,  üb  freihch  diese  fran/e  Aiillassiui|;  eiiifs 
Magneten  als  aus  acht  Polen  bestehend  eine  innere  liereehliKiuif'  besil/e,  isi  eiiii« 
andere  Frage. 

Räumliche  Anordnung.  Die  VerallpremcinoriiiiK  der  ubeii  lur  die  .\n- 
ordnung  der  Magnete  m  einer  Ebene  (Horizontalebene)   entwiekelli-n  1''mmiu'1ii  aul 


Figur  13. 

den  Fall  der  raumlichen  Anordnung  führt,  wie  schon  bemerkt,  zu  Bohr  venviekelteii 
Ausdrücken;  man  tut  gut,  dabei  wenigstens  in  der  einen  oder  andern  Hinflicht 
gewisse  Beschränkungen  einzuführen.  So  hat  ChistoniS  die  vollständiRe  Tlieorie 
durchgefühlt  für  den  Fall  eines  festen  Magneten  und  einer  um  eine  vertikale 
Achse  drehbaren  Nadel,  deren  Mittelpunkte  in  verschiodenen  Horizontalebenen 
hegen,  und  die  verschiedene,  abei:  unveränderliche  Inklinationen  gegen  die  Hori- 
zontalebene haben.  Aus  der  allgemeinen  Endformel  lassen  sich  dann  zahlreiche 
SpezialfaUe  ableiten;  für  den  besonderen  FaU,  daß  die  beiden  Mittelpunkte  senk- 
recht überemander  liegen,  gilt,  da  die  allgemeine  hinfällig  wird,  eine  besondere 
Formel.  Die  beiden  m  Rede  stehenden  Gleichgewichtsbedingungen,  aus  denen 
sich  also  zugleich  die  Nadelablenkungen  ergeben,  sind  folgende: 


N  cL.\f'^S"l\''X.!'"'  "•  '■*'•  '«•  ^''  ^'  '"•  =■  ^'"-  "'>■  -  '  c«.™. 
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rr     K  [sinr/;  (/Z)-  —  k-  —  X  cos^  cos  &  -\-  X^  cosrt,  cosi/») 

(21)  +//---  +  cos  v^  (A  cos^  sin^^  -  Xy  cos  oc  sm  v^)]  ^^^^  «?;,/  =  0 

^ye/    l     +  (y^-  ^^-  —  A  cos/?  cos^  +  Ai  cosa  cosv')'"'  J 

-(']/''$  sin  99 

(22)  ~  ff  JlAiCOS^sinC -  ^,//^,;,'  =  0 

/  /r(Z>-Ai  sina- Affin^}2  +  rfcogä  a  +  ;i.' cos  ^/;i'J  "^     ' 

JJ\  —  2AAiCosacos/5cosC  J 

Hierzu  ist  za  bemerken,  daß  die  Magnete  der  größeren  Allgemeinheit  haibor 
nicht  als  einfache  Polpare,  sondern  als  ganze  magnetische  Linien  behandelt 
smd;  daher  die  Integration  über  die  einzelnen  magnetischen  Elemente  d?»  und 
ä7}if.  Zur  Erleichterung  des  Überblicks  über  die  in  den  Formeln  enthaltenen 
Größen  diene  Figur  13.  SOJV  und  j<?«  sind  Magnet  und  Nadel,  S'O'N'  und 
s'  oiif  ihre  Projektionen  auf  die  Horizontalebene  durch  0,  k  ist  die  Hohe  von  0 
über  (y ^  D  die  Entfernung  Oo\  A,  X^  sind  die  Abstände  eines  Magnet-  bzw. 
Nadelteilchens  von  0  bzw.  o',  (X.,  ß  sind  die  Inklinationen  des  Magneten  bzw.  der 
Nadel  gegen  die  Horizontalebene;  (p  ist  der  Abweichungswinkel  der  Nadel  vom 
Meridian;  ^,  'ip  sind  die  Winkel  der  Projektionen  des  Magneten  bzw.  der  Nadel 
mit  der  Verbindungslinie  Cf  0',  f  (in  der  zweiten  Formel)  der  Winkel  n'o  N'  für 
die  hier  senkrecht  übereinander  liegenden  Nadeln;  endlich^  ist  Jp  die  Horizontal- 
komponente des  Erdmagnetismus  und  M'  das  magnetische  Moment  der  Nadel.^ — 
Es  sei  bemerkt,  daß  die  Formeln  so  ziemlich  alle  Spezialformeln  enthalten,  die 
bei  magnetischen  Messungen  vorkommen  (s.  Art.  Magnetische  Messungen). 

E)  Schwingungen  von  Magneten. 

Lenkt  man  eine  unter  dem  Einflüsse  des  Erdmagnetismus  befindliche,  um 
die  Vertikale  drehbare  Magnetnadel  auf  irgend  eine  Weise  ab,  so  gerät  sie  in 
Schwingungen.  In  dem  Augenblicke,  wo  sie  um  den  Winkel  cp  vom  Meridiane 
abweicht,  wirkt  auf  sie  das  Drehungsmoment  M^  sing?  {M  Moment  der  Nadel, 
$  Horizontalkomponente  des  Erdmagnetismus)  und  außerdem,  falls  die  Nadel 
an  einem  Faden  oder  Drahte  hängt,  das  Torsionsm'oment  desselben;  ist  dieses 
für  den  Torsionswinkel  /  gleich  N  und  ist  in  der  Lage  (p  der  Torsionswinkel 
gleich  T/;  =  g9  +  a  (denn  die  torsionsfreie  Lage  wird  im  allgemeinen  mit  dem 
Mendian  einen  Winkel  cc  bilden);  ist  endlich  ^  das  Trägheitsmoment  der  Nadel 
und  /  die  Zeit,  so  hat  man  die  Bewegungsgleichung: 

(23)  ^"7^  +  ^^  ^^^9'  +  ^(9'  —  a)  =  0     . 

Die  Lösung  dieser  Gleichung  ist  im  allgemeinen  sehr  verwickelt:  laßt  mau  das 
Torsionsglied  weg,  so  kommt  man  auf  die  Gleichung  des  ebenen  Pendels,  also 
auf  elliptische  Funktionen  und,  was  die  wichtigste  Größe,  die  Schwingujigs- 
dauer  betnfft,  auf  eine  nach  Potenzen  der  Amplitude  fortschreitende  Reihe. 
Sehr  einfach  hingegen  wird  die  Lösung,  wenn  man  sich  aufjl^leine  Schwingungen 
beschrankt;  man  kann  alsdann  9?  statt  sin^  schreiben  uacl  ^e  beiden  Drehungs- 
momente zusammenfassen;  führt  man  (Jann  noch  dä^  'Jt^Jfffiioasverhältnis  0, 
d.  h.  das  Verhältpis  der  beideii.DjEsphipgsmca^en^^;^^^  ein,  so  erhält  man 
die '  Gleichung 
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(24)  ^'^^^--{-MS:Hl  +  0)(p-MiQeoc  =  O     , 
und  als  ihre  Lösung 

(25)  <j?=Ccos^2^^+/j  +  (^o     . 

wo  C  die  Amplitude,  T  die  Schwmgiingsdauer,  J>  die  Phase  und  (p^  die  kleine 
Abweichung  bedeutet,  welche  die  Nadel  in  der  Ruhe  gegen  den  Meridian  auf- 
weist; letztere  ist  gegeben  durch  che  Formel 

& 

(25a)  <Po=i_^Q^     ' 

Die  Schwingungsdauer  wird  m  diesem  Falle,  ganz  entsprechend  wie  bei  kleinen 
Pendelschwingungen : 

Sie  ist,  wie  man  sieht,  mit  der  Wurzel  aus  dem  Trägheitsmoment  direkt,  mit 
der  Wurzel  aus  Nadelmoment  und  Erdmagnetismus  umgekehrt  proportional. 

Im  wesentlichen  ahnlich  liegen  die  Verhältnisse  bei  einer  um  eine  vertikale 
Achse  drehbaren,  der  Vertikalkomponente  des  Erdmagnetismus  untenvorfenen,  in 
bezug  auf  Schwere  kompensierten  Magnetnadel. 

Asymmetrische  Schwingungen.  Derartige  Schwingungen  treten  bei 
Magneten  immer  dann  auf,  wenn  —  infolge  von  Torsion  oder  anderen  mitwirkenden 
Kräften  —  die  Ruhelage  des  Magneten  von'  der  Feldnchtung,  z.  B.  von  dem 
magnetischen  Meridian  abweicht  Die  Asymmetrie  ist  meist  nicht  erheblich; 
trotzdem  kann  sie,  wenn  unberücksichtigt,  merkliche  Fehler  bei  Messungen  usw. 
herbeifuhren.  Es  haben  daher  zuerst  Richarz  und  P.  Schulze^,  bald  darauf 
F.  A.  Schulze  2  sich  theoretisch  und  experimentell  mit  der  Frage  beschäftigt  und 
sind  zu  interessanten  Ergebnissen  gelangt;  es  muß  jedoch  hier  an  diesem  Hinweise 
genügen. 

Mehrere  Magnete.  Schwingt  eine  Nadel,  bei  aufgehobenem  Erdmagnetismus^ 
in  der  Horizontalebene  unter  der  Einwirkung  eines  festen  Magneten,  so  gelten, 
wenn  beide  senkrecht  übereinander  liegen,  m  erster  Annäherung  die  obigen 
Formeln.  Bei  allen  anderen  Konfigurationen  dagegen,  insbesondere,  wenn  beide 
in  einer  Honzontalebene  liegen,  tritt  begreiflichenveise  eine  Asymmetrie  der 
Schwingungen  ein. 

Sehr  merkwürdig,  und  zwar  m  verschiedenen  Hinsichten,  ist  der  Fall  zweier 
gleichzeitg  m  einer  Horizontalebene  schwingender  Nadeln.  Dieser  Fall  wird  bei 
beweglichen  Nadeln  sogar  stets  eintreten,  auch  wenn  man  nur  die  eine  der  Nadeln 
in  Schwingungen  versetzt;  denn  durch  diese  wird  die  andere  von  selbst  zu 
Schwingungen  angeregt.  Diese  Schwingungen  beeinflussen  sich  nun,  je  nach  ihren 
Penoden  und  Amplituden,  in  sehr  komplizierter  Weise;  und  zwar  wird  im  all- 
gemeinen der  ganze  Charakter  der  Schwingungen  ein  anderer,  bei  kleinen  Ampli- 
tuden und  großen  Abstanden  aber  mindestens  die  Periode.  J.  Fröhuch  "  hat  hier- 
für Formeln  entwickelt,  und  zwar  auch  für  den  Fall  beliebig  vieler,  in  Reihen 
angeordneter  Nadeln. 

Kinetische  Kräfte.  Fröhlich  hat  aber  —  und  das  war  der  Hauptzweck  seiner 
Untersuchung  —  des  weiteren  festgestellt,  daß  die  gleichzeitigen  Schwingungen 
der  Nadeln  auch  verschiebende  Kräfte,  d.  h.  Anziehung  oder  Abstoßung,  wach- 
rufen, die  sich  zu  den  schon  vorhandenen  statischfen  hinzuaddieren;  und  er  stellt 

1  F.  RiCHAEZ  und  P.  ScHDLZE,  Drude  Ann.  8.  348.  1902  —  *F.  A.  Schulzb,  Drude 
Ann,  9.  im.  1902.  —  3  j  Fköhlich,  Math.  u.  Nat  Ber  a.  Ungarn    8.  S.  87    1891  (i! 
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die  Bedingungen  fest,  unter  denen  Anziehung  oder  Abstoßung  eintritt.  Eine  lange 
Nadelreihe  kann  sich  z.  B.  unter  Umständen  infolge  der  SchTvingungen  zusammen- 
ziehen, unter  anderen  wieder  dehnen. 


F)  Das  magnetische  Feld. 

Die  Wirkung  eines  Poles,  eines  Polpaares,  beliebiger  Kombinationen  solcher 
oder  wirklicher  Magnete  erstreckt  sich  streng  genommen  natürlich  über  den 
ganzen  unendlichen  Raum.  Da  aber  die  Wirkungen  umgekehrt  proportional  der 
zweiten,  dritten  und  vierten  Potenz  der  Entfernung  abnehmen,  so  wird  jede 
Wirkung  tatsächhch  nur  m  einem  ziemlich  beschrankten  Räume  sich  für  unsere 
Apparate  bemerklich  machen,  und  dieser  Raum  heißt  das  magnetische  Feld  des 
betreffenden  magnetischen  Gebildes.  Damit  ist  zugleich  erläutert,  wieso  es  em 
magnetisches  Feld  eines  einzelnen  Poles  geben  kann,  wahrend  doch  ein  einzelner 
Pol  gar  nicht  existiert:  der  andere  kann  eben  m  so  großer  Entfernung  liegen, 
daß  sein  Feld  sich  mit  demjenigen  des  zu  betrachtenden  Poles  gar  nicht  oder 
nur  in  den  äußersten  Regionen  berührt  Man  versteht  aber  unter  magnetischem 
Feld  mcht  schlechtlim  diesen  angegebenen  Raum,  sondern  den  Raum  in  seiner 
magnetischen  Beschaffenheit,  d.  h.  behaftet  mit  der  in  jedem  seiner  Punkte  statt- 
findenden magnetischen  Kraft,  die  man  sich  gewissermaßen,  ohne  damit  konkrete 
Vorstellungen  zu  verbinden,  als  em  das  ganze  Feld  erfüllendes  Agens  denkt. 
Um  das  von  dem  bestimmten  magnetischen  Körper  oder  abstrahierten  Gebilde 
erzeugte  Feld  möglichst  ungetrübt  zu  erhalten,  muß  man  jenen  Korper  sehr 
kräftig  wählen,  anderenfalls  wirkt  der  Erdmagnetismus  mit  em,  der  doch  sein 
eigenes  magnetisches  Feld  besitzt,  und  man  erhalt  dann  ein  kombiniertes  Feld 
dieser  Wirkungen. 

Magnetische  Feldstärke  und  Kraftlinien.  In  jedem  Punkte  des  Feldes 
herrscht  eine  bestimmte  Kraft,  namhch  die  Summe  der  von  allen  Polen  bzw. 
Magneten  herrührenden  Kräfte.  Diese  Kraft  hängt,  außer  von  der  Stärke  und 
Konfiguration  dieser  Pole,  auch  von  der  Starke  des  Poles  ab,  der  sich  an  der 
betrachteten  Stelle  des  Feldes  befindet  und  auf  den  die  Kraft  wirkt,  und  zwar 
ist  sie  mit  derselben  proportional.  Man  denkt  sich  nun  an  dieser  Stelle  einen 
Pol  von  der  Starke  eins,  und  nennt  die  entsprechende  Kraft  die  Intensität  des 
Feldes  oder  die  Feldstarke  an  dieser  Stelle.  Sie  hat  eine  bestimmte  Größe 
und  eine  bestimmte  Richtung,  beide  werden  im  aUgememen  von  Ort  zu  Ort 
vanieren;  tun  sie  das  nicht,  sind  sie  vielmehr  überall  gleich,  so  hat  man  em 
gleichförmiges  oder  homogenes  Feld  vor  sich,  m  allen  anderen  Fällen  em 
ungleichförmiges.  Das  Feld  wird  sich  femer  im  allgemeinen  mit  der  Zeit 
andern;  tut  es  das  nicht,  so  heißt  es  em  konstantes  Feld,  im  anderen  ein 
veränderliches. 

Die  Bestimmung  der  Größe  und  Richtung  der  Feldstärke  ist  eine  der 
wichtigsten  Aufgaben;  sie  kann  durch  Beobachtung  oder  durch  Rechnung  gelöst 
werden.  Die  Messung  der  Feldstärke  wird,  im  Zusammenhange  mit  anderen 
experimentellen  Methoden,  m  einem  besonderen  Artikel  behandelt  werden;  die 
Bestimmimg  der  Richtung  kann  gleich  hier  erledigt  werden,  und  es  ist  hierzu 
folgendes  vorauszuschicken. 

Stellt  man  die  Feldrichtung  in  einem  Punkte  durch  eine  kurze,  von  diesem 
Punkte  ausgehende,  entsprechend  gerichtete.  Linie  dar,  verfährt  für  den  Endpunkt 
dieser  Linie  ebenso  usw.  (bei  einem  konstanten  Felde  dürfen  diese  Linienelemente 
nacheinander,  bei  einem  veränderlichen  müssen  sie  gleichzeitig  festgestellt  werden, 
sich  also  auf  denselben  Moment  beziehen),  so  erhalt  man  eine  Kurve,  Diese 
Kurve  heißt  eine  magnetische  Kraftlinie.  Das  ganze  Feld  wird  von  solchen 
Kraftlinien  durchzogen,  ohne  daß  diese  sich  irgendwo  schnitten;  nur  in  den 
Polstellen  treffen  sie  zusammen;    oder,  genauer  gesagt,  von  den,  den  positiven 
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Einheitspol  abstoßenden  positiven  Polstellen  —  auch  Quellen  genannt  —  diver- 
gieren sie  und  nach  den,  den  Einheitspol  anziehenden  negativen  Polstellen  — 
auch  Senken  genannt  —  hin  konvergieren  sie. 

Experimentelle  Darstellung  der  Kraftlinien.  Um  nun  den  Verlauf  der 
Kraftlinien  experimentell  festzustellen,  liegt  das  folgende,  freilich  mühselige  Ver- 
fahren am  nächsten.  Man  stellt  eine  frei  im  Räume  bewegliche  kleine  Nadel 
in  dem  Punkte,  von  dem  man  ausgehen  will,  auf  und  verzeichnet  ihre  Richtung; 
in  dieser  Richtung  schiebt  man  sie  nun  ein  Stück  weiter,  so  daß  sich  ihr  Mittel- 
punkt da  befindet,  wo  eben  noch  ihr  Nordpol  war,  verzeichnet  wiederum  die 
Richtung,  usw.  Will  oder  kann  man  eine  im  Räume  drehbare  Nadel  nicht  an- 
wenden, so  muß  man  die  Angaben  einer  horizontal  und  emer  vertikal  drehbaren 
Nadel  kombinieren;  jene  legt  die  Vertikalebene,  in  welche  die  Feldstarke  fallt,  fest, 
diese  liefert  dann,  in  die  ermittelte  Ebene  eingestellt,  die  Richtung  der  Feldstarke. 
Offenbar  ist  das  Verfahren  auf  konstante  Felder  beschrankt.  Statt  einer  Magnet- 
nadel kann  man  —  und  zwar  in  mancher  Hinsicht  mit  Vorteil  —  eine  kleine 
Drahtspule  („Prufspule")  verwenden,  in  der  durch  Erregung  des  Feldes  oder  durch 
Bewegung  ihrer  selbst  ein  Strom  erregt  wird,  der  dann  am  stärksten  ist,  wenn 
die  Spulenebene  auf  der  Feldrichtung  senkrecht  steht  (vgl.  Art.  Magn.  Messungen). 

In  weit  einfacherer  und  zugleich  anschaulicherer  Weise  erhalt  man  ein  Bild 
des  magnetischen  Feldes  oder  vielmehr  ein  Büd  eines  ebenen,  horizontalen 
Schnittes  desselben,  wenn  man  eine  Platte  im  Felde  aufstellt,  mit  Eisenfeihcht 
bestreut  und  in  geeigneter  Weise  erschüttert;  das  Feilicht  ordnet  sich  dann  (s.  w.  u.) 
in  den  Kraftlinien  an.  Weniger  exakt  ist  diese  Methode,  einmal  wegen  der 
Trägheit  der  Eisenteilchen,  die  sich  überdies  m  ihren  Bewegungen  und  Lagerungen 
gegenseitig  mehr  oder  weniger  stören,  wenn  die  Menge  und  die  Feinheit  des 
Feilichts  nicht  gerade  sehr  gut  getroflen  sind;  und  dann,  weil  die  verschiedenen 
Spane  sich,  wie  sich  später  ergeben  wird,  auch  magnetisch  beeinflussen  und  sich 
infolgedessen  nicht  genau  zu  denjenigen  Kraftlinien  anordnen,  welche  dem  das 
magnetische  Feld  erzeugenden  Körper  allein  zukommen  würden.  Endlich  ist 
drittens  zu  beachten,  daß  die  Platte,  auf  der  das  Feilicht  sich  anordnet,  eine 
horizontale  Ebene  darstellt,  die  Kraftlinien  aber  im  allgemeinen  gar  nicht,  und 
zwar  auch  nicht  teilweise,  in  einer  solchen  verlaufen  (wie  sich  auch  daran  zeigt, 
daß  die  Späne  größtenteils  mehr  oder  weniger  „zu  Berge  stehen"),  so  daß  man 
auf  diese  Weise  im  allgemeinen  nur  scheinbare  Kraftlinien  erhält  In  allen  Fällen, 
wo  die  Krafthnien  überhaupt  ebene  Kurven  sind,  kann  man  jedoch  begreiflicher- 
weise durch  geeignete  Wahl  der  Ebene  die  wirklichen  Kraftlinien  erhalten. 

Im  einzelnen  sei  folgendes  bemerkt  Als  Unterlage  nimmt  man  am  besten 
steifes  weißes  Kartonpapier;  Glas  eignet  sich  weniger,  mindestens  muß  es  weiß 
und  etwas  rauh  sein;  nur  wenn  die  Figuren  projiziert  werden  sollen,  bedient 
man  sich  durchsichtiger  Glasplatten.  Gewisse  Vorteile  für  die  Reinheit  und 
Feinheit  der  Kurven  gewährt  es,  statt  der  festen  Unterlage  eine  Wasser-,  Glyzerin- 
oder Quecksilberoberfläche  zu  benutzen,  aber  hier  können  sich  leicht  Kapillar- 
wirkungen störend  geltend  machen  K  —  Die  Wahl  des  Pulvers  wird  davon  abhängen, 
ob  es  mehr  auf  kräftiges  Herausholen  des  Gesamtbildes  oder  auf  Feinheiten  der 
Details  ankommt;  für  grobe  Bilder  eignet  sich  feineres  Eisenfeilicht,  für  feinere 
Züge  Ferrum  pulverisatum,  für  feinste  Limatura  ferri  alcoholisata,  die,  aus  einem 
Leinenbeutelchen  herauageschüttet,  die  Unterlage  mit  einer  feinen  grauen  Staub- 
decke bedeckt  Um  trockenes  und  zugleich  schwarzes  Pulver  zu  erhalten,  dessen 
Bilder  sich  besser  abheben,  empfiehlt  sich  das  vorherige  Glühen.  —  Zum  fixieren 
der  Bilder  spritzt  man  einen  feinen  Sprühregen  von  Schellack  oder  dergleichen  auf  die 
Platte,  die  man  auch  schon  vorher  damit  überziehen  kann,  oder  man  überzieht 
sie  mit  einer  dünnen  Paraffinschicht,   stellt  die  Kurven  her  und  erwärmt  dann; 


1  Vgl.  z.  B.    FBANK31NBA.CH,   Wied.  Arm.  18.    S.  703.    1883. 
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endlich  kann  man  auch  Abdrücke  auf  Leimpäpier  machen.  Besondere  Anweisungen 
haben  in  neuester  Zeit  u.  a.  F.  Hoffmann i,  sowie  Keck  und  Hartwig ^  gegeben; 
nach  letzteren  stellt  man  sich  eme  Suspension  feinsten  Eisenpulvers  in  Terpentinöl 
her  und  bläst  die  Mischung  mit  einem  Zerstäuber  auf  die  Platte.  —  Für  die 
Projektion  ist  es  ungunstig,  daß  die  Bildebene  honzontal  liegt;  man  muß  also 
reflektierende  Spiegel  oder  Prismen  unter  45°  anwenden.  —  Was  endhch  die 
photographische  Wiedergabe  betrifft,  so  findet  man  bei  Ebkrt^,  Keck  und 
Hartwig  (s.  o.),  sowie  bei  Leick  (Rontgen-Photographie)  *  geeignete  Ratschläge. 

Das  Gesagte  bezieht  sich  auf  Darstellungen  in  der  Ebene.  Schwieriger  ist 
die  Herstellung  und  Fixierung  von  Krafthnienbildem  im  Räume,  namentlich  braucht 
man  hier  sehr  starke  Felder,  um  die  Störungen  durch  die  Schwerkraft  auf  ein 
möglichst  geringes  Maß  zu  reduzieren.  Eine  Methode  ist  das  Einbetten  der 
Eisenteilchen  in  ein  zähflüssiges  Mittel,  z.  B.  Gelatine  (vgl.  Ebert,  a.  a.  O.),  em 
anderes  —  für  kurze  Kraftlimen  —  das  Verbrennen  und  Zusammenbacken  der 
von  den  Teilchen  zwischen  den  Polen  gebildeten  Brücken.  —  Zur  bloß  qualitativen 
Demonstration  einfacher  Falle  kann  man  sich  nach  Weinhold  ö  mit  Vorteil  der 
kleinen  Fahrradkugeln  bedienen;  hangt  man  z.  B.  an  den  unteren  Pol  eines 
Magnetstabes  vier  Reihen  von  je  fünf  Kugeln,  so  divergieren  sie  nach  rechts, 
links,  vom  und  hinten,  bei  Annäherung  eines  anderen  Magneten  oder  Eisenstückes 
nähern  sie  sich  einander  usw.  Nach  Spizyn"  kann  man  die  Richtung  der  von 
einem  Pole  ausgehenden  Ejraftlinien  im  Räume  auch  mit  einem  Pinsel  aus  langen 
Eisendrahten  von  weniger  als  0,1  mm  Dicke  sehr  schön  demonstrieren. 

Niveauflächen  oder  Flächen  gleichen  Potentials.  Die  Feldstärke  ist 
der  das  Feld  charakterisierende  Vektor.  Es  gibt  aber  auch  einen  reinen  Skalar, 
durch  dessen  Zahlenwert,  als  Funktion  der  Koordinaten,  das  Feld  vollständig 
charakterisiert  ist,  nämlich  das  schon  oben  emgefuhrte  magnetische  Potential. 
Wie  die  Feldstarke  durch  die  Kraftlinien,  so  laßt  sich  das  Potential  durch  eine 
Schar  von  Flächen  anschauhch  darstellen.  Sind  namlich  V^,  V^,  V^  die 
Werte  des  Potentials  in  drei  nahe  benachbarten  Punkten,  und  liegt  V^  dem 
Zahlenwerte  nach  zwischen  V^  und  V^  ,  so  wird  im  allgemeinen  auf  jedem  Wege, 
auf  dem  man  von  1  nach  3  gelangen  kann,  —  sofern  diese  Wege  dem  Wege 
12  3  nahe  benachbart  sind,  —  ein  Punkt  liegen,  wo  das  Potential  ebenfalls 
den  Wert  V^  hat,  z.  B.  die  Punkte  2',  2",  usw.  Diese  Punkte  begrenzen  eine 
kleine,  den  Punkt  2  umgebende  Flache.  Verfährt  man  nun  mit  dem  Punkte  2' 
ebenso  wie  vorhin  mit  dem  Punkte  2,  so  erhalt  man  wieder  eme  kleine  Fläche; 
ebenso  nach  den  anderen  Seiten  usf.  Schließlich  erhalt  man  eine  krumme  Flache 
von  der  Eigenschaft,  daß  das  Potential  in  allen  ihren  Punkten  denselben  Wert 
hat  Diese,  das  Feld  erfüllenden,  einander  unendlich  benachbarten,  sich  aber  nie 
schneidenden  Flachen  heißen  magnetische  Äquipotentialflächen,  Flächen 
gleichen  Potentials  oder  kurz  Niveauflachen.  Auf  ihnen  stehen,  wie  ohne 
weiteres  einleuchtet,  die  Kraftlinien  überall  senkrecht;  denn  da  die  Kraft  in  einem 
Punkte  keine  Komponente  in  irgend  einer,  in  die  Niveauflache  fallenden  Richtung 
hat,  —  hier  ist  ja  das  Gefalle  des  Potentials  überall  null,  —  so  muß  die  ganze 
Kraft  senkrecht  gegen  die  Niveaufläche  gerichtet  sein. 

Gelangt  von  dem  Felde  nur  ein  ebener  Schmtt  zur  Darstellung,  so  treten 
auch  die  in  Rede  stehenden  Flächen  nur  mit  ihren  Schnitüimen  auf;  diese  heißen 
dann  Äquipotentiallinien  oder  Niveaulinien.  Hat  man  die  Kraftlinien  auf  eine 
der  oben  angegebenen  Arten  experimentell  ermittelt,  so  kann  man  die  Niveau- 
linien,   als   überall   normal   zu  ihnen,  leicht  zeichnen.     Nach  Colardeau^  kanni 

1  F.  Hoffmann,  Z.  f.  phys.  -u.  ehem.  Unt.  12.  S  153.  1899,  —  2  Keck  und  Hartwig, 
ebenda.  12.  S.  154.  1899.  —  9  H.  Ebert,  Magnetische  Kraftfelder,  Leipzig  1896.  —  4  "W.  Leick, 
Fortschr.  a.  d.  Geb.  d.  Röntgenstr.  2  S.  165  1899.  —  B  K.  Wbinhoijj,  Z.  f.  phys.  ehem.  Unt. 
9  S.  136  1896.  —  6  j  Spjzvn,  russ.  phys.-chem.  Ges.  27-  S6.  189S'.  — ''  E.  Colardeau,  J.  de 
Phys.  (2)  6.  S.  83.  1887. 
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man  sie  auch  direkt  zur  Darstellung  bringen,  indem  man  statt  des  stark  mag- 
netischen Eisenpulvers  ein  schwach  magnetisches  Pulver,  z.  B.  Eisenoxyd,  nimmt; 
die  Teilchen  ordnen  sich  dann  so  langsam  zu  Kraftlinien  an,  daß  die  Bahnen, 
auf  denen  sie  sich  beim  Klopfen  dorthin  begeben,  durch  den  zurückgelassenen 
Staub  sichtbar  werden.  Mit  mittelstarken  Pulvern  erhält  man  auf  diese  Weise 
sogar  ein  Gemisch  beider  Kurvensyateme. 

Die  Gleichung  der  Niveauflachen  lautet  einfach: 

(27)  r=const, 

diejenigen  der  Kraftlinien: 

(2b)  dx  :  dy\  ds  =  -5—  •  ^—  •  ^—     • 

ox      oy       OS 

Dichte  der  Niveauflächen  und  Kraftlinien.  Sowohl  die  Nivcaufiächen 
als  auch  die  KrafÜimen  können  Aufschluß  nicht  nur  über  die  Richtungs-,  sondern 
auch  über  die  Intensitätsverhaltnisse  des  Feldes  geben.  Man  muß  nur  aus  ihrer 
unendlichen,  sich  stetig  aneinander  schließenden  Zahl  eine  geeignete  Auswahl 
treffen.  Für  die  Niveauflachen  ergibt  sich  diese  Auswahl  ohne  weiteres;  man 
hat  ^lur  festzusetzen,  daß  sich  der  Wert  des  Potentials  von  der  ersten  zur  zweiton 
um  ebensoviel  ändere  wie  von  der  zweiten  zur  dritten,  von  dieser  zur  vierten  usw. 
In  der  Gleichung 

(39)  ;.=  _^^=5-A    , 

an  0 

wo  «5  der  Abstand  zweier  Nachbarflachen  ist,  ist  alsdann  V^—K^  eine  Konstante, 
und 'folglich  ist  die  Feldstarke  ^-mit  d  umgekehrt  proportional.  Man  muß  nur 
die  konstante  Potentialdifferenz  genügend  klein,  und  folglich  die  beiden  Flächen 
genügend  nahe  beieinander  wählen,  um  das  durch  d  dargestellte  Kraftlinienstück 
als  geradlinig  betrachten  zu  können.  Die  umgekehrte  Proportionalität  der  Feld- 
stärke mit  b  gilt  sowohl  für  die  verschiedenen  Stellen  einer  und  derselben  Schicht 
als  auch  für  die  Schichten  zwischen  den  verschiedenen  Niveauflächen.  Statt  des 
AbStandes  der  Niveauflächen  kann  man  auch  ihre  Dichte,  d.  h.  ihre  auf  die 
Längeneinheit  (in  der  Kraftrichtung)  entfallende  Zahl  einfuhren  und  erhält  dann 
den  Satz,  daß  die  Feldstarke  mit  der  Dichte  der  Niveauflachen  direkt  proportional 
ist  Um  die  Proportionalität  zur  Gleichheit  zu  steigern,  braucht  man  nur  die 
Auswahl  der  Flachen  so  zu  treffen,  daß  V-y  —  V^  überall  gerade  ein  Erg  ist;  mißt 
man  dann  noch  <3  in  cm,  bzw.  die  Dichte  der  Flächen  durch  ihre  Anzahl  pro  cnx^ 
so  erhält  man  die  Feldstärke  unmittelbar  in  Dynen^. 

Was  andererseits  die  Kraftlinien  betrifft,  so  denke  man  sich  in  einer  Niveau- 
fläche eine  kleine  in  sich  geschlossene  Lmie  und  betrachte  die  Gesamtheit  der 
durch  ihre  Punkte  hindurchgehenden  Kraftlinien;  man  nennt  dieses  Gebilde  eine 
Kraftröhre  oder  einen  Kraftfaden.  Die  Betrachtung  einfacher  Falle  (s.  u.),  all- 
gemeiner aber  die  Potentialtheorie  lehrt,  daß  der  Querschnitt  eines  solchen  Kraft- 
fadens mit  der  Feldstärke  umgekehrt  proportional  ist.  Statt  des  Querschnittes 
des  Kraftfadens  iu  qcm  kann  man  nun  wieder  die  Zahl  der  durch  das  qcm  der 
Niveaufläche  hindurchtretenden  Kraftlinien  einführen  und  hat  alsdann  den  Satz, 
daß  die  Feldstärke  der  Dichte  der  Kraftlinien  direkt  proportional  ist;  und  diesen 
zunächst  nur  für  die  verschiedenen  Stellen  eines  und  desselben  Kraftfadens  gültigen 
Satz  kann  man  dann  leicht  auf  das  ganze  Feld  erweitem.  Wie  man  auch  hier 
die  Proportionalität  zur  Gleichheit  steigern  kann,  wird  sich  bald  zeigen. 

Die  seitdem  von  so  ungeahnter  Bedeutung  gewordene  Einführung  des 
magnetischen  Feldes  mit  seinen  charakteristischen  Fläphen  und  Linien  verdankt 

1  Erg  bm.  Dynen,  falls  das  natürliche  System  benutzt  (S  1 6)  -wird,  im  üblichen  [^nd  es  Größen 
von  anderen  Dimensionen,  aber  gleicher  Beriehung  zueinander. 


MagneJmus  ^''^  magnetische  Feld.  H7 

man  dem  wesentlich  auf  Anschauung  sich  stutzenden  und  hierdurch  den  Mangel 
formal-mathematischer  Durchbildung  ersetzenden  Forschergeiste  Faradays  ^  die 
mathematische  Formulierung  und  Ausgestaltung  haben  dann  m  kaum  minder 
genialer  Weise  Maxwell  2  und  seine  Nachfolger  geleistet. 

Gleichförmiges  Feld.  Dies  ist  offenbar  der  einfachste  Fall:  die  Feldstärke 
hat  überall  dieselbe  Große  und  Richtung,  m  dieser  Richtung  verlaufen  die  hier 
geraden  KrafÜmien,  die  auf  ihnen  senkrechten  Ebenen  smd  die  Niveaufiächen ; 
jene  wie  diese  sind  aquidistant,  und  sie  liegen  desto  dichter  beieinander,  je  kräf- 
tiger das  Feld  ist;  in  einem  Felde  von  1  Dyne  smd  beide  Abstände  1  cm,  in 
einem  solchen  von  4  Dynen  ist  der  Abstand  der  Niveauflächen  ^/^  cm,  derjenige 
der  Kraftlinien  ^/g  cm  usw.  Das  verbreitetste  gleichförmige  Feld  ist  das  der  Erde 
bzw.  des  Erdmagnetismus,  solange  man  sich  in  Dimensionen  bewegt,  die  klein 
sind  gegen  die  der  ganzen  Erde.  Künstlich  kann  man  sich  ein  sehr  nahezu 
gleichförmiges  Feld  herstellen,  indem  man  zwei  entgegengesetzte  Polfiachen  in 
einem  Abstände,  der  betrachtlich  kiemer  als  ihr  Durchmesser  ist,  einander  parallel 
gegenüberstellt 

Feld  eines  einzelnen  Poles  oder  „unipolares  Feld".     Das   ist  offenbar 

der  nächst   einfachste   Fall.     Das   Potential   ist    F= — ,   also   die   Gleichung  der 

t' 

Niveauflächen 

m  ,  m 

(30)  ~  =  c     oder     r  =■  -       . 

^     ^  r  c 

Diese  Flächen  sind  Kugeln,  ihre  ebenen,  z.  B.  horizontalen  Durchschnitte 
Kreise.  Wählt  man  aus  der  unendlichen  Zahl  dieser  Kreise  diejenigen,  welche 
den  Werten  1,  2,  3  .  . .  von  V  entsprechen,  deren  Radien  also,  vom  äußersten 
zum  innersten,  w ,  mß ,  mjS  usw.  sind,  so  erhält  man  Niveauflachen,  deren  Dichte 
von  innen  nach  außen  quadratisch  abnimmt.  Die  Kraftlinien  sind  offenbar  sämt- 
liche vom  Pole  ausgehenden  geraden  Linien,  und  zwar,  wenn  man  wiederum  eine 
bestimmte  Anzahl  herausgreift,  gleichförmig  um  den  Pol  nach  allen  Seiten  hin 
verteilt  Ist  die  Polstarke  tn  und  zieht  man  im  ganzen  4jrM  Kraftlinien,  so 
wird   irgend    eine    Niveau-Kugelflache   von   4jt«z  Kraftlinien   getroffen,    also    die 

Flächeneinheit   derselben  von ^,  =  —  Kraftlinien,   d.  h.    die  Zahl    der  Kraft- 

4  TT  H       r- 

linien  pro  Flacheneinheit  stellt  gerade  wieder  die  Kraft,  also  die  Intensität  des 
Feldes  dar.  Auch  bei  einem  beliebigen  Felde  kann  man  hiemach  die  Intensität 
gleich  der  Kraftlinienzahl  machen,  indem  man  von  jedem  Pole  4  7t;«  Kraftlinien 
ausgehen  läßt;  es  folgt  dies  daraus,  daß  beide  Größen  überall  proportional,  m 
den  kleinen,  die  Pole  umgebenden  Kugelflachen  aber  gleich,  und  folglich  überall 
gleich  smd.  Man  kann  naturlich  auch  andere  Festsetzungen  treffen,  z.  B.  m  Kraft- 
linien  ziehen,    dann   entfallen    aui    die    Flächeneinheit  - —  •  -r  Kraftlinien,    oder 

4  TT     r^ 

man  kann  es  so  einrichten,  daß  eine  Kreislime,  welche  den  Schnitt  einer  Kugel- 
fläche darstellt,  von  m  Niveaulinien  getroffen  wird  usw.  In  jedem  Falle  werden 
benachbarte  Kraftlinien  gleiche  Winkel  miteinander  bilden,  da  das  Feld  keine 
ausgezeichnete  Richtung  hat,  sondern  alle  Richtungen  gleichwertig  sind. 

Zonale  Verteilung  der  Kraftlinien.  Man  kann  nun  aber,  und  das  ist 
für  die  folgenden  Anwendungen  auf  kompliziertere  Felder  wichtig,  dem  Feld  von 
vornherein  eine  ausgezeichnete  Richtung  unterlegen,  indem  man  eine  Achse  ein- 
führt  und    alle  Niveaukugeln   als  Rotationsfiguren   um    diese   Achse    auffaßt     Es 

1  M.  Faraday,  Phil.  Trans.  1852  S  i.  —  Exp.  Unters,  üb  Elektr.,  deutsche  Ansg  ,  an 
zahlreichen  Stellen,  systematisch  namentlich  in  Bd.  3  S  298  ' —  2  j.  Q  Maxwell,  Od.  lines  of 
force  und  zahlreiche  andere  Abhandlungen,  vgl.  Collectcd  Papbes,  femer:  Lehrb.  d.  Elektr.  u.  d. 
Magn.,  deutsch  v.  WEINSTEIN,  Berlin,  1883.  Bd  1.  S.  47  u.  a.  a.  St 
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handelt  sich   dann   darum,    die  Oberfläche   einer  solchen  Kugel  in  lauter  gleich 
große  Zonen   zu  teilen  und,   damit  auf  gleiche  Flächenteile  einer  und  derselben 

Niveauflache  auch  hier  wiederum  die  gleiche 
Anzahl  von  Krafümien  entfalle,  jeder  dieser 
Zonen  eine  gleiche  Anzahl,  z.  B.  eine  Kraftlinie 
zuzuteilen,  wofür  man  auch  sagen  kann:  der 
ersten  Zone,  die  das  Achsenende  zum  Mittel- 
punkt hat  und  die  Gestalt  einer  Kalotte  besitzt, 
soll  eine  Kraftlinie  zukommen,  der  Kalotte, 
welche  diese  und  die  nächste  (ringförmige)  Zone 
enthält,  zwei  Kraftlinien  usw.  (Figur  14).  Denkt 
man  sich  einen  Achsenschmtt  der  Kugel,  so  wer- 
den die  Zonen  durch  Kreisbogen  dargestellt,  die 
Kraftlinien  durch  Radien  nach  den  Grenzen  dieser 
Bogen;  und  wenn  man  den  Winkel  eines  solchen 
Radius  mit  der  Achse  0  nennt  und  bedenkt,  daß 
die  Größe  einer  Kalotte  F  =•  2  n  (1  —  cos©)  ist, 
so  erhält  man  als  Gleichung  der  Kraftlinien 


(31) 


2  jr  (1  -  cos  6>)  =  C 


wo  C  der  Parameter  ist,  oder,  wenn  man  nach 
&  auflöst  und  festsetzt,  daß  auf  die  Flächenein- 
heit ;;z/4  jr  Krafüinien  entfallen  sollen  {C=~c, 

m 
wo  tn   die  Polstärke  ist): 


Figur  14. 


(32) 


©  =■  arc  cos  ( 1  — 


2  c 
m 


wo  jetzt   dem  Parameter    der  Reihe   nach    die   Werte  1,  2...  zu   geben   sind. 
Wenn  m  eine  ganze  Zahl  ist,  erhalt  man  auf  diese  Weise  nach  jeder  Hälfte  der 


Figur  15. 


Kreispenphene  hin  gerade  m  Krafüimen.  Eine  einfache  Überlegung  lehrt,  daß 
man  diese  Kraftlinien  erhalt,  wenn  man  die  Achse  in  m  gleiche  Teüe  teilt,  auf 
den  Teüpunkten  Senkrechte   bis   zm  Peripherie    errichtet  und   die  Schmttpunkte 


)  .  1  i 


t  f 
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mit  letzterer  mit  dem  Zentrum  verbindet  Für  m  =  10  werden  z.  B.  die  Winkel  0 
in  runden  Zahlen  37°,  53»,  66V2^  78V3^  90°,  101  Va°,  113 Va".  127",  143", 
180°.  Soll  die  Linienzahl  pro  Flächeneinheit  absolut  gleich  der  Feldstärke 
werden,  so  muß  man  statt  10  Kiafthnien  4jimal  so  viel,  also  ani  ganze  Zahl 
abgerundet,  124  ziehen.  Auf  diese  Weise  findet  man  die  Kraftlinien  unabhängig 
von  den  Niveanflächen  resp.  Niveaukurven  und  kann  dann  die  Forderung,  daß 
beide  Systeme  sich  überall  senkrecht  schneiden,  als  Kontrolle  benutzen. 

Zwei  Pole;  „bipolares  Feld".  Rührt  das  Feld  von  zwei  Polen  her,  so 
braucht  man  nur  zu  envagen,  daß  sich  die  Felder,  welche  sie  einzeln  erzeugen 
würden,  einfach  übereinander  lagern^.  Es  ist  also  das  Potential  in  einem  Punkte, 
der  von  dem  Pole  w^  um  r^,  von  ffi^  um  r^   entfernt  ist: 


(33) 


wo  das  positive  oder  negative  Zeichen  gilt,  je  nachdem  die  beiden  Pole  gleich- 
artig oder  entgegengesetzt  sind.  Die  Niveauiiachen  sind  im  allgemeinen  ziem- 
lich kompliziert,  man  kann  sie  aber  oder  vielmehr  die  Niveaukurven,  d.  h.  ihre 
Schnitte  mit  der  Zeichenebene,  konstruieren,  indem  man  die  beiden  einzelnen 
Niveausysteme  (also  Kreisscharen)  zeichnet  und  diejenigen  Durchschnittspunkte 
je  zweier  sucht,  für  welche  V^-\-  V^  dieselbe  Summe  gibt.  Die  Achse  für  die 
zonale  Verteilung  der  Kraftlinien  ist  hier  naturlich  die  Verbindungslinie  der  beiden 
Pole,  die  Gleichung  der  Kraftlinien  ist 


(34) 


;«i  (1  —  cos  ©i)  -|-  »^2  (1  ~  cos  ©a)  =  2  f 


wo  Q^  und  ög  die  Winkel  sind,  welche  die  von  den  beiden  Polen  nach  einem 
Punkte  der  Krafthnie  gezogenen  Linien  mit  der  PoUinie  bilden;  die  Konstruktion 
erfolgt,  wie  bei  den  Niveaulinien,  durch  Aufsuchung  der  Schnittpunkte  von  kon- 
stanter Summe  der  Parameterwerte.  Natürlich  läßt  sich  diese  Methode  auf 
beliebig  viele  in  der  Kraftlinie  gelegene  Pole  verallgemeinem.  Sind  alle  Massen 
von  denselben  Zeichen,  so  verlaufen  alle  Kraftlinien  in  die  Unendlichkeit;  sind 
einige  Massen  von  anderen  Vorzeichen,  so  gibt  es  einen  Raum,  innerhalb  dessen 
die  Kraftlinien  in  der  Endlichkeit  von  einem  negativen  zu  einem  positiven  Pole 
laufen,  und  einen  anderen,  in  welchem  sie  in  die  Unendlichkeit  auslaufen;  beide 
Räume  sind  getrennt  durch  eine  eigentumliche  Fläche. 

Zwei  gleichartige,  gleich  starke  Pole.     Es  ist  hier 


(35) 

die  Niveaukurven 

(36) 


V^m 


+ 


i). 


1         1 
1 =  consL     oder     f\r^  «-  cir^  +  9\) 


sind  den  Lemniskaten  in  mancher  Hinsicht  sehr  ähnliche  Kurven;  sie  sind  in 
Figur  15  genetisch  (aus  den  beiden  Kreisscharen)  daxgestellt;  die  kleinen  Zahlen 
beziehen  sich  auf  die  Komponenten,  die  großen  auf  die  Resultanten.  Eine  der 
Kurven  schneidet  sich  selbst  in  der  Mitte  zwischen  den  beiden  Polen,  und  zwar 
ist  es  diejemge,  für  welche,  wenn  /  der 'Abstand  der  beiden  Pole  ist,  V^A^mjl 
ist.  Die  Kraft  ist  in  diesem  Punkte  aath  jeder  Richtung  hin  null,  ein  dort  be- 
findlicher Magnetpol  also  in^  Gl^iehge^ctit,  .jedoch  derart^  daß  er  nur  für  Ver- 
schiebungen senkrecht  zur  P(jljiijip  imi^^y^^n,  für  Verschiebungen  in  dieser  Lmie 
jedoch  im  labilen  Gleichge\dl(Jh|!d  ^Mf  Syndet.  Die  Kraftlinien  haben  die  Gleichung 

1   Das  SnpeipositfQQspri^mii  d]|  f^t 


55' '  nj    hin 


tl, 
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(37) 


cos  01  +  cos  0>  =  2    1 


in 


sie   verlaufea   sämtlich   m    die    Unendlichkeit,    die   vom   linken   Pole    ausgehen- 
den  nach   links,    die    vom   rechten   nach    rechts,   beide  getrennt    durch   die    auf 

der    PoUinie    senkrechte 
Ebene. 

Es  sei  bemerkt,  daß 
in  dem  allgemeineren 
Falle  zweier  gleichartiger, 
aber  verschieden  starker 
Pole  das  Feld  ein  ganz 
ahnliches  Bild  darbietet, 
auch  hier  sind  die  Ni- 
veaulinien eine  Art  un- 
s)rmmetrischer  Lemniska- 
ten,  auch  hier  existiert 
ein  Gleichgewichtspunkt, 
nur  daß  er  nicht  in  der 
Mitte  zwischen  den  bei- 
den Polen,  sondern  so 
hegt,  daß  sich  seine  Ab- 
stände von  ihnen  wie  die 
Wurzeln  aus  den  Pol- 
stärken verhalten,  und 
auch  hier  gibt  es  eine 
Trennungsfläche  zwischen 
den  von  dem  einen  und 
dem  anderen  Pol  aus- 
gehenden Kraftlinien,  nur 
daß  sie  keine  Ebene, 
sondern  eine  nach  dem 
schwächeren  Pole  konkave,  hyperboloidaitige  Fläche  ist  Für  diesen  allgemeinen 
Fall    sind    in  Figur  IG    Niveaulinien    und    Kraftlinien    dargestellt,    und   zwar    für 

7ÄJL (^)  ==  20  ,  Wj  (-5)  =  5 ,  also  m^  =  4  vi., . 
Zwei  entgegengesetzte,  gleich 
starke  Pole.  Dies  ist  der  wichtige  Fall 
eines  Polpaares,  also  eines  idealen  Mag- 
neten.    Man  hat  für  das  Potential 


Figai  i6. 


(38) 


F=  m 


desto  stärker,  je  großer  die  Fläqhe  ist 

cos  01  —  cos  0, 


für  die  Niveaufiachen  also  ein  System  sich 
umschließender  Flachen  um  einen  Pol  und 
em  ebensolches  um  den  anderen  Pol,  beide 
getrennt  durch  die  in  der  Mitte  der  Pol- 
Imie  senkrechte  Ebene;  die  Flachen  sind 
Kugeln  nicht  unähnlich,  nur  gegen  die 
Trennungsebene  hm  stark  abgeplattet, 
Für  die  Kraftlinien  hat  man 


2c 


Die  Gleichung  läßt  sich  in  diesem  Falle  auch  direkt  aus  der  Figur  ableiten 


(Figur)  17  und  zwar  in  der  Gestalt  f\  cos  0^  —  r^  cos  Q^ 


wo  r.   und  ;•„   die 
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Langen  dei  beiden  nach  dem  Punkte  P  der  Kraftlinie  gezogeneu  Strahlen  sind 
und  /  die  Entfernung  der  beiden  Pole  ist;  oder,  wenn  man  diese  Gleichung  auf 
den  mittelsten,  senkrecht  über  der  Mitte  der  Pollinie  gelegenen  Punkt  P^  anwendet, 
hierdurch  r-^  imd  i\  eliminiert  und  dafür  den  Abstand  des  Punktes  Pq  von  jedem 
der  beiden  Pole,  r^ ,  einfuhrt: 

cos  0,  —  cos  00  =  —     » 
U 

wodurch  man  em  Bild  von  der  Bedeutung  des  obigen  Parameters  c  erhält  und 
unmittelbar  zu  einer  schon  von  Roget  angegebenen  Konstrnktionsmethode  gelangt: 


Figur  i8. 

Man  schlagt  mit  irgend  emem  Radius  r^  Kreise  um  beide  Pole,  zieht  von  irgend 
einem  Punkt  ^j^  des  einen  eine  auf  der  Pollinie  senkrechte  Linie  ^^^g  ^^'^  dem 
anderen  und  verbindet  diese  beiden  Peripheriepunkte  mit  ihren  Mittelpunkten: 
der  Schnittpunkt  P  der  beiden  Verbindimgslinien  ist  ein  Punkt  der  Krafthnie. 
Durch  Variieren  von  p^  erhalt  man  alle  Punkte  dieser  ELrafÜinie,  durch  Variieren 
von  Tq  alle  Kraftlinien.  Sie  weichen  von  Kreisen,  wie  man  sieht,  in  dem  Sinne 
ab,  daß  sie  in  die  Lange  gezogen  sind.  Besondere  Konstruktionen  haben  für 
diesen  Fall  noch  J.  H.  Vincent  i  und  A.  Gbay»  angegeben.  Allgemeiner  xmd 
dem  Wesen  der  Sache  mehr  entsprechend  ist  natürlich  die  magnetische  Kon- 
struktion,  welche   in  Figur  18   für   diesen  FaU   dargestellt  ist,    diesmal  in  etwas 

1  J,  H.  ViKöiifT,  :^§t.  %^.  zp  :^899.  —  2  A.  (jhay,  Nat   BO.  32.  1899. 
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anderer,  in  mancher  Hinsicht  deutlicheren  Weise,  nämlich  rechts  für  die  Nneau- 
linien,  links  für  die  Kraftlinien;  die  gestrichelten  Linien  entsprechen  den  einzelnen 
Polen,  die  ausgezeichneten  ihrem  Zusammenwken,  die  Zahlen  geben  die  Polcn- 
tialwerte  resp.  die  Ordnunganummem  der  Kraftlinien  an.  Ein  vollständifjoros  und 
allgemeineres  Bild  liefert  Figur  19,  welche  verschieden  starken,  entgegengesetzten 
Polen  entspricht,  also  das  Seitenstuck  zur  Figur  16  ist,  und  zwar  aueh  insofern, 
als  hier  die  Polstärken  Wj  =  20 ,  m^  =  —  5  sind,  ihr  Verhältnis  also,  vom  Zeiciieii 
abgesehen,  wiederum  4  beträgt.  Q  ist  die  Niveaufläche  vom  Potential  null,  sie 
ist,  wie  die  Gleichung  lehrt,  eine  Kugel  (bei  gleichen  Polstärken  ist  es  die  Mittel- 
ebene),  JS  ist  die  Niveaufläche  mit  einem  Doppelpunkt,  also  analog  der  Do])i)el- 


Jt/  Ml 

i  ! 


Figur  ig. 


puukt-Lemniskate  bei  gleichartigen  Polen,  nur  mit  dem  Unterschiede,  daß  dort 
jede  der  beiden  Schalen  der  Fläclie  den  einen  Pol  umschliciit,  während  hier  die 
eine  Schale  den  schwachen  Pol,  die  andere  beide  Pole  nrnschlitsüt.  lu  dem 
Gleichgewichtspunkte  JP  ist  wieder  die  Kraft  null,  dieser  Punkt  liegt  aber  hier 
natürlich  jenseits  der  beiden  Pole,  nicht  zwischen  ihnen;  bei  entgegengesetzt 
gleichen  Polen  rückt  er  in  die  Unendlichkeit  Die  Linie  J2'  stellt  diu  oben 
erwähnte  Grenzfläche  zwischen  den  geschlossen  und  den  in  das  Unendliche  ver- 
lanf^den  KiaftUnien  dar. 

Ämdere  Fälle.   Bei  mehr  als  zwei  Polen  werden  die  Verhältnisse  offenbar 
aelü:  maanlefaltiff,  und  zwar  in  dreifacher  Hinsicht;   durch  die  Vorzeichen,   die 

)abei  werden  die  Fälle  mit  gerader 
i  die  mit  ungerader.  So  stellen  z.  B. 
ile  Magnete   dar;   sie  können  gleich 
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oder  ungleich  stark  sein,  sie  können  beliebige  oder  eine  der  oben  behandelted 
„Hauptlagen"  zueinander  haben  usw.  Es  kann  hier  nicht  näher  darauf  ein- 
gegangen werden  1. 

Dagegen  ist  noch  eine  andere  Klasse  von  Fällen  zu  erwähnen,  nämlich  die 
Übereinanderlagerung  von  Polen  mit  einem  gleichförmigen  Felde,  z.  B.  dem  des 


Figur  20. 


Erdmagnetismus.   Die  Gleichung  der  Niveauflachen  lautet  dann,  wenn  das  gleich- 
formige  Feld  die  Stärke  $  und  die  Richtung  der  ä- Achse  hat: 


(39) 


—  +  —  +  ••■  +Qx  —  const, 
r-,         r« 


In  Figur  20  ist  der  Fall  eines  einzigen  Poles  im  gleichförmigen  Felde  zur  Dar- 
stellung gebracht.  Ganz  oben  und  ganz  unten  ist  die  Störung  des  geradlinigen 
Verlaufes   der  Niveau-  und  Kraftlinien,   wie  man  sieht,  nur  geringfügig,  in  der 

1  Em  iFall  dreier  in  gerader  Linie    gelegeiier  Pole  ist  von  Maxwsil  gezeichnet  und 
in  Bd.  1,  Taf.  5   seines  Werkis  ^wiedergegeben. 
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Mitte  dagegen  desto  radikaler;  die  Niveauliiuen  stülpea  sich,  beim  Forlschrciteu 
von  unten  nach  oben,  in  der  Mitte  mehr  und  mehr  nach  hinten  aus,  dann  kommt 
eine  mit  emera  Doppelpunkt  P,  die  folgenden  aber  bestehen  aus  je  zwei  ge- 
trennten Stucken,   einem   den  Pol   umschließenden   und    einer   schon    wieder  fast 


FJRur  21. 


geradlinig  gewoideuen  QuerUnie;  von  den  Kraftlinien  biegen  die  der  Mittelachse 
nächsten  in  scharfer  Wendung  nach  dem  Pole  hin  um,  während  die  entfernteren 
nur  leicht  eingeachwcift  sind.  Die  den  Pol  zunächst  umgebenden  Niveaulinien 
sind  weggelassen;   dagegen  ist   die  Gegend   um  P  herum  wirklich  so  linieiiarm. 


Figur  22. 


Figur  23. 


Fijjur  24. 


wie  sie  auf  dem  Bilde  erscheint;  hier  ist  eben  die  Feldstärke  infolge  der  Inter- 
ferenz der  beiden  Feldkomponenlen  sehr  gei-ing,  und  in  P  selbst  ist  sie  null. 

Endlich  stellt  Figur  21  die  Störung  der  Kraftlinien  zwischen  zwei  entgegen- 
gesetzt gleichen  Polen  (linke  Hälfte  der  Figur  3  8)  durch  einen  quer  dazwischen- 
gestellten  Magneten  dar. 

Experimentelle  Feldbilder.  Nach  den  früher  (S.  34)  erwähnten  Verfahren 
sind  zahhreiche  Spezialfälle  experimentell  dargestellt  worden;  natürlich  weichen 
diese  Kraftlmienbilder  in  manchen  Hinsichten  von  den  soeben  behandelten  theo- 
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retischen  ab,  namentlich  da 
pian  nie  punktförmige  Pole 
anwenden  kann,  da  das  Pul- 
ver sich  an  den  kräftige- 
ren Feldstellen  etwas  an- 
ders verhält  wie  an  den 
schwächeren  usw.  Im  fol- 
genden sind  einige  der 
wichtigsten  Falle  reprodu- 
ziert, namlich  das  Feld 
eines  Poles  (Figur  22),  zweier 
gleichnamiger  (Figur  2H) 
bzw.  zweier  ungleichnamiger 
(Figur  24),  gleich  starker 
Pole,  zweier  parallel  neben- 
einander liegender,  gleich 
(Figur  25  a)  bzw.  entgegenge- 
setzt gerichteter  (Figur  25b) 
Magnetstabe,  endhch  zweier 
in  Hauptlage  befindhcher 
Stäbe  (Figur  26);  die  Auf- 
nahmen rühren  von  Ebert^ 
her.  Von  anderen  Aufnah- 
men seien  die  schönen,  in 
großem  Maßstabe  gehalte- 
nen von  Lindeck  3  erwähnt. 
Den  Fall  eines  einzigen 
Poles  kann  man  realisieren, 
indem  man  einen  langen, 
geraden  Magnetstab  vertikal 
aufstellt  und  auf  seinen  obe- 
ren Pol  die  Darstellungs- 
ebene  legt;  die  Anordnung 
der  Spane  erfolgt  strahlen- 
förmig nach  allen  Seiten. 
Zwei  gleiche  Pole  erhält 
man  am  besten,  indem  man 
zwei  lange  Stabe  horizontal 
in  eine  und  dieselbe  Linie 
(mit  einem  gewissen  Zwi- 
schenraum zwischen  ihren 
zugewandten  Enden)  legt,  so 
daß  die  gleichen  Enden  ein- 
ander zugekehrt  sind,  und 
dann  die  Platte  darüber  legt, 
doch  so,  daß  sie  noch  ein 
ganzes  Stück  über  die  bei- 
den einander  zugekehrten 
Pole  hinausreicht;  oder  auch, 
indem  man  zwei  Magnet- 
stabe vertikal  und  parallel 
mitemander,  die  gleichen 
Pole    nach    oben    gekehrt, 

1  H  Ebkrt,  Kraftfelder  s.  o. 


Figur  25  a. 


Figiu:2Sb. 


Figur  26. 
2  St,  LnroaCK,  Z.  f.  Inafr.  6.  S.  352  'Taf.  I— IV, 
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aufstellt  und  mit  der  Platte  bedeckt.  An  den  abge\\'andten,  äußeren  Seiten 
bilden  die  Spane  auch  hier  etwa  gerade  Strahlen,  an  den  inneren  Seiten  da- 
gegen erfahren  diese  Krümmungen,  so  daß  sich  in  der  Mitte  der  Figur  stehende 
konkavseitige  Vierecke  entwickeln.  Kehrt  man  die  entgegengesetzten  Pole  ein- 
ander zu,  oder  stellt  man  einen  Hufeisenmagneten  vertikal  mit  den  Polen  nach 
oben  auf,  so  hat  man  zwei  entgegengesetzte  Pole,  und  zwar  im  letzteren  Falle 
aus  weiter  unten  näher  zu  besprechenden  Gründen  zwei  gleich  starke.  Die  Spane 
bilden  hier  ein  System  von  die  beiden  Pol6  verbindenden  Kurven.  Alle  diese 
Fälle  entsprechen  ziemlich  genau  den  theoretischen  Entwickelungen  von  oben. 
Legt  man  dagegen  einen  Magnetstahl  horizontal  hin  und  darüber  die  Entwicke- 
lungsplatte,  so  erhält  man  eine  von  der  vorigen  nicht  unwesentlich  abweichende 
Zeichnung,  ein  Beweis,  daß  ein  Magnetstab  nicht  einfach  identisch  ist  mit  einem 
Polpaare.  Insbesondere  sind  die  Teilchen  nahe  der  Verbindungslinie  der  beiden 
Pole  nicht,  v^^e  bei  dem  Polpaare,  horizontal,  also  dem  Magneten  parallel,  sondern 
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fast  senkrecht  gegen  ihn  gerichtet  —  Von  noch  anderen  Fällen  magnetischer  Felder 
wird  bei  spateren  Gelegenheiten  die  Rede  sein. 

Gleichgewichtsfiguren  schwimmender  Pole.  Zum  Studium  der  Gleich- 
gewichts-Konfigurationen,  in  die  sich  gleichnamige  Pole  im  Felde  eines  Magneten 
emsteUen,  bediente  sich  A.  M.  Mayer ^  magnetisiertet  Nähnadeln,  die,  durch  Korken 
vertikal  hinduxchgesteckt,  mit  den  gleichen  Polen  nach  oben  auf  Wasser  schwammen, 
und  denen  von  oben  ein  kräftiger  Magnet  genähert  wurde.  Wood^  nimmt  statt 
der  Nähnadeln  Fahiradkugeln,  die  er  auf  reinem  Quecksilber  schwimmen  läßt 
(unreines  täuscht  falsche  Gleichgewichtsfiguren  vor).  Drei  Kugeln  bzw.  Nadeln 
bilden  ein  —  bei  gleich  starker,  im  folgenden  stets  vorausgesetzter  Magnetisie- 
rung gleichseitiges  —  Dreieck,  das  sich  dehnt  oder  zusammenzieht,  je  nachdem 
man  den  Magneten  nähert  oder  entfernt;  bei  mehr  als  drei  Kugeln  gibt  es  für 
eine  und  dieselbe  Anzahl  mehrere  Gleichgewichtsanordnungen  von  verschiedenem 
Grade  der  Stabilität  (in  den  beifolgenden  Figuren  ist  die  stabilere  Form  immer 
vorangestellt).  Wie  man  sieht,  gibt  es  drei,  vier,  fünf  Punkte  ohne  oder  mit 
Zentralpunkt;  dagegen  ist  das  Sechseck  nur  mit  Zentralpunkt,  nicht  aber  ohne 
diesen  zu  erhalten,  was  nach  Lord  Kelvin  besonders  interessant  wäre.  Eine 
größere  Kugel,  die  man  auf  das  Quecksilber  wirft,  bahnt  sich,  indem  sie  die 
kleineren  zu  beiden  Seiten  nach  der  Peripherie  treibt,  den  Weg  nach  dem  Zentrum. 

1  A.  M.  Mayee,  Phü.  Mag.  (5).  5.  397.  1878.  —  (5)  7.  98.  1879.  —  2  R.  w.  WoOD, 
Phil  Mag.  (5).  46.  162.  1898. 
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G)  Konstitution  der  Magnete  und  Felder. 

Molekulare  Natur  des  Magnetismus.  Aus  verschiedenen  bereits  er- 
wähnten Tatsachen,  insbesondere  aus  der  Anlagerung  des  Eisenfeihchts  an  einen 
eingetauchten  und  herausgezogenen  Magnetstab,  sowie  aus  der  Gestalt  der  Kraft- 
linien, wie  sie  sich  auf  der  Glasplatte  über  dem  Magnetstabe  bilden,  geht  hervor, 
daß  ein  Magnet  von  einem  Polpaar  denn  doch  wesentlich  verschieden  ist.  Und 
zwar  ergibt  der  Umstand,  daß  die  meisten  Spane  nach  den  Enden  hin,  andere 
nach  anderen  Stellen  des  Stabes  hm,  am  wenigsten  oder  gar  keine  nach  seiner 
Mitte  hin  tendieren,  als  nächstliegende  Anschauung  die,  daß  ein  Magnetstab  aus 
zwei  Hälften  besteht,  deren  eine  aus  lauter  Nordpolen,  der^  andere  aus  lauter 
Sudpolen  besteht,  derart,  daß  die  Stärke  dieser  Pole  von  der  Mitte,  wo  sie  null 
ist,  nach  den  Enden  zu  immer  größer  wird.  Daß  diese  Vorstellung  irrig  ist, 
beweist  aber  schlagend  der  folgende  Versuch.  Wenn  man  einen  langen  Magnet- 
stab, z.  B.  eme  Nadel,  die  man  vorher  magnetisiert  hat,  in  der  Mitte  zerbricht, 
so  erhalt  man  nicht  etwa  zwei  Magnete,  deren  jeder  an  dem  einen  Ende  einen 
Pol,  am  anderen  eine  neutrale  Stelle  hat,  sondern  jede  der  beiden  Hälften  erweist 
sich  als  ein  vollständiger  Magnet  mit  einem  Nordpol  und  einem  Sudpol.  Zu 
demselben  Ergebnis  gelangt  man  für  die  durch  weitere  Halbierung  entstehenden 
vier  Teüstücke  usw.;  kurz,  jeder  noch  so  kleine  Teil  eines  Magneten  ist  wieder 
ein  Magnet  Hierdurch  ergibt  sich  zur  Evidenz,  daß  der  Magnetismus  eine  den 
kleinsten  Teilen  eigentümliche  Eigenschaft  ist,  also,  wenn  man  sich  die  Materie 
aus  Molekeln  zusammengesetzt  denkt,  eine  molekulare.  Man  nennt  diese  kleinen 
Magnete  demgemäß  Molekular-Magnete.  Jeder  Molekular-Magnet  enthält  daher 
nördlichen  und  sudlichen  Magnetismus,  was  man  sich  auch  zunächst  hierunter 
vorstellen  möge. 

Eine  weitere  Spezialisierung  erhalt  diese  Vorstellung  insofern,  als  alle  bis- 
hengen  Erfahrungen  dafür  sprechen,  daß  jeder  molekulare  Magnet  und  folglich 
auch  jeder  endliche  Magnet  gleich  viel  positiven  uad  negativen  Magnetismus 
enthält  Die  allgemeinste  dieser  Erfahrungen  ist  die,  daß,  je  größer  die  Ent- 
fernung wird,  die  Wirkung  eines  Magneten  sich  desto  ausschließlicher  auf  das 
Kräftepaar  reduziert,  was,  wie  wir  sahen,  bei  einem  einfachen  Polpaar  und  somit 
auch  bei  einem  Magneten,  der  aus  lauter  solchen  zusammengesetzt  gedacht  werden 
kann,  stattfinden  muß,  während  bei  einem  Magneten,  bei  welchem  die  Pole  der 
einen  Art  über  diejenigen  der  anderen  an  Zahl  oder  Stärke  überwiegen,  die  ver- 
schiebende Kraft  auch  für  große  Entfernungen  von  gleicher  Größenordnung  bleiben 
müßte,  wie  die  drehende  Kraft  Das  greifbarste  Beispiel  für  diese  Schlußfolge- 
rungen bietet  der  Erdmagnetismus  dar,  und  zwar  seine  vertikal  nach  unten  wir- 
kende Komponente,  wie  sie  bei  einer  Nadel  zum  Ausdruck  kommt,  welche  sich 
nur  in  vertikaler  Ebene,  in  dieser  aber  völlig  frei,  bewegen  kann.  Eine  solche 
Nadel  müßte  nach  unten  gezogen  werden,  oder,  da  sie  dies  doch  schon  infolge 
der  Schwere  wird,  sie  müßte  stärker  nach  unten  gezogen  werden  als  durck  die 
Schwere  allein,  mit  anderen  Worten,  sie  müßte,  auf  eme  Wagschale  gelegt,  ein 
größeres  Gewicht  aufweisen,  als  bevor  sie  in  den  magnetischen  Zustand  versetzt 
worden  war.  Das  ist  aber  zwar  in  früheren  Jahrhunderten  wiederholt  zu  beob- 
achten geglaubt,  seitdem  aber  längst  endgültig  widerlegt  worden.  Ohne  also  über 
den  Begriff  „Magnetismus"  sich  irgendwelche  nähere  Vorstellung  machen  zu  müssen, 
kann  man  den  Satz  aufstellen:  Die  Summe  des  gesamten,  in  irgendeinem 
Magneten  enthaltenen  Magnetismus,  den  der  einen  Art  als  positiven, 
den  der  anderen  als  negativen  gerechnet,  ist  null;  in  Formel: 

(40)  2m  =0     . 

Hieraus  folgt  nun  sofort  eine  weitere  Präzisierung  unserer  Vorstellungen.  Es 
darf  nämlich  nie  vorkommen,  daß  von  einem  Körper  in  einen  andere^  oder  von 
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einer  Molekel  in  eine  andere  ein  Übergang  von  Magnetismus  nur  der  einen  Art, 
oder  ein  Übergang  von  verschiedenen  Mengen  Magnetismus  der  beiden  Arten 
stattfinde.  Ein  Übergang  gleicher  Mengen  beider  Magnetismen  durfte  stattfinden, 
aber  es  gibt  keine  Erscheinung,  welche  auf  einen  solchen  positiv  hinwiese,  ins- 
besondere erfolgt  die  Herstellung  von  Magneten  (s.  w.  u.)  mit  Hilfe  bereits  mag- 
netischer Körper  durchaus  nicht  auf  Kosten  des  Magnetismus  dieser  letzteren. 
Man  wird  also  schließen  dürfen,  daß  der  Magnetismus  an  die  Molekel  gebunden 
ist,  daß  er  eine  molekulare  Eigenschaft  ist.  Hierdurch  unterscheidet  er  sich 
wesentlich  von  der  auf  Leitern  befindlichen  Elektrizität,  er  verhalt  sich  Mclmehr 
ebenso  wie  die  Elektnzität  in  den  sogenannten  dielektnschen  Körpern. 

Scheidungshypothese,  Was  nun  den  Magnetismus  der  einzelnen  Molekeln 
betrifft,  so  kann  man  sich  darüber  verschiedene  Vorstellungen  machen.  Nach 
der  einen  enthalt  eine  Molekel  im  unmagnetischen  Zustande  beide  Magnetismen 
gleichförmig  durcheinander  gemischt,  im  magnetischen  dagegen  mehr  oder 
wemger  geschieden,  so  daß  ein  größerer  oder  geringerer  Grad  von  Polarität 
nach  einer  bestimmten  Richtung  hm  vorhanden  ist.  Bei  der  Kleinheit  der  Molekel 
wird  man  sie  sich  im  allgemeinen  als  ein  einfaches  Polpaar  denken  können, 
dessen  Magnetisierungsgrad  durch  Polstdrke  und  Polabstand,  in  seinen  Verände- 
rungen innerhalb  desselben  Teilchens  wesentlich  sogar  nur  durch  letzteren  bestimmt 
ist  Die  Scheidungshypothese  ist  ursprünglich  vonWiLCKE^  aufgestellt  worden,  hat 
aber  erst  durch  Coulomb-,  Poisson^  und  Gauss*  ihre  strenge  Ausbildimg  erfahren. 
Vielfach  ist  sie  auch  durch  die  Vorstellung  besonderer  magnetischer  Fluida,  die 
zu  den  sogenannten  Imponderabilien  gehören  sollten,  spezifiziert  worden;  durch 
die  Häufung  von  ad  hoc  gemachten  Hypothesen  ist  der  Wert  der  Theorie  schließ- 
lich sehr  fraglich  geworden.  Gegenwartig  spielt  sie  als  Ganzes  kaum  noch  eine 
Rolle,  nur  einzelne  an  sie  anknüpfende  Vorstellungen,  die  sich  für  die  formale 
Behandlung  der  Magnete  als  nützlich  erwiesen  haben,  sind  noch  von  Wichtigkeit, 
und  dazu  gehört  namentlich  die  folgende. 

Ganzer  und  freier  Magnetismus.  Um  nämhch  die  Wirkung,  die  ein 
Magnet  nach  außen  hin  ausübt,  als  von  seinen  einzelnen  Punkten  ausgehend 
betrachten  zu  können,  muß  man  annehmen,  daß  in  diesen  Punkten  ein  Über- 
schuß von  Magnetismus  der  einen  über  den  Magnetismus  der  anderen  Art,  also 
verschieden  starke  Magnetismen  positiver  und  negativer  Art,  vorhanden  seien. 
Von  den  beiden  Polen  eines  und  desselben  Polpaares  kann  dieser  Überschuß 
nach  dem  obigen  nicht  herrühren,  man  nimmt  also  an,  daß  m  jedem  Punkte  der 
positive  Pol  einer  Molekel  mit  dem  negativen  einer  benachbarten  zusammenfallt, 
mit  anderen  Worten,  man  setzt  den  Abstand  der  einander  zugewandten  Enden 
zweier  benachbarter  molekularer  Magnete  unendlich  klein  selbst  gegen  ihre  eigene 
Länge.  Diese  Annahme  wird  durch  nichts  gestützt,  und  doch  ist  sie  für  die 
folgenden  Schlüsse  insofern  wesentlich,  als  man  ganz  andere  Resultate  erhält, 
wenn  man  das  Verhältnis  zwischen  Länge  und  Abstand  der  Molekeln  endlich  oder 
gar  erstere  klein  gegen  letzteren  wählt.  Die  Berechtigung  dieser  Vorstellung  liegt 
also  nur  darin,  daß  sie  besonders  einfach  ist. 

Den  in  jedem  Punkte  überschüssigen  Magnetismus  nennt  man,  im  Gegensatz 
zum  gesamten  oder  ganzen,  noch  gegenwärtig  häufig  freien  Magnetismus,  obgleich 
dieser  Terminus  in  der  neueren  Theorie  für  einen  von  einem  ganz  anderen 
Gesichtspunkte  aus  eingeführten  Begriff  —  nämlich  im  Gegensatz  zum  „wahren" 
Magnetismus  —  gebraucht  wird;  darauf  ist  in  jedem  Falle  zu  achten. 

Richtungshjrpothese.  Eine  zweite  Vorstellung  ist  systematisch  durch- 
gebildet in  der  Drehungs-  oder  besser  Richtungshypothese,  welche  von  Kirwan^ 

1  J.R.  Wn-KE,  Vetensk.  Akad.  Afh.  1766.  —  2  Ch.A  Coulomb,  Moni.  s.  1.  magn.  M£m. 
Ac.  Pans  17890"  —  3  s.  D  PoissoN,  M^m.  Ac.  Paris  5.  1824.  —  4  c.  F.  Gauss,  Intensitaa 
etc.  —  Pogg.  Ann  28.  S.  241.  —  6  KmwAN,  Trans.  Irish.  Ac.  6,  S.  x^j  1797  —  Gilb. 
Ann.  6.  S   391. 
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Magnetismus.  ^^ 

herrührt,  aber  erst  durch  OhmI  und  namentlich  durch  W.  Weber ^  ausgeführt 
worden  ist,  worauf  sich  ihr  zahlreiche  Physiker  angeschlossen  haben  (s.  u.).  Nach 
ihr  sind  auch  im  unmagnetischen  Zustande  die  Magnetismen  beiderseits  geschieden, 
die  Molekeln  also  Magnete,  die  man  sich  wiedenim  als  Polpaare  denken  kann. 
Aber  während  die  Verbindungslinien  der  Pole,  die  von  nun  an  als  ihre  Achsen 
bezeichnet  werden  sollen,  in  einem  unmagnetischen  Körper  die  verschiedensten 
Richtungen  haben  (weshalb  sie  sich  im  allgemeinen  in  ihren  Wirkungen  nach 
außen  gegenseitig  aufheben,  so  daß  der  Körper  unmagnetisch  erscheint),  sind  sie 
in  dem  magnetischen  Körper  sämtlich  mehr  oder  weniger  gleichgerichtet,  der  Akt 
des  Magnetisierens  besteht  eben  m  der  Gleichrichtung,  und  je  vollständiger  die 
Gleichrichtung  ist,  desto  stärker  magnetisch  ist  der  Körper.  Zahlreiche  magne- 
tische Erscheinungen  lassen  sowohl  die  eine  wie  die  andere  Vorstellung  zu,  es 
gibt  aber  eine  Reihe  von  solchen,  welche  lehren,  daß  zwischen  der  Magnetisierung 
und  der  Lagerung  der  Molekeln  ein  gewisser,  mannigfaltiger  Znsammenhang  besteht, 
wodurch  die  Richtungshypothese  der  Scheidungshypothese  gegenüber  an  Wahr- 
scheinlichkeit gewinnt.  In  der  Tat  hatte  sie  längere  Zeit  hindurch  die  Scheidungs- 
hypothese so  gut  wie  vollständig  verdrängt. 

Wirbelhypothese.  Inzwischen  aber  war  eine  dritte  Vorstellung  in  den 
Vordergrund  des  Interesses  genickt,  die,  den  beiden  ersten  gegenüber,  den  Magne- 
tismus nicht  als  etwas  primäres  auffaßt,  sondern  auf  etwas  anderes,  namlich  auf 
elektrische  Strome,  welche  die  Teilchen  umkreisen,  zurückführt:  das  ist  die 
Ampferesche  Theorie,  von  der  im  Artikel  „Elektromagnetismus"  noch  die  Rede 
sein  wird.  Sie  bildet  aber  den  Ausgangspunkt  für  die  sie  an  Allgemeinheit  weit 
übertreffenden  modernen  Vorstellungen,  und  diese  können  und  müssen  wir  schon 
hier  besprechen. 

Die  neuere  Physik  ist  sehr  zurückhaltend  geworden  m  der  konkreten  Aus- 
gestaltung der  Bilder,  die  sie  zur  Darstellung  von  Erscheinungen  benutzt  Sie 
führt  am  liebsten  nicht  Fluida,  Molekeln,  Molekularmagnete,  elektnsche  Molekular- 
ströme usw.  ein,  sondern  sie  fragt:  was  lehren  uns  denn,  rein  formal  und  abstrakt, 
die  Tatsachen?  Die  Grnndtatsache  ist  nun  in  unserem  Falle  das  magnetische 
Feld  mit  seinen  Kraftlinien  und  Niveauflächen;  und  zwar  das  Feld  innerhalb  wie 
außerhalb  der  Magnete  selbst;  zwischen  beiden  Regionen  besteht  nur  der  Unter- 
schied, daß  der  Verlauf  jener  Linien  und  Flachen  hier  und  dort,  infolge  der  Ver- 
schiedenheit der  sie  erfüllenden  Arten  von  Materie,  verschieden  sem  wird,  wozu 
noch  der  praktische  Unterschied  kommt,  daß  man  das  äußere  Feld  leichter  unter- 
suchen kann  als  das  innere.  Was  lehren  uns  nun  die  bekanntlich  überaus  zahl- 
reichen magnetischen  Erscheinungen  —  von  denen  wir  ja  bisher  erst  den  kleinsten 
Teil  behandelt  haben  —  über  den  Charakter  der  magnetischen  Kraftlinien  und 
Niveauflachen?  Zwischen  beiden  besteht  zunächst  offenbar  der  Unterschied,  daß 
die  Niveauflächen  sich  auf  eine  reine  Zahlengroße,  einen  Skalar,  nämlich  das 
magnetische  Potential,  beziehen,  während  die  Kraftlinien  einen  Vektor,  eine  ge- 
richtete Große,  namlich  die  magnetische  Kraft  darstellen;  bei  der  Zeichnung 
eines  Feldes  hat  man  also  die  Niveaulinien  mit  Zahlen,  die  Krafthnien  hingegen 
mit  Pfeilen  zu  versehen.  Nun  gibt  es  zwar  nur  eine  einzige  Art  Skalare,  aber 
verschiedene  Arten  von  Vektoren,  namlich  polare  und  axiale;  für  jene  ist  jede 
durch  die  Vektorlinie  hindurchgelegte  Ebene  eme  Symmetneebene,  ihr  typisches 
Beispiel  ist  eine  Verschiebung  oder  Strömung,  für  diese  findet  Symmetrie  nur 
statt  in  bezug  auf  eine  zur  Vektorlinie  senkrechte  Ebene,  ihr  typisches  Beispiel 
ist  eine  Drehung.  Nun  spncht  man,  wie  bei  anderen,  so  auch  bei  den  magne- 
tischen Kraftlinien  häufig  von  einer  Kraftströmung,  die  sie  darstellen;  und  was 
insbesondere  das  Innere  der  Magnete  selbst  betrifft,  so  legt  die  Aneinanderreihung 

1  G,  S.  Ohm,  Beiträge  z.  Moleknlar-Physik.  Ntunberg  1840  —  2  W.  Websr,  Elektrodyn. 
Maübestimmnngeii  3.   S.  557. 
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ivon  Polpaaren  in  den  Kraftlinien   deren  polaren  Charakter  ebenfalls  nahe.     Die 
elektromagnetischen  Erscheinungen  zeigen  indessen,  daß  man  die  elektrische  und 
die  magnetische   nicht  beide   als    gleichartige  Vektoren  betrachten  darf,  daß  sie 
\\  vielmehr  im  Verhältnis  eines  polaren  und  eines  axialen  Vektors  zueinander  stehen  ; 

iund   weitere  Tatsachen   auf   dem  Gebiete    der  magnetischen  Erscheinungen,    die 
auf  dem  der  elektrischen  kerne   oder  doch   keine  vollkommenen  Analoga  haben, 
Lj.  zwingen  zu  der  Entscheidung  für  den  polaren  Charakter  der  elektrischen  und  für 

R  den  axialen  der  magnetischen  Kräfte. 

I  Sieht   man   also  von  allen  speziellen  Bildern  ab,   so  kann  man  doch  soviel 

sagen:  m  den  elektrischen  KrafÜinien  verschiebt  sich  irgend  ehvas,  um  die  magne- 
tischen dreht  sich  irgend  etwas;  das  elektnsche  Feld  ist  —  bildlich  gesprochen  — 
ein  Strömungsfeld,  das  magnetische  ein  Wirbelfeld.  Die  Elemente  des  Wirbel- 
feldes aber  sind  die  Molekularvi'irbel  Maxwells.  Sie  stellen  das  interessanteste 
i  Beispiel   für    die    von   Helmholtz    eingeführten    verborgenen    zyklischen    Dauer- 

bewegungen dar;  auf  die  Einzellieiten  der  ihnen  in  dieser  Hinsicht  beizulegenden 
V  Eigenschaften  kann  hier  nicht  naher  eingegangen  werdend 

li,  Linearer  Magnet.    Verteilung  der  Länge  nach.     Kehren  wir  jetzt  zu 

»'  den    Magneten    zurück.     Am    einfachsten    werden    sich    die    Verhältnisse    bei 

'  einem    nur    in    einer   Dimension    ausgedehnten   Magneten    gestalten;    man    kann 

!,  einen    solchen    als    magnetischen    Faden    bezeichnen.      Besteht    dieser     aus 

^  einer  Reihe    gleich    starker  Polpaare,    so   wird    die  Wirkung   des   inneren    Poles 

des  ersten  Paares  durch  die  Wirkung  des  benachbarten  Poles  des  zweiten 
Paares  usw.  aufgehoben  werden,  und  es  werden  nur  die  Wirkungen  der  beiden 
äußersten  Pole  übrig  bleiben,  mit  anderen  Worten,  es  ist  nirgends,  außer  an 
den  Enden,  freier  Magnetismus  vorhanden.  Eine  solche  Reihe  von  Polpaaren 
heißt  ein  gleichförmiger  magnetischer  Faden.  Es  ist  nach  dem  Vorher- 
1  gegangenen    klar,    daß   ein  wirklicher  Magnet,   auch   abgesehen  von  seiner  Aus- 

I  dehnung  der  Quere  nach,  kein  gleichförmiger  Faden  ist    Nächstdem  kommt  man 

'  auf   den  Gedanken,   die  Polstäxke   der  Molekeln   als   von   den  Enden   nach   der 

Mitte  zu  abnehmend  anzunehmen,  da  doch  erfahrungsgemäß  die  Wirkung  nach 
außen,  also  der  freie  Magnetismus,  sich  so  verhalt  Indessen  entnimmt  man  der 
Anschauung  ohne  weiteres,  daß  man  alsdann  auf  derjenigen  Seite  des  Fadens, 
nach  welcher  hin  die  Nordpole  aller  Molekeln  gekehrt  sind,  zwar  am  Ende  einen 
freien  Nordpol,  im  übrigen  aber  lauter  freien  südlichen  Magnetismus  erhalt  und 
umgekehrt  auf  der  anderen  Hälfte  des  Fadens.  Dagegen  fuhrt  die  entgegen- 
gesetzte Annahme  znm  Ziel;  man  muß  also  schließen,  daß  die  Polstärke  der 
Molekeln  oder  allgemeiner  gesagt,  ihr  magnetisches  Moment  (denn  nach  der 
Scheidnngshypothese  ist  z.  B.  gerade  ihr  Polabstand  eine  veränderliche  Größe) 
von  den  Enden  nach  der  Mitte  hin  zunimmt  und  dort  ihr  Maximum  erreicht 
Man  kann  sich  auch  aus  der  Anschauung  leicht  begreiflich  machen,  daß  die 
Wirkung  der  Molekeln  aufeinander  einen  solchen  Zustand  zur  Folge  haben  muß, 
auch  wenn  die  Magnetisierung  ursprünglich  einen  gleichförmigen  Faden  hergestellt 
hat,  wobei  sich,  da  doch  der  freie  Magnetismus  von  den  Enden  nach  der  Mitte 
abnimmt,  das  weitere  Detail  ergibt,  daß  die  Zunahme  des  Momentes  von  den 
Enden  an  anfänglich  eine  starke  sein,  allmählich  aber  immer  schwächer  werden 

1  Über  die  Vektorencharaktere  vgl.  namentlich  W.  Voigt,  Die  physikalischen  Eigen- 
fichaften  dei  ICnstalle,  vro  sich  auch  ein  reiches  Literatmverzeichms  findet.  XJber  die  Wirbel- 
theone  vgl,  a-oßer  in  Maxwblls  Elektrizität  und  Maguetisinas  selbst  u.  a.  Föffl,  Einfühnmg 
in  die  MAXWBU-sche  Theorie,  Leipzig  1894.  —  Magnetische  Wirbelfelder,  Leipzig  1897. 
—  H.  Ekert,  Magnetische  Kraftfelder,  Leipzig  1905. 

Man  vergleiche   auch  eine  Abhandlung  von  Axi^N,   Phys.  Re7ie-v9-  3.  470    1896      Hier 
■wird  aa  mehreren  Diagrammen,  die  sich  auf  das  Feld  eines  Zyhnders  und  einer  Kugel  beaehen,  , 
gezeigt,  in-VTieweit  die  verschiedenen  Theorien  des  Magnetismus  zu  gleichen  und  inwieweit  sie  zu 
verschiedenen  Ergebmssen  betreffend  die  Anordnung  der  KJrafthmen  und  Niveauflächen  führen 
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muß.  Dieser  Gedanke  ist  dann  von  BiotI,  van  Rees'^,  Giieen"  und  Jamin^  in 
exakte  methodische  Form  gebracht  worden  von  zum  Teil  verschiedenartigen  Aus- 
gangspunkten aus  und  unter  Anwendung  eines  sehr  verschiedenen  Gedanken- 
ganges, jedoch  für  den  hier  zunächst  vorliegenden  Zweck  mit  wesentlich  gleichen 
Ergebnissen.  Hiernach  ist  das,  was  man  die  „Dichte"  des  freien  Magnetismus 
an  einer  bestimmten  Stelle  des  Fadens  nennen  kann,  wenn  c  ein  echter  Bruch  ist: 

(41)  6  ^  aic--"  —  c'r') 
und  das  magnetische  Moment  daselbst 

(42)  M^b^-k^ic-^-Yc-')     , 

wo  a,  b^,  ^2  hier  nicht  naher  interessierende  positive  Konstante  sind  (s.  w.  u.), 
X  aber  den  Abstand  der  betreuenden  Stelle  von  der  Mitte  des  Fadens  bedeutet. 
Die  zweite  Gleichung  ist,  wie  es  begreiflicherweise  sein  muß,  das  Integral  der 
ersten. 

Einen  ungleichförmigen  Faden  kann  man  sich  offenbar  aus  lauter  gleich- 
förmigen, von  zusammenfallenden  Mitten  und  verschiedenen  Langen,  zusammen- 
gesetzt denken;  und  es  ist  nach  dem  Gesagten  klar,  wie  man  deren  Polstärken 
abzustufen  hat,  um  einen  Faden  von  gewünschter  Uiigleichförmigkoit,  z.  B.  den 
obigen,  natürlichen  Faden  zu  erhalten. 

In  experimenteller  Weise  ist  die  vorliegende  Frage  von  vielen  Seiten  be- 
handelt worden,  zuerst  und  in  einer  für  jetzt  ausreichenden  Weise  (näheres  im 
Art.  Magn.  Messungen)  von  Coulomu'',  und  zwar  wieder  durch  Schwingungen 
einer  kleinen  Nadel,  welche  dicht  an  die  verschiedenen  Stellen  eines  vertikal 
aufgestellten,  langen,  dünnen  Magneten  herangebracht  wurde.  Wenn  eine  solche 
Nadel  nicht  nur  gegenüber  den  Polen,  sondern  auch  gegenüber  anderen  Stellen 
des  Stabes  eine  von  ihrer  natürlichen  verschiedene  Schwingungsdauer  zeigt,  so 
folgt  freilich  daraus  noch  nicht,  daß  auch  diese  Stellen  freien  Magnetismus  haben; 
denn  der  Einfluß  der  Pole  könnte  sich  ja  so  weit  erstrecken.  Indessen  sieht  man 
doch  ein,  daß,  wenn  man  die  Nadel,  wie  es  geschah,  sehr  nahe  heranbringt,  die 
Wirkung  der  Pole  und  insbesondere  ihre  Horizontalkomponente,  um  die  es  sich 
hier  handelt,  schon  bei  einiger  Entfernung  der  betreifenden  Slclleu  sehr  klein 
wird.  Will  man  strenger  zu  Werke  gehen,  so  kann  man  nach  einer  einfachen 
Formel  berechnen,  welche  Wirkungen,  also  Schwiugungszahlen,  zu  erwarten  wären, 
wenn  nur  die  Pole  wirkten,  und  diese  mit  den  beobachteten  vergleichen,  ein  Ver- 
fahren, bei  welchem  man  so  schreiende  Widersprüche  findet,  daß  der  Gegen- 
beweis geliefert  ist.  Dagegen  fuhrt  die  Anwendung  der  obigen  theoretischen 
Vcrteilungsformel  für  ö  zu  sehr  befriedigender  Übereinstimmung  mit  den  Ver- 
suchen. -In  der  Figur  G  (S.  11)  sind  durch  die  gestrichelten  Linien  (die  ausgezogenen 
gehören  nicht  hicrh(;r)  die  Kurven  des  freien  und  des  gesamten  Magnetismus  zur 
Anschauung  gebracht,  die  letztere  ist  eine  umgekehrte  Ketteulinie. 

Es  is  übrigens  ausdrücklich  darauf  aufmerksam  zu  machen,  daß  nicht  not- 
wendig jeder  magnetische  Faden  die  geschilderte  Verteilung  des  Magnetismus 
aufweisen  muß.  Es  wird  das  vielmehr,  wie  die  Theorie  zeigt,  nur  dann  der  Fall 
sein,  wenn  man  alle  Teile  des  Stabes  dem  gleichen  äußeren  magnetisierenden 
Einfluß  ausgesetzt  hat,  insbesondere  wenn  man  den  ganzen  Stab  so  stark  wie 
möglich  magnetisiert  hat,  nicht  aber,  wenn  man  verschiedene  Teile  desselben  ver- 
schieden oder  verschieden  stark  oder  überhaupt  nur  einige  und  andere  gar  nicht 


1  J.  B.  BlOT,  Traitö  de  physique,  Paris  iöl6.  Bd.  3.  S.  76.  —  2  vaN  Rees,  Pogg.  Aon.  70, 
S.  I.  1847;  74.  S.  213.  1848.  —  3  G.  Green,  An  essay  on  the  applicaüon  of  math.  analysls 
tu  the  theories  of  electr.  a  magu.  NotÜngham  1828.  —  Abgedruckt  in  Grelles  Joum.  38. 
S.  13;  44.  S.  356,  47.  S.  i6[.  Hier  kommt  iusbesoudere  in  Betracht  47.  S.  215.  —  4  Vgl. 
dessen  Formeln  bei  Mascart  und  Joubert,  Lehrb.  d.  El.  u.  d.  M.  L  S.  371.  —  B  C.  A.  Cou- 
lomb, Möm.  Ac.  Paris  1789.  S.  468.  —  Gehlers  Wörterbuch  6.  S.  789 
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bearbeitet  hat.  Ein  Ausgleich  des  Magnetismus  findet  ja  infolge  seiner  mole- 
kularen Natur  nicht  statt,  und  der  Einfluß  der  Femwirkung  zwischen  einzelnen 
Teilen  ist  im  allgemeinen  viel  zu  genng,  um  auch  nur  einigermaßen  Gleich- 
förmigkeit erzielen  zu  können.  Infolgedessen  kann  es  sich  sehr  wohl  in  gewissen 
Fallen  herausstellen,  daß  die  Kurve  der  Verteilung  eine  nicht  unwesentlich  andere 
ist,  und  insbesondere,  daß  sie  nicht  symmetnsch  nach  beiden  Seiten  ist,  der 
Punkt,  in  welchem  der  freie  Magnetismus  null,  der  gesamte  ein  Maximum  ist, 
also  nicht  in  der  Mitte  des  Stabes,  sondern  nach  der  einen  Seite  hin  verschoben 
liegt,  woraus  dann  ohne  weiteres  folgt,  daß  auch  die  beiden  oben  symmetrisch 
resp.  umgekehrt  symmetrisch  gedachten  Aste  der  Kurve  ungleich  (vgl.  die  aus- 
gezogenen Linien)  ausfallen  werden  (s.  auch  Magn.  Messungen  und  Elektro- 
magnetismus). 

Für  einzelne  Stücke  der  Kurve  kann  man  bei  längeren  Stäben  den  BiOT- 
schen  Ausdruck  vereinfachen  und  findet  dann  u.  a.,  daß  von  der  Mitte  aus  eine 
Strecke  weit  der  freie  Magnetismus  ziemlich  in  arithmetischer  Progression  zunimmt, 
vom  Ende  aus  dagegen  eme  Strecke  weit  etwa  in  geometrischer  Progression 
abnimmt  Diese  Gesetze  kann  man  naturlich  auch  durch  empirische  Verschmelzung 
zu  einem  einzigen  vereinigen,  wie  Dub^  u.  a.  getan  haben,  kann  dann  aber  nicht 
erwarten,  daß  eine  ähnlich  gute  Übereinstimmung  stattfinde,  wie  bei  der  obigen, 
den  theoretischen  Verhaltnissen  entsprechenden.  Endlich  kann  man  durch 
Integration  der  Formeln  für  den  freien  resp.  ganzen  Magnetismus  einer  bestimmten 
Stelle  des  Fadens  von  0  bis  x  oder  von  0  bis  +  //2  die  Summe  des  auf  einer 
bestimmten  Strecke  des  Fadens  oder  auf  dem  ganzen  Faden  enthaltenen  freien 
oder  ganzen  Magnetismus  ableiten. 

Die  weitere  Verfolgung  dieser  Fragen  muß  auf  später  verschoben  werden 
(vgl.  Art.  Magnetische  Induktion). 

Magnetisches  Moment  und  Pole  eines  Fadens.  Die  Vorstellung, 
wonach  em  Magnetstab  m  der  einen  Hälfte  aus  lauter  Nordpolen,  in  der  anderen 
aus  lauter  Südpolen  besteht,  mußte  oben  fallen  gelassen  werden.  Man  kann  sie 
aber  jetzt  in  modifizierter  Form  wieder  aufnehmen,  indem  man  von  den  in  jeder 
Molekel  vereinigten  entgegengesetzten  Polen  ganz  absieht,  nur  die  freien  Magne- 
tismen ins  Auge  faßt  und  diese  für  den  Augenblick  als  Pole  bezeichnet.  Ein 
Faden  besteht  alsdann  aus  lauter  Polen,  deren  erster  ein  starker  Pol  der  einen 
Art  ist,  deren  nächster  schwacher,  deren  mittelster  nuU  usw.  und  deren  letzter 
ein  starker  Pol  der  anderen  Art  ist  Nennt  man  m  die  Starke  eines  dieser  Polo 
und  X  wieder  seinen  Abstand  von  der  Mitte,  so  kann  man  als  magnetisches 
Moment  jetzt  die  Größe 

+  /|8 

(43)  M-=^m  X  =  Jm  x  dx 

betrachten,  wo  für  m  der  Ausdruck  (42)  einzusetzen  ist  Die  betreffende  Formel 
enthält  naturlich  im  wesentlichen  die  Lange  /  des  Fadens  und  wird  ebenfalls 
später  in  allgemeinerer  Weise  betrachtet  werden.  »Hier  soll  nur  darauf  hin- 
gewiesen werden,  daß  diese  Große,  gerade  wie  bei  dem  einfachen  Polpaar,  für 
die  Wirkungen  in  große  Feme  und  aus  großer  Ferne,  aber  auch  nur  für  solche» 
die  maßgebende  Große  wird.  Für  solche  Wirkungen  kann  man  dann  noch  einen 
weiteren  Begriff  einführen,  nämlich  die  Schwerpunkte  der  als  Massen  betrachteten 
freien  Magnetismen  der  beiden  Hälften,  also  diejenigen  Punkte,  in  welchen  man 
sich  die  ganzen  freien  Magnetismen  der  beiden  Hälften  vereinigt  denken  muß, 
um  dasselbe  Moment  zu  erhalten.  Diese  Punkte  nennt  man  die  Pole  des 
Magneten,  und  mau  sieht  unmittelbar  ein,  daß  sie  nicht,  wie  bei  dem  einfachen 

1  J  DUB,   Pogg    Ann    106.  S   83.  1859.  —  D.  Elektromagnetismus.   Berlin  1861.    S.  268 
u.  a.  a    O 
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Polpaar,  an  den  Enden,  sondern  in  einiger  Entfernung  von  denselben  liegen  werden, 
eine  Entfernung,  die  allerdings  bei  dem  Magnetfaden  nicht  sehr  erheblich  sein 
wird,  da  gerade  die  den  Enden  nahen  freien  Pole  sich  durch  große  Polstkrke 
auszeichnen.     Näheres  hierüber  folgt  in  den  spateren  Artikeln. 

Verteilung  im  Querschnitt.  Magnetstäbe.  Ein  wirklicher  Magnetstab 
ist  kein  einzelner  Faden,  sondern  ein  Bündel  unendlich  vieler  solcher  Fäden. 
In  dem  einfachsten,  aber  abstrakten  Falle,  daß  die  Faden  sämtlich  gleichförmig 
und  gleich  lang  sind,  wird  auch  der  Magnetstab  gleichförmig,  und  sein  freier 
Magnetismus  reduziert  sich  dann  auf  die  beiden  Endflachen.  Bei  den  in  der 
Wirklichkeit  vorkommenden  Magneten  ist  hingegen  auch  in  jedem  inneren  Quer- 
schnitt freier  Magnetismus  anzunehmen,  und  zwar  in  einem  Betrage,  welcher  sich 
nach  den  soeben  betrachteten  Gesetzen  regelt. 

Hierdurch  wird  indessen  die  Frage  noch  nicht  erledigt,  wie  sich  in  emem 
und  demselben  Querschnitte  die  verschiedenen  Punkte  verhalten.  Daß  diese, 
daß  also  die  einzelnen  Faden  nicht  gleich  stark  magnetisch  sind,  ergibt  schon 
die  Beobachtung,  daß,  wenn  man  einen  dicken  Stab  mit  seiner  Endflache  m 
Feilicht  taucht  und  herauszieht,  dies  vorzugsweise  am  Rande  haftet,  nach  innen 
zu  weniger  und  in  der  Mitte  der  Endfläche  so  gut 
wie  gar  nicht.  Die  Ursache  hiervon,  oder  vielmehr 
zwei  solche  Ursachen,  hegen  auf  der  Hand.  Ein- 
mal sind  die  äußeren  Faden  der  Magnetisienings- 
ursache  in  den  meisten  Fallen  weit  stärker  ausgesetzt, 
und  zweitens  wird  in  den  inneren  Faden  m  ganz 
ahnlicher  Weise  ein  partieller  Ausgleich  des  Magne- 
tismus infolge  der  Wirkung  der  umgebenden  Fäden 
eintreten,  wie  bei  Betrachtung  eines  Fadens  in  den 
mittleren  Molekeln  durch  den  Einfluß  der  den  Enden 
näheren.  Es  erweist  sich  hier  bereits  die  Allge- 
meinheit der  Tatsache,  daß  magnetisierbares  Mate- 
rial dadurch,  daß  es  von  ebensolchem  umgeben  ist, 
äußeren  Einwirkungen  unzuganghcher  wird,  daß  die 
Umgebung  als  Schutzhülle  wirkt.  Aus  der  Ab- 
nahme des  freien  Magnetismus  nach  innen  zu  folgt  Figur  28. 
auch  hier  naturlich  wieder  eine  Zunahme  des  ganzen 

Magnetismus.  Das  Gesetz  dieser  Abnahme  resp.  Zunahme  nach  dem  Innemdes 
Querschnittes  zu  wird  natürhch  für  verschiedene  Formen  desselben  ein  ver- 
schiedenes sein,  unmittelbare  Versuche  hierüber  scheinen  aber  nicht  vorzuliegen. 

Kombiniert  man  jetzt  die  Vorstellungen  von  der  Längs-  und  Querteilung 
des  Magnetismus,  so  sieht  man,  daß  die  Flachen,  welche  samtliche  Punkte  von 
gleichem  freiem  Magnetismus  enthalten,  schräg  von  Umfangstellen  nach  Stellen 
des  Endquerschnittes  verlaufen  werden,  etwa  wie  Figur  28a  im  Längsschnitt 
veranschaulicht,  und  daß  die  Flachen  gleichen  ganzen  Magnetismus,  etwa  wie  in 
Figur  28  b,  sich  gestalten  werden. 

Schließlich  ist  noch  zu  bemerken,  daß  die  Pole  hier  ganz  ebenso  definiert 
sind,  wie  bei  emfachen  Faden  und  daß  sie  bei  der  geringeren  Konzentration 
des  Magnetismus  der  inneren  Faden  nach  den  Enden  zu  desto  weiter  von  den 
Enden  entfernt  liegen  müssen,  je  dicker  der  Stab  ist  Im  Prinzip  müßten  sie 
außerdem  in  der  geometrischen  Mittellinie  liegen,  wodurch  ihre  Lage  alsdann 
vollständig  bestimmt  wäre.  Tatsächlich  ist  dies  meist  nicht  vollständig  der  Fall, 
sie  liegen  etwas  zur  Seite,  und  ihre  Verbindungslinie,  die  man  jetzt  allgemein  als 
magnetische  Achse  bezeichnen  kann,  weicht  mfolgedessen  von  der  geometrischen 
Mittellinie  des  Stabes  ein  wenig  ab. 

Andere  Formen-^VQn  Magrteten.  Der  Fall  eines  einfachen  magnetischen 
Fadens,    der  bisher    als    ge^dlinig  gedacht  wurde,   laßt  sich  natürlich   für   alle 
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beliebigen  Formen  seiner  Linie  verallgemeinem,  nur  daß  dann  die  Wochsolwirkun^ 
der  Teilchen  unter  einander  und  folglich  auch  die  Verteilung  des  Magnetismus 
eine  andere  werden  wird.  Man  nennt  einen  beliebig  geformten  Faden,  wenn  er 
gleichförmig  magnetisiert  ist,  nach  W.  Thomson i  auch  em  maguetiHches 
Solenoid,  weil  er,  wie  spater  ausgeführt  werden  wird,  dieselben  Wirkungen 
ausübt,  wie  em  elektnsches  Solenoid,  d.  h.  wie  eine  Reihe  zylindrisch  ;uireinander 
geschichteter  Kreisströme.  Die  Pole  eines  Solenoids  fallen  mit  seinen  linden 
zusammen;  lauft  das  Solenoid  in  sich  zurück,  so  hat  es  keine  Pole,  und  folghch 
übt  es  nach  außen  keine  magnetische  Wirkung  aus. 

Em  Magnet,  welcher  aus  lauter  gleichförmigen  Faden  besteht,  die  entweder 
m  sich  zurücklaufen  oder  m  einer  Oberfläche  enden,  hat  nur  an  seim'r  Oberllaclu' 
freien  Magnetismus,  namlich  nur  da,  wo  diejenigen  Faden,  welche  niehl  im 
Innern  geschlossen  \erlaufen,  enden.  Ein  solcher  Magnet  wird  als  solenoi- 
daler  Magnet  bezeichnet  Als  ein  Beispiel  sei  em  abgestumpfter  Kegel  an- 
geführt, welcher,  nach  der  Achse  magnetisiert,  außer  auf  den  beiden  l''ndllachen 
(wie  der  Zylinder)  auch  auf  dem  Mantel  freien  Magnetismus  besitzt,  weil  hier 
Faden  endigen. 

Ein  gleichförmiger  Faden  heißt  auch  einfaches  Solenoid.  Im  Gegensatz 
hierzu  steht  ein  ungleichförmiger  Faden,  den  man,  wie  schon  bemerkt  wurde, 
zusammengesetzt  denken  kann  aus  lauter  gleichförmigen  Fäden  von  verschiedener 
Länge;  er  wird  daher  komplexes  Solenoid  genannt.  Ein  solches  hat  freien 
Magnetismus  nicht  nur  an  der  Oberflache,  sondern  auch  im  Innern. 

Ein  magnetischer  Faden  hat  nur  in  der  Richtung,  m  welcher  die  Teilchen 
polarisiert  sind,  Ausdehnung.  In  dieser  Hinsicht  bildet  seinen  Gegensatz  eine 
andere  abstrakte  magnetische  Form,  die  magnetische  Schale,  das  magnetische 
Blatt  oder  die  magnetische  Lamelle  2.  Es  ist  eine  irgendwie  geformte  dünne 
Platte,  welche  in  jedem  Punkte  senkrecht  zu  ihrer  Oberfläche  magnetisiert  ist, 
derart,  daß  man  sich  die  Pole  der  einen  Art  in  der  einen  Oberfläche,  die  der  anderen 
in  der  anderen  gelegen  denken  kann;  die  in  Figur  5  (d),  S.  10  abgebildete 
Scheibe,  bietet,  unendlich  dünn  gedacht,  ein  Beispiel.  Eine  geschlossene 
Schale  hat  zwar  die  gesamte  eine  Oberflache  zum  Nordpol,  die  gesamte  andere 
zum  Sudpol,  sie  hat  aber,  worauf  spater  zurückgekommen  werden  wird,  trotzdem 
ebensowemg  eine  magnetische  Wirkung,  wie  em  geschlossener  Faden.  Eine 
Schale  kann  entweder  von  konstanter  Dicke,  d.  h.  es  können  alle  ihre  elcmimtaren 
Magnete  von  gleicher  Länge  sein,  oder  diese  kann  vanieren.  Dasselbe  gilt  von  der  Pol- 
starke der  einzelnen  Elemente.  Das  Produkt  beider,  also  das  magnetische  Moment, 
heißt  die  Stärke  der  Schale.  Ist  diese  für  alle  ihre  Punkte  konstant,  so  heißt  die 
Schale  einfach;  variiert  sie,  so  kann  man  sich  ahnlich  wie  beim  Solenoid  eine 
Übereinanderlagening  verschieden  weit  übergreifender  einfacher  Schalen  denken, 
und  eine  solche  Schale  heißt  dann  komplex. 

Lamellarer  Magnet  heißt  in  der  Theorie  ein  solcher,  welcher  sich  aus 
einfachen  Schalen  zusammensetzt,  die  entweder  geschlossene  oder  in  der  Ober- 
flache des  Magneten  endigende  Figuren  bilden. 

Bei  einem  behebigen  Magneten  wird  man  nach  dem  Vorausgeschickten  im 
allgemeinen  nur  sagen  können,  daß  er  freien  Magnetismus  teils  an  der  Ober- 
fläche, teils  im  Innern  besitzt,  und  daß  es,  wenigstens  theoretisch,  Fälle  geben 
kann,  wo  der  letztere  m  Fortfall  kommt;  ein  solcher  Fall  ist  insbesondere  der, 
in  welchem  alle  Molekeln  gleiche  Achsenrichtung  und  gleiche  Polstärke  haben. 
Auf  das  Moment,  die  Pole  mid  die  Achse  eines  beliebigen  Magneten,  soweit  sie 
mcht  von  dem  bei  einem  Faden  Gesagten  ohne  weiteres  hierher  übertragen 
werden  können,  wird  später  eingegangen  werden. 

^  W.  Thomson,  Trans,  Roy.  Soc,  1849  u.   1850.  —   Ges    Abb.  über  El.  u.  Mag.  Berlia 
366.  —  Vgl.  auch  Maxwell,  Lehrb    d.  El.  u.  Magn.  2.  S.  38.  —  2  W.  Thomson, 
'^  "»67.  —  Maxwell  2.  S.  41. 
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Nachdem  wir  früher  die  Wirkung  eines  Poles  und  diejenige  eines  Polpaares 
kennen  gelernt  haben,  vervollständigen  wir  die  Reihe  durch  ihr  wichtigstes  Glied, 
indem  war  die  Wirkung  von  Magneten,  wie  sie  in  der  Wirklichkeit  vorkommen, 
betrachten.  Dabei  sehen  wir  ihre  eigene  magnetische  Konstitution  als  gegeben 
und  unveränderlich  an,  eine  Voraussetzung,  die  tatsächlich  nur  bei  gewissen 
Magneten  und  unter  gewissen  Umstanden  erfüllt  ist,  während  in  den  meisten 
Fallen  gerade  durch  die  Veränderlichkeit  des  eigenen  Zustandes  und  dessen 
Ruckwirkung  auf  die  Erscheinung  eine  große  Komplikation  hervorgerufen  wird. 
Im  Zusammenhange  hiermit  steht  es,  wenn  fürs  erste  die  Wirkung  nur  in  Punkten 
des  äußeren  Raumes,  nicht  aber  in  Punkten  der  Eisenmasse  selbst  zur  Unter- 
suchung gelangt. 

Wirkung  einer  magnetischen  Molekel.  Man  kann  die  Wirkung  von  Mag- 
neten auf  zwei  ganz  verschiedene  Weisen  rechnensch  verfolgen,  indem  man  ent- 
weder jedes  Volumenteilchen  als  einen  einfachen  Magneten  betrachtet  von  be- 
stimmtem Momente,  oder  indem  man  von  dem  gesamten  Magnetismus  ganz  absieht 
und  sich  den  Körper  einfach  mit  freiem  Magnetismus  von  variabler  Dichte  erfüllt 
denkt.  Die  erstere  Methode  ist,  vom  Standpunkte  der  alteren  Theorien  aus,  offen- 
bar die  tiefer  auf  das  Wesen  der  Sache  eingehende,  sie  ist  daher  .auch  meist 
bevorzugt  und  namentlich  von  Sir  W.  Thomson  sehr  vollständig  und  unter  mög- 
lichst wenigen  hypothetischen  Voraussetzungen  (wodurch  sie  sich  u.  a.  von  der 
alteren  PoissoN sehen  Theorie  unterscheidet)  ausgearbeitet  worden^.  Das  Volumen- 
element sei  dv  ^  die  Polstärke  des  Polpaares,  welches  dieses  Element  darstellt,  w, 
der  Abstand  seiner  beiden  Pole  ds  und  folghch  sein  magnetisches  Moment  m  ds. 
Nennt  man  das  auf  die  Volumeneinheit  bezogene  Moment  die  Stärke  oder  In- 
tensität der  Magnetisierung  Sfj  so  hat  man 

tu  ds 

(")  3  =  ^ 

und  kann  also  statt  mds  auch  ^dv  schreiben.  Die  Größe  %  hat  nicht  nur  einen 
bestimmten  Zahlenwert,  sondern  auch  eine  bestimmte,  durch  die  Achse  bezeich- 
nete Richtung;  man  kann  die  letztere  durch  die  Richtungscosinus  k,  jn,  v  mit 
den  Achsen  eines  rechtwinkligen  Koordinatensystems  charakterisieren.  Dann  werden 
die  Größen 

(45)  A  =  ^X  ,     B=^^/Li  ,     C=^v 

die  Komponenten  der  Magnetisierung,  und  ihre  Resultante  wird 

(46)  g  =  ]/^2  +  ^2  _|_  ^72      . 

Das  Potential  äV  des  Teilchens  dv  auf  einen  von  den  beiden  Polen  um  r 
resp.  r'  entfernten  Punkt  F  setzt  sich  aus  den  Potentialen  der  beiden  Pole  zu- 
sammen, es  ist  also 

oder,  da  wegen  der  Kleinheit  von  ds,  und  wenn  e  der  Wmkel  zwischen  r  und  rfj 
ist,  die  Differenz  r' —  r  durch  dscoae,  im  Nenner  aber  r'  geradezu  durch  r 
ersetzt  werden  darf: 

mds  ^dv 

(47)  dV= — j^cose= — ^cose     , 

1  PoissoN,  M6m  Ac.  Pans  5  S  248  u  488.  1824.  —  Pogg.  Ann.  lu.  3.  —  Gbken, 
An  essay  etc  —  W.  Thomson,  Ges.  Abh.  S.  329.  —  A.  Beer,  Einl  i.  d  Elektrostatik  us-w. 
Braunsciweig  1865.   S    118. 
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oder  endlich,  wenn  xyz  die  Koordinaten  des  Teilchens,  f  i^^  diejenigen  von  /'sind: 

(48)  dV^y^\_A{^-x)-\.B{ri~y)^C{t:~z)\     , 
womit  oifenbar  der  Ausdruck 

(49)  sv-äv\Ä^  +  B^+C^-] 

identisch  ist.   Jede  der  Formeln  (47)  bis  (49)  hat  für  gewisse  Zwecke  ihre  Vorzuge. 

Wirkungeines  ganzen  Magneten.  Oberflächlicher  und  innerer  Magnetismus. 

Durch  Integration  erhält  man  nun  sofort  für  einen  ganzen  Magneten: 

(50)  V^^^^^""^^/'  \A{^  -x)^B{ji  ~y)  +  C(C  -  z)\ 
oder  auch 

/  fli       ai       5l\ 

(50.)  v=]]]ä.dyä.\A-^  +  B^^C^)     . 

Indem  man  femer  jedes  der  drei  Glieder  nach  der  betreffenden  Koordinate 
partiell  integnert,   erhalt  man  die  ausgeführten  Integrale  in  der  Form 

/  /  —  dy  dz  -\-  \  \  —  dsdx  -{■  i  \  —  dxdy     , 

welche  man  umgestalten  kann,  wenn  man  bedenkt,  daß  die  Produkte  dy  dz  usw. 
nichts  anderes  sind  als  die  Projektionen  eines  Oberflaclienelementes  ds  auf  die 
Achse  und  folglich  ausdrückbar  sind  als  Produkte  von  ds  m  die  Cosinus  der- 
jenigen Winkel,  welche  die  nach  außen  auf  ds  errichtete  Normale  mit  den  Ko- 
ordinatenachsen bddet     Sind  Imn  diese  Cosinus,  so  wird  demgemäß: 

und  indem  man  die  Symbole 

(51)  a==Al-^Bm-\-Cfi    , 

^''^  ^=--^  +  ^  +  -07 

einführt,  erhalt  man  das  Potential  des  Magneten  in  der  übersichtlichen  und  an- 
schauhchen  Form 

(.3)  -//^+/F-^    ■ 

Wie  man  sieht,  setzt  sich  V  aus  zwei  Teilen  zusammen,  einem  Ober- 
flachenintegral und  einem  Raumintegral,  und  jedes  von  beiden  hat  die 
Form  eines  Potentials  der  betreffenden  Art,  nur  daß  a  und  q,  formell  die  Flächen- 
resp.  Raum  dichte  des  das  Potential  hervorbringenden  Agens,  hier  eine  kompli- 
ziertere Bedeutung  haben,  nämlich  die  durch  die  Gleichungen  (51)  und  (52)  de- 
finierte; d.  h.  o  ist  die  normal  zur  Oberfläche  genommene  Komponente  der  an 
der  betreflFenden  Stelle  der  Oberfläche  vorhandenen  Stärke  der  Magnetisierung, 
Q  ist  die  Summe  der  Gefälle  der  Magnetisierungskomponenten  nach  ihren  ent- 
sprechenden Koordinatenrichtungen,   eine  Größe,  die  Maxwell  i  als  die  Konver- 

1  Maxwell  1    S.  29 
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genz  der  Intensität  der  Magnetisierung  nach  dem  betreffenden  inneren  Punkte 
hin  bezeichnete,  die  man  indessen  gegenwärtig,  vom  negativen  Vorzeichen  ab- 
gesehen, als  Divergenz  von  ^  zu  bezeichnen  pflegt.  Zu  ganz  derselben  Glei- 
chung (53)  wäre  man  naturlich,  und  zwar  ohne  jede  Rechnung,  auch  gelangt, 
wenn  man  den  anderen  Weg  eingeschlagen  hätte,  d.  h.  von  den  obigen  Ergeb- 
nissen hinsichtlich  der  Verteilung  des  freien  Magnetismus  ausgegangen  wäre; 
<j  würde  alsdann  einfach  die  Dichte  des  freien  Magnetismus  an  der  Oberflache, 
Q  dieselbe  für  das  Innere  sein.  Man  sieht  jetzt,  in  welcher  Beziehung  diese  den 
freien  Magnetismus  charaktensierenden  Größen  zu  der  den  Gesamtmagnetismus 
charaktensierenden  Größe  3  bzw.  ihren  Komponenten  ABC  stehen.  Endlich  ist 
zu  bemerken,  daß  für  V  im  ganzen  Räume  die  Gleichung 

gilt,  worüber  das  Nähere  im  ersten  Bande  (Potentialtheorie)  nachzusehen  ist. 

Bei  einem  gleichförmig  magnetisierten  Körper,  d.  h.  bei  einem  Körper, 
in  welchem  Qf  überall  denselben  Wert  und  dieselbe  Richtung  hat,  wird  g  =  0 , 
nach  der  einen  Auffassung  ohne  weiteres,  weil  hier  im  Innern  freier  Magnetis- 
mus nicht  vorhanden  ist,  nach  der  anderen,  weil  wegen  der  raumlichen  Konstanz 
von  ABC  die  rechte  Seite  der  Gleichung  (52)  verschwindet. 

Der  gefundene  Satz  von  der  Zerlegung  des  Magnetismus  m  einen  oberfläch- 
lichen und  einen  inneren  darf  nicht  mit  einem  von  Gauss  ^  herrührenden  Satze 
verwechselt  werden,  welchen  man  den  Satz  von  der  äquivalenten  Massen- 
transposition nennen  kann,  und  welcher  aussagt,  daß  man  anstatt  einer  be- 
liebigen Massenverteilung  in  dem  von  einer  geschlossenen  Flache  begrenzten 
Räume  eine  Massenverteilung  auf  dieser  Flache  substituieren  kann,  welche  nach 
außen  dieselbe  Wirkung  ausübt  wie  jene.  Der  Satz  gilt  für  Massen  jeder  Art, 
wenn  sie  nur  dem  Grundgesetze  der  Femwirkung  gehorchen:  sein  Beweis  wird 
am  anschaulichsten  für  elektnsche  Massen  in  einem  Leiter,  den  man  sich  mit 
der  Erde  verbunden  denkt,  es  sei  dieserhalb  (außer  auf  Gauss)  auf  Mascart- 
\  erwiesen.  Hier  sei  auf  den  besonders  wichtigen  Schluß  aufmerksam  gemacht, 
der  sich  aus  dem  Satze  ziehen  läßt,  auf  den  Schluß,  daß  sich  aus  den  äußeren 
Wirkungen  die  Verteilung  des  Magnetismus  nicht  mit  Eindeutigkeit  ergibt,  daß  dies 
vielmehr  nur  hinsichtlich  der  äquivalenten,  aber  fingierten  Oberflächenbelegung 
der  Fall  ist. 

In  den  oben  charakterisierten  Fallen,  in  welchen  die  innere  Verteilung,  also 
das  erste  Glied  der  ersten  (Poisson sehen)  Darstellung  (53),  in  Fortfall  kommt, 
werden  naturlich  die  Poisson  sehe  und  die  Gauss  sehe  Oberflächenverteilung  mit- 
einander identisch. 

Magnetisches  Moment  und  magnetische  Achse.  Bei  einem  gleich- 
förmigen Magneten  werden  femer  die  Begriffe  des  magnetischen  Momentes  und 
der  magnetischen  Achse  sehr  einfach.  Da  nämlich  ihre  Molekeln  gleich  gerichtete 
Achsen  haben,  ist  diese  Richtung  naturiich  auch  die  Achse  des  ganzen  Körpers, 
und  sein  Moment  ergibt  sich  durch  Summation  aller  molekularen  Momente.  In 
Formel  kann  man  dies  so  ausdrücken 

(54)  Jkr=fmäs=^j^äv^^ftiv  =  ^v     , 

d.  h.  das  magnetische  Moment  eines  gleichförmigen  Magneten  ist  gleich  dem 
Produkt  seines  Volumens  in  die  Stärke  der  Magnetisierung.  Es  sei  bemerkt,  daß 
man  das  Potential  in  diesem  Falle  in  einer  der  beiden  einfachen  Formen 

1  C  F.  Gauss  ,  AUg  Lehrsätze  in  bez  a.  d  im  verkehrten  Verh,  des  Quadrats  der  Entf. 
■wirk  Anzieh,  u  Abst.  Kräfte  Resultate  a  d  Beob.  d.  magn.  Vereins  1839.  S.  l  —  Ab- 
gedruckt in  den  Klassikern  der  exakten  Wiss.  Heft  2,  insbesondere  S.  49.  —  2  Mascaet  u 
JouBERT,  Lehrb.  d.  El.  u.  d.  Magn.,  deutsch  v   L  Lette,  1   S.  287. 
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(66)  V^-tsj''^^^  =SJ^ 

darstellen  kann,  wo  ß  der  Winkel  ist,  welchen  die  Normale  des  Flachenelementes  ^s 
mit  der  Richtung  der  Magnetisierung  bildet,  und  ds^^  die  Projektion  von  ffs  auf 
eine  zur  Richtung  der  Magnetisierung  senkrechte  Ebene  ist. 

Ist  der  Korper  ungleichförmig  magnetisiert,  so  hat  naturlich,  da  die  verschie- 
denen Molekeln  verschiedene  Achsennchtangen  haben,  der  Begnff  des  Momentos 
des  Körpers  keine  Bedeutung  schlechthin,  man  kann  nur  sem  Moment  in  bezug 
auf  eine  bestimmte  Richtung  nehmen,  dies  für  alle  Richtungen  wiederholen  und 
schließlich  zusehen,  für  welche  Richtung  es  am  größten  wird.  Zu  diesem  Ziele 
kommt  man  am  einfachsten,  wenn  man  die  Komponenten  der  Molekularmomente 
fui  die  Koordinatenachsen  über  den  ganzen  Korper  addiert,  also  die  Großen 
(Adv,  JBdv,    fCdv  bildet.     Nennt  man  diese  Großen  a,  ß,  y ,  setzt  also 

(56)  (x=JAdv  ,     ß=JBdv  ,     y=jCdv     , 
so  wird  folglich  der  Maximalwert  des  Momentes  des  Körpers 

(56  a)  M=^iä'^-\-ß^  +  y^ 

werden  und  die  Richtung,  in  welcher  dies  stattfindet,  durch  die  Gleichungen 

(57)  cos(J/^)  =  —  ,        cos  (My)  = -^  ,       cos{Mz)  =  -~ 

bestimmt  sein.  Diese  Große  kann  dann  kurzweg  als  magnetisches  Moment  und 
diese  Richtung  als  magnetische  Achse  des  Momentes  bezeichnet  werden. 

Die  beiden  speziellen  Fälle.     Potential  eines  Fadens.     Das  Potential 
eines  gleichförmigen  Fadens  oder  Solenoids  auf  einen  Punkt,  welcher  von  seinem 
\  positiven  Ende  um  7\ ,  von  seinem  negativen  um  r^   entfernt  ist,  ist 


WO  q  der  kleine  Querschnitt  des  Fadens  ist.  Es  sei  übrigens  bemerkt,  daß  nicht 
notwendig,  wie  in  der  bishengen  Definition  angenommen,  q  und  ^  konstant  sein 
müssen,  es  genügt,  wenn  ihr  Produkt  konstant  ist.  Das  Potential  eines  ein- 
fachen Fadens  ist  also  nur  von  den  Endpunkten,  nicht  von  der  Ge- 
stalt des  Fadens  abhangig,  was  nach  dem  Früheren  klar  ist,  einer  sogleich 
folgenden  Analogie  halber  jedoch  nochmals  hervorzuheben  ist 

Das    Potential    eines   ungleichförmigen    (komplexen)   Fadens   setzt   sich    aus 
lauter  Elementen  \on  der  Form 

mds                   tndr 
dV=z  — —  cose  = r— 

zusammen,  nimmt  also  durch  partielle  Integration  die  Gestalt  an 

(58)  r^=^_^_/*^^     , 

1 

wo  1  und  2  die  Endpunkte,  in^  und  itu^  die  diesen  entsprechenden  Magnetismen 
sind;  das  Potential  ist  also  gleich  dem  eines  gleichförmigen  Fadens  vermehrt 
um  einen  anderen  Teil,  welchen  man,  wenn  man  dmjds,  d.  h.  die  Änderung  des 
Magnetismus  von  Punkt  zu  Punkt  als  Dichte  auffaßt,  als  ein  Linienpotential  des 
freien  Magnetismus  betrachten  kann. 

Potential  einer  Schale.    Satz  von  Gauss.    Das  Potential  einer  einfachen 
Schale,   d.  h.  einer  Schale,  in  welcher  die  kleine  Dicke  und  die  Polstärke  oder 
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wenigstens  ihr  Produkt  in  für  alle  Punkte  denselben  Wert  hat,  setzt  sich  eben- 
falls aus  Elementen  von  der  Form 

VI  ds        ^ 

(59)  dV —  cos6> 

zusammen,  wenn  jetzt  ds  em  Oberflächenelement  und  0  der  Winkel  zwischen  der 
Normalen  semer  positiven  Seite  und  /  ist;  hierin  ist  aber  der  Faktor  von  m 
offenbar  (Figur  29  a) 
die  scheinbare  Große 
von  ds ,  von  P  aus 
gesehen,  d.  h.  die 
Flache ,  welche  von 
dem  von  P  aus  nach 
den  Randpunkten  von 
ds  gezogenen  Strah- 
lenkegel aus  einer  mit 
dem  Radius  1  um  P 
geschlagenen  Kugel 
ausgeschnitten  wird ; 
nennt  man  diese 
scheinbare  Große  dw, 
so  wird  also 

dV=  m  d(ü 

oder,  da  w  und  ^  hier 
oflFenbaridentischsmd, 
dV=i  3i  d(ü  und  somit, 
da  bei  der  Konstanz 
von  S  einfach  sum- 
miert werden  darf, 

(60)  r=  S  •  O)  , 

ein  Satz,  welcher  von 
Gauss  herrührt  und  in 
Worten    lautet:    Das 

Potential  einer 
einfachen  Schale 
auf  einen  äußeren 
(d.  h.  nicht  der  Schale 
selbst  angehorigen) 
Punkt  ist  gleich 
demProdukte  ihrer 

magnetischen 
Starke     und    ihrer 
scheinbarenGroße  Figur  29. 

von  diesem  Punkte 

aus.  Jedoch  ist  hierbei  das  Vorzeichen  des  Potentials  noch  außer  acht  gelassen, 
die  scheinbare  Größe  ist  namlich  dem  Sinne  nach  eine  stets  positive  Größe, 
das  Potential  dagegen  nach  (59)  positiv  oder  negativ,  je  nachdem  der  Winkel  0 
spitz  oder  stumpf  ist,  je  nachdem  man  also  von  dem  Punkte  P  die  positive  oder 
die  negative  Seite  der  Schale  sieht 

Der  Gauss  sehe  Satz  fuhrt  ohne  weiteres  zu  einigen  wichtigen  Schlüssen: 
1.  Das  Potential  und  damit  auch  die  Wirkung  einer  einfachen  Schale 
nach  außen  ist  nur  von  der  Gestalt  ihres  Randes,  nicht  aber  von 
der  ihrer  Fläche    abhangig,   sie   ist   also   für  alle   gleich   stark  magnetischen 
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Schalen,  welche  dieselbe  Kontur  haben,  dieselbe.  Dieser  Satz  ist  das  Analogon 
zu  dem,  wonach  bei  einem  Faden  ausschließhch  die  Endpunkte  in  Betracht 
kommen.  2.  Wenn  sich  von  einem  Punkte  aus  zwei  Schalenstucke,  von  deren 
einem  man  die  positive,  von  deren  anderem  man  die  negative  Seite  sieht  (das 
Material  durchsichtig  vorgestellt)  scheinbar  decken,  so  heben  sich  ihre  Wirkungen 
auf,  und  es  bleibt  nur  die  Wirkung  des  freien,  dritten  Stuckes  ubng  (Figur  29b). 
3.  Findet  vollständige  Deckung  statt,  so  ist  die  Wirkung  null.  4.  So  ist  z.  B. 
die  Wirkung  emer  gekrümmten  Schale  mit  ebenem  Rande  null  für  alle  in  dieser 
Ebene  liegenden  Punkte,  dasselbe  gilt  natürlich  auch  für  eine  Schale,  welche  selbst 
eben  ist  (Figur  29c).  5.  Das  Potential  einer  geschlossenen  Schale  (Figur  29 d) 
ist  für  alle  Punkte  des  äußeren  Raumes  null,  für  alle  Punkte  des  inneren  Plohl- 
laumes  gleich  4jrS;  die  Kraft  ist  folglich  sowohl  im  äußeren  wie  im  Hohlräume 
null.  6.  Man  kann  auch  die  geschlossene  Schale  als  zwei  zusammenstoßende 
Schalen  betrachten,  die  Magnetisierung  der  einen  umkehren  und  erhalt  dann  den 
Satz:  Zwei  gleich  starke,  in  gleichem  Sinne  magnetisierte  Schalen  mit  gemein- 
samem Rande  haben  für  alle  außerhalb  lie- 
genden Punkte  dasselbe  Potential,  dagegen 
für  alle  zwischen  ihnen  liegenden  zwei  um 
4:71^  verschiedene.  7.  Ebenso  ist  das  Poten- 
tial einer  einfachen  Schale  auf  zwei  Punkte, 
welche  zu  beiden  Seiten  der  Schale,  aber  ein- 
ander dicht  gegenüber  liegen,  um  4jr3  unter- 
schieden. 

Was   das  Feld  einer  Schale  betrifft,   so 
gestaltet  es  sich  am  einfachsten,  wenn  sie  li- 
neare Form  hat,  also  aus  zwei  entgegengesetzt 
magnetischen,  sich  der  Lange  nach  berühren- 
den geraden  Linien  besteht.  Die  Niveaulinien 
smd  dann  nämlich,  wegen  der  bekannten  Eigen- 
schaft   der   Gleichheit    der   Periphenewmkel, 
Kreise.    Bei  einer  eigentlichen,  d.  h.  flächen- 
haften, z.  B.  kreisförmigen  Schale,   trifft  dies 
nicht    mehr   zu,    die   Niveaulinien,    d.  h.   die 
Orte   gleichen  Gesichtswinkels,  weichen  hier 
von  den  Kreisen  stark  ab,  sie  sind  (Figur  30, 
worin  die  gerade  Linie  die  von   der  Seite   gesehene  Schale  ist)  erheblich  in  die 
Breite  gezogen.    Man  vergleiche  diesen  Fall  mit  dem  umgekehrt  analogen  zweier 
entgegengesetzter  Punkte  (S.  40  bis  41  und  Figur  17  u.  18). 

Solenoidale  und  lamellare  Magnete.  Aus  einfachen  Fäden  können  nun 
solenoidale,  aus  einfachen  Schalen  lamellare  Magnete  aufgebaut  werden;  sie 
stehen  in  einem  prägnanten  Gegensatze  zueinander,  indem  für  jede  der  beiden 
Klassen  eine  den  Vektor  3f  charakterisierende  Größe,  aber  für  jede  eine  andere 
null  wird,  die  übrig  bleibende  also  allem  maßgebend  bleibt 

Für  den  solenoidalen  Magneten  ist  nämlich  nach  der  Definition  die  innere 
Raumdichte  des  freien  Magnetismus  ^  =  0 ,  und  somit  nach  Gleichung  (52) 


Fxgur  30. 


(61) 


dA       dB       de       „ 

ax        ay         dz 


d.  h.  die  Divergenz  der  Magnetisierung  5f  ist  überall  null. 

Für  den  lamellaren  Magneten  andererseits  ändert  sich,  wenn  man  normal 
zu  den  Schalen,  von  Schale  zu  Schale  fortschreitet,  ^  umgekehrt  wie  der  Ab- 
stand dn  der  Schalen,  d.  h.  es  ist,  wenn  ä0  das  Differential  einer  neuen  Größe 
bezeichnet, 


'^ 
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^.dn  =  -dcl>,         3  =  -'^ 

an 

(62) 

und  weiter 
[     ^-       dx'       ^~       -dy    '        ^  = 

oder 

(62  a) 

Adx-\-Bdy-{-  Cdz  =  —d^     . 
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Die  Großen  A,  B,  C  haben  also  ein  Potential,  das  man  als  Magne- 
tisierungspotential  bezeichnen  kann  und  nicht  mit  dem  magnetischen  Potential 
verwechseln  darf.     Infolge  seiner  Existenz  gelten  die  Gleichungen 


(63) 


1?  _  If  _  0 

dz         dy 


SC_dA_ 

dx        dz 


dA_ 

dy 


dx 


=  0 


die  ausdrücken,  daß  die  den  Vektorkomponenten  A,  B ,  C  zugeordneten  Drehungs- 
komponenten null  sind;  kurz  gesagt:  der  Quirl  von  3f  ist  null. 

Man  hat  demnach  die  charakteristischen  Gleichungen: 

für  den  solenoidalen  Magneten 

(64)  div(3)  =  0     , 
für  den  lamellaren  Magneten 

(65)  quirl  (3)  =  0     . 

Das  äußere  Potential  eines  solenoidalen  Magneten  wird 

(66)  V.=J0^'°'^äs    . 

das  eines  lamellaren,  unter  Benutzung  der  neuen  Größe   0; 

(67)  Vi=l^ds^l0.dco     . 

Der  Herleitung  gemäß  wird  man  bei  solenoidalen  Magneten  zunächst  au 
Stäbe,  bei  lamellaren  an  Platten  —  jene  längs-,  diese  quermagnetisiert  — 
denken.  Es  ist  das  aber  naturlich  durchaus  nicht  allgemein,  es  kann  vielmehr 
eine  und  dieselbe  Korperform  jede  der  beiden  Magnetisierungsarten  aufweisen, 
wie  die  schematische  Figur  31  für  eine  Kreisscheibe  (oder  auch  für  eine  Kugel) 
andeutet 

Die  gleichzeitige  Erfüllung  der  Gleichungen  (64)  und  (65)  oder,  was  dasselbe 
ist,  der  Gleichungen  (61)  und  (62)  fuhrt  zur  Gleichung 


dy'i 


dz^ 


d.  h.  zur  LAPLACEschen  Gleichung  für  das  Magnetisierungspotential;  bei  der  zugleich 
solenoidalen  und  lamellaren  Magnetisierung  sind  also  die  Magnetisierungskompo- 
nenten die  nach  den  Koordinatenachsen  genommenen  DiflFereutialquotienten  einer 
und  derselben,  der  LAPLACEschen  Gleichung  genügenden  Funktion.  Andererseits 
braucht  keine  der  beiden  Gleichungen  (64)  und  (65)  erfüllt  zu  sein,  man  hat 
dann  allgemeinere  Fälle  von  Magnetisierung  vor  sich.  Den  Übergang  zu  ihnen 
bildet  gewissermaßen  der  komplex-lamellare  Magnet,  dessen  Elemente  mcht 
gleichförmige,  sondern  ungleichförmige  Schalen  sind.  Bei  ihm  ist  3  nicht  mehr 
umgekehrt  proportional  mit  dn,  die  Gleichungen  (62)  sind  daher  nicht  erfüllt: 
aber  immer  noch  sind  die  Magnetisierungslinien  senkrecht  zu  den  Schalen,  und 
es  gilt  folglich  wenigstens  die  Proportion 
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(68) 


(69) 


A:B: C= 


=  0 


J7 


JV 


60     ß0     60 

6x  '    dy   '    6z 

oder,  wenn  0  eliminiert  wird,  die  charaktenatische  Gleichung: 

\öz        6yl  \dx       6z)  \6y       6x1 

Auf  die  weiteren  Betrachtungen,  welche  sich  im  Anschluß  hieran  über  die 
\erschiedenen  Typen  der  Magnete  anstellen  lassen,  kann  hier  leider  nicht  ein- 
gegangen werden. 

Potential  zweier  Magnete  aufeinander.  Bisher  ist  immer  nur  die 
Wirkung   irgend   eines   magnetischen  Gebildes   auf   einen  Punkt,   d.  h.  auf  einen 

einzelnen  Pol  mit  der 
Polstarke  1  betrachtet 
worden.  Es  ist  nun  er- 
forderlich, hiervon  über- 
zugehen auf  die  Wir- 
kung, welche  ein  Magnet 
auf  einen  ganzen  Mag- 
neten ausübt,  und  diese 
findet  ihren  einfachsten 
Ausdruck  m  der  Größe, 
welche  man  als  Poten- 
tial des  ersten  Magne- 
ten auf  den  zweiten,  als 
das  Potential  zwischen 
beiden  Magneten  oder 
als  potentielleEner- 
gie  des  einen  Magneten 
in  dem  vom  anderen 
erzeugten  Felde  bezeichnen  kann.  Diese  Größe,  welche  physikalisch  gefaßt 
nichts  anderes  ist,  als  die  Arbeit,  welche  der  eine  von  den  beiden  Magneten 
leisten  kann,  wenn  man  ihn  aus  dem  Felde  des  anderen  entfernt,  ergibt  sich, 
wenn  jetzt  m,  o,  q  auf  den  ersteren  (also  den,  auf  den  die  Wirkung  untersucht 
wird),    V  dagegen    auf    den    zweiten    (wirkenden)   Magneten  Bezug  hat,  als 

(70)  JV=^m  V=j  Vcds  +/  Vq  dv 

oder  auch,  wenn  XYZ  die  Komponenten  der  Kraft  des  Feldes  sind, 

W=\{AX-\- BY^  CZ)dv     , 

=  j'^{XX+  ixY-\-vZ)dv     . 

Ist  das  Feld  gleichförmig,  so  kann  man  das  Moment  M  des  beeinflußten 
Magneten  einführen  und  erhält  in  leicht  ersichtlicher  Weise 

(71)  W=M  Kcosd 

wo  K  die  Kraft  des  Feldes  und  d  der  Winkel  zwischen  der  Achse  des  Magneten 
und  der  Richtung  der  Kraftlinien  im  Felde  ist.  Hieraus  ersieht  man,  daß  der 
Magnet  im  stabilen  oder  labilen  Gleichgewicht  ist,  je  nachdem  seine  Magnetisierung 
mit  der  des  Feldes  zusammenfällt  oder  ihr  entgegengesetzt  ist. 

Ist  der  beeinflußte  Magnet  eine  Schale,  so  kann  man  die  Kraftströmimg 
resp.  die  Zahl  der  durch  sie  hindurchgehenden  Kraftlinien  Z  einführen  und  erhält 
dann  die  höchst  einfache  Gleichung: 

(72)  W=^L     , 


S 


Figur  31, 


(70  a) 


Bd.V. 
Maguetiamus. 


Wirkung  der  Moguete  mich  außen 


GH 


in  Worten:  Die  potentielle  Energie  einer  einfachen  Schale  ist  das  Produkt  aus 
ihrer  Starke  und  der  durch  sie  hindurchgehenden  Kraftstromung. 

Man  erhalt  ferner  den  Satz.  Die  Wirkung  eines  magnetischen  Feldes  auf 
eine  einfache  Schale  hängt  nur  von  ihrem  Rande  ab,  und  zwar  ist  die  Wirkung 
auf  ein  Element  des  Randes  dem  Produkt  der  magnetischen  Starke  der  Schale, 
der  Kraft  des  Feldes,  der  Länge  des  Elementes  und  dem  Sinus  des  Winkels 
zwischen  diesen  beiden  Richtungen  proportional. 

Für  zwei  Schalen,  die  aufeinander  einwirken,  erhält  man,  wenn  tis  und  ^/ 
zwei  Randelemente  sind  und  r  ihre  Entfernung  bedeutet 


(73) 


W^-lII' 


ds 


dj7 


dsd/ 


oder,  wenn  e  der  Winkel  zwischen  den  beiden  Randelementon  ist 


(74) 


W=^^ 


f-^ 


dsds! 


Diese  Formeln,  welclie  von  F.  Neumann  herrühren,  stehen  m  einer  bemerkens- 
werten Analogie  zu  den  entsprechenden  elektrodynamischen  Formeln,  von  welchen 
spater  die  Rede  sein  wird. 

Ableitung  des  magnetischen  Potentials  gleichförmiger  Magnete  aus 
dem  Newton  sehen  Potential.  Wendet  man  auf  einen  gleichförmig  magne- 
tisierten  Körper  die  Gleichung  (50  a)  an  und  wählt  die  jf-Achse  als  Achse  der 
Magnetisierung,  so  wird 

(75)  v=^^\-^dx     . 

Nun  ist  —l/r  das  Potential,  welches  überall  da  auftritt,  wo  die  wirkenden 
Massen  gleich  1  sind  und  die  Kraft  dem  Quadrat  der  Entfernung  umgekehrt 
proportional  ist  (z.  B.  auch  bei  der  Wirkung  zweier  Magnetpole  aufeinander,  s.  o.) 
und  welches  man  NEWTONsches  oder  Gravitatiouspotential  nennen  kann.  Bezeichnet 
man  es  mit  jP,  so  erhält  man  also 

(76)  ^=S|^    . 

ox 

in    Worten:    Das    Potential   eines    gleichförmigen   Magneten    ist   gleich 
dem  negativen  Produkte  der  Stärke  seiner  Magnetisierung  und  des  nach 
der      Magnetisie- 
rungsrichtung   ge-  /O 
nommenen    Diffe- 
rentialquotienten 
des     NEWTONschen 
Potentials  des  mit 
Masse      von     der 
Dichte  1  erfüllt  ge- 
dachten Magneten. 
Der     Zusammenhang 
dieser  Definition  mit 
der  früheren  ist  leicht 
vorzustellen. 

Dieses  Ergebnis  zu- 
sammengehalten   mit 
dem  früheren,  wonach  bei  einem  gleichförmigen  Magneten  wirksamer  Magnetismus 
nur  an  der  Oberflache  sich  befindet,  führt  zu  einer  sehr  anschaulichen  Vorstel- 


Figux  32. 
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hing  dieserOberflachenschicht  Denkt  man  sich  nämlich  (Figur  32)  den  auf  den 
^  ]  Punkt  p  wirkenden  Körper  J^  in  der  der  Magnetisierungsrichtung  entgegengesetzten 

r    I  Richtung  um  dx  verschoben,  was  offenbar  auf  dasselbe  hinauskommt,  als  ob  man 

unter  Festhaltung  des  Korpers  den  Punkt  p  um  dx  verschöbe,  so  wird  von  dem 
Ne\vton  sehen  Potential  der  von  dem  rechten  schraffierten  Stuck  herrührende  Teil 
wegfallen  und  dafür  der  von  dem  linken  schraffierten  Teil  herrührende  neu  hinzu- 
kommen, die  Differenz  dieser  beiden  Teilpotentiale  oder,  wenn  man  sie  sich  mit 
;  Masse  von  entgegengesetztem  Vorzeichen   erfüllt  denkt,   die  Summe  dieser  Teil- 

'  Potentiale   ist   also   gerade  dPjdx',    diese   beiden  Stucke   bilden   also  jene  Ober- 

I  flachenschicht,  in  welcher  man  sich  den  freien  Magnetismus  zu  denken  hat.    Man 

sieht  jetzt,  daß  die  Dicke  dieser  Schicht  im  gewöhnlichen  Sinne  des  Wortes  sehr 
verschieden   an  verschiedenen  Stellen  ist,    dagegen   überall   dieselbe,   wenn  man 
sie   überall   m    der  Magnetisierungsnchtung   nimmt;    man    sieht   femer,    daß    die 
I    '  Oberflächenschicht  in  dem  einen  Teile  mit  positivem,  im  anderen  mit  negativem 

Magnetismus  erfüllt  ist,  und  daß  diese  beiden  Teile  getrennt  sind  durch  diejenige 
auf  der  Oberflache    gezogene   (in   der  Figur  gestrichelte)  Linie,    m   welcher    die 
,1  '  Magnetisierungsnchtung  die  Oberflache  tangiert. 

I  Beispiele   gleichförmiger  Magnetisierung.      Es  können   hier  nur  einige 

I  wenige  Endformeln  Platz  finden.     Für  eine  Kugel  vom  Volumen  K  wird 

,; ;  (")  y-3K^  . 

Daß  das  magnetische  Potential  einer  solchen  Kugel  identisch  ist  mit  dem 
eines  Molekularmagneten  in  ihrem  Mittelpunkte,  der  das  gleiche  Moment  hat, 
war  zu  erwarten,  da  dieser  Satz  auch  vom  NEWXONSchen  Potential  gilt.  —  Für 
eine  Hohlkugel  erhält  man  im  äußeren  Räume  dasselbe  Fwie  oben,  im  Hohl- 
räume dagegen  ist  /*=  konst,  also    V=  0. 

Für  einen  unbegrenzten  transversal  magnetisierten  Kreiszylinder 
vom  Radius  a  wird: 

(78)  /^=3.2jrrt2~     , 

endlich  für  das  Potential  einer  gleichförmigen,  von  einer  Kreislinie  vom  Radius  a 
begrenzten  Schale  auf  einen  Punkt,  der  auf  der  im  Mittelpunkte  der  Kreisebene 
errichteten  Senkrechten  um  x  entfernt  und  von  dieser  Linie  seitwärts  um  q 
entfernt  ist  (zur  Abkürzung  ist  "^a^  -\-  x^  =  u  gesetzt): 


_3_  «2  (qV 3-6    Ix^a^-  ^a'iu^  fi.V, 


(79)  F=2jrSU-- 
u 

eme  Reihe,   die  stets  konvergiert,   falls  q  <.u  ist,   und  die  für  Punkte  auf  jener 
Senkrechten  selbst 

(79a)  F=  27r^/'l-    ^_*_  .. 

\         -fi^  +  x' 
liefert!. 

An  diese  Formel  sei  eine  ähnliche  angeschlossen,  welche  in  dem  für  die 
Herstellung  starker  Felder  wichtigen  Falle  zweier  einander  im  Abstände  2  a 
gegenüberstehender  kreisförmiger  Pol  flächen  entgegengesetzter  Natur 
gilt.  Nach  Stefan 2  ist  dann  in  dem  Punkte  in  der  Mitte  zwischen  den  Pol- 
flachen (Radius  derselben  r)  die  Kraft 

(80)  e  =  4:713(1-    ^    ^ 

\         i^'  +  r' 

1  Mascaet  u.  Joubeut,  Lehrb  d  El  u  d.  Magn.  1.  S.  329.  —  2  J  Stefan,  Wled. 
Aim.  38.  S  440.    1889 
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und  wenn  a  klein  gegen  ;•,  einfach  J5==47iS-  Dabei  ist  angenommen,  daß 
die  Polflachen  die  Enden  zylindnscher,  gleichförmiger  Magnete  sind.  Für  ab- 
gestumpfte Kegel  wird  Jp  unter  Umstanden  noch  etwas  größer,  im  günstigsten 
FaUe  a  =  1,442  •  47r3. 

Andere  Fälle,  so  den  einer  kreisförmigen  Schale,  einer  kugelförmigen  Schicht 
und  den  eines  solenoidalen  Zylinders  findet  man  z.  B.  bei  Mascart  und  Joubert^ 
ausfuhrlich  entwickelt. 

Mitwirkung  des  Erdmagnetismus.  Wie  sich  ein  drehbarer  Magnet  unter 
dem  gleichzeitigen  Einflüsse  eines  festen  Magneten  und  des  Erdmagnetismus 
einstellt,  ist  bereits  oben  (S.  25)  untersucht  worden,  jedoch  nur  für  den  Fall 
zweier  idealer  Magnete  (Polpaare).  Handelt  es  sich  dagegen  um  wirkliche 
Magnete  und  berücksichtigt  man  überdies  die  meist  noch  m  nicht  zu  vernach- 
lässigender Hohe  mitwirkende  Torsion  des  Fadens,  an  welchem  der  drehbare 
Magnet  aufgehängt  ist,  so  wird  die  Rechnung  naturlich  viel  komplizierter,  und 
man  muß  sie,  um  ubersichthche  Formeln  zu  erhalten,  in  zweckentsprechender 
Weise  spezialisieren.  Eine  solche  Berechnung  ist  von  Gauss  2  ausgeführt  worden, 
und  zwar  unter  Zugrundelegung  der  freien  Magnetismen  E  und  e  der  Teilchen 
der  beiden  Magnete;  die  hier  benutzte  Bezeichnungs-  und  Darstellungsweise 
rührt  von  Riecke"  her.  Der  Winkel  w,  den  die  Nadel  (d.  h.  der  drehbare 
Magnet)  in  ihrer  schließHchen  Stellung  mit  dem  magnetischen  Meridian  bildet, 
ist  dann  bestimmt  durch  die  Gleichung 


(81) 


-r—  2*  —  —  &msinn  -{-©{N  —  li)  ^  ^ 
du       r 


wo  ^  die  horizontale  Intensität  des  Erdmagnetismus,  in  das  magnetische  Moment 
der  Nadel,  ©  der  Torsionskoeffizient  und  N  der  Winkel  ist,  welchen  die  Nadel 
bei  Torsionsfreiheit  des  Fadens  mit  dem  Mendian  bilden  würde.  Auch  hier 
tritt  natürlich  bei  der  Entwickelung  das  Verhällnis  der  Dimensionen  der  Magnete 
zu  ihrer  Entfernung  auf,  ein  Verhältnis,  dessen  vierte  Potenz  vernachlässigt  werden 
mag.  Im  allgemeinen  wird  ferner  der  magnetische  Mittelpunkt  des  wirklichen 
Magneten  mit  seinem  geometrischen  Mittelpunkt  nicht  zusammenfallen,  sondern 
m  der  Achsennchtung  um  ä  ,  in  der  darauf  senkrechten  um  ß  von  ihm  ab- 
weichen; dies  sind  also  seine  Koordinaten,  während  allgemein  die  Koordinaten 
eines  Punktes  des  Magneten  ABC,  eines  Punktes  der  Nadel  abc  seien,  von  je 
ihren  geometrischen  Mittelpunkten  gerechnet.  Endlich  sei  bemerkt,  daß  man 
aus  gewissen  Gründen  (s.  Art  Magnetische  Messungen)  den  Winkel  u  nicht  ein- 
mal, sondern  aus  zwei  Beobachtungen  bei  entgegengesetzten  Lagen  des  festen 
Magneten  bestimmt  denken  muß.  Alsdann  erhält  man  für  die  beiden  Haupt- 
lagen (fester  Magnet  west-  oder  ostwärts  in  der  Längslage  resp.  nord-  oder  süd- 
wärts m  der  Querlage)  die  Gleichungen 


(82 


A(i  +  _|,^a^_ 


^  R^  Mm 

1    h 


1--^ 


R^  Mm 


wo  M  das  Moment  des  wirkenden  Magneten,  R  der  Abstand  der  Mittelpunkte 
und  f^  und  /g  folgende  Konstanten  sind 


1  Mascart  u.  Jodbkrt,  a.  a.  0.  S.  329  ff.  —  2  g.  F.  Gauss,   Intens,  vis  magn    etc. 
3  E.  RmcKE,  Wied.  Ann    8    S,  299.   1879. 

Winkelmann,  Physik    2.  Aufl.  V.  5 


-6M 


66  F  AUEKJiACH.  Magnetismus  im  allgemeinen.  Phya?  2.'Aufl 

/i  =  4?« {H^A»  -  -%2EAB^-  —  f  2EAC^) 

—  6(a2— 2^2) 
(83)      {  /,  =  yn  {2EA^  -  ^ZEAE^  +  ZEA  C^) 

i  d  u 

6(^2-   ^^2)       . 

Diese  Gleichungen  sind  naturlich  den  empinschen,  von  Gauss  aua  seinen 
Beobachtungen  berechneten  auf  S.  29  angegebenen  formell  analog,  aber  die 
Ausdrücke  für  f^  und  f^  gehen  eben  auf  die  Konstitution  der  beiden  Magnete 
zurück.  Wenn  der  magnetische  Mittelpunkt  mit  dem  geometnschen  zusammen- 
fallt, fallen  die  Glieder  mit  a.  und  ß  fort. 

Gewöhnliche  und  äquivalente  Pole.  Die  Definition  der  Pole  eines 
Magneten  als  Schwerpunkte  des  freien  nördlichen  und  sudlichen  Magnetismus 
(s.  0.  S.  52)  ergibt  ohne  weiteres,  daß  ihre  Bedeutung  beschrankt  ist  auf  Fälle, 
in  denen  nur  Parallelkrafte  auftreten,  d.  h.  auf  die  Wirkung  des  Magneten  in  die 
Feme  oder  seine  Beeinflussung  aus  großer  Ferne.  Das  aus  den  Polen  konstruierte 
Polpaar  stellt  eben  einen  einfachen  Magneten  dar,  welcher  dasselbe  magnetische 
Moment  wie  der  gegebene  hat,  und  bei  Femwirkung  kommt  es  allem  auf  dieses 
Moment  an.  Aber  gerade  dieser  letztere  Umstand  drückt  die  Wichtigkeit  der 
Pole  sehr  herab;  denn  ihre  Lage  an  und  für  sich,  also  namentlich  ihr  Abstand 
voneinander,  ist  für  die  Wirkungen  m  die  Feme  nicht  maßgebend,  man  könnte 
sie  geradezu  durch  irgend  zwei  andere  Punkte  ersetzen,  wenn  man  nur  ihre  Stärke 
entsprechend  veränderte.  Ihre  Bedeutung  beschrankt  sich  daher  lediglich  auf 
die  Konstitution  des  Magneten  selbst,  indem  sie  von  der  Verteilung  des  Magne- 
tismus in  demselben  ein,  wenn  auch  nicht  vollständiges,  so  doch  charakteristisches 
Bild  geben.  Für  die  Wirkung  eines  Magneten  nach  außen  gewmnen  die  Pole 
mir  dann  Bedeutung,  wenn  diese  Wirkung  auf  Punkte  in  Betracht  gezogen  wird, 
welche  so  nahe  hegen,  daß  die  höheren  Glieder  der  Entwickelung  und  damit 
der  Polabstand  selbst  m  Betracht  kommen;  aber  dann  handelt  es  sich  gar  nicht 
mehr  tim  parallele  Kräfte,  und  die  bisher  definierten  Pole  haben  keine  Bedeutung 
mehr.  An  ihre  Stelle  sind  vielmehr  jetzt  andere  Punkte  zu  setzen,  und  zwar 
für  jeden  Punkt,  auf  welchen  die  Wirkung  des  Magneten  betrachtet  wird,  oder 
von  welchem  aus  eine  Mitwirkung  auf  den  Magneten  stattfindet,  ein  anderes 
Punktepaar,  mit  anderen  Worten,  der  Sitz,  reap.  Angriffspunkt  der  Kraft  ist  ein 
von  Ort  zu  Ort  variabler.  Man  kann  diese  Pole  mit  Riecke  als  äquivalente 
Pole  bezeichnen.  Ein  Polpaar,  daß  aus  ihnen  gebildet  ist,  hat  die  doppelte 
Eigenschaft,  erstens  dasselbe  Moment  wie  der  gegebene  Magnet  (also  dieselbe 
Wirkung  in  die  Feme  und  Beeinflussung  aua  der  Feme)  zu  haben  und  zweitens 
dieselbe  Wirkung  in  der  Nähe  auszuüben  und  aus  der  Nahe  zu  erfahren,  wie 
der  gegebene;  die  erstere  Eigenschaft  ist  natürlich  eigentlich  nur  em  spezieller 
Fall  der  letzteren;  die  gewöhnlichen  Pole  besitzen  aber  eben  nur  die  spezielle 
Eigenschaft,  oder  wenigstens  nur  diese  streng,  die  andere  nur  mehr  oder  weniger 
angenähert,  imd  zwar  desto  weniger,  je  näher  der  Wirkungspunkt  an  der  Ober- 
fläche des  Magneten  heranrückt. 

Die  Bestimmung  der  äquivalenten  Pole  im  allgemeinen  und  in  besonderen 
Fällen,  welche  zeigen,  daß  in  der  Tat  die  äquivalenten  Pole  oft  beträchtlich 
entfernt  von  den  gewöhnlichen  hegen,  hat  Riecke ^  durchgeführt;  es  können  hier 
nur  einige  der  Resultate  kurz  angeführt  werden.  Entwickelt  man  in  derselben 
Weise,   in  welcher  man   zu   den  Formeln  (82)  gelangt  ist,    die  Formeln  für  die 

1  E.  RrECKB,  Pogg  Ann.  149.  S   62.  1873.  —  Wied.  Ann    8.  S   299.  1879.  ' 
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Ablenkung  eines  idealen  Polpaares  unter  Einfluß  eines  festen  Polpaares  und  des 
Erdmagnetismus  (mit  anderen  Worten,  vervollständigt  man  die  Formeln  (19  a)  usw. 
durch  Hmzufugung  eines  zweiten  Annäherungsgliedes),  so  erhält  man  Ausdrucke, 
die  sich  von  (82)  nur  dadurch  unterscheiden,  daß  an  die  Stelle  von  f^jMtn  die 
Größe  4Z2  —  6/^  und  an  die  Stelle  von  fJMm  die  Größe  ^X  —  G/2  tritt,  wenn 
L  und  /  die  halben  Polabstande  in  den  beiden  Polpaarcn  sind.  Beachtet  man 
nun  die  Werte  von  /^  und  f^  (Gleichung  83),  so  erhiüt  man  folgenden  Satz: 
Für  alle  Verschiebungen  der  Nadel  längs  eines  und  desselben,  vom  Mittelpunkt 
des  Magneten  (oder  eventuell  von  einem  anderen  Punkte)  gezogenen  Radius- 
vektors kann  der  Magnet  durch  ein  und  dasselbe  Polpaar  ersetzt  werden,  dagegen 
ändert  sich  die  Lage  der  äquivalenten  Pole  mit  der  Richtung  des  Radiusvektors. 
Das  Quadrat  des  halben  Abstandes  der  dquualenten  Pole  ist  für  die  beiden 
Hauptiagen: 

'^  "  "  '  ""      ^2EA  Ca)  -  6  («2  -  2^02) 


(84) 


Z2=J 


_1_ 


SEA^  -  —SEAB"- 


SEA^  -  4.2 E AB'-  +  2EAC^-]  -  C(a"'  -  —  ^s 


Für  alle  Punkte  aller  Radienvektoren  treten  dieselben  äquivalenten  Pole  in 
dem  speziellen  Falle  em,  wenn  HEAB^  ==•  ^EAC-  ist,  also  z.  B.  für  einen 
Rotationskörper.  Man  kann,  um  ein  Bild  aus  der  Optik  zu  gebrauchen,  m  dem 
letzteren  Spezialfälle  etwa  von  einem  „scharfen  Bilde",  im  allgemeinen  Falle  von 
einem  durch  die  verschiedenen  Lagen  eines  Poles  bei  verschiedener  Lage  der 
Nadel  gebildeten  „Zerstreuungskreise"  sprechen. 

Spezielle  Fälle.  Für  einen  Faden  tntt  der  Unterschied  der  beiden  Punkt- 
paare in  sehr  einfacher  Weise  hervor;  es  ist  namhch  der  Abstand  2Zq  der  ge- 
wöhnlichen Pole   resp.  der  Abstand   2Z  der   äquivalenten  Pole   bestimmt   durch 


(85) 


Z2  =  ' 


2£A^ 


2EA 
""^    ZE  -"  ~  HEA 

Beispielsweise  wird  unter  Annahme  der  bei  dünnen  Stäben  experimentell 
gefundenen  Kettenlinien -Verteilung  des  ganzen  Magnetismus  (S.  51)  in  Bruch- 
teilen der  halben  Länge  des  Fadens 

(86)  Zo  =  0,717  Z  =  0,825     , 

also  sehr  verschieden.  In  der  Folge  wird  hierauf  noch  zurückgekommen  werden. 
Bei  einem  gleichförmig  nach  der  Achse  x  magnetisierten  EUipsoid  wird  Zq  =?  g  ä;  , 
dagegen  Z^: 


(87) 


erste  Hauptlage: 


Z3  =  — u« 


0 


zweite  Hauptlage:     Z' 


4(^= 


und  msbesondere  für  em  Rotationsellipsoid  Z^  =  f  (x^  —  y^) ,  also  z.  B.  für  die 
Kugel  Z  =  0,  für  ein  sehr  längliches  Rotationsellipsoid  Z  ==  0,11  x  und  nur  für 
ein  bestimmtes,  nämlich  das  vom  Achsenverhaltnis  {y  :  x)  =«  0,509  in  Überein- 
stimmung mit  den  gewöhnlichen  Polen  Z  =  |-ä:.  Schließlich  sei  bemerkt,  daß 
die  äquivalenten  Pole  unter  Umständen  imaginär  werden,  und  zwar  entweder  m- 
folge  der  Form  des  Magneten  (z.  B.  abgeplattetes  Rotationsellipsoid,  nach  der 
kurzen  Achse  magnetisiert)  oder  infolge  eigentümlicher  Verteilung  des  Magne- 
tismus oder  endlich  infolge  starker  Abweichung  des  magnetischen  vom  geometn- 
schen  Mittelpunkte.  Die  Berechnung  der  Nahewirkung  ist  in  diesen  Fällen  genau 
wie  sonst  möglich,  aber  die  äquivalenten  Pole  sind  datm  nicht  mehr  Repräsen- 
tanten derselben. 
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Magnetische  Messungen. 

Von  F.  Auerbach. 


Übersicht  Die  magnetischen  Messungen  laufen  in  vielen  Hiasichten  ihrem 
Zweck  und  ihrer  Methodik  nach  den  elektrischen  Strommessungen  (Bd.  4,  S.  254) 
parallel.  Wie  dort  um  die  Stärke  der  Ströme,  so  handelt  es  sich  hier  in  erster 
Linie  um  die  Starke  des  Magnetismus,  und  um  sie  zu  ermitteln,  bedient  man 
sich  dort  wie  hier  der  bezuglichen  Außenwirkungen.  Großer  jedoch  als  die  Ähn- 
lichkeiten sind  die  Unterschiede  zwischen  beiden  Gebieten.  Erstens  handelt  es 
sich  dort,  wenigstens  in  den  weitaus  meisten  Fallen,  um  die  Messung  einer 
linearen  Größe,  nämlich  der  Stromstärke  in  einem  linearen  Leiter,  hier  dagegen 
um  den  Magnetismus  eines  Korpers,  den  man  erst  vollständig  ermittelt  hat,  wenn 
man  seine  auf  drei  Koordinatenachsen  bezogenen  Komponenten,  oder,  was  auf 
dasselbe  hinausläuft,  wenn  man  die  Achse  und  die  Große  der  Magnetisierung 
angegeben  hat  Noch  mehr,  wahrend  in  einem  einfachen  Leiter  die  Stromstarke 
im  stationären  Zustande  überall  die  gleiche  ist,  besitzen  die  verschiedenen  Teile 
eines  Magneten  verschieden  starken  Magnetismus.  Es  bietet  sich  also  die  weitere 
Aufgabe  dar,  diese  einzelnen  Teile  zu  untersuchen  und  damit  zugleich  die  Ver- 
teilung des  Magnetismus  zu  ermitteln,  eine  Aufgabe,  welche  sich  streng  ge- 
nommen freilich  nicht  lösen  laßt,  da  dieselbe  Außenwirkung  durch  sehr  verschie- 
dene Verteilungen  hervorgerufen  werden  kann  (s.  d.  vor.  Art),  welche  aber  in 
beschränkterem  Sinne  Lösungen  zuläßt  in  der  Weise,  daß  man  z.  B.  die  Gauss- 
sche  Oberflächenverteilung  ennittelt,  oder  daß  man  die  Pole  (s.  o.)  angibt,  welche 
den  Magneten  bei  Fernwirkungen,  resp.  die  äquivalenten  Pole,  welche  ihn  bei 
einer  bestimmten  Nahewirkung  vertreten  (s.  o.  S.  66);  insbesondere  wird  es  sich 
bei  Magnetstaben  von  symmetrischem  Querschnitt,  wie  sie  in  der  Praxis  schon 
vielfach  angewandt  werden,  um  die  Bestimmung  des  Pol  ab  Standes  handeln. 
Em  ferneres  Problem  betrifft  die  Messung  derselben  Größen,  von  denen  bisher 
mit  Bezug  auf  den  Magneten  selbst  die  Rede  war,  also  msbesondere  der  Stärke 
und  Richtung  des  Magnetismus,  für  jenen  ganzen  Raum,  den  man  ein  magne- 
tisches Feld  nennt,  sei  es,  daß  dies  Feld  von  einem  kunsthchen  Magneten 
(resp.  elektrischen  Strömen,  s.  Art  Elektromagnetismus)  oder  von  dem  Erd- 
magnetismus herrührt  Dieser  letztere  Hinweis  führt  uns  auf  emen  weiteren 
Punkt,  der  dem  in  Rede  stehenden  Gebiete  ein  charaktenstisches  Gepräge  ver- 
leiht Bei  allen  magnetischen  Messungen  nämlich  befindet  man  sich  von  vorn- 
herein in  dem  magnetischen  Felde  der  Erde,  und  man  müßte  daher  behufs  un- 
getrübter Messungen  die  Erdkraft  unwirksam  machen  (z.  B.  durch  Kompensierung, 
s.  0.  S.  6),  wenn  man  es  nicht  in  den  meisten  Fällen  vorzöge,  gerade  umgekehrt 
den  Erdmagnetismus  für  die  Messung  des  Stabmagnetismus  nutzbar  zu  machen. 
Die  Messung  wird  damit  zu  einer  Vergleichung  beider  Größen,  so  daß  man  die 
eine  findet,  wenn  man  die  andere  kennt  oder,  durch  Hilfsbeobachtungen  gewisser 
Art,  eliminiert  Man  ersieht  hieraus,  daß  die  magnetischen  und  dxe  erdmag- 
netischen Messungsmethoden  gememschaftbch  zu  behandeln  sind,  wenigstens  soweit 
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es  sich  um  Intensitatsmessungen  handelt;  für  den  Erdmagnetismus  kommen  dann 
noch  Richtungsmessungen  (Deklination,  Inklination)  hinzu. 

Was  die  Methodik,  also  insbesondere  die  Wirkungen  betriiR:,  welche  man 
zur  Messung  des  Magnetismus  benutzt,  so  stehen  die  Femwirkungen  auf  andere 
Magnetkörper,  welche  drehbar  aufgestellt  sind,  vorn  an;  die  betreifenden  Instru- 
mente, welche  den  Galvanometern  entsprechen,  heißen  Magnetometer.  Neben 
ihnen  finden,  analog  den  Stromwagen,  auch  magnetische  Wagen  Anwendung. 
An  dritter  Stelle  sind  die  auf  der  Induktion  \on  Magnetismus  oder  von  elek- 
trischen Strömen  durch  Bewegung  von  Spulen  oder  Magneten  oder  Änderung 
ihres  Magnetismus  be- 
ruhenden Methoden  zu 
nennen,  welche  sowohl 
für  erdmagnetische  als 
auch  für  magnetische 
Messungen ,  zumal  in 
weichen  Eisenkorpem, 
von  großer  Bedeutung 
geworden  sind.  An  letz- 
ter Stelle  endlich  steht 
die  Messung  vermittels 
der  Tragkraft  der 
Magnete  und  verwand- 
ter Elraftaußerungen,  die 

Benutzung   optischer 
Wirkungen,  der  Wider- 
standsanderung  im  Mag- 
netfelde  usw. 

Wie  die  Stärke 
emes  elektrischen  Stro- 
mes eine  tiefere  Bedeu- 
tung erst  gewinnt,  wenn 
man  sie  mit  der  elek- 
tromotonschen  Kraft, 
die  sie  hervorrief,  zu- 
sammenhält, und  wie 
demgemäß  im  früheren 
der  Strommessung  die 
Messung  der  elektro- 
motorischen Kraft  vorangeschickt  wurde,  so  mußte  auch  hier  die  magneti- 
sierende  Kraft  als  Messungsgroße  eingeführt  und  den  Messungen  von  Stab- 
magnetismen vorangestellt  werden.  Nun  ist  aber  die  Messung  der  magnetisiereuden 
Kraft  —  außer,  wo  sie  mit  der  Messung  von  Feldern  zusammenfallt  —  m  exak- 
terer Weise  nur  bei  einer  einzigen  Erzeugungsart  des  Magnetismus,  nämlich  bei 
der  elektromagnetischen,  möglich ;  das  Nähere  über  diese  Untersuchungen  imd  ihre 
Ergebnisse  muß  daher  dem  Artikel  über  Elektromagnetismus  vorbehalten  bleiben. 

Schließlich  ist  darauf  hinzuweisen,  daß  die  Methoden  und  Apparate  zum 
Teil  eine  recht  verschiedene  Gestalt  annehmen,  je  nachdem  es  sich  um  ab- 
solute Bestimmungen  oder  ledighch  um  relative,  z.  B.  Vergleichungen  von 
Magnetismen,  Änderungen  mit  der  Zeit  oder  dem  Ort  usw.,  handelt 


Figur  33. 


A)  Magnetometer. 

Messung  magnetischer  Intensitäten.    Fast  alle  magnetischen  Meßappa- 
rate stellen  ein  um  eine  Achse  drehbares  System  dar,  welchem  bei  Ausführung 
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der  Messungen  feste  Systeme  gegenübergestellt  werden.  Diejenigen  Apparate,  bei 
welchen  jene  Drehungsachse  vertikal  steht,  heißen  Magnetometer  im  engeren 
Sinne  des  Wortes.  Figur  83  zeigt  die  Gauss -Weber  sehe  Form  des  Magneto- 
meters mit,  der  besseren  Sichtbarkeit  halber,  zum  Teil  abgenommenen  Teilen, 
Figur  34a  und  b  zwei  von  F.  Kohujausch  herrührende  Formen.  Das  dri'hbaie 
System  besteht  aus  einem  Magneten  von  einer  für  die  betreftendcn  Z^veckt- 
geeigneten  Form,  Größe  und  Stärke,  sowie  aus  Hilfsteilen,  welche  zur  Be- 
festigung, Messung  usw.  dienen.  An  der  Achse  ist  das  System  entweder  miLtols 
einer  Spitze  angebracht,  oder  es  hangt  an  einem  oder  zwei  Fäden  herab 
(UnifilaT-  resp.  Bifilar-Magnetometer);  jene  Einnchtung  ist  bequemer,  einfacher 
und  leichter  transportabel,  diese,  die  Fadenaufliangnng ,  zuverlässiger  und  emp- 
findlicher.    Bei    beiden    muß    man    zunächst    dafür    sorgen ,     daß     der    Magnet 

jederzeit  in  horizontaler  Lage  sei,  was 
man  in  Anbetracht  der  neigiMulen 
Kraft  des  Erdmagnetismus  (s.  w.  u.  In- 
klination) nur  durch  besondere  Ein- 
richtungen erreichen  kann,  auf  die  aber 
hier  nicht  naher  eingegangen  zu  wer- 
den braucht,  da  sie  rein  mechanischer 
Natur  sind  und  bei  jedem  einzeliuMi 
Apparat  deutlich  in  die  Augen  fallen: 
nur  sei  bemerkt,  daß,  zum  Teil  mit 
aus  diesem  Grunde,  die  Fadenauf- 
hängung  in  ihrem  untersten  Teile  in 
eine  Suspension  von  starrem  Charakter 
übergeht,  bestehend  aus  einem  Stäb- 
chen oder  ahnlichem  Metallteil  in 
vertikaler  und  einem  darauf  senkrech- 
ten, also  in  hoi-izontalcr  Lage  befind- 
lichen Schifichen  oder  Träger  für  den 
Magneten;  es  ist  damit  zugleich  die 
vielfach  unentbehrliche  Gelegenheit 
gegeben,  den  Magneten  umlegen,  d.  h. 
in  einer  gegen  die  vorhergehende  um 
180°  gedrehten  Lage  in  das  Schiflehen 
bringen  zu  können.  Bei  der  Spitzen- 
einrichtung muß  man  die  Reibung 
möglichst  gering  machen  und  die 
doch  noch  vorhandene,  da  man  sie  nicht  exakt  ermitteln  kann,  entweder  ganz 
vernachlässigen  oder  durch  geeignete  Kombination  von  Beobachtungen  ihren 
Einfluß  möglichst  reduzieren  und  ihn  dann  ebenfalls  vernachlässigen;  bei  der 
Fadenaufhängung  muß  man  die  Torsion  so  klein  wie  möglich  machen,  indem 
man  einen  oder  einige  Kokonfäden,  noch  besser  aber  neuerdings  einen  Quarz- 
faden, oder,  wenn  diese  wegen  des  großen  Gewichtes  des  Magneten  oder  der 
feuchten  Luft  nicht  brauchbar  sind,  ausgeglühte  Metalldrähte  benutzt,  kann  dann 
aber  die  doch  noch  vorhandene  Torsion  leicht  in  Rechnung  ziehen;  bei  der 
Bifilaraufhangung  tritt  dann  noch  die  Wirkung  der  Schwere  hinzu.  Hiervon  ab- 
gesehen befindet  sich  der  Magnet  in  dem  Felde  des  Erdmagnetismus  und  zwar, 
da  er  sich  nur  in  einer  horizontalen  Ebene  drehen  kann,  unter  der  Einwirkung 
der  Horizontalkomponente  ff'^  desselben;  bei  einigen  Methoden  kompensiert  man 
sie  ähnhch  wie  bei  Galvanometern  (4,  272),  bei  den  meisten  läßt  man  sie  voll 
einwirken.     Das  Magnetometer  enthält  femer: 

1  In  diesem  Tind  dem  letzten  Artikel  (Erdmagnettsmua)  ist,   dem  Gebraucta  der  Exdmag- 
netiker  entsprechend,  die  Horizontalkomponente  mit  H  (nicht  mit  ^)  bezfticliaet. 


Figui  34. 
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1.  Am  oberen  oder  unteren  Ende  der  Aufhangung  einen  Torsionskreis, 
durch  welchen  man  der  Aufhangung  eine  zu  messende  Torsion  erteilen  kann. 

2.  Eine  Vomchtung  zur  Ablesung  der  Stellung  des  Magneten,  d.  h.  der 
Winkel,  um  welche  er  sich  dreht,  und  zwar  entweder:  a)  eine  Kreisteilung  oder 
b)  einen  sich  mitdrehenden  Spiegel,  der  an  der  Drehachse  oder  an  einer  End- 
flache des  Magneten  befestigt  ist^  und  dem  man  zum  Zwecke  der  Spiegelablesung 
ein  Femrohr  mit  Skala  gegenüberstellt  (4,  209 ff.),  oder  c)  eine  Linse  an  dem 
einen,  eine  kleine  Skala  an  dem  anderen  Magnetende,  die  man  in  ähnlicher 
Weise  benutzt  (KoUimationsmethode) -. 

3.  Eine  Vomchtung  zur  Änderung  des  Trägheitsmomentes  des  hangenden 
Systems  zum  Zwecke  seiner  experimentellen  Ermittelung,  wozu  ein  Körper  von 
so  einfacher  Gestalt,  daß  sich  sein  Trägheitsmoment  berechnen  laßt,  dient,  z.  B. 
ein  an  dem  Magneten  konzentrisch  angebrachter  Ring  oder  besser  zwei  zu  beiden 
Seiten  symmetnsch  aufgesetzte  zylindrische  Gewichte  (sie  anzuhangen  ist  wegen 
ihrer  dann  auftretenden  Eigenschwingungen  und  Eigendrehungen  nicht  ratsam). 

4.  Einen  Dampfer,  d.  h.  emc  Vorrichtung,  um  die  Beruhigung  des  in 
Schwingungen  versetzten  Magneten  zu  beschleunigen:  es  kann  in  dieser  Hinsicht 
auf  das  frühere  (4,  272ff.)  verwiesen  werden;  nur  sei  bemerkt,  daß  für  sehr  feine 
Messungen  der  elektnschen,  von  magnetischen  Einflüssen  nie  ganz  freien  Dämpfung 
stets  die  mechanische  vorzuziehen  sein  wird. 

5.  Ein  Gehäuse  aus  Holz,  Glas  oder  eisenfreiem  Metall,  welches,  ohne  die 
Beobachtung  des  Magneten  zu  hindern,  ihn  vor  Luftströmungen  schützt. 

6.  Eine  oder  zwei  Schienen,  welche  die  magnetische  Ost- West-  resp.  Nord- 
Süd-Richtung  haben,  graduiert  sind  und  zur  Aufnahme  der  festen  Magnete  dienen, 
deren  Wirkung  bestimmt  oder  benutzt  werden  soll. 

Torsionsverhältnis.  Bei  allen  Beobachtungen,  die  man  an  dem  drehbaren 
Magneten  mit  Fadensuspension  anstellt,  seien  es  nun  Ablenkungen,  welche  ihm 
feste  Magnete  aus  der  ursprünglichen  Lage  erteilen,  oder  Schwingungen,  die  er 
um  diese  ausfuhrt,  summieren  sich  die  Wirkungen  des  Erdmagnetismus  und  der 
Torsion;  es  ist  daher  erforderlich,  diese  beiden  Glieder  voneinander  zu  trennen. 
Man  kann  dies  leicht,  indem  man  beachtet,  daß  das  Drehungsmoment  der  Torsion 
dem  Torsionswmkel,  dasjenige  des  Erdmagnetismus  dem  Sinus  des  Abweichungs- 
winkels  aus  dem  magnetischen  Mendian,  also  für  kleine  Abweichungen  dem 
Abweichungswinkel  selbst  proportional  ist;  gibt  man  also  dem  Faden  eine  absicht- 
liche Torsion  ßc  und  folgt  der  Magnet  dieser  Drehung  um  den  Winkel  q) ,  so  ist 


(1) 


-&  = 
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das  Verhältnis  der  Drehungsmomente.  Man  nennt  es  Torsionsverhältnis.  Ist  em 
Torsionskreis  zu  willkürlicher  Wahl  und  Ablesung  von  a  nicht  vorhanden,  so 
dreht  man  den  Magneten  einmal  um  sich  herum,  und  findet  dann  den  dem 
Werte  a  =  360°  entsprechenden  Wert  von  cp.  In  allen  Formeln,  die  auftreten, 
muß  man  nun,  wenn  das  Magnetometer  Fadeneinrichtung  besitzt,  statt  der  em- 
fachen  Größe  IT  das  Produkt  ^{l  -j-  •&)  einführen. 

Asymmetrie.     Im  Anschluß  an  die  Torsionsvorrichtung  ist  noch  auf  einen 
Umstand  hinzuweisen,  den  neuerdings  Richarz  und  P.  ScHULze  sowie  F.  A.  Schulze 


1  Im  letzteren  Falle  gelten  jedoch  etwas  kompliziertere  Formeln,  als  sie  früher  entwickelt 
worden  smd;  auch  sei  noch  bemerkt,  daß  man  gut  tut,  den  Spiegel  mittels  rückwärts  ange- 
brachter SlellBcbrauben  2na.  regulieren,  so  daß  er  vertikal  steht,  weil  man  sonst  ebenfalls  eine 
Korrektion  an  der  Rechnung  anbringen  muß,  —  2  Näheres  über  diese  Methode,  die  durch  die 
längliche  Gestalt  der  Magnete  nahe  gelegt  ist,  findet  man  in  den  Lehrbüchern  von  Lamont, 
Maxwell  usw.  Technisch  am  einfachsten  gestaltet  sie  sich,  wenn  der  Magnetstab  hohl  ist; 
man  kann  dann  das  eine  Ende  mit  der  Linse,  das  andere  mit  der  Skala  (oder  Marke,  was  zu- 
weilen genügt)  verschließen. 
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(vgl.  0.  S.  32)  näher  untersucht  haben  i.  Wenn  man  nämlich  bei  einem  Unifilar- 
magnetometer  dem  Magneten  durch  tordieien  des  Aufhängefadens  eine  vom 
magnetischen  Meridian  abweichende  Ruhelage  gibt,  so  sind  erstens  die  Schwing- 
ungen unsymmetnsch,  es  sind  nämlich  die  Elongationen  nach  der  Seite  hin,  nach 
welcher  tordiert  wurde,  größer;  und  zweitens  smd  auch  die  Ablenkungen  durch 
gleiche  Drehungsmomente  asymmetrisch.  Namentlich  dieser  letztere  Einfluß  kann, 
wie  sich  zeigt,  unter  Umständen  recht  bemerklich  werden.  In  solchen  Fallen  sind 
also  die  von  den  genannten  Autoren  entwickelten  Formeln  zu  benutzen. 

Gauss  sehe  Methode  zur  Bestimmung  des  Magnetismus  M.  eines 
Stabes  oder  der  Horizontalkomponente  JET  des  Erdmagnetismus  2.  Bringt 
man  in  das  Magnetometer  eine  Magnetnadel  und  laßt  man  den  zu  untersuchenden 
Stab  von  außen  auf  sie  einwirken,  so  findet  man  aus  ihrer  Ablenkung  das  Ver- 
haltms  MjH,  also,  wenn  man  H  kennt,  M',  wendet  man  umgekehrt  einen  Stab 
von  bekanntem  Magnetismus  M"  an,  so  findet  man  JI.  Kennt  man  weder  M 
noch  H,  so  muß  man,  um  sie  zu  finden,  sich  noch  eine  zweite  Gleichung 
zwischen  ihnen  verschaffen,  und  zwar  eine  solche,  welche  nicht  ebenfalls  wieder  ihr 
Verhältnis  enthält;  man  erreicht  dies,  indem  man  nunmehr  statt  der  Hilfsnadel 
den  Magnetstab  selbst  in  das  Magnetometer  bringt  und  seine  Schwingungsdauer 
beobachtet.  Die  ganze  Untersuchung  zerfällt  also  in  Ablenkungsbeobachtungeu 
und  Schwingungsbeobachtungen. 

1.  Ablenkungsbeobachtungeu^.  Im  vorigen  Artikel  sind  die  Formeln 
entwickelt  worden,  welche  für  die  Wirkung  eines  festen  auf  einen  drehbaren 
Magneten  unter  Mitwirkung  des  Erdmagnetismus  gelten;  an  sie  schließen  sich 
die  hier  zu  benutzenden  Formeln  unmittelbar  an  Der  Einfachheit  halber  wird 
man  den  Magnetstab  aus  einer  der  beiden  Hauptlagen  wirken  lassen,  d.  h.  ent- 
weder vom  magnetischen  Osten  oder  Westen,  wobei  seine  eigene  Langsnchtung 
m  diese  Richtung  zu  bringen  ist,  oder  vom  magnetischen  Norden  oder  Süden, 
wobei  seine  Langsnchtung  quer  zu  stellen  ist  Nennt  man  den  Ablenkungs- 
winkel (p ,  so  wird  der  Ausdruck  für  tang  9?  zunächst  den  Faktor  MjH[l  +  <&) 
enthalten,  femer  den  Faktor  1/r^,  wo  r  die  Entfernung  der  Mittelpunkte  beider 
Magnete  ist,  sodann  einen  Zahlenfaktor,  welcher  für  die  erste  Hauptlage  Ya»  ^^^ 
die  zweite  1  ist,  endlich  einen  Faktor,  welcher  die  Form 

(2)  l  +  ^  +  ^  +  --- 

hat,  und  dessen  Koeffizienten  von  den  Längen  und  Formen  der  beiden  Magnete 
abhängen.  Man  wird  diese  Langen  im  Vergleich  zu  r  immerhin  nicht  so  klein 
nehmen  können,  daß  es  nicht  erforderlich  wäre,  wenigstens  noch  das  zweite  Glied 
der  Reihe  zu  berücksichtigen,  das  wird  aber  auch  fast  stets  ausreichen.  Die 
Größe  A^ ,  welche  dann  noch  vorkommt,  enthält,  wenn  es  sich  um  einfache  Pol- 
paare (S.  17)  handelt,  die  Längen  L  und  /  dieser  beiden,  d.  h.  den  Polabstand 
des  einen  und  des  anderen;  bei  wirklichen  Magneten  kann  man,  wenn  sie  die 
Gestalt  sehr  gestreckter  Stabe  oder  Nadeln  haben,  dieselbe  Formel  für  A^  be- 
nutzen, nur  bedeuten  dann  L  und  /  nicht  mehr  die  Langen,  sondern  die  nicht 
unwesentlich  klemeren  Polabstände  (S.  67);  kennt  man  diese  oder  begnügt  man 
sich  damit,  sie  rund  zu  ^/g  der  Längen  anzunehmen  (s.  w.  u.),  so  kann  man  für 
die  beiden  Hauptlagen 

1  P  ScHtJLZe,  Über  asymmetnsche  Sch-wingungen,  In.-Diss.  Greifsw,  1900.  —  Drude 
Ann  8.  714,  1902.  —  F.  RiCHARZ  u.  F  A  Schulze,  Drude  Ann  8.  348.  1903  —  F.  A,  Schulze, 
Drude  Aim.  9.  im.  1902.  —  2  C.  F  Gauss,  Intensitas  vis  magnedcae  etc.  Gott.  Abh  Bd  8 
1832  Pogg.  Ann.  Bd,  27,  S.  241  u.  581  Res.  a.  d.  Beob.  d  Magn  Vereins,  Bd  1  1837. 
Ges  Werke,  Bd.  5.  —  3  Hansteen  scheint  der  erste  gewesen  zu  sem,  welcher  Ablenkungs- 
beobachtungen in  wissenschaftliche  Form  brachte;  die  folgende  Form  rührt  aber  erst  von 
C  F.  Gauss  her 
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Magnetismus  ^ 

(3)  A^  =  ir'~{r-     resp.     ^i  =  -  ^  Z'-^  +  JJ /^ 

setzen  und  findet  dann  unmittelbar  für  die  erste  Hauptlage 

resp.  ohne  den  Faktor  -|   in  der  2.  Hauptlage. 

Bei  nicht  sehr  gestreckten  Magnetstäben  wird  jedoch  das  Korrektionsglied  A^ 
auf  diese  Weise  erheblich  fehlerhaft,  man  mußte  die  Verteilung  des  Magnetismus 
wirklich  m  Betracht  ziehen,  und  es  ist  daher  weitaus  vorzuziehen,  jenes  Korrektions- 
glied,  statt  es  zu  berechnen,  zu  eliminieren,  was  man  erreicht,  wenn  man  den 
Magnetstab  aus  zwei  verschiedenen  Entfernungen  wirken  läßt  und  beachtet,  daß 
A^  m  beiden  Fallen  denselben  Wert  besitzt.  Man  hat  alsdann  nämlich  z.  B.  für 
die  erste  Hauptlage 

2         J/        /     ,  AA  2         M       /     ,    A. 

woraus  durch  Elimination  von  A^ 

resultiert  (bei  Spitzeneinrichtung  ist  ^=0  zu  setzen);  hiermit  ist  das  Verhältnis 
von  Jl/':  ^  gefunden.     Für  die  2.  Hauptlage  fällt  der  Faktor  -',   fort. 

Zur  Ausfuhrung  dieser  Versuche  ist  noch  eine  Reihe  nicht  unwichtiger 
Bemerkungen  zu  machen:  a)  Zunächst  ist  die  zur  Auflage  des  ablenkenden 
Magnetstabs  dienende  Schiene,  falls  sie  nicht  ein  für  allemal  in  der  magnetischen 
Ost-West-  resp.  Nord-Sud-Linie  festgelegt  ist,  möglichst  exakt  in  diese  zu  bringen, 
was  mit  Hilfe  einer  Magnetnadel  unter  Beobachtung  der  nötigen  Vorsichtsmaß- 
regeln (s.  w.  u.)  geschieht,  b)  Was  ferner  die  Wahl  der  Magnetnadel  und  des 
ablenkenden  Magneten  (falls  dieser  nicht  gegeben  ist)  betriffl,  so  hat  sich  dann 
ein  Wandel  vollzogen,  insofern  Gauss  und  seine  Nachfolger  große  und  schwere 
Magnete  benutzten,  m  neuerer  Zeit  dagegen  die  Anwendung  kleiner  und  leichter 
Magnete  in  den  Vordergrund  getreten  ist,  was  besonders  für  Observatorien  den 
Vorteil  mit  sich  bringt,  daß  die  störenden  Femwirkungen  verschiedener  magne- 
tischer Apparate  weit  schwächer  ausfallen.  Der  ablenkende  Magnet  erhalt  stets 
Stabform,  der  schwingende  statt  der  gewöhnlichen  Stab-  oder  Nadelform  zuweilen 
auch  Rmg-  oder  Kreisform,  in  welch  letzerem  Falle  er  zugleich  als  Ablesungs- 
spiegel eingenchtet  werden  kann,  c)  Alsdann  sind  die  beiden  Abstände  t\  und 
^2  passend  zu  wählen,  also  erstens  so  klein,  daß  die  Ablenkungen  hinreichend 
groß  werden,  zweitens  so  groß,  daß  die  oben  gemachten  Vernachlässigungen 
erlaubt  sind  (die  kleinere  Entfernung,  als  welche  /"j  gelten  möge,  muß  für  mäßige 
Genauigkeit  mindestens  das  6 fache,  für  größere  mindestens  das  8  bis  10 fache 
der  Lange  des  längeren  der  beiden  Magnetkörper  betragen),  endlich  dnttens 
derart,  daß  r^  etwa  doppelt  so  groß  ist  wie  r,^,  die  Entfernungen  sich  also 
wie  3  :  2  bis  4  :  3  verhalten,  weil  dann,  wie  die  Gestalt  der  obigen  Formel  lehrt, 
der  Einfluß  von  Beobachtungsfehlem  am  kleinsten  wird.  Die  auf  diese  Weise 
gewählten  Entfernungen  sind  von  der  Mitte  des  festen  Magneten  bis  zur  Drehungs- 
achse des  beweglichen  zu  messen,  eine  Aufgabe,  die  erspart  wird,  wenn  die  Schienen 
mit  dem  Magnetometer  fest  verbunden,  graduiert  und  der  der  Drehachse  ent- 
sprechende Punkt  dieser  Graduierung  genau  bekannt  ist,  so  daß  man  nur  nötig 
hat,  ihn  von  dem  der  Mitte  des  ablenkenden  Magneten  entsprechenden  Punkte 
abzuziehen,  wobei  letzterer  meist  nicht  direkt  ablesbar,  sondern  als  Mittel  aus 
den,    den   beiden   Enden   des  Magneten   (oder   seines   Trägers)    entsprechenden 
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Punkten  zu  berechnen  sein  ^^1rd.  d)  Was  ferner  die  Ablenkungen  betrißt,  ao 
muß  man,  um  die  geometrischen  und  magnetischen  Asymmetrien,  du* 
stets  noch,  wenn  auch  in  geringem  Grade,  vorhanden  sind,  uiischadhch  zu  machen, 
aus  jeder  der  beiden  Entfernungen  viermal  beobachten,  nämlich  mit  ostwärts  xuul 

4  5 

N     S        n        s 


S     N       s       n 

3  6  "^ 

W  Erste  Hauptlage. 

Figur  35 

mit  westwärts  (resp.  in  der  zweiten  Hauptlage  nordwärts  und  südwärts)  liegendem 

Magnetstabe,   sowie   mit   der   Nadel   zugewandtem  Nordende    und  Sudende    des 

Stabes   (resp.   in    der  zweiten  Hauptlage   mit   rechts  und  links  liegendem  Nord- 

!■!  ende);   bei   Spitzen einrichtung  und  Kreisablesung  muß  man 

1  überdies  jede  dieser  acht  Ablenkungen  zweimal,  nämlich  an 

N    S  beiden  Nadelspitzen,  ablesen.    Um  auch  bei  der  zeitlichen 

I  ^  I   ^T  Anordnung  dieser  Beobachtungen  die  Symmetrie  möglichst 

,'  9  zu  wahren,   verfährt  man   am  besten  folgendermaßen:    Man 

I  jv    brmgt  (bei  Benutzung  der  ersten  HaupÜage,   Figur  35)   den 

8  Stab  auf  der  einen  Seite  des  Magnetometers,  z.  B.  der  Ost- 

[.  n   \    s  Seite,  in  die  größere  Entfernung  r^ ,  kehrt  sein  Nordende  der 

~s    i~^  Nadel  zu  und  beobachtet  die  Ablenkung,  sie  sei  1)  (p{ON), 

I  7  man  kehrt  jetzt  den  Stab,  ohne  ihn  zu  verschieben,  um,  so 

,i      \  I  daß  sein  Sudende  der  Nadel  näher  hegt,  und  mißt  2)  <p{OS)', 

'\     ]  I  man  bnngt  jetzt  den  Stab  (in  weitem  Bogen,  um  die  Nadel 

■>      \  nicht  zu   beunruhigen)    auf   die   Westseite,    indem   man   ihn 

\       \  1  beim  Transport  sich  selbst  parallel  läßt,  so  daß  er  nunmehr 

1"^  wieder  den  Nordpol  der  Nadel  zukehrt,  stellt  ihn  wieder  in 

der  größeren  Entfernung  r-^  auf  und  beobachtet  H)  fp{WN); 
'  .    ,,'  I  '^  man   dreht  ihn   ohne   Verschiebung   um    sich   selbst   herum 

[,     .  '  und  mißt   4)  cp{lVS)',  man    verschiebt   ihn  nunmehr,    ohne 

I'  {  ihn  zu  drehen,   bis  in  die  klemere  Entfernung  r,^  und  mißt 

5)  (p{ws)]  man  kehrt  ihn  wieder  um  und  mißt  G)  cp{^in); 
man  schafft  ihn  in  derselben  Weise  wie  vorhin  auf  die  Ost- 
seite, stellt  ihn  in  der  klemeren  Entfernung  r^  auf  und  mißt 
7)  cp{os);  man  kehrt  ihn  endlich  wieder  um  und  mißt 
\  B  ^)  cp{on).     Aus   den  vier,   nahezu  gleichen  Werten  von  99, 

]      [  \  S     welche  der  Entfernung  t\  entsprechen,  nimmt  man  nun  das 

Mittel  und  erhalt  <p^,  ebenso  liefert  das  Mittel   der  vier  an- 
deren Werte  953 .   Entsprechend  verfährt  man  bei  Benutzung 
der  zweiten  Hauptlage  (Figur  36).     Um  die  Beobachtungen 
zu  beschleunigen,  was   mcht  nur  der  Zeitersparnis   halber, 
sondern  auch  im  Interesse  der  Genauigkeit,  wegen  der  fort- 
wahrend  schwankenden   Stab-,  Erd-  und  Lokalmagnetismen 
wünschenswert  ist,  wartet  man  bei  jeder  einzelnen  Messung 
nicht  die   abgelenkte  Ruhelage   ab,   sondern  berechnet  sie 
aus   drei  oder  besser   aus   emer  größeren  ungeraden  oder  geraden  Anzahl  von 
Umkehrpunkten  in  einer  der  im  ersten  Bande  angegebenen  Weisen;   auch   darf 
man  bei  einiger  Vorsicht  hinsichthch  schädlicher  magnetisierender  Einflute  Be- 
ruhigungsmaßregeln  vorausschicken  (4,  2  74  f.,  unter  1). 
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Die  Beobachtung  aus  zwei  verschiedeiieu  Entfernungen  ist,  wenn  man  sich 
mit  dem  oben  angegebenen  Einsetzen  eines  ungefähren  Wertes  von  Aj^  nicht  be- 
gnügen will,  stets  von  neuem  erforderlich,  sobald  es  sich  um  die  Ermittelung 
von  M  für  einen  neu  zu  prüfenden  Stab  handelt.  Handelt  es  sich  dagegen  um 
die  Ermittelung  von  If,  so  daß  der  Stab,  dessen  IMagnetismus  M  ist,  nur  ein 
Hilfsmittel  der  Beobachtung  ist,  so  kann  man  die  Untersuchung  wesentlich  ver- 
einfachen, indem  man  bei  jeder  neuen  Bestimmung  von  II  wieder  denselben 
Stab  benutzt;  man  braucht  dann  niimlich  nur  ein  einziges  Mal  mit  beiden  Ent- 
fernungen zu  arbeiten,  findet  hieraus  den  ein  für  allemal  gültigen  Wert 


(7) 


und  kommt  in  allen  späteren  Fallen,  indem  man  diesen  Wert  A^  in  die  Formel  (4) 
einsetzt,  mit  der  Messung  der  Ablenkung  aue  einer  einzigen  Entfernung  aus 
Dieselbe  Vereinfachung  darf  man  sich  auch  gestatten,  wenn  es  sich  um  wieder- 
holte Bestimmungen  des  Magnotismus  Jlf  eines  und  desselben  Stabes  handelt, 
wobei  man  allerdings  voraussetzt,  daß  trotz  der  in  den  verschiedenen  Fallen 
verschiedenen  Große  von  M  die  Verteilung  dieses  Magnetismus  m  dem  Stabe 
eine  ähnliche  sei. 

Für  Falle,  m  denen  die  Gauss  sehe  Annäherung  nicht  genügt,  in  denen  man 
also  noch  aus  einer  dntten  Entfernung  beobachten  müßte,  hat  neuerdings  E.  Kohl- 
rausch ^  Formeln  aufgestellt,  welche  die  dritte  Beobachtung  überflüssig  machen, 
die  Gauss  sehen  Formeln  aber  trotzdem  an  Genauigkeit  nicht  unwesenüich  über- 
treffen.    Sie  lauten,  von  der  Torsion  abgesehen  (für  kleine  Nadel): 


oder,  wenn  man  Polabstande  L  und  /'  von  Stab  und  Nadel  ein  für  allemal  er- 
mittelt und  dann  stets  nur  aus  einer  Entfernung  beobachtet: 


Erste  Hauptlage: 

Zweite  Hauptlage: 

1 

rl-rl 

'-           M 

'l    —  ^2 

2 

l/  "''         l/--^- 

'll~ 

L tg 9^1- B/8-tg 9^,-2/0 J 

M 


Erste  Hauptlage: 
_^     irli^^^~ir^i%y.;,^ 
y(tg9'i)/^i  -  f(tg'?'2)/'-3 
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=  \i^^%(p 


4 


•i./'2 


Zweite  Hauptlage: 


Z2  -  4  /'2  =  4 


,«(« 


ff 


'tgtp 


ritgcpr~r^'^^ 

tg<pF~tg<pr 

1  Z2  -  4  /'ä 


a/s 


1  + 


Der  skizzierten,  weitaus  verbreitetsten  „Methode  der  Tangenten"  steht 
die  von  Lamont^  herrührende  und  zuweilen  angewandte  „Methode  der  Sinus" 
gegenüber.  Hier  ist  der  ablenkende  Magnet  nicht  im  magnetischen  Osten  oder 
Westen  (resp.  Norden  oder  Süden)  der  Nadel  aufgestellt,  vielmehr  ist  die  Schiene, 

1  F.  K0HULA.USCH,  Wied.  Ann.  31.  S  609.  1887.  —  2  J.  Lamont,  Handb.  d.  Magn. 
Lpz.  1867    S.  279,  ferner  J.  Lamont,  Handb.  d.  Erdmagn.    Berlin  1849. 
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auf  welche  er  der  Länge  nach  gelegt  wird,  um  die  Drehungsachse  der  Nadel  mit 
drehbar,  und  man  dreht  sie  so  lange,  bis  sie,  also  auch  die  Langsachse  des 
Stabes  (resp.  m  dem  zweiten  Falle  die  darauf  senkrechte  Linie),  senkrecht  steht 
auf  deijenigen  Ruhelage  der  Nadel,  welche  sie  unter  dem  Zusammenwirken  des 
Stab-  und  des  Erdmagnetismus  annimmt  Der  Stab  wirkt  alsdann  mit  voller  Kraft, 
der  Erdmagneüsrnua  mit  der  durch  den  Sinus  des  Ablenkungswinkels  bestimmten 
Komponente,  dieser  Sinus  gibt  also  das  Verhältnis  beider  Kräfte,  er  tntt  mithin 
an  die  Stelle  des  Tangens  bei  der  vorigen  Methode.  Sonst  bleiben  die  Formeln 
dieselben,  nur  braucht,  wie  man  leicht  einsieht,  die  Torsion  nicht  berücksichtigt 
zu  werden,  und  die  Ermittelung  des  Korrektionsgliedes  Aj^  laßt  sich,  wenn  sie 
erforderlich  wird,  exakter  durchfuhren,  weil  die  Magnete  stets  senkrecht  zuein- 
ander bleiben.  Natürlich  muß  bei  dieser  Methode  die  von  dem  Stabe  aus- 
gehende Kraft  kleiner  als  die  von  der  Erde  ausgehende  sein,  d.  h.  man  muß, 
wenn  If  bestimmt  werden  soll,  einen  nicht  zu  starken  Stab  benutzen  und  anderer- 
seits, wenn  der  Magnetismus  eines  gegebenen  Stabes  bestimmt  werden  soll,  diesen 
in  genügend  großer  Entfernung  aufstellen, 

2.  Schwmgungsbeobachtungeni.  Um  sie  anzustellen,  bringt  man  statt 
der  Nadel  resp.  des  Hilfsmagneten  den  zu  untersuchenden  resp.  als  Vergleichs- 
objekt  für  den  Erdmagnetismus  dienenden  Magneten,  der  bisher  ablenkend  wirkte, 
m  das  Magnetometer  oder  stellt  ihn  in  anderer  Weise  so  auf,  daß  man  seine 
Schwingungsdauer  /beobachten  kann.  Das  Grundgesetz  der  magnetischen  Femwirkung 
ergibt  dann  (vgl.  S,  31),  daß  das  Drehungsracment  resp.  die  JDirektionskraft,  welche 
den  Stab  in  den  magnetischen  Meridian,  wenn  er  aus  diesem  abgelenkt  ist,  zu- 
rückfuhrt, gleich  dem  Produkte  von  M  und  If  ist.  Andererseits  ist  das  Quadrat 
der  Schwingiingsdauer  hier  wie  beim  Pendel  gleich  dem  Verhältnis  des  Träg- 
heitsmoments zum  Drehungsmoment,  wozu  noch  der  Faktor  n^  kommt;  es  ergibt 
sich  also,  wenn  J^  das  Trägheitsmoment  des  schwingenden  Systems  ist  und  die 
Mitwirkung  der  Torsion  beachtet  wird  (s.  o.): 

Es  ist  zu  bemerken,  daß  i  hier  die  einfache  Zeit  zwischen  zwei  Umkehr- 
punkten bedeutet  (andernfalls  müßte  im  Zähler  der  Faktor  4  hinzugefügt  werden), 
und  daß  die  Größe  &  hier  nicht  identisch  ist  mit  der  bei  den  Ablenkungsformeln 
auftretenden,  weil  das  sich  tordierende  System  in  beiden  Fällen  verschiedene 
Magnete  enthalt  Über  die  Ermittelung  von  IT  durch  Hinzufugung  von  HLlfs- 
körpem,  deren  regelmäßige  Gestalt  ihr  Trägheitsmoment  um  die  eigene  Achse 
und  folglich  auch  dasjenige  k  um  die  Achse  des  Magnetometers  leicht  zu  be- 
rechnen gestattet,'  sowie  über  die  dabei  gültigen  Formeln  findet  man  näheres  m 
Bd.  1 ;  für  Zylinder  von  der  Höhe  // ,  dem  Radius  q  uud  der  Masse  m ,  die  man 
beiderseits  symmetrisch  so  aufsetzt,  daß  ijire  Achse  von  der  Drehachse  den  Ab- 
stand d  hat,  wird 

(9)  k  =  2m{d^  +  ^r^)     , 

und  es  ist  alsdann,  wenn  noch  die  Schwingongsdauer  i^  des  so  belasteten  Systems 
beobachtet  wird: 

(10)  ^-^t/li^    • 

Über  die  Ermittelung  der  Schwmgungsdauer  ist  auf  Bd.  1  zu  verweisen;  es 
möge  hinzugefügt  werden,    daß   Hansemann ^   eine  photographische  Methode  zu 

1  Ans  der  Geschiclite  der  'wissenschaftlichen  Gestaltung  der  Schwlngungsbeobachtnngen 
smd  besonders  Lamhebt,  v,  Humboldt,  Coulomb,  Hansteen  und  schließlich  Gauss  zu.  nennen  — 
2  G.  Hansemann,  Wied.  Ann,  28.  S,  245,   1886 
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ihrer  Bestimmung  angegeben  hat,   welche  zwar  etwas  umständhche  Einrichtungen 
erfordert,  dafür  aber  in  kürzerer  Zeit  genaue  Werte  hefert. 

3.  Schlußergebnis.  Für  die  Kombination  der  Ergebnisse  beider  Beob- 
achtungen zur  Gewinnung  des  Endergebnisses  sind  noch  zwei  Bemerkungen  von 
Wichtigkeit,  die  sich  beide  auf  die  Frage  der  Vergleichbarkeit  der  beiden 
Messungsreihen  beziehen.  Wie  namlich  schon  bei  den  Ableukungsbeobachtungen, 
so  muß  auch,  und  zwar  in  erhöhtem  Maße,  während  der  Dauer  der  Gesamt- 
versuche jede  der  beiden  Größen  M  und  IT  als  konstant  angesehen  werden, 
wenn  das  Resultat  exakt  ausfallen  soll.  In  Wahrheit  ändert  sich  aber  erstens 
der  Erdmagnetismus  selbst  im  Laufe  einiger  Stunden  um  merkliche  Beträge; 
soweit  diese  Änderungen  unregelmäßige  sind,  wurden  sie  sich  der  Berücksich- 
tigung entziehen,  und  es  dürfen  daher  derartige  Messungen  zu  Zeiten  außergewöhn- 
licher magnetischer  Erscheinungen  nicht  ausgeführt  werden,  ausgenommen  wenn 
die  letzteren  selbst  Gegenstand  der  Untersuchung  sind;  regelmäßige  Änderungen 
kann  man,  da  sie  ohnehin  klein  sind,  auch  ohne  ihre  Kenntnis  dadurch  elimi- 
nieren, daß  man  die  Schwingungsbeobachtungen  vor  den  Ablenkungsbeobachtungen 
anstellt  und  sie  nach  ihnen  wiederholt,  wobei  man  allerdings  annehmen  muß, 
daß  wahrend  dieser  Zeit  H  entweder  nur  fallt  oder  nur  steigt,  was  in  den  frühen 
Vormittagsstunden  und  in  den  späteren  Nachmittagsstundeii  meist  der  Fall  ist.  — 
Der  andere  Punkt  betrifft  m  gleicher  Weise  die  etwaigen  Änderungen  von  M 
wahrend  der  Versuche ;  Umstände,  welche  solche  Änderungen  hervorrufen  könnten, 
z.  B.  Erschütterungen  und  Temperaturänderungen,  sind  also  zu  ver- 
meiden, letztere  eventuell  durch  Bestimmung  der  „Temperaturkoeffizienten"  c 
aus  zwei  vergleichenden  Beobachtungen  bei  recht  verschiedenen  Temperaturen 
zu  berücksichtigen,  so  daß  alsdann  M{1  —  cdT)  an  die  Stelle  von  M  tritt. 
Insbesondere  aber  bedingt  der  Umstand  einen  Fehler,  -daß  sich  der  Magnetstab 
mit  seiner  Langsachse  bei  den  Ablenkungsbeobachtungen  (gleichviel  ob  man  erste 
oder  zweite  Hauptlage  anwendet)  m  Ost-West-Richtung,  bei  den  Schwingungs- 
beobachtimgen  dagegen  in  Nord-Sud-Richtung  befindet,  und  daß  er  folglich  wegen 
des  im  ersten  Falle  nicht,  wohl  aber  im  zweiten  Falle  mitwirkenden  induzierten 
Magnetismus,  des  Magnetismus 'der  Lage  (s.  o.)  bei  den  Schwingungen  einen 
et\^'as  stärkeren  Magnetismus  besitzt  als  bei  den  Ablenkungen,  wodurch  der  Wert 
von  H  zu  groß  wird.  Das  exakte  Mittel,  um  diesen  Fehler  zu  beseitigen,  wurde 
dann  bestehen,  daß  man  den  Stab  bei  beiden  Beobachtungen  in  dieselben  Ver- 
haltnisse bringt,  also  ihn  entweder  beide  Male  dem  Magnetismus  der  Lage  aus- 
setzt oder  diesen  beide  Male  ausschließt.  Jeder  von  diesen  Wegen  ist  theoretisch 
moghch,  wenn  er  auch  praktisch  kaum  größere  Bedeutung  beanspruchen  durfte. 
Im  ersten  Falle  ^  fuhrt  man  die  Schwingungsbeobachtungen  ganz  wie  bisher  aus, 
die  Ablenkungsbeobachtungen  dagegen  in  modifizierter  Form;  geht  man  namlich 
von  der  ersten  Hauptlage  aus,  wo  der  Stab  der  Länge  nach  auf  der  Ost- West- 
Schiene  liegt,  bnngt  man  ihn  nun  in  die  Querlage,  so  daß  er  gar  nicht  auf  die 
Nadel  wirkt  und  verschiebt  man  ihn  nun  m  der  Richtung  seiner  eigenen  Ver- 
längerung, so  erhält  man  wieder  eine  Wirkung,  die  man  messen  und,  da  der 
Magnetismus  der  Lage  mitwirkt,  exakt  mit  den  Schwingungsbeobachtungen  kom- 
bimeren  kann;  verschiebt  man  ihn  speziell  so  lange,  bis  der  Cosinus  des 
Winkels,  den  die  von  seiner  Mitte  zur  Nadelmitte  gezogene  Linie  mit  semer 
Richtung,  d.  h.  mit  dem  magnetischen  Meridian  bildet,  ]/j-  ist,  so  wird,  wie  sich 
leicht  findet,  die  von  ihm  ausgeübte  Kraft  j^mal  so  groß  wie  in  der  ersten 
HaupÜage,  so  daß  in  den  Formeln  Jsfy2  an  die  Stelle  von  M  tn\t\  man  wird 
übrigens  gut  tun,  diese  Messung  nicht  direkt  für  die  Hauptformel,  sondern  nur 
zur  Ermittelung  des  Magneüsmus  der  Lage  fj,  im  Verhältnis  zum  eigentlichen  Stab- 

1  J.  C.  Maxwell,  El.  u.  Mag.   2.  S    34. 
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magnetismus  zu  benutzen  und  in  der  Hauptformel  dann  M  durch  M{1  +  fx) 
zu  ersetzen.  Im  z\\'eiten  Falle  fuhrt  man  nach  Joule  ^  die  Ablenkungsbeobach- 
tungen wie  gewöhnlich  aus  und  schließt  den  Magnetismus  auch  bei  den 
Schwingungsbeobachtungen  aus,  indem  man  unter  dem  Magnetstab  an  derselben 
Drehungsachse  und  in  gleicher  Richtung  mit  ihm  einen  zweiten  Stab  von  mög- 
lichst gleich  großem  Magnetismus  in  solcher  Entfernung  fest  mit  ihm  verbindet, 
daß  die  magnetische  Induktionswirkung,  die  er  auf  den  Hauptstab  ausübt,  die- 
jenige des  Erdmagnetismus,  also  den  Magnetismus  der  Lage  gerade  aufhebt,  eine 
Entfernung,  die  man  findet,  indem  man  bei  entgegengesetzt  gerichteten  Stäben 
(der  Hilfsstab  fest  hingelegt  gedacht  und  dem  Hauptstab  allmählich  genähert)  die 
Stelle  aufsucht,  wo  der  Hauptstab  m  die  entgegengesetzte  Lage  umschlägt"-.  — 
Natürlich  kann  man  die  Größe  fj,  auch  anderweitig  ermitteln  (s.  w.  u.)  und  braucht 
dann  weder  die  Schwingungs-  noch  die  Ablenkungsbeobachtungen  zu  modifizieren. 
Bei  guten  Stahlstaben  betragt,  wie  bemerkt  werden  möge,  (jl  meist  weniger  als 
1%,  der  Fehler  in  H,  wie  die  Endformel  zeigt,  also  weniger  als  Vs"/"»  wenn 
man  fi  ganz  unberücksichtigt  laßt,  und  noch  weniger,  wenn  man  an  IT  eine 
Durchschnittskorrektion  von  etwa  -^/^Vo  vornimmt;  bei  weniger  harten  Stäben  ist 
der  Einfluß  natürlich  bedeutender. 

Die  allgemeine  Endformel  wird  nunmehr,  wenn  der  Wert  von  Mfll  in 
Gleichung  (6)  mit  Q  (Quotient),  der  Wert  von  MH  in  Gleichung  (8)  mit  P 
(Produkt)  bezeichnet  wird,  für  den  Stabmagnetismus  (ohne  den  der  Lage) 


für  die  Horizontalkomponente  des  Erdmagnetismus: 

Man  könnte  schließlich  in  diese  Formeln  die  Werte  von  F  und  Q  einsetzen, 
es  hat  das  aber,  da  eine  wesentliche  Vereinfachung  nicht  entsteht,  keinen  Zweck, 
man  wird  vielmehr  jene  Werte  vorher  für  sich  berechnen. 

Ersetzung  der  Ablenkungs-  durch  Schwingungsbeobachtungen.  Statt 
das  Verhältnis  MIH  durch  die  Ablenkung  zu  bestimmen,  welche  ein  Hilfsstab 
durch  den  Hauptstab  erfährt,  kann  man  ea  nach  einem  schon  von  Poisson"  aus- 
gegangenen und  neuerdings  von  Pfannstiel  ^  und  PIäbler^  näher  untersuchten 
Vorschlage  auch  aus  der  Dauer  der  Schwingungen  ableiten,  welche  ein  Hilfsstab, 
in  das  Magnetometer  gebracht  oder  sonst  drehbar  aufgestellt,  unter  gleichzeitiger 
Einwirkung  des  Erdmagnetismus  und  des  Hauptstabes  ausführt  Den  Hauptstab 
muß  man  hier,  statt  in  die  erste  oder  zweite  Hauptlage,  d.  h.  in  die  Lagen 
stärkster  ablenkender  Wirkung,  gerade  umgekehrt  in  diejenigen  Lagen  bringen, 
m  welchen  er  gar  nicht  ablenkend,  dafür  aber  am  stärksten  richtend,  d.  h.  den 
Erdmagnetismus  unterstützend  (oder  bei  entgegengesetzter  Lage  schwächend)  wirkt; 
mit  anderen  Worten,  mau  muß  seine  Längsnchtung  in  den  magnetischen  Mendian 
bringen,  ihn  also  bei  Anwendung  der  Ost-West-Schiene  quer,  bei  Anwendung  der 
Nord-Sud-Schiene  der  Lange  nach  auf  diese  stellen;  naturlich  braucht  man 
ebenso  wie  bei  der  Gauss  sehen  jMethode  nur  eine  der  beiden  Schienen  je  nach 
Wahl  zu  verwenden.  Für  größere  Genauigkeit  muß  man  auch  hier  das  zweite 
von  der  Verteilung  des  Magnetismus  im  Stabe  herrührende  Glied  berücksichtigen 

1  J.  P.  Joule,  Proc  Piul  Soc.  Mancliester,  19.  März  1867.  —  2  Wegen  noch  anderer 
Methoden  vgL  u.  a.  Mascaät  n.  Jodbkrt,  El.  n.  Magn.  2.  S  569.  —  3  PoissoN,  Con- 
naissanoe  des  temps  i8a8.  S.  113.  VgL  aucli  M.  Lamont,  Abh.  d.  Munch  Akad  6  S.  74.  — 
♦  A,  Pfannstiel,  Zeitschr.  f.  Math.  u.  Phys.  26.  S  271.  i88o.  —  B  Th  Häbler,  Z,  Best  d 
Int  d.  Eidmagn.    In.-!Oiss.    Jena  1884. 
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und  zu  diesem  Zwecke  aus  zwei  verschiedenen  Entfernungen  r^  und  r.,  beob- 
achten; da  man  femer  m  jeder  Entfernung  gerade  wie  bei  Gauss  den  Haupt- 
stab zu  beiden  Seiten  des  Hilfsstabs  und  auf  jeder  Seite  in  den  beiden  entgegen- 
gesetzten Lagen  aufstellt,  und  endlich  auch  die  Schwingungsdauer  des  Hilfsstabs 
unter  alleiniger  Wirkung  des  Erdmagnetismus,  und  zwar  behufs  Elimination  zeit- 
licher Veränderungen  vor  und  nach  den  übrigen  Beobachtungen  ermitteln  muß, 
so  besteht  dieser  Teil  der  Messung  aus  10  Schwingungsbeobachtungen;  dazu 
kommen  dann  noch  die  Schwingungsbeobachtung  des  Hauptstabs  zu  Anfang  und 
zu  Ende  der  Beobachtungen  und  die  Schwingungsbeobachtung  für  den  belasteten 
Hauptstab  (falls  das  Trägheitsmoment  des  schwindenden  Systems  nicht  bekannt 
ist),  so  daß  sich  im  ganzen  13  Schwingungsbeobachtungen  ergeben.  Die  Formel 
für  MJT  ist  die  frühere,  die  Formel  für  Mj//  lautet 


M 


=  /(l  +  ^)^o' 


rfi 


WO  der  Faktor/  gleich  —  1  oder  -)-  ^/g  ist,  je  nachdem  man  die  ost-westliche  oder 
die  nord-südliche  Schiene  benutzt  und  wo,  wenn  t^  t^  t^  t^  die  Schwmgungsdauem 
bei  der  Entfernung  r^  und  t^  t^  Tg  T4  diejenigen  bei  der  Entfernung  f\j^  sind, 


2,  =  i/'i_i+i_i 
i\ti    t}    '}   ti 


\  +  -1  -  -f 

Ta         T3        T4 


ist.  Bei  einiger  Übung  wird  die  Untersuchung  nicht  mehr  Zeit  beanspruchen 
als  die  Gauss  sehe.  Andererseits  aber  hat  die  Methode  der  Schwingungen  den 
Vorzug,  daß  bei  beiden  Teilen  der  Untersuchung  die  Achse  des  Hauptstabes 
nord-sudlich  gerichtet  ist,  und  daß  auch  die  sonstigen  Induktionswirkungen,  weil 
sie  nahe  proportional  mit  den  Hauptwirkungen  sind,  auf  das  Endergebnis  keinen 
Einfluß  haben;  man  erhalt  also  auch  ohne  Kenntnis  der  Korrektionsgröße  fi 
(S.  77)  das  wahre  H  und  dasjenige  M,  welches  dem  nord-sudlich  gerichteten 
Magnetstabe  entspncht;  um  das  M  des  ost-westlich  liegenden  Stabes  zu  finden, 
muß  man  freilich  auch  hier  f^  kennen. 

Ersetzung  der  Schwingungs-  dxirch  Ablenkungsbeobachtungen. 
Torsionsmagnetometer.  Statt  das  Produkt  MIT  durch  Schwingungen  zu  er- 
mitteln, kann  man  es  auch  aus  einer  Ablenkung  ableiten.  Gibt  man  nämlich 
dem  Faden  des  Magnetometers,  das  man  m  diesem  Falle  Torsionsmagnetometer 
(oder  magnetsche  Torsionswage)  nennen  hann,  mit  Hilfe  des  Torsionskreises  eine 
Torsion  a,  und  folgt  der  Magnet  dieser  Drehung  um  den  Winkel  cp,  so  ist, 
wenn  x  das  Torsionsmoment  für  den  Torsionswinkel  1  ist,  das  Torsionsmoment 
r{o(.~  q)),  das  magnetische  Drehiingsmoment  MJffsvn  cp ,  also 


(13) 


MJI=T 


cc  —  95 
sin^ 


Zweckmäßig  ist  es,  die  Torsion  so  lange  (d.  h.  auf  einige  ganze  Umdrehungen) 
zu  steigern,  bis  der  Magnet  fast  senkrecht  gegen  den  Meridian  steht;  setzt  man 
alsdann  5i/2  —  9?  =t=  9/ ,  so  kann  man  q/  durch  Spiegelablesung  sehr  genau  er- 
mitteln und  hat  alsdann: 


(13  a) 


Mir-~ 


[0^  +  9' 
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g/i 


Die  Größe  r  findet   sich   aus   dem  Trägheitsmoment  Ji^  und   der  Dauer  i 
einer  einfachen  Schwingung 
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Um  den  Fehler  zu  vermeiden,  der  dadurch  entsteht,  daß  der  Faden  wahrend 
der  Untersuchung  eine  kleine  permanente  Torsion  erhält,  muß  man  am  Schlüsse 

die  Stellung  des  Torsionskreises 
^■z  kontrollieren  und  für  et  den  be- 

treffenden mittleren  Wert  setzen. 
EinSinusmagnetometer, 
das   zugleich    auch   zur  Bestim- 
mung von  Temperatur-  und  In- 
duktionskoeffizienten     dienen 
kann,  hat  ChistoniI  angegeben. 
Eomjiensationsmethode. 
Bei  den  Gauss  sehen  Ablenkungs- 
beobachtungen   ist   die   Anwen- 
dung zweier  verschiedener  Entfernungen  erforderlich, 
um  das  zweite  Glied  der  die  Wirkung  des  Magneten 
darstellenden  Reihe  eliminieren  zu  können.   W.  Weber 
hat  nun  den  sinnreichen  Gedanken  gehabt,  eine  Em- 
nchtung  zu  treffen,    bei  welcher  dieses  Glied  über- 
haupt  fortfällt,    d.  h.    auch   schon   bei   der  Wirkung 
aus   einer   einzigen  Entfernung.     Es  ist  dies  deshalb 
erreichbar,   weil  jenes  Glied  bei  den  beiden  Gauss- 
schen   Hauptlagen    entgegengesetzte   Zeichen   besitzt 
(s.  o.  S.  73);    kombiniert   man   also   zwei   oder,   der 
Symmetrie   halber,    vier  Magnetstabe   von  geeigneter 
Größe  und  Lage,    so   wird  man   die  Wirkung  durch 
das  Hauptglied  allein  ausdrucken  dürfen.    Demgemäß 
besteht  nach  F.  Kohlrausch 2  das   „kompensierte 
Magnetometer",  das  allerdmgs  nur  zur  Bestimmung 
■von  IT  (nicht  zu  der  von  M)  brauchbar  ist,  aus  einem 
gewöhnlichen  Magnetometer   mit   kurzer  Nadel   und 
einem  daran  zu  befestigenden  Holzrahmen  mit  4  Mag- 
neten, von  denen  die  beiden  kleineren,  von  den  dop- 
pelten   Dimensionen    der    Nadel, 
ostlich  und   westlich,   die   beiden 
anderen,  in  allen  Dimensionen  um 
die  Hälfte  größeren,  nördlich  und 
südlich    zu  liegen  kommen,    und 
zwar  derart,  daß  die  Entfernungen 
^  der  Mitten  der  größeren  Stäbe 
von  der  Nadelmitte  das  1,204  fache 
der  betreffenden  Größe  r  für  die 
kleineren  Stabe  ausmacht,  und  daß 
die,  Pole   der  kleineren  Magnete 
entgegengesetzt  gerichtet  sind  wie 
die  der  größeren.  Beobachtet  man 
in  den  beiden  Lagen,  welche  man 
erhalt,  wenn  man  den  Rahmen  in 
seiner  Ebene  um  180°  dreht  und 
nimmt    man    aus    beiden    Ablen- 
kungen das  Mittel,  so  erhält  man 
einen  von   den  Asymmetnen   der 
Lage  unabhängigen  Wert;  um  auch 

F.  Kohlbausch    Gott  Nachr.  1871,  S   50, 
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Figur  38 


Figur  39. 


1  C.  Chistoni,  vgl  Beibl.  1894    S  465.  —  2 
Pogg.  Ann-   142.   S   S47.  —  Vgl.  auch  die  Figur  -weiter  unten. 
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eine  etwaige  Asymmetrie  der  Magnetsttibo  zu  elimmieren,  kehrt  man  sie,  jeden 
für  sich,  um  und  beobachtet  wieder.  Außer  der  so  ermittelten  Ablenkung  cp 
muß  man  nnn  noch  die  Schwingungsdauer  t  des  Rahmens  mit  den  Magneten 
in  ihrer  obigen  Lage,  die  Schwingungsdauer  r  desselben  Rahmens,  nachdem 
die  kleineren  Magnete  umgedreht  worden  sind,  das  Torsionsvcrhaltnis  &■  im  letz- 
teren Falle  und  das  Trägheitsmoment  K  bestimmen  und  hat  dann 


(U) 


H 


,  iL  !/■  JL 

tx  }(   tggr; 


r-~x^       r^{\  ~  2?'»  +  T-' 


Über  die  Genauigkeit  des  m  Rede  stehenden  Apparates  gehen  die  Ansichten 
einigermaßen  auseinander;  doch  sind  die  Einwände,  die  z.  B.  Hellmann ^  erhoben 
hat,  von  Strouhal^  m  bindender  Weise  zurückgewiesen  worden. 

Eine  andere  Art  der  Kompensation  hat  Tüpler"  vorgeschlagen;  sie  besteht  m 
der  schon  im  vorigen  Artikel  genannten  kreuzförmigen  Verbindung  zweier 
Magnetstabe  (Figur  37  u  88).  Der  Winkel  2ä,  welchen  die  beiden  Stabe  mit- 
einander bdden  müssen,  damit  in  der  Richtung  der  Mittellinie  dieses  Winkels 
Kompensation  des  zweiten  Gliedes  der  Fernwirkung  eintrete,  beträgt  m  der  der 
ersten  Hauptlage  entsprechenden  Lage  78"  27'  48",  m  der  zweiten  126"  52'  12"", 
m  jener  Lage  müssen  gleichnamige,  in  dieser  ungleichnamige  Pole  der  Nadel 
zugekehrt  sein.  Im  übrigen  sei  auf  Figur  97  mid  88  verwiesen  und  nur  noch 
bemerkt,  daß  die  Anwendung  derartiger  Kreuzmagnete  auch  noch  den  weiteren 
Vorted  gewährt,  daß  der  Magnetismus  der  Lage  ohne   Einfluß  bleibt. 

Magnetometer  mit  konstanten  Ablenkungswinkeln.  Statt  bei  der 
GAUSSschen  Methode  die  Ablenkungswinkel  zu  bestimmen,  welche  bei  willkürlich 
gewählten  Entfernungen  des  ablenkenden  Magneten  stattfinden,  kann  man  dem 
Vorschlage  von  Edelmann^  und  zwar  unter  Umstanden  mit  Vorteil,  die  Aufgabe 
umkehren  und  diejenigen  beiden  Entfernungen  messen,  durch  welche  zwei  will- 
kürliche aber  ein  für  allemal  fest  gewählte  Ablenkungswinkel  erzeugt  werden: 
die  Winkelmessung,  also  ev.  die  Skalenablesung,  fallt  dann  ganz  fort,  man 
braucht  eben  nur  zu  konstatieren,  daß  die  Ablenkungen  die  beiden  gewählten 
Werte  haben.  Zu  diesem  Zwecke  enthalt  das  Instrument  (Figur  ;i9)  außer  dem 
sich  mitdrehenden  Spiegel  noch  drei  feste,  nur  auf  der  unteren  Hälfte  belegte, 
welche  die  beiden  gewählten  Winkel  miteinander  einschließen  und  in  leicht 
ersichtlicher  Weise  erkennen  lassen,  wann  der  drehbare  Spiegel  mit  einem  von 
ihnen  parallel  ist. 

Störungsfreie  Magnetometer.  H.  du  Bors "  hat  gezeigt,  wie  man  Magneto- 
meter einnchten  muß,  um  in  Räumen,  wo  unvemieidhchc  magnetische  Störungen 
vorhanden  sind,  noch  leidlich  genaue  Werte  zu  erhalten.  Am  besten  eignet  sich 
hierfür  ein  über  dem  Versuchsmagneten  und  senkrecht  zu  ihm  hängendes  asta- 
tisches Paar;  da  die  beiden  Teile  desselben  nie  genau  gleich  sein  werden,  muß 
man  den  etwas  stärkeren  mit  einem  STEFANschen  Schutzring  umgeben  und  das 
Ganze  an  eine  Stelle  bnngen,  wo  die  störende  Ruckwirkung  des  Versuchs- 
magneten sich  am  wenigsten  geltend  macht;  diese  Stellen  werden  von  du  Bois 
für  Stab-,  kugel-  und  ovoidförmige  Versuchskörper  bestimmt. 

Ein  wirklich  ausgeführtes  Instrument,  das  als  störungsfrei  unter  bestimmten 
Umständen  zu  bezeichnen  ist,  ist  von  Kohlrausch  imd  Holborn "  ausgearbeitet 
worden.  Auf  die  detaillierte  Beschreibung  des  Instrumentes  kann  hier  nicht  ein- 
gegangen werden;  es  sei  nur  die  Hauptsache  erwähnt:  das  astatische  Nadelpaar, 
dessen  gegenseitiger  Abstand   so   gewählt  ist,    daß    der  Zweck  in    der  möglichst 

1  Gr  Hellmann,  Rep.  d.  Phvs  16.  S.  l8o  i88o  —  2  V.  Strouhal,  Rep.  d.  Phya  17. 
S.  345  i88i  —  3  A  TöPLER,  Berl  Ber  1883.  S.  935.  —  ♦  Th.  Edelmann,  Neuere  Appa- 
rate usw.  Stuttgart  1882,  Bd.  1  S  8.  —  fi  H  DU  Bois,  Drude  Ann.  9.  938  1902  —  6  F  Kohl- 
RAUSCH  und  L.  HoLBOBN,  Drude  Ann.  10.  287.  1903.  —  13.  1054.  1904  —  H.  du  BoiSj 
Drude  Ann  11.  609.  1903.  —  Vgl  auch  die  Arbeit  von  F.  HENNING,  Drude  Ann  16.  815.  1904- 
WiNKELMANN,  Physik.   2.  Aufl.   V.  6 
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vollkommenen  Weise  erreicht  ist;  hierzu  ist  nötig,  daß  der  Abstand  etwa  5/4 
derjenigen  Entfernung  betrage,  aus  der  die  zu  messenden  Wirkungen  stammen. 
Freüich  ist  das  ein  unbequemer  Abstand,  der  auch  andere  Übelstande  mit  sich 
bringt,  und  es  hat  daher  H.  du  Bois  die  Meinung  ausgesprochen,  daß  sich  das 
Instrument  an  noch  ungünstigeren  Stellen  wie  die  Reichsanstalt  doch  nicht  ge- 
nügend bewähren  würde.  Andererseits  haben  Kohlrausch  und  Holborn  weiter 
an  der  Verbesserung  des  Apparates  gearbeitet  und  so  ein  tragbares  störungs- 
freies MagTietoraeter  erhalten;    es  muß  aber  an  diesem  Hinweise  genügen. 

B)  Bifilarmethoden. 

Bifilar-Magnetometer  von  GAUbS.  Statt  an  einem  Faden  kann  man  schwere 
Körper  überhaupt  und  insbesondere  Magnete  auch  an  zwei  parallelen  Faden  auf- 
hängen^; es  wirken  dann  von  mechanischen  Kräften  die  Schwere,  da  der  Körper 
bei  jeder  Drehung  gehoben  oder  gesenkt  wird,  und  außerdem  die  Torsions-  und 
Biegungselasüzitat  der  Drähte;  da  letztere  meist  klein  gegen  die  erste  sind,  wird 
sich  ein  unmagnetischer  Körper  mit  seiner  Längsrichtung  nahe  in  die  Ebene  der 
Aufbangefäden  einstellen.  Ist  der  Körper  dagegen  ein  Magnetstab,  und  weicht 
die  Ebene  der  Fäden  vom  magnetischen  Meridian  ab,  so  wird  die  Gleich- 
gewichtslage von  der  naturlichen  abweichen,  und  dasselbe  wird  emtreten,  wenn 
außer  dem  Erdmagnetismus  noch  ein  fester  Magnet  auf  den  aufgehängten  ein- 
wirkt Am  einfachsten  ist  es  natürlich,  die  Aufhangungsebene  magnetisch  ost- 
westlich  zu  richten,  es  ist  dann,  wenn  die  Ablenkung  et  erfolgt  und  D  die  mecha- 
nische Direktionskraft  ist,  Mlf  cos  oi  =  Dainoc.,  also 

(15)  MJI=D  tangoc     . 

Auch  hier  muß"  man  die  Beobachtung  von  oc  wiederholen,  nachdem  man 
den  Stab  m  umgekehrter  Lage  in  das  Schiffchen  der  Bifilar -Aufhängung  gelegt 
hat,  und  aus  beiden  Werten  das  Mittel  nehmen.  Diese  Methode  entspricht  der 
Torsionsmethode  bei  der  unifilaren  Aufhängung  (S.  79);  wie  dort  könnte  man 
auch  hier  statt  dessen  die  Schwingungs- Methode  zur  Ermittelung  von  MJI  an- 
wenden, wobei  man  dann  naturlich  die  Aufhängungsebene  in  den  magnetischen 
Meridian  bringen  müßte;  wahrend  aber  bei  der  unifilaren  Aufhängung  die 
Schwingungsmethode  weitaus  die  gebräuchlichste  ist,  findet  sie  bei  der  bifilaren 
kaum  Anwendung,  vermutlich  weil  D  einen  größeren  Emfluß  auf  die  Schwmgungs- 
■j  dauer  hat,   als  MjET,  die  Bestimmung  des  letzteren  also  nicht  sonderlich  genau 

-(    i[  anflfallen  wird.  —  Die  Größe  I>  setzt   sich   nach   der   exakten  Berechnung  von 

F.  Kohlrausch 3  aus  den  drei  der  Schwere,  Biegungs-  und  Torsionselastizitat 
entsprechenden  Gliedern  zusammen,  von  denen  jedoch  das  zweite  mit  dem  ersten 
vereinigt  werden  kann,  da  es  dieselbe  Wirkung  hat,  als  ob  die  mittlere  Lange 
der  Aufhängefaden  /um  den  Betrag  Q^y27cE]pi  verringert  würde,  wo  q  der 
Radius,  E  der  Elastizitätsmodul  der  Fäden  und  m  die  von  den  Fäden  getragene 
Masse,  einschließlich  der  halben  Masse  der  Faden  selbst,  bedeutet.  Ist  noch 
6  der  oben  und  nnten  gleich  angenommene  Abstand  der  beiden  Fäden  und  ^ 
die  Schwere,  so  ist 

(15  a)  D=gm     .  . v  + -y-  , 

Von  den  hierin  vorkommenden  Größen  sind  einige  leicht  genau  meßbar, 
bei  anderen  genügt  es,  da  sie  nur  die  Rolle  von  Korrektionsgrößen  spielen,  un- 
gefähre Werte  zu  benutzen.     Von  entscheidender  Wichtigkeit  ist  nur  die  Messung 

1  Die  bifilaie  Aufhängimg  ist  zu  'wissenscliaftliclien  Z-wecken  überhaupt  zuerst  von  Snow 
Hakbls  (Rep.  Brit  Ass.  1832  S.  563),  zu  magnetischea  Messnngen  von  G-AUSS  (Res  d.  magn 
Ver.  1837.  S.  i)  benutzt  Tyord,en    —  2  F.  Kohlrausch,  Wied.  Ann.  17.  S  737.    1882 
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von  e,  welche,  zumal  da  der  Abstand  der  Fäden  meist  klein  genommen  wird, 
mit  unvermeidlichen  Fehlem  behaftet  zu  sein  acheint  Dieser  Umstand  hat  viele 
Physiker  abgehalten,  die  bifilare  Methode  zu  benutzen  oder  zu  empfehlen;  in- 
dessen hat  F.  Kohlrausch  gezeigt,  daß,  besonders  wenn  man  r  so  groß  wählt, 
wie  die  Umstände  es  zulassen,  jenes  Bedenken  unbegründet  ist,  und  seitdem, 
sowie  durch  die  Bemühungen  von  Wild  (s.  w.  u.)  u.  a.,  ist  die  bifilare  Aufhangunp; 
wieder  in  verdiente  Aufnahme  gekommen. 

Die  Bestimmung  von  M/II,  welche  noch  übrig  bleibt,  kann  ganz  auf  die 
frühere  Weise  geschehen;  benutzt  man  dabei  eine  kurze  Magnetnadel,  stellt  den 
vorhin  bifilar  aufgehängten  Magneten  m  großer  Entfernung  in  einer  Hauptlage, 
z.  B.  der  zweiten,  auf  und  nennt  L  den  Polabstand  im  Magneten,  wofür  es  wieder 
genügt,  ''/y  seiner  Lange  zu  setzen,  /  die  entsprechende  Größe  für  die  NadeP, 
so  kann  man  sich  mit  der  Ablenkung  (p  aus  einer  einzigen  Entfernung  r  begnügen 
und  erhält  (vgl.  Formeln  3  und  4) 


(16) 


#={!  +  *) 


1    - 


3   Z 


,-  + 


3  r^''^''^'^ 

2   ;-2 


wo  man  das  Glied  mit  /  häufig  wird  vernachlässigen  können.  Hat  man  eine 
genügend  große  Entfernung  r  nicht  zur  Verfügung,  so  muß  man  für  jeden  Stab, 
dessen  M  ermittelt  werden  soll,  aus  zwei  Entfernungen  beobachten,  braucht 
dagegen,  wenn  es  sich  um  die  Bestimmung  von  If  handelt  und  stets  derselbe 
Stab  benutzt  wird,  nur  em  für  allemal  nach  Gleichung  (7)  die  Korrektion  zu 
bestimmen.  Die  Multiplikation  der  Gleichungen  (15)  und  (16)  oder  der  an  die 
Stelle  der  letzteren  tretenden  liefert  schließlich  M,  ihre  Division  JT. 

In  Figur  40  ist  der  Hauptteil  des  Kohlrausch  schon 
Magnetometers  2 ,  nämlich  der  Magnet  mit  Suspension 
und  mechanischem  Dampfer  dargestellt. 

Gleichzeitige  Ausführung  beider  Messungen. 
Die  skizzierte  Methode  leidet  an  dem  Übelstande,  daß 
die  beiden  Messungen,  deren  Kombination  das  Resultat 
liefert,  nacheinander  ausgeführt  werden,  daß  m  der 
Zwischenzeit  M  und  JT  sich  ändern  (die  Verschieden- 
heit der  Lage  ist  bei  der  bifilaren  Methode  wenigstens 
großenteils  vermieden)  und  daß  die  betreffenden  Kor- 
rektionen nur  mühsam  ermittelt  werden  können.  Dies 
ändert  sich  mit  einem  Schlage,  wenn  man  beide  Mes- 
sungen gleichzeitig  ausfuhrt,  d.  h.  den  Magneten,  wah- 
rend er  bifilar  schwingt,  auf  die  Nadel  eines  nördlich 
oder  sudlich  aufgestellten  Magnetometers  ablenkend 
wirken  laßt  Freilich  kommt  dann  sowohl  für  die  Ein- 
stellung des  Magneten,  als  auch  für  die  der  Nadel 
noch  eine  weitere,  wenn  auch  meist  kleine  Kraft  in 
Betracht,  namlich  für  den  Stab  die  Einwirkung  der 
Nadel  und  für  die  Nadel  die  wegen  der  abgelenkten 
Stellung  des  Stabes  gegen  früher  veränderte  Einwirkung 
desselben.  Nach  den  Formeln  des  vorigen  Artikels 
kann  man  aber  diese  Ausdrücke  leicht  bilden,  wobei 
man  die  Schragstellung  der  Nadel  in  ihrem  Einfluß  auf 

die  Rückwirkung  auf  den  Magneten   meist   wird   vernachlässigen  dürfen.     Es  ge- 
nüge, das  Endergebnis  anzuführen.    Bedeutet  x  den  fiuf  irgend  eine  Weise  ohne 

1  Besteht  die  Nadel  ia  emem  kreiflfönnigen  Spiegel,   so  ist  l  etwa  '/s  dea  Durchmessers. 
—  2  F.  Kohlrausch,  Wied.  Ann.  17.  S  765.  1882. 
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besondere   Genauigkeit  zu  bestimmenden  Magnetismus   der   Cage   im   Verhältnis 

zum  Erdmagnetismus,  so  wird: 

,,,       ZPtanga 
(17)  MH=  -  ^  -  A  -     , 

1  +  24 


(ly) 


M  _  (1-f  <^)/»tangy  

jl  —  -^  ^.2  +  g-  -^1  (cosa  —  2  sin«  tang9Pj 


woraus   sich   dann   sofort   die  Formeln   für  M  und  H  selbst   ergeben;    diejenige^ 
für  H  nimmt  nach  einiger  Vereinfachung  die  Form  an : 

(19)    m^-     ^      _(i_A^4.!^_^_2^J-^^(l-2tang«tangr;,)     . 

Bifilar- Methode  von  Wild^.  In  anderer  Weise  hat  Wild,  nachdem  er 
ebenfalls  eine  vervollständigte  Theorie  der  Bifilarsuspension  gegeben  hatte,  diese 
Aufhängungsweise  experimentell  verwertet,  wobei  sich  allerdings,  da  mehrere  ver- 
schiedene Magnetstäbe  benutzt  werden,  nur  der  Wert  von  H  ergibt;  das  Eigen- 
tümliche der  Methode  hegt  darin,  daß  sie  nur  eines  einzigen  Apparates  statt  der 
zwei  bei  Gauss  und  Kohlrausch  (Bifilar-  und  Unifilar-Magnetometer)  bedarf; 
vergleichbar  ist  sie  der  oben  erwähnten  Torsionsmethode.  Von  den  beiden 
et^va^  verschiedenen,  1880  resp.  1886  von  Wild  beschriebenen  Verfahrungsarten 
sei  hier  die  letztere  als  die  vermutlich  auch  vom  Verfasser  vorgezogene  gewählt. 
Durch  Vergleichung  der  Lagen,  welche  die  Bifilarebene  annimmt,  wenn  einmal 
ein  Magnet,  das  andere  Mal  ein  unmagnetischer  Stab  eingelegt  wird,  findet  man 
die  Mendiannchtung  und  kann  nun  die  Bifilarebene  in  diese  bnngen.  Man  stellt 
nun  durch  Drehung  um  90°  (mit  Hilfe  eines  Torsionskreises)  das  oberste  Stuck 
der  Bifilarebene  senkrecht  gegen  den  Meridian,  wobei  ihr  unterstes  Stuck  samt 
dem  Magneten  wegen  der  Richtkraft  des  letzteren  davon  abweichen  wird;  man 
dreht  endlich  oben  noch  weiter  um  einen  Winkel  cc^ ,  bis  der  Magnet  selbst 
fjjerade  senkrecht  zum  Meridian  steht  Führt  man  diese  Bestimmung  bei  zwei  gleich 
schweren  Stäben  von  verschiedenen  magnetischen  Momenten  M-^  und  M^  aus, 
so    erhalt  man  bei  der  früheren  Bedeutung  von  D  die  Gleichungen 

il^jy=  Z>sinai   ,  MiH  =  Dsina^ 

Nun  nehme  man  einen  dntten  Stab  von  wenigstens  annähernd  gleichem 
Gewicht,  so  daß  die  Direktionskraft  Z/  nicht  erheblich  von  D  abweicht,  und 
ermittele  die  drei  Winkel  «g ,  ot^ ,  a^  ,  von  denen  a^  genau  den  obigen  Winkeln 
<x^  und  «2  entspricht,  1X4  und  «g  dagegen  für  den  Fall  gelten,  wenn  die  beiden 
ersten  Magnetstäbe  auf  eine  im  magnetischen  Meridian  liegende  Schiene  der 
Länge  nach,  der  eine  nördlich,  der  andere  südlich  vom  Magnetometer,  in  beider- 
seits gleicher  Entfernung  1  aufgelegt  werden,  und  zwar  a^,  wenn  ihre  Nordpole, 
Aß,  wenn  ihre  Südpole  nach  Norden  zeigen.  Es  gelten  dann,  wenn  M^  der 
Magnetismus  des  dritten,  bei  diesem  Versuche  hangenden  Stabes  ist,  die  drei 
Gleichungen 

M^If  =  Zy  Bin  oCq     , 

M^If-^  2M^ ^y^AJ^  =  D> sinö(4     ,  M^H--  2M^ ^^'  \^^- =.  JJ sma^      . 

Subtrahiert  man  die  beiden  letzten  Gleichungen  voneinander  und  dividiert 
man   dann  die  vorhergehende  hinein,  so  erhält  man  das  Verhältnis  von  H  und 

1  H.  Wild,  Bull,  Acad  St.  Pötersbonrg  1880.  S.  174,  Rep.  f.  Meteor,  Bd.  8,  Möm  Acad. 
St.  PötersboTirg.  Bd.  34    1886 
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(Jij -j- J^) ;  addiert  man  andererseits  die  beiden  ersten  Gleichungen,  so  erhält 
mau  das  Produkt  derselben  beiden  Größen;  durch  Multiplikation  findet  man  also 
schheßlich: 

/90)  m  =  —  ainftH(3inai  +  g^na_,) 

f^  sina^  —  sin^ß 

Hierzu  kommen  nun  noch  Korrektionen  wef>en  des  Magnetismus  der  Lage, 
wegen  der  Temperatur,  wegen  der  Verteilung  des  Magnetismus  m  den  Stäben  usw., 
auf  die  hier  nicht  näher  eingegangen  werden  kann. 


C)  Galvanische  Methoden. 

Galvanische  Methode  für  Jf.  Handelt  es  sich  lediglich  um  die  Bestimmung 
von  ZT  (nicht  vonM),  so  kann  man  das  GAUSSsche  Magnetometer  auch  durch  ein 
Galvanometer  ersetzen,  wobei  dann  genau  die  umgekehrten  Formeln  Anwendung 
finden,  wie  bei  der  Strommessung.  Derartige  Vorschläge  haben  TanakadatjJ  ^  u.  a. 
gemacht     Insbesondere  \  erdient  die  Methode  R.  A.  Lehkeldts'-^  Erwähnung. 

Da  man  nämlich  gegenwartig  die  Stromstärke  mit  Widerstandskasten  und 
Normalelement  sehr  genau  bestimmen  kann,  kann  man  i^"  ermitteln,  indem  man 
einfach  einen  Strom  durch  ein  Galvanometer  schickt;  am  besten  wendet  man 
dabei  die  Torsions-  bzw.  Sinusmethode  an.  Es  wird  dann,  wenn  u  der  Ablenkungs- 
winkel aus  dem  Meridian  und  c  die  Galvanometerkonstante  ist: 


//= 


sxnu 
et 


woran  noch  die  Korrektionen  anzubringen  sind.  Beobachtet  man  in  zwei  Lagen 
des  Galvanometers,  die  auf  beiden  Seiten  des  Mendians  und  senkrecht  zu- 
einander sind,  und  nennt  man  das  Torsionsverhältnis  t,  den  Torsionswinkel  der 
Aufhangung  q),  so  erhält  man  schließlich: 

hienn  ist  das  erste  Glied  das  Haupt- 
glied, die  beiden  anderen  sind  die  Kor- 
rektionsgheder.  Als  Schema  der  Aus- 
führung des  Verfahrens  diene  die  Figur  41; 
m  ihr  bedeuten:  B  die  Akkumulatoren- 
batterie, N  das  Normalelement,  G  das 
Galvanometer,  JT  ein  Hilfsgalvanometer 
zur  Bestimmung  der  elektromotonschen 
Kraft,  J^ein  vierteiliger  Schlüssel,  ?^ein 
vanabler  Widerstand,  ^  eine  Potentio- 
meter-Drahtbrücke (vgl.  4,  199). 

Methode  filr  jf.  Umgekehrt  kann 
man,  wie  Simon  und  Madelung  "^  gezeigt 
haben,  mittels  des  Amperemeters  auch 
M  mit  Vorteil  messen.  Es  gilt  nämlich  der  folgende  Satz  (vgl.  Art  Elektro- 
magnetismus): Em  kurzer  Stabmagnet  vom  Momente  J/"  läßt  sich  in  seiner  mag- 
netischen Wirkung  auf  einen  Punkt  F,  der  in  der  Verlängerung  der  Stabachse 
vom  Stabmittelpunkt  um  u  absteht,  ersetzen  durch  einen  Kreisstrom  vom  Radius  J?, 
mit  der  Achse  in  der  Stabachse,  xm  Abstände  a  von  jP  und  von  der  Strom- 
stärke i:    , 
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Figur  4 1 . 


1  TANAKADATii,  Phü.  Soc.  Glasgow  1 889    —  2  R.  A.  LehkbXdt,  Phil.  Mag.  (5)  33  S   78. 
1892   —  3  H  Th  SnnoN  und  E  Madilung,  Phys  Z.    1904.  410 
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[X  Polabatand).  Besonders  einfach  wird  diese  Beziehung,  wenn  man  u  und  R 
gleich  groß  wählt.  Man  kann  sie  dann  benutzen,  um  mit  Hilfe  des  Ampere- 
raeters  magnetische  Momente  nach  folgendem  Prinzip  zu  messen:  In  die  Nadel- 
ebene eines  m  erster  Hauptlage  benutzten  Magnetometers  legt  man  einen  Strom- 
kreis vom  Radius  R  (Kompensationskreis),  stellt  den  Magneten  in  erster  Hauptlage 
in  der  Entfernung  R  von  der  Nadel  auf  und  kompensiert  den  Ausschlag  durch 
einen  Strom  i ;    dann  hat  man 

Die  Methode  ist  bequem  und  vom  Erdmagnetismus  sowie  von  Störungen  bei 
geeigneter  Anordnung  nur  sehr  wenig  abhängig;  eventuell  kann  man  leicht  eine 
Stromastasierung  anbringen. 

Bifilargalvanische  Methode.  Von  besonderer  Bedeutung  ist  die  Er- 
setzung des  Bifilarmagnetometers  durch  das  Bifilargalvanometer  geworden, 
d.  h.  des  Stabes  durch  eine  bifilarhangende  Spule,  deren  Ebene  sich  bei  ent- 
sprechender Lage  der  Bifilar-Ebene  nordsüdlich  einstellt,  aus  dieser  Lage  jedoch 
abgelenkt  wird,  sobald  ein  Strom  hindurch  geschickt  wird.  Dieser  Gedanke  rührt 
von  W.  Weber  her,  er  ist  dann  mehrfach  (z.  B.  m  Breslau  durch  KmcHHOiiT)  ver- 
wirklicht ^  und  von  F.  Kohlrausch  ausfuhrlich  beschrieben  worden.  Der  Vorteil 
gegenüber  der  bifilarmagnetischen  Methode  besteht  im  wesentlichen  dann,  daß  man 
die  Verteilung  der  elektrischen  Ströme  m  der  Spule  und  damit  ihre  magnetische 
Wirkung  (s.  Art.  Elektromagnetismus)  kennt  und  somit  nicht  notig  hat,  aus  zwei 
verschiedenen  Entfernungen  zu  beobachten. 

Neuere  Form  der  Methode.  Merkwürdigerweise  ist  von  den  beiden  Arten, 
auf  welche  die  Methode  nutzbar  gemacht  worden  ist,  nicht  die  altere,  sondern 
die  weit  später  erst  von  F.  Kohlrausch  ^  angegebene  diejenige,  welche  der  bifilar- 
magnetischen Methode  desselben  Physikers  genau  entspricht,  bei  welcher  also 
gleichzeitig  die  Ablenkung  der  Dralitspule  und  die  durch  sie  erzeugte  Ablenkung 
einer  Magnetometer- Nadel  gemessen  wird.  Ihr  großer  Vorzug,  gegenüber 
der  alteren  Art,  die  Methode  zu  verwenden,  beruht  darauf,  daß  eine  schwer  zu 
messende  Größe,  nämlich  die  Windungsfläche  der  Drahtspule  (Summe  aller  von 
den  einzelnen  Windungen  eingeschlossenen  Flächen)  aus  dem  Resultate  heraus- 
fallt Für  den  Ablenkungswinkel  a  gilt  nämlich  wieder  die  Formel  (17),  nur 
daß  hier  das  Korrektionsglied  im  Nenner  wegfällt  und  M  das  magnetische  Moment 
der  stromdurchfiossenen  Spule,  d.  h.  das  Produkt  aus  Windungsflache  /und  Strom- 
stärke t  bedeutet;  hier  kommt  also  das  Produkt  von  ft  und  ^vor;  andererseits 
liefert  die  Ablenkung  9?  der  Magnetnadel  wiederum  das  Verhältnis  dieser  beiden 
Größen;  der  Endwert  von  H  enthalt  also  /  (und  ebenso  t)  gar  nicht.  Die 
genauere  Berechnung  liefert  bei  Rücksicht  auf  die  Schrägstellung  der  beiden 
drehbaren  Körper  und  auf  die  für  die  Femwirkung  einer  Drahtspule  geltenden 
Gesetze  die  folgeudeh  Formeln,  in  denen  r  die  Entfernung  der  Mittelpunkte  von 
Drahtspule  und  Nadel,  q  den  mitüeren  Radius  der  Drahtspule,  A  die  wirkliche 
Lange  der  Nadel  und  «  ihren  Magnetismus  im  Verhältnis  zum  Erdmagnetismus 
bedeutet: 

1  Das  Bifilar- Galvanometer  im  allgemeinen  stammt  ans  dem  Jahre  1846  (W  Wbbeb, 
Sachs.  Bei.  186.  S  2411);  die  Breslauer  Apparate  von  G  KjRCHHOFF  sind  etwa  1850  konstnuert. 
—  2  F.  K.0HLRA0SCH,  Wied.  Ann    17.  S.  737.  1882. 
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H         cosa  —  2  sina  tangc/)    /h    ,    1_  ö; 
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(der  zweite  der  drei  Faktoren  ist  die  Spulenkonstante,  vj^l.  Art.  Strommessung),  und 
endlich  mit  erlaubten  Vemachlasaigungen 


(21)  m- 


D 

Zur  Ausfuhrung  der  Versuche  ist  noch 
folgendes  zu  bemerken.  Die  Spule  muß  meh- 
rere hundert  Windungen  erhalten  und,  um 
trotzdem  nicht  zu  schwer  zu  sein,  aus  feinem 
besponnenem  Drahte  bestehen;  mit  den  Faden 
wird  sie  am  besten  durch  einen  Querstab  ver- 
bunden, an  dessen  Enden  die  beiden  Fäden 
münden,  so  daß  man  mit  HiHe  einer  an  dem 
Querstabe  angebrachten  Teilung  zugleich  die 
—  möglichst  groß  zu  wählende  —  Entfernung 
der  beiden  Fäden  voneinander  messen  kann  (am 
besten  mit  mikroskopischer  Ablesung)  (Figur  42). 
Die  Bifilarebene  ist  in  diesem  Falle  ostwesüicli 
zu  nchten,  so  daß  die  Spulenebene  nordsudlich 
wird.  Die  Faden  sind  feine  Metalldrähte,  sie 
dienen  zugleich  als  Zuleitungsdrahte  für  den 
Strom,  den  man  so  wählt,  daß  ein  passender 
Ausschlag  resultiert,  und  den  man  mit  Hilfe 
eines  Kommutators  zum  Zwecke  der  Mittelwerts- 
bildung  in  beiden  Richtungen  (jedoch  stets  nur 
auf  kurze  Zeit)  durch  die  Spule  schicken  kann. 
Das  Magnetometer  wird  in  eine  der  beiden 
Gauss  sehen  Hauptlagen  gebracht;  bequemer  ist 
die  zweite  Hauptlage  (nordsüdlich),  auf  welche 
sich  auch  die  obigen  Formeln  beziehen.  Beide 
Apparate  tragen  drehbare  Spiegel,  denen  man 
Femrohre  und  Skalen  oder,  was  noch  besser 
ist,  eine  gemeinsame  Skale  östlich  oder  west- 
lich (wobei  man  sich  nach  der  Orientierung 
der  Spiegel  zu  richten  hat)  gegenüberstellt,  so 
daß  die  Skalenabstande  A  und  A'  von  den 
beiden  Spiegeln  nahezu  gleich  sind.  Wählt  man 
daim  noch  den  Abstand  r  der  beiden  Apparate 
so,  daß  auch  ihre  Ausschläge  nahezu  gleich 
groß  werden,  so  kann  man  sich  die  Ausrech- 
nung wesentlich  vereinfachen,  indem  man  den 
trigonometnschen  Faktor  von  H'^  durch 


.(1   -  lf^_:H_AL+i'_2''V^-^"-^(l_2tangatang«^) 
^)V^  Sr'-ä^  ()4^i^r'-2       Wtang<p^  ^  ^^' 


(22)  !L±{^^^-^ 

^     ^  n'  AV       ^  AV 


Figur  42. 


ersetzt,  wo  n  und  «'  die  Skalenablenkungen  smd.  Was  endlich  die  Größe  D, 
die  statische  Direküonskraft  der  Spule  nebst  Zubehör  betrifft,  so  pflegte  man 
diese   früher    aus   Schwingungazeit    und  Trägheitsmoment   abzuleiten;    die   Wahl 
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eines  großen  Abstandes  zwischen  den  beiden  Aufhangefaden  ermoghcht  es  jetzt, 
diese  En1:fernung  genau  genug  zu  messen,  am  D  ans  der  Formel  (15a)  direkt 
berechnen  zu  können. 

Ältere  Form  der  Methode.  Bei  der  alteren  Methode,  die  ebenfalls 
F.  Kohlrausch  1  ausführlich  beschrieben  hat,  verwendet  man  neben  dem  Bifilar- 
Galvanometer  eine  nördlich  oder  südlich  aufgestellte  Tangentenbussole  und  schickt 
durch  beide  einen  und  denselben  Strom  ? .  Hat  die  Tangentenbussole  den  mitt- 
leren Radius  a  und  die  Windungszahl  n ,  sowie  das  Torsionsverhaltnis  j^ ,  so 
lautet  die  Endformel 

^"■^  /  «(l+^)tang93 

Für  rohe  Messungen  genügt  es,  die  Windungsfläche  der  Spule  aus  dem 
mittleren  Radius  zu  berechnen,  d.  h.  wenn  «'  die  Zahl  der  Windungen  ist, 
f=2jiQn'  zu  setzen,  wo  jedoch  derjenige  Mittelwert  ^  zu  nehmen  ist,  welcher 
den  Mittelwert  der  Kreisflache  lieferL  Für  genauere  Messungen  muß  man  ent- 
weder eine  wirkliche  Ausmessung  vornehmen,  oder,  da  dies  nur  vor  Fertigstellung 
oder  durch  Zerlegung  der  Spule  geschehen  kann,  das  galvanische  Verfahren  an- 
wenden, d.  h.  /  dadurch  bestimmen,  daß  man  die  Wirkung  der  fest  aufgestellten 
Spule  auf  eine  Magnetnadel  mit  derjenigen  eines  einfachen,  seiner  Flache  nach 
leicht  anszumesaenden  Stromkreises  vergleicht,  in  welcher  Hinsicht  namentlich  auf 
F.  Kohlrausch  und  A.  He^tdweiller  zu  verweisen  ist  2. 

Die  WEBERsche  Methode  hat  den  Übelstand,  daß  zwei  Beobachter  nötig 
sind,  um  wahrend  der  kurzen  Zeit,  wahrend  deren  man  den  Strom  durch  die 
Apparate  schicken  darf,  die  beiden  Ausschläge  zu  messen.  Eine  von  W.  Thomson 
vorgeschlagene,  von  Maxwell"  angeführte  Modifikation  des  Verfahrens  hat  den 
Zweck,  einen  einzigen  Beobachter  in  den  Stand  zu  setzen,  beide  Ablesungen  zu 
machen.  Man  hängt  nämlich  die  Nadel,  welche  als  Bussolennadel  dienen  soll, 
in  der  Mitte  der  Spule  auf  und  benutzt  diese  zugleich  als  Bussolenwindung,  so 
daß  bei  Stromdurchgang  die  Spule  bei  einem  Ablenkungswinkel  oc  nach  der 
einen  Seite,  die  Nadel  bei  einem  Ablenkungswinkel  99  nach  der  anderen  Seite 
zur  Ruhe  kommt  Man  erreicht  durch  diese  Anordnung  zugleich  den  Vorteil, 
daß  die  beiden  Ablenkungen  genau  an  derselben  Stelle  des  Raumes  stattfinden, 
etwaige  lokale  Verschiedenheiten  von  If  also  nicht  in  Betracht  kommen.  Die 
Formel  hat  hier  freilich,  wenn  G  die  Spulenkonstante  (4,  259  und  278)  ist,  die 
verwickeitere  Gestalt*: 

jy2=  i:'^sinacos(a-f  g?) 

sin(p\/co8  0(. -{■  X  Gcos{oc -\- q})] 
wo  G  der  obigen  Spulenkonstante  eutspncht,  hier  aber  sich  auf  den  Fall  bezieht, 
daß,  wie  bei  den  Galvanometern,  die  Nadel  in  ihrer  Mitte  (nicht  m  einer  äußeren 
Entfernung  r)   sich   befindet,    so   daß    die  bei   den   Galvanometern   angegebenen 
Arten,  G  zu  ermitteln,  auch  hier  anzuwenden  sind. 

Eine  Vergleichung  der  wichtigsten  der  bisher  betrachteten  Methoden  zur 
Bestimmung  von  /f,  nämlich  der  Gauss  sehen,  der  bifilarmagnetischen  und  der 
bifilargalvanischen,  haben  F.  und  W.  Kohlrausch  ^  auf  elektrochemischem  Wege 
durchgeführt.  Femer  hat  H.  Wild"  die  Grunde  diskutiert,  aus  denen  Unifilar- 
und  Bifilarinstrumente  verschiedene  Werte  von  -AT  ergeben.  Neuerdings  hat  sich 
übrigens    infolge    der  Möglichkeit,    Quarzfäden    zu   benutzen,    das  Verhältnis  zu-  \ 

gunsten  der  Unifilarinstrumente  verschoben  (s    auch  w.  u.). 

1  F.  KOHLRADSCH,  Gott.  Nachr  1869.  S  36;  Pogg  Ann  138  S.  i  —  2  Vgl  IV,  278, 
■wo  m  der  Anmerkimg  die  -wichtigste  Literatur  aufgeführt  ist.  —  3  W.  Thomson,  bei  J.  C  Max- 
well, El.  u.  Magn  2.  S  456  —  *  Vgl.  z  B.  Mascaät  und  Joubkrt,  Lehrb  der  El  und 
des  Magn.  2.  S  224,  Gleichung  (25)  und  (26),  aus  denen  man  nux  y  zu  ehmmieren  braucht.  — 
B  F.  -und  W.  Kohlrausch.  Wied.  Ann.  27  S  i.  1886  —  6  H  Wild,  BulL  Acad  St  P^tersb 
(S).  8   S.  239.  1898. 
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D)  Magnetische  Wagen. 

Wie  mau  behufs  Messung  elektnscher  Strome  außer  eigentlichen  Galvano- 
metern auch  Stromwagen  benutzt,  so  hat  man  auch  magnetische  Meßapparate 
konstruiert,  deren  Drehungsachse  nicht  wie  bei  den  eigentlichen  Magnetometerii 
vertikal,  sondern,  wie  bei  der  gewöhnhchen  Wage,  horizontal  liegt,  die  man  also 
magnetische  Wagen  nennen  kann.  Aber  erst  aus  der  neuesten  Zeit  hegen  zwei 
Apparate  dieser  Art  vor,  welche  den  an  feine  und  absolute  Meßinstrumente  zu 
stellenden  Anforderungen  genügen.  Die  eine,  zur  Messung  von  Stabraagnetismen 
bestimmte,  rührt  von  FIelmholtc'^  her  und  ist  in  der  urspnin glichen  Gestalt 
von  ihm  selbst,  in  einer  späteren  nebst  eingehenden  Untersuchungen  darüber 
von  Kopsel2  beschrieben  worden,  die  andere,  zur  Messung  von  H  dienende,  ist 
von  Topler  konstruiert  und  von  ihm  und  Frkybkrg  beschrieben  worden.  Von 
den  ebenfalls  als  magnetische  Wagen  bezeichneten  Instrumenten  zur  Auswertung 
von  Eisenkorpem  wird  weiter  unten  die  Rede  sein. 

Magnetische    Wage    von    Helmholtz.      Die    ursprungliche    Form    ist 
folgende.     An    einer    Wage    hangt    einerseits    horizontal    und    dem    Wagebalken 
parallel,    andererseits   vertikal    und    mit   seiner  Mitte    in   gleicher   Höhe,   je   ein 
Magnetstab;     ihre    magnetischen    Momente 
seien  M-^  und  M^ ,  der  Abstand  ihrer  Mittel- 
punkte, also  auch  derjenige  der  Schneiden, 
sei  /',   er  sei  einigermaßen  groß  gegen  die 
Polabstande  l^  und  L^  in  den  beiden  Stäben. 
Die  Wage  sei,  ev.  infolge  Auflegens  geeig- 
neter Gewichte,    im    Gleichgewicht.     Kehrt 
man  nun    einen   der  Magnete   um,    so    daß 
seine  Pole   ihre  Lagen  miteinander  vertau- 
schen,  so  wird  man   ein  Gewicht  auflegen 
müssen,  um  das  gestörte  Gleichgewicht  von 

neuem  herzustellen  (Figur  43).  Schließhch  kehrt  man,  lun  den  Einfluß  etwaiger  Asym- 
metrien zu  eliminieren,  auch  den  anderen  Stab  um,  bestimmt  das  jetzt  fortzu- 
nehmende Gewicht  und  nimmt  aus  den  beiden  nahezu  gleichen  Gewichten  das 
Mittel/.     Man  hat  alsdann,  wenn  g  die  Schwere  ist,  die  Formel: 


// 


Figur  43 


(25) 


1  gp  r^ 


Nennt  man  dieses  Produkt  /•(!,  2)  und  stellt  eine  entsprechende  Beobachtung 
mit  dem  ersten  und  einem  dritten,  sowie  mit  dem  zweiten  und  dem  dritten 
Stabe  an,  wodurch  man  die  Produkte  /*(!,  3)  und  /'(2,  3)  erhalt,  so  findet  man 


(26) 


M,= 


/ 


^(2,' 3)   " 


und  M^  und  M^  durch  analoge  Formeln.  Die  Wage  muß  eisenfrei,  ihre  Emp- 
findhchkeit  möglichst  groß  sein.  Immerhin  haften  der  Methode  zwei  Übelstände 
an,  nämlich  der  Umstand,  daß  man,  um  zu  einem  guten  Resultate  zu  gelangen, 
jedesmal  noch  die  beiden  Stäbe  miteinander  vertauschen  und  die  Messung  wieder- 
holen muß,  und  der  Umstand,  daß,  da  die  Wirkung  der  Magnete  aufeinander 
nur  aus  der  emzigen  Entfernung  r  gemessen  wird  (eine  andere  hat  man  nicht 
zur  Verfugung),  die  tmsicheren  Polabstände  in  die  Endfonneln  eingehen.  Von 
beiden  Übelständen  ist  die  modifizierte  Anordnung  frei.    Hier  wird  der  honzon- 


1  H  Y.  Hexmholtz,' Berl.  Ber.  1883.  S.  405  —  2  A.  Köpsel,  Wied.  Ann.  31.  S  250   1887 
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tale  Stab  überhaupt  nicht  an  die  Wage  gehängt,  sondern  außerhalb  ihres  Ge- 
häuses in  gleicher  Höhe  mit  dem  vertikalen  Mittelpunkt  des  Stabes  festgelegt, 
und  zwar,  ahnhch  wie  bei  den  GAUSSschen  Beobachtungen,  der  Reihe  nach 
rechts  und  mit  dem  Sudpol  voran,  links  und  mit  dem  Nordpol  voran,  rechts  und 
mit  dem  Nordpol  voran,  links  und  mit  dem  Sudpol  voran,  so  daß  der  Mittel- 
wert des  Zusatzgewichtes  p-^  von  etwaigen  Änderungen  des  Nullpunktes  der  Wage 
so  gut  wie  frei  ist  (Figur  44)  Dieselben  Beobachtungen  wie  aus  der  Entfernung  }\ 
werden  alsdann  aus  einer  anderen  Entfernung  /-g  angestellt,  wobei  man  ^g  erhalt. 
Schließlich  kann  man  noch  die  Messung  von  /^  wiederholen  und  aus  beiden 
^1 -Werten  das  Mittel  nehmen.     An  die  Stelle  von  (25)  tntt  dann  die  Formel: 

(^7)  M^M^-      5(^-i_^2) 

Die  Endformel  (26)  bleibt,  hiervon  abgesehen,  tmgeandert.  Noch  sei  be- 
bemerkt, daß  diese  modifizierte  Methode  es  mit  Hilfe  einer  Reitervomchtung 
gestattet,  während  der  ganzen  Versuchsreihe  das  Gehäuse  nicht  zu  öffnen. 
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n        H 
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n        IT 
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n       s 
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Figur  44. 


Figur  45 


Erdmagnetische  Wage  von  Töpler^  Eine  gewöhnhche  Wage,  deren 
drei  Schneiden  annähernd  in  eine  Ebene  fallen,  wird  auf  einen  Zapfen  gesetzt, 
daduich  um  eine  vertikale  Achse  drehbar  gemacht  und  durch  einen  Teilkreis  t 
dafür  gesorgt,  daß  diese  Drehungen  bis  auf  Minuten  abgelesen  werden  können. 
Der  schwingende  Teil  der  Wage  ist  kreuzförmig  und  besteht  aus  einem  leichten 
horizontalen  Messingbalken  b  und  einem  vertikalen  Magnetstab  m .  Dazu  kommen 
dann  noch  zwei  recht  leichte  Wagschalen  aus  Alnmmium,  eine  Arretierungsvor- 
nchtung,  ein  Ablesespiegel,  eine  Skale  s  und  ein  Ablesefemrohi  F  (Figur  45). 
Um  nun  das  Produkt  MH  zu  bestimmen,  orientiert  man  die  Schwingungsebene 
der  Wage  in  den  magnetischen  Mendian  und  aquilibnert  sie  durch  Belastung 
der  zu  leicht  erscheinenden  Schale;  alsdann  dreht  man  die  Wage  um  180°  imd 
äquilibriert  wieder  auf  derselben  Schale;  es  ist  dann 

yT/jy=-V(A-A)/^    . 

wo  j^^  und  A  die  beiden  Belastungen  und  /  der  Hebelarm  der  benutzten  Schale 
ist,  und  wo  hnks  noch  der  Faktor  1  +  /x  hinzugefügt  werden  muß,  wenn  der 
durch  die  Erde  in  dem  vertikal  stehenden  Magneten  induzierte  Magnetismus  be- 

1  A  TöPtEB,  Beil.  Ber.  1883.  S.  1029;  Wied  Ann.  21  S.  158.  1884  —  J.  FREYBerg, 
Wied.  Ann,   2B.   S   511     1885. 
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rücksichtigt  werden  soll;  will  man  auch  den  Temperatureinfluß  beachten,  so  muß 
man  einen  Vorversuch  machen,  durch  den  man  die  Gewichtsdifferenz  p^  — p^ 
bei  beträchtlich  verschiedenen  Temperaturen  vergleicht.  Den  zweiten  Teil  der 
Messung,  namlich  die  Ermittelung  von  AffH  muß  man  auf  dem  gewöhnlichen 
Wege  der  Ablenkungen  ausfuhren,  indem  man  den  Magnetstab  aus  der  Wage 
herausnimmt  und  in  einer  Hauptlage  einem  Magnetometcr  gegenüberstellt  Man 
kann  aber  nach  einem  Vorschlage  Topr.KRS,  der  bisher  allerdings  nicht  ausgeführt 
worden  zu  sein  scheint,  den  Apparat  so  modifizieren,  daß  man,  ahnhch  wie  bei 
den  Bifilarmethoden,  beide  Messungen  gleichzeitig  ausfuhren  kann.  Neigt  man 
namlich  den  Magneten  gegen  die  IMittelsclineide,  z.  B.  um  45",  so  geht  die  in 
die  Schwingungsebene  fallende  Komponente  seines  magnetischen  Momentes  in  die 
Wagungsbeobachtung  ein,  während  die  Komponente  nach  der  Schneidenrichtung 
hauptsachhch  seine  Femwirkung  in  diesei  Richtung  bestimmt,  also  gleichzeitig 
zur  Erzielung  einer  Ablenkung  bei  einem  in  dieser  Richtung  aufgestellten  Magneto- 
meter benutzt  werden  kann. 

Im  Anschluß  hieran  sei  die  magnetische  Drehwage  erwähnt,  die  Strecker^ 
zunächst  allerdings  zu  didaktischen  Zwecken  konstruiert  hat,  die  aber  auch  zur 
leidlich  genauen  Bestimmung  wirklicher  H-  und  j^i^^Werte  tauglich  sein  durfte. 
Für  rasche  Demonstrationsmessungen  vergleiche  man  auch  den  Vorschlag  von 
Dechant. 

E)  Methode  der  Induktionsströine. 

In  dem  Abschnitt  über  die  Induktion  elektrischer  Ströme  wird  gezeigt  werden, 
daß,  wenn  man  einen  Drahtnng  oder,  der  kräftigeren  Wirkung  halber,  eine  Draht- 
spule der  Wirkung  eines  Magneten  aussetzt  oder  der  Wirkung  eines  Magneten, 
der  sie  bis  dahin  ausgesetzt  war,  entzieht  oder  endlich  der  der  bisherigen  ent- 
gegengesetzten Wirkung  aussetzt,  im  Augenblicke  der  betreftenden  Änderung  ein 
Strom  durch  die  Spule  läuft,  den  man  messen  kann,  wenn  man  in  ihren  Kreis 
ein  Galvanometer  einschaltet.  Am  vorteilhaftesten  ist  es,  die  Spule  lang  zu 
wählen,  beträchtlich  länger  als  der  zu  untersuchende  Stab  ist,  den  letzteren  so 
m  die  erstere  zu  legen,  daß  seine  Achse  mit  dem  mittleren  Stuck  der  Spulen- 
achse zusammenfallt,  und  ihn  dann  plötzlich  herauszuziehen  oder,  bei  vertikaler 
Stellung,  herausfallen  zu  lassen.  Die  Ortsänderung,  die  man  hiernach  mit  dem 
Magneten,  —  oder,  was  offenbar  auf  dasselbe  hinausläuft,  mit  der  Spule  —  und 
zwar  möglichst  exakt  und  rasch,  vornehmen  muß,  ist  freilich  wegen  der  auf  der 
Hand  liegenden,  damit  verbundenen  Übelstando  und  der  dabei  auftretenden 
Schwiengkeiten  wenig  empfehlenswert;  aber  eine  andere  Möglichkeit,  die  Spule 
dem  Einfluß  des  Magneten  zu  entziehen,  gibt  es  für  permanente  Stahlmagnete 
nicht,  und  so  ist  es  erklärlich,  daß  man  für  derartige  Magnete  die  Methode 
bisher  wenig  angewendet  hat  Anders  für  weiche  Eisenstäbe,  welche  auf  elektro- 
magnetischem Wege  mit  Hilfe  einer  besonderen,  der  obigen  konzentrischen  Spule 
temporär  magnetisiert  werden.  Schickt  man  durch  diese  Spule  einen  Strom  und 
macht  dadurch  den  Eisen stab  plötzlich  zum  Magneten,  so  erhält  man  in  der 
anderen  Spule  einen  dem  erregten  Strom  plus  Magnetismus  proportionalen  In- 
duktionsstrom ;  unterbricht  man  jenen  Strom  wieder,  so  erhält  man  einen  dem 
nun  wieder  verschwindenden  Strom  plus  Magnetismus  proportionalen  Induktions- 
strom, endlich  gibt  die  Differenz  zwischen  beiden  Größen,  wenn  sie  vorhanden 
ist,  ein  Maß  jpür  den  m  dem  Stabe,  zurückgebliebenen  Magnetismus  ab.  Letzteren 
Magnetismus  erhält  man  also  ohne  weiteres;  um  die  beiden  ersteren  rein  zu 
erhalten,  muß  man  die  entsprechenden  Versuche  mit  leerer  Spule  (ohne  Stab) 
anstellen  und  die  betreffenden  Induktionsströme  von  den  obigen  abziehen.     Um 

^  K.  Strecker,  Z.  f  phys.  u   ehem.  Unt.   Ö.   309.    1896. 
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die  absoluten  Werte  der  Magnetismen  zu  erhalten,  muß  man  dann  noch  emen 
Faktor  einführen,  der  von  der  Beschaffenheit  und  den  Lageverhaltnissen  von  Spule 
und  Magnet  abhängt  In  späteren  Artikeln  wird  auf  diese  Methode  noch  zurück- 
gekommen werden. 

Magnetismus  der  Lage.  Sehr  einfach  gestaltet  sich  diese  Methode  in 
ihrer  Anwendung  zur  Bestimmung  des  im  obigen  oft  genannten  und  als  Korrektions- 
größe wichtigen,  einem  Magnetstabe  zugehörigen  „Induktionskoeffizienten"  durch 
die  Honzontalkomponente  des  Erdmagnetismus,  d,  h,  der  Differenz  der  Magne- 
tismen, die  er  m  Nord-Sudlage  und  in  Ost-Westlage  annimmt,  im  Verhältnis  zu 
der  letzteren  Größe.  Die  Ortsanderung  führt  man  in  diesem  Falle  natürlich  in 
der  Gestalt  einer  Drehung  aus  der  Nord-Sudlage  m  die  Ost-Westlage  aus,  oder 
noch  besser  (weil  exakter  ausführbar  und  von  doppelter  Wirksamkeit)  aus  der 
Nord-Südlage  in  die  Sud-Nordlage,  also  um  180°.  Der  Induktionsstrom,  welcher 
in  der  Spule  entsteht,  wenn  sie  allein  die  gedachte  Drehung  ausfuhrt,  bringe  den 
Galvanometerausschlag  ccq  hervor;  wird  die  Spfile  mit  dem  m  ihr  befindlichen 
Magnetstabe  gedreht,  so  entstehe  der  Ausschlag  a  ;  und  wird  ein  Hilfsstab  von 
bekanntem  Magnetismus  M^  rasch  in  die  Spule  geschoben  oder  rasch  entfernt, 
so  entstehe  der  Ausschlag  cc^,  es  ist  dann  der  Magnetismus  der  Lage 
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und  der  Induktionako effizient 
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wo  M  der  eigene  Magnetismus  des  Stabes  in  Ost-Westlage  ist;  benutzt  man  als 
Hilfsstab  den  Hauptstab  selbst,  so  wird  einfach 
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"Übrigens  ist  diese  Methode  nicht  nur  zur  Ermittelung  der  Korrektion  bei 
M-  xmd  ^-Bestimmungen  von  Wert,  sondern  —  für  Eisenkörper  —  nach  dem 
Vorgange  von  RieckeI  auch  wohl  geeignet,  zum  Studium  der  Gesetze  der  Magne- 
tisierung überhaupt  zu  dienen,  worauf  später  zurückzukommen  sein  wird-. 

F)  Messung  der  Vertikalintensität  des  Erdmagnetismus. 

Die  Großen,  deren  Messung  die  bisher  skizzierten  Methoden  gewidmet  sind, 
sind  der  Magnetismus  emes  Stabes  und  die  horizontale  Komponente  des  Magne- 
tismus der  Erde;  zum  Teil  ergeben  sie  sich  dabei  gleichzeitig  aus  einer  und 
derselben  Versuchsanordnung,  Das  Charaktenstische  der  Anordnungen  war  ins- 
besondere dies,  daß  (mit  Ausnahme  der  letztgenannten  Fälle)  alle  Vorgänge  in 
einer  horizontalen  Ebene  stattfanden,  d.  h.  die  Ablenkungen  von  honzontal  hegenden 
und  honzontal  wirkenden  Stäben  ausgingen  und  die  Schwingungen  in  horizontalen 
Ebenen,  also  um  vertikale  Achsen,  erfolgten;  bei  der  TöPLERschen  Wage  ist 
zwar  die  Drehungsachse  horizontal,  dies  wird  aber  dadurch  wieder  ausgeglichen, 
daß  der  Magnetstab  vertikal  steht. 

Man  könnte  nun  jenen  Methoden  analoge  gegenüberstellen,  bei  welchen  die 
Ablenkungen  und  Schwingungen  in  vertikalen  Richtungen  erfolgen,  letztere  also 
um  horizontale  Drehungsachsen   stattfinden.     Für  Stabmagnetismen  wurden   dies 

'  E.  RmcKE,  Pogg.  Ann.  141.  S  453.  1870.  —  2  Näheres  über  den  InduküonskoefE- 
zienten  findet  man  bei  F.  Kohlrausch,  Wied.  Ann  22.  S.  415  1884,  sowie  bei  H.  WnJi, 
M6in   Ac.  St   P6t    34.  1886. 
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nur  neue  Methoden  zur  Messunp;  derselben  Größo  sein,  die  nur  dann  eine  Existenz- 
berechtigung würden  beanspruchen  dürfen,  wenn  sie  den  früheren  gegenüber 
Vierteile  aufwiesen.  Das  Gegenteil  ist  aber  der  Fall.  Die  Beobachtung  vertikaler 
Vorgange,  nanientlich  Schwingungen,  ist  nämlich  augenscheinlich  unbequemer  als 
die  horizontaler,  und  die  störende  Mitwirkung  fremder  Kräfte  ist  hier  viel  be- 
trachtlicher als  dort;  denn  während  sie  dort  bei  den  unifilaren  Methoden  von 
der  leicht  auf  ein  geringes  Maß  herabzudruckenden  Torsionskraft  und  bei  den 
bifilaren  Methoden  wenigstens  nur  von  einem  Bruchteile  der  Schwerkraft  (vgl. 
Gleichung  15a)  ausgeht,  wirkt  hier  die  volle  Schwerkraft  ein,  und  die  hier  un- 
vermeidliche Lagerung  auf  Schneiden,  Spitzen  oder  Lagern  bringt  ein  schwer  zu 
bestimmendes  Element  hinein.  Man  kann  wohl  sagen,  daß  hierdurch  Schwingungs- 
und  Ablenkungsbeobachtungen  für  genauere  Zwecke  so  gut  wie  ausgeschlossen 
werden,  und  es  wurden  daher  nur  Wägungsmethoden  ubng  bleiben,  wie  sie  m 
der  Tat  beispielsweise  bei  der  v.  tlELMHOLTZschen  Wage  Anwendung  finden. 

Was  andererseits  den  Erdmagnetismus  betriflt,  so  liegt  die  Sache  freilich 
hier  anders,  insofern  die  früheren  Methoden  lediglich  seine  Horizontalkomponentc, 
die  jetzt  in  Rede  stehenden  aber  eine  ganz  neue  Größe,  namhch  seine  Vertikal- 
komponente  liefern.  Man  würde  daher  darauf  angewiesen  sein,  diese  Methoden 
auszubilden  und  die  gedachten  Schwierigkeiten  zu  beseitigen,  wenn  man  nicht 
für  diese  Große  indirekte  Methoden  besäße,  welche  einfacher  zum  Ziele  fuhren, 
und  welche  auf  der  Erwägung  beruhen,  daß,  wenn  die  Richtung,  in  der  die 
Gesamtkraft  des  Erdmagnetismus  wirkt,  also  die  sogenannte  Inklinationsrichtung  / 
(s.  w.  u.)  bekannt  ist,  die  Vertikalkomponente  Z  des  Erdmagnetismus  und  dann 
auch  dessen  Gesamtgroße  jF  sich  aus  der  Horizontalkomponente  //  mittels  der 
einfachen  Formeln 

cos/ 

ableiten  lassen.  Dies  Verfahren  wird  denn  auch  fast  ausschließlich  geul)t. 
Immerhin  ist  es  prinzipiell  als  wünschenswert  zu  bezeichnen,  auch  direkte  Methoden 
zur  Messung  von  Z  zu  besitzen,  und  es  mögen  daher,  unter  Übergehung  älterer 
Methoden,  einige  solche  hier  erwähnt  werden.  Eine  dersell)en  scheint  noch  nicht 
ver^tarklicht  worden  zu  sein,  beschränkt  sich  vielmehr  auf  einen  Vorschlag,  den 
TöplerI  im  Anschluß  an  seine  //-Wage  gemacht  hat.  Man  benutzt  einen 
horizontal  auf  einer  Schneide  spielenden,  mit  Schalen  \ ersehenen  Magneten,  der 
durch  west-östhche  Stellung  dem  Einfluli  der  Horizontalintensitat  entzogen  wird. 
In  die  Doppelwägung  tritt  an  Stelle  der  Umdrehung  die  Ummagnetisierung  des 
Magneten  ein,  welche  vermittels  einer  Magnetisierungsspirale  nötigenfalls  ohne 
Zerlegung  des  Instrumentes  bewerkstelligt  werden  kann.  Das  Produkt  (/^  —  A)  '  ^ 
(vgl.  o.  S.  9U)  mißt  die  Größe  Z  ■  (M^ -\-  M,)  ,  unter  Jli/[  und  M^  die  im  all- 
gemeinen verschiedenen  magnetischen  Momente  vor  und  nach  dem  Ummagne- 
tisieren  verstanden.  Das  Verhältnis  dieser  Momente  kann  gleichzeitig  mit  den 
Wagungen  aus  der  Wirkung  auf  ein  in  der  Richtung  des  Balkens  aufgestelltes 
Magnetometer  erkannt  werden,  zu  welchem  Zwecke  die  Wage  um  die  vertikale 
x\chse  drehbar  zu  machen  ist.  Der  absolute  Wert  von  M[  oder  M^  kann  vorher 
oder  nachher  durch  Vergleich  mit  einem  Magnete  von  bereits  bekanntem  Momente 
bestimmt  werden. 

Übrigens  hat  schon  Lloyd-  die  Wagungsmethode  angegeben,  und  zwar  sowohl 
für  die  vertikale  Komponente  allein,  als  auch  für  die  ganze  Kraft  F,  letzteres 
in  der  Weise,  daß  einmal  ein  Magnet,  dann  ein  Gewicht  zur  Ablenkung  einer 
Inklinationsnadel  angewandt '  wird.     Femer  gehört  hierher  das  WiLDsche  Vertikal- 

1  A.  TöPLER,  Berl  Ber.  1883.  S.  1042  (Schluß  der  Abhandlimg).  —  2  H.  Lloyd,  Proc. 
Ir  Ac.  1.  S.  334  1838,  2.  S.  210  1842  (Apparat  mit  verbkalen  Deflektoren);  Trans.  Ir. 
Ac.    2oi    1858. 
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magnctometer^.     Eme   neue   Form    der  Lloyd  sehen  Wage   hat  ganz   neuerdings 
'  ,  Eschenhagen 3  angegeben  und  ihre  Brauchbarkeit  durch  Versuche  nachgewiesen. 

'  '  Eine   galvanische   Wagungsmethode    hat  femer  TANAKADAit"    vorgeschlagen. 

f    '  Doch  muß  es  an  diesem  Hinweise  genügen. 

V  '  Die  von  Riecke'^  herrührende  und  in  seiner  „elektrodynamischen  Dreh- 

I  wage"  verwirklichte  Methode  beruht  auf  der  von  irgend  einem  Magnetpol,  also 

jt'  auch  vom  Erdmagnetismus  auf  ein  Stromelement   ausgeübten  Wirkung  (s.  w.  u); 

1^,     '  ist    das    Stromelement    tds    horizontal    gerichtet,    so    ist    die    von    der   Vertikal- 

I  i   [  komponente   Z  des  Erdmagnetismus   auf  äs  ausgeübte   Kraft  gleich  Ztds   und 

horizontal,  aber  senkrecht  zum  Stromelement  gerichtet;  gehört  das  Element  einem 
geraden  Leiter  von  der  Lange  /  an,  der  um  eine  vertikale,  durch  seinen  Anfangs- 
punkt gehende  Achse  drehbar  ist,  so  wird  das  jener  Kraft  entsprechende  Drehungs- 
moment demgemäß  \Zii^,  und  man  kann  durch  Beobachtung  des  Drehungs- 
momentes, resp.  der  ihm  entsprechenden  veränderten  Gleichgewichtslage,  sowie 
durch  Messung  der  Stromstarke  zur  Bestimmung  von  Z  gelangen.  Der  Apparat 
besteht  nun  aus  einem  mit  Kupfervitriollösung  gefüllten  Gefäß,  in  dessen  Mitte 
eine  an  einem  Faden  hangende  Kupferscheibe  schwebt,  wahrend  ihr  eine  zweite, 
mit  dem  Boden  durch  ein  Stativ  fest  verbundene  Kupferplatte  gegenübersteht: 
die  einander  abgekehrten  Seiten  der  Scheiben  werden  vollständig,  die  zugekehrten 
bis  auf  einen  schmalen  Rand  mit  einer  isolierenden  Schicht,  z.  B.  Glas  oder 
Siegellack  überzogen.  Tritt  nun  ein  Strom  durch  den  Aufhangefaden  ein  und 
durch  das  Stativ  wieder  aus,  so  tntt  eine  Ablenkung  ein,  aus  welcher  Z  nach 
der  Formel 
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berechnet  werden  kann,  wo  /  der  Scheibenradius  bis  zur  Mitte  der  frei  gebliebenen 
Randschicht,  d  die  halbe  Breite  dieser  Randschicht,  qp  der  Ablenkungswinkel  und 
D  das  aus  den  Schwingungen  einer  Messingplatte  abgeleitete  Drehungsmoment 
der  Torsion  bezeichnet,  wahrend  in  dem  zweiten  Ausdruck,  der  sich  auf  Spiegel- 
1 1  ablesung    bezieht,   «    die    Skalenablenkung   und    r    der    Skalenabstand   ist.     Die 

|t  Stromstärke  2  muß   man    anderweitig   m    absolutem    Maße   bestimmen.     Näheres 

hierüber  findet  sich   in   einer  Abhandlung  von  R.  Krüger ß,  der  auch  die  obige 
berichtigte  Formel  entnommen  ist. 

Eine  eigenartige  Methode  hat  schließhch  Guglielmo^  vorgeschlagen;  er 
benutzt  nämlich  ein  Aräometer,  das  aus  einer  mit  einem  Stabmagneten  \  er- 
sehenen, unsymmetnschen  Masse  besteht,  m  Flüssigkeit  taucht  und  gegen  eine 
Ebene  drehbar  gestützt  ist 


G)  Messung  von  Deklination  und  Inklination. 

Unter  Deklination  versteht  man  den  Winkel,  den  der  magnetische  Meridian 
mit  dem  astronomischen  bildet,  unter  Inklination  den  Winkel,  welchen  in  der 
Ebene  des  magnetischen  Meridians  die  Richtung  der  gesamten  erdmagnetischen 
Kraft  mit  der  honzontalen  Richtung  bildet  Bei  der  großen  Wichtigkeit  beider 
Größen  für  die  Geophysik,  Geographie  und  Nautik  ist  es  erklärlich,  daß  zu  ihrer 

1  H.  WnJD,  Bull.  Ac.  St  P6t  1872.  S.  456.  —  2  Eschenhagkn,  Terr.  Magn.  6  S  59. 
1901  —  3  Tanakadatä,  Phil.  Soc  Glasg,  1889.  —  *  K  Riecke,  Wied.  Ann,  13.  S  198.  1881. 
—  B  R,  KäüQER,  Wied.  Ann.  28.  S.  613  i886.  —  6  G.  Guguelmo,  Arch  Nöerl.  (2)  5. 
S.  175.    1900  (Jub.-Bd.  f  Lorentz). 
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Bestimmuiig  außergewöhnlich  zahlreiche  Apparate  und  Methoden  konstruiert  worden 
sind:  hier  kann  nur  eine  kurze  Auswahl  f^etroffen  werden i. 

Deklination.     Die  Bestimmung  der  Deklination  zerfallt  naturgemäß  in  zwei 
Teile,   namlich   in   die   Bestimmung    des    astronomischen   und   des  magnetischen 
Mendians.     Zur  Ermittelung  des   astronomischen  Meridians   kann   man  entweder 
terrestrische  Gegenstande,  z.  B.  Kirchtürme  benutzen,  deren  Richtung  man  kennt 
und  deren  Einstellung  scharf  zu  bewerkstelligen  ist,  oder,  wenn  man  hierzu  nicht 
in   der  Lage  ist,   astronomische  Objekte.     Von   den   dabei   möglichen  Methoden 
sind  die  wichtigsten  folgende:    1.  Beobachtung  eines  Sonnenrandes  (des  westlichen 
oder  östiichen)  mit  einem  Theodolithcn  im  Augenblicke  des  wahren  Mittags,  d.  h. 
des    mittleren    Mittags    vermindert    um    die    aus    den    Tafeln    zu    entnehmende 
Zeltgleichung;    das   Resultat    muß   man    dann   natürlich    um    den    dem    Sonnen- 
radius Q  entsprechenden  Winkel  e  korrigieren,  wozu  man  die  angenäherte  Formel 
e  =  QJ8in{q)  —  d)  benutzen  kann  (93  Polhohe,   ö   astronomische   Deklination    der 
Sonne).      2.   Beobachtung    der    äußersten   ostlichen    und    westlichen    Lage    eines 
Sternes ;  die  Halbierungshnie  gibt  den  Meridian.    3.  Beobachtung  nur  einer  dieser 
beiden   Lagen    und    Hmzufügung    oder   Abzug    des    Winkels    aresin  (cos  <3/cos  93) 
((p  Polhohe,    ö  Deklination    des   Sternes).     Für   beide   Messungen    sind    offenbar 
dem  Himmelspol   nahe   gelegene  Sterne,  z.  B.  der  Polarstern  selbst,   am  besten 
geeignet.     4.  Einstellung   eines  Theodolitlien   auf   einen  Stern   am  Morgen   unter 
Ablesung  des  Honzontalkreises,  dann  die  entsprechende  Ablesung  am  Abend  zur 
Zeit,  wo   der  Stern  wieder  dieselbe  Höhe  hat  und  Bildung   des  Mittels   beider 
Einstellungen.     Statt  eines  Sternes  kann  man  auch  den  westlichen  und  ostlichen 
Sonnenrand  benutzen,  muß  dann  aber  eine  kleine  Korrektion  wegen  der  Änderung 
der  Sonnendeklmation   anbnngen.     Hat  man   auf   eine    dieser  Arten    den    astro- 
nomischen Meridian  bestimmt,  so  markiert  man  seine  Richtung  durch  eine  Linie 
oder,  wenn    die   Achse    des   Beobachtungsapparates    eine   feste    Aufstellung  hat, 
durch  eine  Wandmarke,  deren  Verbindungslinie  mit  der  Achse  jene  Richtung  hat. 
Um  nun  andererseits  den  magnetischen  Meridian  und  durch  Vergleich  des- 
selben mit  dem  astronomischen  die  Deklmation  zu  bestimmen,  bedient  man  sich 
eines   Deklinatoriums    oder   Deklinometers    (auch    Deklinationsbussole 
genannt).     Als   typische   Vertreter   der   drei   gebräuchhchsten  Klassen   derartiger 
Instrumente   können   diejenigen  von   Gambey'-^,    Gauss   und  Lamont  gelten.     Das 
Deklmatorium  von  Gambey  enthält  eine  horizontale   Kreisteilung,   ein  vertikales 
rechteckiges  Stativ,  dessen  Ebene  sich  um  die  vertikale  Mittelachse  drehen  läßt, 
wobei  man   den  Drehungswinkel   mittels   Nonien   an    der  Teilung   ablesen  kann, 
m  der  Mitte  des  oberen  Queranns  ein  auch  in  vertikaler  Ebene  drehbares  Fem- 
rohr, mit  dem  man  ferne  oder  nahe  Objekte  beobachten  kann,  je  nachdem  man 
den  rmgförmigen  oder  den  zentralen  Teil  des  Objektivs  benutzt,  endlich  einen 
horizontalen  Magnetstab,  der  an  einem  in  die  Vertikalachse  des  Apparates  fallenden 
Faden  hängt  und  an  seinen  Enden  überstehende  Ringe  mit  Fadenkreuzen  trägt. 
Man  stellt  zuerst  auf  die  Marke   des  astronomischen  Mendians,  alsdann  so  ein, 
daß  die  beiden  Fadenkreuze  des  Magneten  bei  vertikaler  Drehung  des  Fernrohrs 
nacheinander  mit   dessen  Fadenkreuz   zusammenfallen;   die  Differenz  beider  Ein- 
stellungen ist  die  Deklination.     Korrektionen  sind  anzubringen  wegen  der  Asym- 
metrie des  Magneten,  wegen  der  Torsion  d'es  Fadens  und  wegen  des  Umstandes, 
daß  die  Verbindungslinie  der  Mittelpunkte  der  beiden  Fadenkreuze  des  Magneten 
nicht  genau  in  die  Vertikalebene  der  Femrohrdrehung  fallen  wird  (s.  w.  u.) 

1  Näheres  hierüber  und  über  die  folgenden  Abschnitte  findet  man  u.  a.  in:  J.  Lamont, 
Handb  d  Erdmagn.  1849.  —  G-  B.  AntY,  Üb.  d.  Magn ,  deutsch  von  Tdettkn,  Berlin  1874.  — 
S.  GtJNTHER,  Lehrb.  d.  Geophysik,  Bd.  2  S  12 — 37  Shittg.  1885  —  KasiL,  AnL  zu  magn 
Beob.  Wien  1858  —  J.  Lbznaä,  Aol.  z  Messung  u,  Berechnung  -d  Elemente  d.  Erdmagn 
Wien  1883.  —  EscHENHAeKN,  iij  KäECÄHOFFs  Anl.  z.  deutspben  Landesforschung,  Stuttg 
1889.  — -  Zeitschr.  f.  Instr.^K.  Bd(  1  '1881  u.  ff.  —  2  Gambby,  GfiHLKas  Wörterb.  Bd.  1,  S.  131 
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Das  Deklmatonum  \oii  Gauss ^  setzt  sich  aus  einem  gewöhnlichen  Magneto- 
meter  und  einem  ihm  in  einiger  Entfernung  gegenübergestellten  Theodolithen  zu- 
sammen.    Man   sorgt   zunächst   dafür,    daß    der    Magnet    torsionsfrei    hänge    und 
folghch    die    Richtung    des    magnetischen    Meridians   annehme,   was    man    duich 
Beobachtung   der  Emstellung    eines    an    die    Stelle    des  Magneten   gehängten  un- 
magnetischen  Stabes  imd  entsprechende  Nachdrehung  des  Fadens  leicht  bewerk- 
stelligen  kann;     daß    es    eventuell   nach    mehrmaligem    Korrigieren    erreicht    ist, 
erkennt  man   daran,    daß    der  Magnet    dieselbe  Richtung  annimmt,   wie  der  un- 
magnetische  Stab,  daß   also,  wenn  Spiegelablesung  benutzt  wird,  derselbe  Skalen- 
teil oder  (eine  Skale  ist  sonst  nicht  notig)  dieselbe  Marke  im  Fernrohr  erscheint. 
Oder  man   bestimmt  annähernd   den  Winkel  (p  zwischen  den   Einstellungen   des 
magnetischen   und    des    unmagnetischen,    gleich    schweren  Stabes    und   fuhrt   die 
Große  •d'q)  {^  Torsionsverhältnis)  als  Korrektion  ein.     Man  stellt  dann,  mit  Hilfe 
\on  Stellschrauben,   den   Spiegel   senkrecht   zur  magnetischen  Achse    des  Stabes, 
was    erreicht   ist,  wenn   nach  Umkehrung    des  Stabes,    so   daß  seine   obere  Seite 
zur  unteren  wird,   dieselbe  Marke  im  Fernrohr   erscheint     Stellt  man   nun    den 
Theodolithen  einmal  auf  die  astronomische  Marke,  dann  so  ein,  daß  das  Spiegel- 
bild einer  \or  der  Mitte  des  Objektivs  aufgestellten  Marke  ms  Fadenkreuz  fällt, 
so  erhalt  man  die  Deklination.     Am  bequemsten  ist  es,  die  astronomische  Marke, 
eventuell  durch  Erzeugung   eines  Bildes  mittels    einer  Linie    in  gleiche   Sehweite 
mit   dei  Objektivmarke   zu  bringen   —   man    kann  auch  einen  hohlen  Magneten 
benutzen,    so    daß    man    durch    eine   Linse    am    vorderen  Ende   eine  Marke    am 
hinteren  Ende  betrachten  kann.    Eine  dritte  Beobachtungsart  wird  gleich  genannt 
werden.  —  Das  Deklmatorium  oder  der  magnetische  Theodolith  vonLAMONT- 
ist   annähernd   ebenso   fein  wie    der  Gauss  sehe    und   dabei    kompakter,    insoweit 
das   Femrohr  wieder   an   dem  Magnetometer   selbst  angebracht  ist,   im   übrigen 
zeichnet  er  sich  aus  durch  eine  besondere  Art  die  Femrohrachse  mit  der  Spiegel- 
normale,   also,  wenn  diese  in  die  Richtung  der  magnetischen  Achse  des  Stabes 
fallt,  auch  mit  dieser  zur  Coincidenz  zu  bringen.     Diese,  inzwischen  vielfach  auch 
bei   anderen  Beobachtungen  angewandte    und   auch  für  das  Gauss  sehe  Deklina- 
torium  verwertbare  Einrichtung  besteht  darin,  daß  dicht  hinter  dem  Fadenkreuz 
des   Fernrohrs,    an    dessen  Stelle   noch   besser   eine    Glasplatte    mit   einem    ein- 
gentzten  Kreuz  tritt,  in  die  zur  einen  Hälfte  aufgeschnittene  Rohrwand  ein  unter 
45°  geneigter  Spiegel   oder   ein  Prisma   eingesetzt  ist,  dessen  zugekehrte  Fläche 
dieselbe   Neigung   hat;    die   von    der   Seite    kommenden  Strahlen  fallen   auf  das 
Kreuz,  gehen  durch  das  Objektiv  zum  Spiegel,  kehren  von  dort  zurück  und  er- 
zeugen nun  ein  Bdd  des  Kreuzes,  welches   bei   normaler  Stellung  desselben  mit 
dem  Kreuz  zusammenfallt.  —  Die  neuesten  Deklinatorien  sind  die  von  Brunner 
und    Carpentier    in    Paris,    sowie    von    Bamberg    in   Berlin    konstruierten.     Eine 
eingehende    Beschreibung    der    Deklinatorien,    insbesondere    der    verschiedenen 
BRUNNERSchen  Modelle  findet  man,  nebst  Abbildungen,  bei  Mascart^. 

Von  indirekten  ]\Iethoden  sei  hier  nur  die  von  TANAKADATfc*  genannt,  welche 
man  als  Vergroßerungsmethode  bezeichnen  kann.  Eme  flache,  stromdurch- 
flossene  Spule  lenkt  eine  zentrale  Magneto meternadel  ab,  außer,  wenn  ihre  Achse 
mit  dem  magnetischen  Meridian  zusammenfällt.  Ist  diese  Ablenkung  d,  der 
Winkel  zwischen  Rollcnachse  und  Meridian  d' ,  die  Kraft  der  Rolle  K,  so  ist 
näherungsweise 

1  C  F.  Gauss,  Res  a.  d  Beob.  d.  Magn.  Ver.  Bd.  1.  1836,  Ges  Weike.  Bd.  5.  — 
2  J,  Lamont,  Handb.  d  Erdmagn  S.  46.  DovEs  Rep,  d.  Phys  Bd.  7  —  3  E.  Mascart,  Tr  de 
Magn  terrestre    S.  137  ff.  —  4  TanakadatS,  Phil.  Soc,   Glasg.  1889 
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SO  daß  man,  wenn  man  durch  Wahl  der  Stromrichtung  K  negativ  und  H\K  u'enig 
von  1  verschieden  macht,  b  als  stark  vergrößertes  Bild  von  d'  erhalt. 

Kompaß.  Em  Apparat,  der  die  umgekehrte  Bestimmung  hat  wie  ein 
Deklinatonum,  also  in  den  Stand  setzt,  bei  bekannter  Größe  der  magnetischen 
Deklination  aus  dem  magnetischen  den  astronomischen  Meridian  und  damit 
überhaupt  die  Himmelsrichtungen  zu  ermitteln,  wird  Kompaß  genannt;  er  gehört 
bekanntlich  zu  den  ältesten"  und  praktisch,  besonders  füi  die  Schiffahrt  und  für 
die  Vermessunga-  und  Erdkunde  wichtigsten  Apparaten.  Naturlich  könnte  man  ihn 
auch  als  Deklinometer  benutzen,  wenn  er  nicht  für  diesen  Zweck  zu  wenig  genau 
und  empfindlich  wäre.  Der  gewöhnliche  Reise-  imd  Taschenkonipaß  ist  zu  be- 
kannt, als  daß  auf  ihn  hier  naher  einzugehen  wäre,  der  Vermessungskompaß 
andererseits  liegt  außerhalb  des  Rahmens  dieses  Bnchs.  Der  Schiffskompaß 
besteht  aus  einer  in  einer  horizontalen  Ebene  drehbaren,  meist  mit  einer  Spitze 
auf  em  Hutchen  gesetzten  Magnetnadel,  einer  fest  auf  sie  aufgelegten,  geteilten 
oder  wenigstens  mit  einer  Windrose  \ ersehenen,  sich  mitdrehenden  Kreisscheibe 
und  einem  festen,  deren  Peripherie  umgebenden,  sich  nicht  raitdrehenden  I^inge, 
auf  welchem  die  Längsrichtung  des  Schiffes  durch  zwei  Marken  bezeichnet  ist;  der 
feste  Teil  des  Apparates  ist  durch  cardanische  Aufhängung  von  den  Längs-  und 
Querschwankungen  des  Schilfes  unabhängig  gemacht.  Da  die  Deklination  keine 
konstante  Größe  ist  (s.  Art.  Erdmagnetismus),  kann  man  auf  der  Scheibe  nicht 
direkt  die  astronomischen,  sondern  muß  die  magnetischen  Richtungen  angeben 
und  hieran  bei  jeder  Ablesung  die  dem  Orte  und  Zeitpunkte  derselben  ent- 
sprechende Korrektion  anbringen. 

Um  dem  Kompaß  die  Einstellungsfdhigkeit  recht  lange  zu  bewahren,  muß 
man  ihn  mdghchst  leicht  machen:  andererseits  hat  sich  gezeigt,  daß  ein  ganzes 
System  von  Magneten  viel  besser  wirkt  als  eine  einzelne  Nadel;  drittens  endlich 
muß  der  Kompaß  vor  Erschütterungen  möglichst  bewahrt  werden.  Die  beiden 
ersteren  Anforderungen  hat  namentlich  Lord  Kelvin  bei  seinen  Konstruktionen 
mit  Erfolg  vereinigt,  seine  Rose  besteht  aus  einem  Aluminiumring,  der  durch 
Seidenfaden  mit  dem  Hütchen  verbunden  ist,  und  aus  einem  System  von  acht 
feinen,  m  Seidenfaden  hängenden  Magnetnadeln;  das  Ganze  hat,  bei  kräftigem 
magnetischem  Moment,  ein  Gewicht  vou  nur  14  Gramm.  Den  Schutz  vor  Er- 
schütterungen erreicht  man  bei  den  sogenannten  Fluidkompassen  dadurch,  daß 
man  das  Gehäuse  mit  Glyzerin  oder  Spiritus  füllt.  Auf  die  einzelnen  Arten  der 
Schiffskompasse,  Azimut-,  Regel-,  Steuer-,  Bootskompasse  usw.,  kann  hiei  nicht 
eingegangen  werden.  Nur  der  sclbstregistrierende  Kompaß,  der  den  Kurs  des 
Schiffes  fortdauernd  aufzeichnet,  sei  noch  erwähnt. 

So  einfach  insoweit  die  Lehre  vom  Kompaß  ist,  so  verwickelt  gestaltet 
sie  sich,  wenn  man  die  Störungen  oder  Deviationen  der  Nadel  durch  den 
Magnetismus  des  Schiffes  berücksichtigen  will,  was  namentlich  seit  teilweiser 
oder  überwiegender  Anwendung  des  Eisens  beim  Schiffsbau  geradezu  unumgänglich 
geworden  ist.  Der  Magnetismus  eines  Schiffes  läßt  sich  der  Achsenrichtung  nach 
m  einen  horizontalen  und  einen  vertikalen  Anteil  zerlegen,  andererseits  seinem 
Charakter  nach  m  permanenten,  subpermanenten  und  temporären  Magnetismus; 
sie  rühren  teils  von  der  Lage  her,  welche  die  Eisenmassen  wahrend  ihrer 
mechanischen  Bearbeitung  dem  Erdmagnetismus  gegenüber  einnahmen,  teils  von 
der  Lage,  welche  diese  Massen  während  der  Fahrt  des  Schiffes  dem  Erd- 
magnetismus gegenüber  annehmen;  jener  Teil  ist  von  konstantem,  resp.  allmählich 
abnehmendem,  dieser  von  fortwährend  veränderlichem  Betrage,  veränderlich  ins- 

'  Von  zweifelhaften  cluoesjschen  Nachnchten  abgesehen,  stammt  die  älteste  Kunde  vou  der 
Verwendung  der  Rjchtkraft  der  Magnetnadel  aus  dem  1 1  Jahrhundert;  der  eigentliche  Kompaß 
scheint  eist  un  13.  oder  14.  Jahrhmu^ert  in  Aufnahme  gekommen  zu  sein.  Den  wesentlichsten 
Anteil  an  seiner  VervoUkomnmui^g,  hat  jedenfalls  Flavio  Gioja  gehabt.  Vgl,  hierzu  Günther, 
Lehrbuch  der  Geophysik    3.  Bd,  (auch  f  d.  folgende) 

WlNKELMANN,  Phy3ik.   3.  Aufl.   V  7 
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"besondere  mit  der  Schiffsrichtung,  seinen  Schwankungen  und  der  geographischen 
Breite,  in  der  ea  sich  befindet;  aber  auch  der  konstante  Teil  übt  eine  von 
der  geographischen  Breite  abhängige  Wirkung  auf  die  Kompaßnadel  aus,  weil 
diese  Wirkung  in  ihrem  Verhältnis  zu  dem  von  der  Breite  abhangigen  Erd- 
magnetismus in  Betracht  kommt.  Ferner  ist  diese  Wirkung  je  nach  der  Art 
und  Richtung  des  magnetischen  Anteils,  von  dem  sie  ausgeht,  entweder  von 
semizirkularem  oder  von  quadrantalem  Charakter,  d.  h.  sie  wird  nur  bei  zwei 
oder  aber  bei  vier  Stellungen  des  Schiffes  null  und  bei  zwei,  resp.  vier  anderen 
■ein  Maximum  oder  Minimum.  Aus  alledem  geht  hervor,  daß  die  nächstliegende 
Idee,  dem  Schiffe  Deviationstabellen  mitzugeben,  kaum  durchfuhrbar  ist,  und 
daß  auch  der  Versuch,  diese  Deviationen  durch  Magnet-  und  Eisenmaasen, 
die  man  der  Kompaßnadel  in  bestimmter  Form  und  Lage  gegenüberstellt,  zu 
kompensieren,  keine  einfache  Lösung  zulassen  wird.  Trotzdem  ist  es  den  Be- 
mühungen von  Flinders,  Airy,  Sir  W.  Thomson  u.  a.,  die  übrigens  noch  bis  in 
die  neueste  Zeit  hinein  fortgesetzt  werden,  gelungen,  eine  im  großen  und  ganzen 
allen  Anforderungen  genügende  Anordnung  aufzufinden.  Bei  der  Airy  sehen  An- 
ordnung stellt  man  in  der  Nahe  des  Kompasses  longitudinale  und  transversale 
Magnete,  sowie  Barren  von  weichem  Eisen  auf.  Bei  der  TnoMSONSchen  Anordnung 
werden  diese  Körper  in  die  Kompaßbuchse  selbst  verlegt  und,  um  die  dadurch 
drohenden  schädlichen  Einflüsse  zu  vermeiden,  die  Kompaßnadel  (oder  ein  System 
solcher)  möglichst  leicht  gewählt:  der  semizirkulare  Fehler  wird  durch  einen 
transversalen  und  zwei  longitudinale  Magnete  kompensiert,  die  unter  dem  Kompaß 
symmetrisch  gegen  die  Vertikale  angeordnet  sind,  wozu  dann  für  die  Schwankungen 
dieses  Fehlers  mit  der  geographischen  Breite  ein  vertikaler  Weicheisenstab  kommt; 
der  quadrantale  Fehler  wird  durch  zwei  Kugeln  von  weichem  Eisen  aufgehoben, 
welche  symmetrisch  zu  beiden  Seiten  der  Nadelspitzen  angebracht  sind;  endlich 
kompensiert  ein  vertikaler  Magnet  den  durch  die  Schwankungen  des  Schiffes 
entstehenden  Fehler;  durch  Vorversuche  kann  man  es  dann  dahin  bringen,  daß 
die  Kompensation  eine  allgemein  gültige  ist.  Im  übrigen  muß  auf  die  bezügliche 
Literatur  verwiesen  werden i.  Schließhch  sei  noch  auf  das  Problem  der  Über- 
tragung von  Kompaßstellungen  m  die  Feme  hingewiesen  2. 

Inklination.  Um  den  Winkel  zu  bestimmen,  den  die  Richtung  der  erd- 
magnetischen Kraft  nut  der  Horizontalen  bildet,  benutzt  man  das  sogenannte 
Inklinatorium.  Es  ist  das  ein  dem  Deklmatonum  zur  Seite  zu  stellender 
Apparat,  der  jedoch  aus  den  mehrfach  erwähnten  Gründen  nicht  die  entsprechende 
Genauigkeit  der  Messungen  zuläßt  Die  Magnetnadel  ist  mit  einer  durch  ihren 
Trägheitsmittelpunkt  gehenden  und  auf  ihrer  magnetischen  Achse  senkrechten 
Drehungsachse  versehen,  deren  zyhndrisch  abgedrehte  Zapfen  auf  zwei  glatten, 
honzontalen  Flächen  ruhen,  so  daß  sie  bei  Drehungen  der  Nadel  mit  möglichst 
germger  Reibung  auf  ihnen  ToUen;  dabei  spielen  die  Spitzen  der  Nadel  auf 
einem  geteilten  Vertikalkreise.  Der  ganze  Apparat  läßt  sich  um  eine  vertikale 
Achse  drehen  und  mit  Hilfe  emes  Horizontalkreises  in  einem  beUebigen  Winkel  d 
zum  magnetischen  Meridian   einstellen^.     Bei  rechtwmkliger  Stellung   gegen  den 

1  Die  Theorie  ist  von  PoissoN  zuerst  entwickelt  -worden:  M6m.  de  l'Inst.  5  S  521. 
1824  —  Die  Aravsche  Kompensahonsmethode  ist  dargelegt  in  Trans.  R  Soc  1856.  —  Die 
Thomson  sehe  in.  verschiedenen  Bänden  des  PhiL  Mag.  tmd  der  Proc.  Edinb.  Soc.  (eine  kurze 
Dailegung  findet  sich  in  Nat  10.  S.  388,  1874,  eine  Abbüdung  des  TnoMSONschen  Kompasses 
i^  Encycl.  Bnt.  6.  S.  228)  —  Eine  ausführliche  Übersicht  des  ganzen  Problems  gibt  G.  B.  AULY: 
Über  den  MagneÄsmus,  deutsch  von  Tietjkn,  Berlin  1874,  10  Abschnitt,  eme  kürzere  Mascajlt 
und  JouHttRT,  Lehrb.  d.  El.  u  d  Mogn.  2  S  626  ff  Femer  vergleiche  man  das  Nautische 
Handbuch  und  das  Manual  of  the  deviation  of  the  compass,  sowie  E.  Ghlctch,  Z.  f  Instr  -K. 
1883.  S.  273,  337  und  373;  endlich  die  neuesten  Bande  der  letztgenannten  Zeitschrift.  —  * 
2  H.  Th.  Simon,  Verh  D.  Phys.  Ges  1904.  266.  —  Phys  Z  1904  686.  —  3  Em  Nadel- 
Inklinatonum  neuester  Konstruktion  beschreibt  H.  Wild  in  den  Mim  Ac  St.  P6t  32,  Nr  6 
und   in  Zeitschr.  f.  Instr -K.   1891.   S.  138.    —   Über   eine   Fadenaufhängnng   für    Inklinatorien 
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Meridian  stellt  sich  die  Nadel  vertikal  ein,  bei  kleinerem  ö  bildet  sie  mit  der 
Horizontalen  einen  Winkel  /' ,  aus  welchem  man  die  Inklination  /  aus  der  Fomael 

tang/=  cosötang/' 

findet,  wobei  man  die  beiden  Stellungen  ö  östlich  und  westlich  vom  Meridian 
kombinieren  kann.  Gewohnlich  stellt  man  in  den  Meridian  selbst  ein  und  findet 
dann  /  ohne  weiteres.  Nur  muß  man  bei  allen  derartigen  Inklinations- 
bestimmungen den  Winkel  /,  statt  einmal,  achtmal  beobachten,  nämlich  1.  in 
den  beiden,  um  180°  verschiedenen  Stellungen  des  ganzen  Apparates,  2.  vor 
und  nach  Umlegen  der  Nadel,  so  daß  oben  und  unten  vertauscht  werden,  3.  vor 
und  nach  Umlegen  der  Nadel,  so  daß  rechts  und  links  vertauscht  werden,  4.  vor 
und  nach  dem  Ummagnetisieren  der  Nadel  durch  Streichen  mit  einem  Magneten; 
endlich  muß  man  jedesmal  beide  Nadelspitzen  ablesen.  Hierdurch  erreicht 
man,  daß  man  alle  etwaigen  Unvollkommenheiten  des  Apparates  soweit  als 
moghch  eliminiert  (Exzentnzität  der  Kreisteilung,  Nicht-Horizontalitat  der  Lager, 
mechanische  Asymmetrie  der  Nadel,  d.  h.  transversale  und  longitudinale  Ab- 
weichung ihres  Schwerpunktes  vom  Mittelpunkt,  magnetische  Asymmetrie  der 
Nadel).  Man  nimmt  dann  aus  allen  Mesaimgen  das  Mittel,  bei  größeren  Ab- 
weichungen der  Einzelwerte  voneinander  kann  man  auch  genauere  Kombinations- 
formeln anwenden  1.  Hat  man  Zeit,  so  tut  man  gut,  die  Nadel,  statt  sie  jedesmal 
möglichst  rasch  zu  beruhigen,  im  Gegenteil  langsam  ausschwingen  zu  lassen  und 
aus  den  Umkehrpunkten  die  Ruhelagen,  die  dann  durch  Reibung  nicht  mehr 
getrübt  sein  werden,  zu  berechnen. 

Indirekte  Methoden.    Die  Methode  von  Liznar^  besteht  in  der  Messung 

TT  y 

von  —  nach   Gauss,   andererseits  von  ~  durch   Ablenkung    derselben    vertikal 

schwingenden  Nadel,  woraus  dann  durch  Kombination  in  leicht  ersichtlicher 
Weise  tang/=  ZIH  folgt 

Bei  der  Methode  von  PscheidlS  wird  ein  Magnetstab  einmal  honzontal, 
das  andere  Mal  vertikal  aufgehängt,  in  jener  Lage  durch  Schwingungen  MH, 
m  dieser  durch  Schwmgungen  in  der  zum  Meridian  senkrechten  Ebene  die  Größe 
(Moment  der  Schwere  -\^MZ)  bestimmt,  je  nachdem  der  Nordpol  oder  der 
Südpol  unterliegt  Sind  /,  /^ ,  /g  die  betr.  Schwingungsdauem,  K  und  K^^  die 
Trägheitsmomente,  so  ist  schließlich 

Andere  mdirekte  Methoden  zur  Bestimmung  der  Inklination  beruhen  auf 
der  von  den  beiden  Komponenten  des  Erdmagnetismus  ausgehenden  Induktions- 
wirfcung,  und  zwar  entweder  von  der  Induktion  von  Magnetismus  in  weichen 
Eisenstaben  oder  von  elektrischen  Strömen  in  Drahtspulen.  Am  nächsten  liegt 
es,  die  Magnetismen,  welche  ein  und  derselbe  an  sich  unmagnetische  Eisenstab 
bei  vertikaler  und  horizontaler  Lage  annimmt,  durch  Bestimmung  ihrer  ablenkenden 
Wirkungen  auf  eine  Magnetnadel  zu  vergleichen  und  den  arctang  des  gefundenen 
Verhälüusses  aufzusuchen.  Hierin  besteht  das  Verfahren  von  Lloyd  <*;  der  Eisen- 
stab wird  osüich  oder  wesüich  von  der  Nadel  um  eine  zu  seiner  Achse  und 
zum  Meridian  senkrechte  Achse  drehbar  angebracht,  das  Weitere  ergibt  sich  von 
selbst;  freihch  liegen  auch  die  Übelstande  dieser  Methode  auf  der  Hand. 

s.  J.  P.  JODij;,  Proc.  Manch  Soc  8  S.  171;  liber  eine  ubersichüiclie  Kntik  der  Tnklinatorien 
Lbyst,  Rep.  f.  Met.  (Petersburg)  1887.  Bd  10,  Nr.  5.  —  1  Vgl.  z.  B.  F  Kohleaüsch,  Leitf. 
d.  pr.  Phys.,  Nr.  56,  oder  Maxwkll,  El.  u.  Mogn.  2,  S.  146.  —  2  J.  Liznae,  Rep.  de  Phys. 
23.  S  306.  1888.  —  3  w.  PscHproi,,  Wien.  Bei.  80.  S.  i  1879.  —  4h  Lloyd,  Account  of 
the  magn.  Observ.  of  Dublin  1842. 
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Die  Methode  von  LamontI  knüpft  an  dessen  oben  genanntes  Di^klinatfiriuni 
an.  Nachdem  dessen  Spiegel  so  orientiert  ist,  daß  das  Üknlarkrouz  mit  scmikmh 
Spiegelbüde  sich  deckt,  wird  auf  das  Gehäuse  ein  Ring  geschoben,  der  an  '/.\m'\ 
gegenüberhegenden  Stellen  Fortsatze  und  an  diesen  befestigte  Eis(Mistäl)o  trägt, 
beide  vertikal  stellend,  aber  der  eine  Aon  der  Schwingungseben c  der  Nadel  iiarlv 
unten,  der  andere  nach  oben  sich  erstreckend.  Stellt  man  diesen  Ring  so  aul, 
daß  die  Ebene  der  beiden  Stäbe  auf  dem  Meridian  senkrecht  steht,  so^  1ml  man 
auf  der  einen  Seite  der  Nadel  einen  Nordpol,  auf  der  anderen  Seite  einen  Sud- 
pol, jeden  von  der  Stärke  /6Z,  wo  Z  die  Vertikalkomponente  des  ErdmagnetlHiniis 
und  k  der  Induktionskoeffizient  der  Lage  ist  Bestimmt  man  diesen  ein  fiir  alle- 
mal für  die  benutzten  Stabe  und  nennt  man  die  Ablenkung,  welelie  die  Nadel 
durch  die  Stabe  erfährt,  a ,  so  hat  man 


^sina  =  2k  Z    , 


also  die  Inkli^iahon 


/=  arctang  -— sma 
\2« 


Zur  Elimination  aller  Asymmetnen  tut  man  gut,  den  Ring  um  1K0"  /.ii 
drehen,  die  Stäbe  umzukehren  und  die  Stäbe  miteinander  zu  vertauschen,  in 
allen  diesen  Stellungen  den  Winkel  a  zu  messen  und  schließhch  aus  sämtlichen 
Werten  das  Mittel  zu  nehmen. 

W.  Webers  Erdinduktor.  Statt  den  Erdmagnetismus  Magnetismus,  kann 
man  ihn  auch  Induktionsströme  hervorrufen  lassen,  und  der  Vorteil  dieser  Metlioch» 

liegt  darin,  daß  Stromstäi- 
ken  bequemer  unil  exakti'i 
gemessen  werden  ki)nneii, 
als  Magnetismen;  der  von 
W,  Weher  2  konstruierte  Mrd- 
induktor  ist  deragemfllJ  von 
hen'orragender  Bedeutung 
geworden.  Er  besteht  aiw 
einer  Drahtspule  von  mög- 
lichst zahlreichen  Windun- 
gen, deren  Drehungsachse 
sowohl  horizontal  als  au  eh 
vertikal  gestellt  werden  kann, 
und  die  sich  in  jeder  von 
beiden  Lagen  rasch  um  ISO" 
drehen  läßt,  derart,  daß  ihre 
Ebene  vor  und  nach  der 
Drehung  in  dem  einen  Falle 
genau  horizontal  liegt,  in 
dem  anderen  Falle  genau 
vertikal  und  genau  senkrec'ht. 
zum  Meridian ;  man  kann 
sich  hiervon  entweder  mit- 
tels einer  kleinen  Magnet- 
nadel in  rechteckigem  Rah- 
,  ,         _  menresp.  einer  Libelle  über- 

emf '^'.nl'o.rv    "^'i     -t  ^^^^T''  ^°  '^'^  "^PP^^*"  anzubringender Vomchtungen 
eme  Kontroll- Versuchsreihe  ausführen.     Ebenso  muß  man  die  Drehungsachse  vor 

.881  und  ,.NWeAp^arate.l'st:^^'?88.  IdTs  fij"      ^  ^°"^^'  ^-^i- '  J«- 


Figur  4b 
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jedem  Verauche  genau  orientieren,  d.  h.  genau  horizontal  und  in  den  Meridian 
resp.  genau  vertikal  stellen.  Nunmehr  beoabachtet  man  die  Wirkungen  dei 
beiden  gedachten  Drehungen  um  180"  auf  das  Galvanometer,  wobei  man,  da 
die  Ausschlagsmethode  eine  verwickelte  Berechnung  erfordern  und  auch  sonst 
Ungenauigkeiten  mvoloieren  würde,  das  Multiplikation9\ erfahren  oder,  wenn  die 
Ströme  kraftig  sind,  das  Zunickwerfungsverfahrcn  anwendet  (s.  o.  S.  230  flf).  Sind 
die  schließlichen  Ausschlagsbogcn  ^^   und  a., ,  so   ist  wieder 

/—  arc  tang 

Eine    neuere    Form    des    Erdinduktors    ist 
IIartmann  und  Bj<aun  in  Figur  4ü   dargestellt. 

Von  den  Modifikationen  des  Erdinduktors  sind 
diejenigen  \  on  Schering,  Wild,  Makcart  und  Leonhard 
WkberI   hervorzuheben.     Der   letztere,    dessen  Prinzip 


Figur  47. 

übrigens  schon  von  F.  NEUMA^fN  lu  seinen  Vorlesungen  erläutert  wurde,  läuft  wie 
der  MASCARTsche  auf  eine  NuUmethode  hinaus;  er  hat  gegenüber  dem  W.  Weber- 
schen  denselben  Vorzug  wie  das  Weber -Kohlrausch  sehe  Bifilar-Magnetometer 
vor  dem  Gauss  sehen  Apparat,  namhch  den,  daß  man  die  beiden  Messungen,  die 
erforderUch  sind,  statt  nacheinander  zu  gleicher  Zeit  ausführen  kann  und  somit 
von  zeitlichen  Einflüssen  unabhängig  wird.  Der  L.  WEBERSche  Differential- 
'  Erdinduktor  enthält  zu  diesem  Ende  zwei  genau  gleiche  Rollen,  die  durch  eine 
Zahnradübertragung  so  verbunden  sind,  daß  mit  der  einen  auch  die  andere  um 
180"  gedreht  wird,  und  zwar  die  eine  um  eine  horizontale,  die  andere  um  eine 
vertikale  Achse  (Figur  47).  Die  dabei  auftretenden  Induktionsströme  verhüten 
sich  wie  die  beiden  Komponenten  des  Erdmagnetismus,  lassen  ^ieh  aber  durch 

1  TjEONH  Weder,  Berl   Ber.    1885.  S.  1105. 


i  ! 
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Einachaltung  eines  an  der  Drehung  nicht  teikiehmenden  Widerstandes  in  den 
Kxeis  der  einen  Spule  gleich  machen,  so  daß  sie,  in  ein  Differential-Galvanometer 
geschickt,  die  Nadel  desselben  in  Ruhe  lassen;  nennt  man  alsdann  die  gesamten 
Widerstände  der  beiden  Stromkreise  w^  nnd  Wh^  so  ist  einfach 


/=  arc  tang 


7ÜA 


Statt  des  Differential-Galvanometers  kann  man  auch  mit  einem  gewöhnlichen 
Galvanometer  oder  selbst  Galvanoskop  auskommen,  wenn  man  eine  geeignete 
Schaltung  anwendet  Da  die  beiden  Rollen  nie  absolut  gleich  ausfallen  werden, 
muß  man  zur  Erreichung  größter  Genauigkeit  die  beiden  Rollen  miteinander  ver- 
tauschen  und   aus   beiden  Messungen   das  Mittel  nehmen:   hat  man  dies  einmal 

getan,  so  kann  man  sich  je- 

J,    — c^'  -^  doch   einen  die  Ungleichheit 

-rt       ^Ä        1^^^"  der    beiden    Rollen    berück- 

sichtigendenKorrektionsfaktor 
verschaffen  und  kommt  dann 
in  der  Folge  mit  einer  ein- 
zigen Messung  aus,  so  daß 
nunmehr  eine  Messung  der 
Inklination  sich  in  wenigen 
Minuten  ausfuhren  läßt. 

Eine  andere  Unvollkom- 
menheit  der  W.  WEBERSchen 
Methode  zu  beseitigen,  ist 
der  Zweck  der  Methoden  von 
Schering  1  und  von  Wild  2. 
Jene  Methode  setzt  nämlich 
voraus,  daß  die  Dämpf ung» 
welche  die  Galvanometerrolle 
auf  die  schwingende  Nadel 
ausübt,  m  beiden  Fallen  gleich 
groß  sei;  da  dies  bei  emp- 
findlicheren Rollen  nicht  der 
Fall  ist,  müßte  man  auf 
Grund,  der  Theorien  von 
Chwolson^  und  Schering*  die  Verschiedenheit  berechnen,  was  mühsam  und 
unsicher  wäre.  Bei  den  Differentialmethoden  fallt  diese  Schwierigkeit  naturhch 
weg,  und  auch  bei  dem  gewöhnlichen  Induktor  könnte  man  sie  beseitigen,  indem 
man  durch  Emschaltung  eines  Widerstandes  beide  Ausschläge  gleich  groß  macht. 
Man  kann  aber  noch  andere  Wege  einschlagen.  So  kann  man  nach  Schering 
aus  einigen  Beobachtungen  mit  der  Inklination  nahen  Richtungen  der  Drehungs- 
achse der  Induktorrolle  diejenige  Richtung  derselben  ableiten,  bei  welcher  gar 
keine  Induktion  stattfinden  würde.  Dies  ist  die  genaue  Inklmationsnchtung.  Oder 
(vgl.  insbesondere  Wild)  man  beobachtet  ganz  wie  bei  W.  Weber,  namüch  bei 
zwei  Lagen  der  Drehungsachse,  die  eine  ist  auch  hier  die  vertikale  Lage,  die 
andere  ist  diejenige  Richtung,  welche  mit  der  Inklinationsrichtung  nahezu  den- 
selben Wmkel  wie  die  Vertikale  bildet,  nur  nach  der  anderen  Seite;  die  Aus- 
schläge werden  dann  in  beiden  Fällen  nahezu  gleich  und  folglich  auch  die 
Dämpfung  dieselbe.    Man  erhält  dann  eine  Formel,  welche  die  genaue  Inkhnation 

1  K.  Schering,  Tagebl.  d  Natuif.-Vers.  Kassel  1878.  S.  42;  Gott  Nacir.  1882.  S.  345. 
—  2  H.  WnJ3,  Mfim.  Ac  St  Pet  1878.  Nr  8;  Bdü  1881.  S.  320  tu"i  M6ni  1890  Nr.  3; 
Zeitschr.  f.  Inst-K.  1S91  S.  203  u.  248  —3  0.  Chwolson,  Mdm.  Ao.  St.  P6t,  187g, 
Ni.  14;    1880,   Nr.  3.  —  ♦  K  Schering,  "Wied    Ann.  9.  S   287     1879 


Figur  48. 
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darstellt  als  die  Summe  der  ungefähr  bekannten,  zur  Emstelluug  der  Drehungs- 
achse benutzten  und  eines  die  Differenz  der  gedachten  Ausschlage  enthaltenden 
Zusatzgliedes.  Die  Resultate,  welche  Wild  mit  einem  auf  diese  Idee  gegründeten 
ErdinduktoT  erzielt  hat,  zeigen  eine  große  Genauigkeit  (nach  neueren  Messungen 
in  Pawlowsk^  betragt  der  Fehler  nur  etwa  2"),  das  Verfahren  ist  aber  immerhin 
ziemlich  umständlich. 

Die  Mißstände,  welche  auch  die  letztgenannten  Methoden  noch  aufweisen, 
haben  G.  Meyer ^  veranlaßt  einen  Apparat  zu  konstruieren,  der  in  zwei  Hin- 
sichten Neues  bietet:  erstens  wird  die  neutrale  Stellung  der  Drehungsachse  mittels 
des  Telephons  oder  des  Kapillar-Elektrometers  festgestellt,  und  zweitens  wird  die 


Figur  49. 

Spule  nicht  hin-  und  zurückgewendet,  sondern  in  eine  kontinuierliche  Rotation 
versetzt,  deren  Geschwindigkeit  nicht  einmal  konstant  zu  sein  braucht  In  Figur  48 
ist  ein  ModeU  zu  dem  Apparat  skizziert;  fgh  ist  die  auf  einen  Kern  von 
100  dünnen  Eisenblechen  aufgewickelte  Spule,  bestehend  aus  zwei  getrennten 
Wickelungen  von  je  2000  Windungen  2,5  mm  starken  Drahtes;  /  ist  der  Kom- 
mutator mit  den  Schleifkontakten,  mrn  sind  ZwischenroUen,  die  Kurbel  — 
hinter  d  —  ist  nicht  sichtbar;  e  ist  der  Vertikalkreis  mit  Minutenteilung,  Libelle 
und  Nonien,  an  dem  die  Neigung  der  Spulenachse  abgelesen  werden  kann;  die- 
jenige Neigung,  bei  der  das  Geräusch  im  Telephon  verschwindet,  liefert  die  In- 
klination. Durch  eine  geringe  Abänderung  kann  man  das  Instrument  geeignet 
machen,  die  Horizontahntensitat  zu  messen. 

Weitere  Methoden  beruhen  auf  dem  Prinzip  der  Wage,  es  muß  jedoch  hier 
genügen,  nur  kurz  auf  sie  hinzuweisen.     Man  kann  solche  Wagen  entweder  wie 

1  H.  Wnj3,  Bull    Ac.  St.  Pet    (5)   2.  S   205.    1895.  —  *  G.  Mkyeh,    Wied.  Ann.    64. 
S.  742.    1898. 
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bei  der  Llovt) sehen  und.  der  ToPLERSchen  (s.  o.)  Wage  mit  Magneten  kombinieren 
(wofür  aber  absolute  Resultate  noch  nicht  vorzuliegen  scheinen)  oder  mit  Strom- 
spulen, wie  bei  der  Wage  von  C.  L,  Weher  ■■*.  Diese  Wage  besteht  aus  einer 
drehbaren  Tragsäule,  einem  Wagebalken  mit  Schalen  und  emer  mit  dem  Wage- 
balken verbundenen,  einem  Stromkreis  zugehörigen  Drahtspule;  das  Gleichgewicht 
ist  also  von  den  mechanischen  Kräften  einerseits,  d.  h.  ^on  dem  der  Wage  samt 
aufzulegenden  Gewichten  zukommenden  Moment  der  Schwere,  andererseits  von 
den  elektromagnetischen  Kräften,  d.  h.  dem  Produkt  aus  Windungsflache,  Strom- 
stärke und  der  betreffenden  Komponente  des  Erdmagnetismus  abhangig.  Je 
nachdem  man  den  Stromkreis  vertikal,  horizontal  oder  unter  45  ^  orientiert,  erhalt 
man  drei  verschiedene  Methoden,  von  denen  die  dritte  die  bequemste  ist,  weil 
man  bei  ihr  die  bei  den  beiden  anderen  noch  erforderlichen  Ablenkungsbeol)- 
achtungen  an  einem  besonderen  Instrumente  ganz  vermeiden  kann,  indem  man 
zwei  Beobachtungen  mit  senkrecht  und  parallel  zum  Meridian  stehenden  Wag«'- 
balken  miteinander  kombiniert.  —  Übrigens  hat  spater  C.  L.  Weber  ^  die  Me- 
thode so  modifiziert,  daß  er  den  Stromkreis  zwar  beibehalten,  die  Wagung  aber 
aufgegeben  und  durch  eine  ablenkende  Nullmethode  ersetzt  hat  (Figur  49).  Ist  näm- 
lich der  um  einen  horizontalen  Durchmesser  leicht  drehbare  Stromkreis  in  seiner 

I  naturlichen   Lage    etwas   steiler   als   die   Inklination,    der  Winkel   also  y   statt  /, 

so  ist,  wenn  die  Schwingungsebene  senkrecht  zum  Mendian  steht,  das  Drehungs- 
moment Z  •  /icQsy ,    im   Meridian   kommt    noch    -\-  H/tsiuy    hinzu,    in    einer 

I  Zwischenlage  (Winkel  ix  gegen  den  Meridian)  J/f smycosa;   für  ein  gewisses  a. 

,  wird  nun  Z/i  cos y  ==  Hf  s'm y  cos ot. ,  und  dann  ist 

tang/=  tangy  •  cosa 

i   ,  Man  braucht  also  lediglich  zwei  Winkel  zu  messen. 

I  I  ,,  Schließlich    ist  noch   auf    die    oben   skizzierte    elektrodynamische   Drehwage 

'  1  '   I  ■)  von  RiECKE  (S.  94)  zurückzm  erweisen.    Kombiniert  man  nämlich  diesen  Apparat, 

i!  I  ,,;  welcher  das  Produkt  Z?  aus  Vertikalintensität  und  Stromstärke  liefert,  mit  einem 


,  ,1 


i'  1 1 
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Bifilar-Galvanometer,  aus  dem  sich  ffz  ergibt,  so  findet  man 


Z  ,       2FJi  D 

_  =  tang/=  ~~- 


^^\^-^V 


1    ^  ("V 

n 
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wo  D  und  D'  die  mechanischen  Drehungsmomente  für  Drehwage  und  Galvano- 
meter, F  die  Windimgsfläche  der  Rolle  des  letzteren  und  n,  r  resp.  iV,  R  Ab- 
lenkung und  Abstand  der  Skalen  zur  Beobachtung  der  Drehwage  resp.  des  Gal- 
\\i  vanometers  sind.    Die  Methode  ist,  wie  man  sieht,  mühsam,  aber  sie  liefert,  wie 

\  es   scheint,  Werte,  deren  Genauigkeit  ^/g  bis  i/,  Bogenmmute  beträgt. 


H)  Relative  Messung  magnetischer  Intensitäten  und  Richtungen. 

Die  bisherigen  Auseinandersetzungen  bezogen  sich  auf  die  absolute  Messung 
einer  Reihe  magnetischer  Größen,  nämlich  von  Stabmagnetismen,  des  Erdmagne- 
tismus   und   semer  beiden  Komponenten,    der   erdmagnetischen  Deklination  und 
5   ,1  Inklination.     Die   bezüglichen  Methoden   enthalten   natürlich,   da  sie  von  weiter- 

gehendem Charakter  sind,  ebensoviele  Methoden  zu  lediglich  relativen  Bestim- 
mungen der  gedachten  Größen,  d.  h.  zur  Vergleichung  der  verschiedenen  Werte 
einer  und  derselben  Größe  a)  an  demselben  Orte  zu  verschiedenen  Zeiten,  b)  an 
benachbarten  Orten  zu  derselben  Zeit.    Der  Apparat  dieser  Methoden  wird  sich 

1   q.  L  WRBEtt,  Wied.  Aaa.    35     S   8io     i888,   43     S  659.    1891.  —  2C  L  Wbkkh, 
Wied.  Ann.  43.   S  659.    1891. 
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sogar  in  esperimenteUer  und  rechnerischer  Hinsicht  meisl,  sehr  betrachthcli  ver- 
einfachen, Avenn  es  sich  nur  darum  handelt,  untereinander  vergleichbare  Werte 
einer  und  derselben  Größe  zu  gewinnen.  Andererseits  freilich  wird  es  gerade 
für  derartige  Vergleichungen,  zumal  wenn  es  sich  um  wenig  voneinander  ab- 
weichende Werte  handelt,  auf  die  Empfindlichkeit  der  Metlioden  ankommen, 
sowie  darauf,  daß  man  wirklich  ceteris  paribus  arbeitet,  d.  h.  daß  die  Anord- 
nungen m  den  verschiedenen  Fallen  sich  ausschließlich  hinsichtlich  der  zu  ver- 
gleichenden Größe  unterscheiden.  Unter  diesen  Umständen  nehmen  die  Methoden 
nicht  selten  eine  veränderte  Gestalt  an,  eine  Gestalt,  die  für  die  absoluten  Werte 
weniger,  um  so  empfindlicher  aber  für  die  relativen  ist.  Namentlich  spielen  hier 
ganz  aligemein  zwei  Beobachtungsformen  eine  wichtige  Rolle,  nämlich  die  Quer- 
atellung  der  zur  Beobachtug  dienenden  Magnetnadel  durch  Torsion  und  die  Kom- 
pensationsanordnung, bei  welcher  der  absolute  Hauptbetrag  der  betreffenden 
Größe  ganz  herausfällt  und  der  die  Vcrgleichuugsgroßen  charakterisierende  Anteil 
auch  deshalb  deutlicher  hervortritt  Die  Resultate  der  Beobachtungen  an  den 
Vergleichsapparaten  sind  dann  eventuell  noch  mit  Hilfe  absoluter  Apparate  auf 
absolutes  Maß  zurückzuführen,  d.  h.  erstens  der  absolute  Wert  irgend  einer  beob- 
achteten Zahl  und  zweitens  der  Wert  einer  Ditterenz  zweier  Beobachtungszahlen, 
d.  h.  der  Skalenwert  des  Relativmstrumentes  zu  ermitteln.  Im  übrigen  kann  hier 
nur  weniges  angeführt  werden;  die  Bedeutung  der  meisten  Methoden  erstreckt 
sich  wesentlich  auf  die  Geophysik,  daneben  ist  die  Anwendung  der  betreffenden 
Apparate  zur  Kontrolle  der  oben  beschriebenen  absoluten  Methoden  zu  nennend 
Vergleichung  von  Stabmagnetismen.  Die  bezuglichen  Methoden  er- 
geben sich  aus  dem  früheren  ohne  weiteres.  Von  den  beiden  Methoden,  der 
Ablenkungen  und  der  Schwingungen,  die  für  absolute  Messungen  zu  kombinieren 
waren,  ist  hier  jede  für  sich  ausreichend  Eine  für  rasche  Vergleichungen  sehr 
bequeme  Methode  hat  Bourv^  angegeben.  Man  hangt  die  beiden  Magnete  an 
demselben  Gerüst,  aber  hinreichend  weit  \oneinaiidcr  entfernt  auf,  wählt  irgend 
einen  Winkel  ß'  zwischen  ihren  Richtungen  und  beobachtet  den  Winkel  a  ,  in  den 
sich  der  Stab  M  gegen  den  Meridian  stellt;   dann  ist 

Jkf'  sina 

M       sin  (/>  —  a) 
speziell  wenn  die  Magnete  senkrecht  zueinander  gerichtet  werden* 

-^-  =  tangöc     . 

Als  dntte  reiht  sich  ihnen  die  Methode  der  Induktionsströme  in  Spulen  an, 
die  man  der  Wirkung  der  zu  vergleichenden  Magnete  m  jedesmal  gleicher  Weise 
plotzhch  aussetzt  oder  plötzlich  entzieht,  eine  Methode,  die  vor  den  beiden  ersten 
den  Vorteil  voraus  hat,  daß  sie  von  den  Schwankungen  des  Erdmagnetismus 
unabhängig  ist.  Will  man  zwei  Stabe  von  wenig  verschiedenem  Magnetismus 
vergleichen,  so  kann  man  ihre  ablenkenden  oder  ihre  induzierenden  Wirkungen 
kompensieren,  d,  h.  sie  in  entgegengesetztem  Sinne  auf  eine  Ablenkungsnadel 
oder  auf  ein  mit  ihren  Spulen  verbundenes  Galvanometer  wirken  lassen  und  die 
Differentialwirkung  messen,  wobei  das  spezielle  Verfahren  sich  verschieden  ge- 
stalten wird,  je  nachdem  es  darauf  ankommt,  die  Differenz  oder  das  Verhältnis 
der  Magnetismen  zu  ermitteln,  Größen,  deren  jede  in  besonderen  Fallen  wissens- 
wert ist    Zu  derartigen  relativen  Messungen  gehören  schließlich  auch  diejenigen 

1  Auüer  der  oben  gegebenen  Spezialliteratar  für  erdmagnebsche  Messungsmethoden  mögen 
ber  noch  angeführt  werden:  C,  F.  GAUSS,  Res.  a.  d.  Beob.  d.  magn.  Ver  1836 — 1841  u 
Gea,  Werke,  Bd  5,  F  KoHLRAVSCH,  "Wied.  Ann.  15.  8.533.  1882;  19.  S.  130  1883;  29. 
S.  47,  1886.  —  Femer  die  von  Neumayer  und  Wjld  verfaßten  Anleitungen  zu  magn.  Beob. 
auf  Reisen.  —  2  E  BoDTY,  Ann.  Ec.  norm.  {2)  4.  S   9    1875 
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des  Induktionskoeffizienten  eines  Stabes  durch  die  Erde  (s.  o.  S.  92)  und  des 
Temperaturkoeffizienten  eines  Stabes  (s.  o.  S.  77  sowie  weiter  unten  in  Magne- 
tismus und  Wärme). 

Über  die  Anwendung  der  Methode   auf  Eisenkörper  s.  w.  u. 

Intensitätsvariometer.  Die  zeitlichen  Variationen  der  Horizontalintensitat 
des  Erdmagnetismus  konnte  man  durch  Schwingungs-  oder  Ablenkungsbeobach- 
tangen  verfolgen,  die  ersteren  sind  aber  zeitraubend  und  kommen  darum  nicht 
wesentlich  in  Betracht.  Für  die  Ablenkungsmethoden  wird,  wie  schon  bemerkt 
wurde,  meist  die  gegen  den  Meridian  senkrechte  Stellung  des  hangenden  Mag- 
neten benutzt,  die  zugleich  den  Vorteil  bietet,  daß  Änderungen  der  Deklination 
einflußlos  bleiben.  Dagegen  müssen  m  aUe  folgenden  Formeln  zur  Erzielung 
größerer  Genauigkeit  Korrektionsgliedei  für  die  Temperatur  und  die  zeitliche 
Schwächung  des  Stabmagnetismus  eingeführt  werden,  wozu  am  besten  von  Zeit 
zu  Zeit  anzustellende  Kontrollversuche  dienen.  Zur  Erzielung  der  Quer-  oder 
einer  anderen  ZwangssteUung  der  Magnetnadel  kennen  verschiedene  Wege  ein- 
geschlagen werden.  Ein  solcher  besteht  in  der  Torsion  des  Fadens,  an  welchem 
der  Magnet  umfilar  hängt;  tordiert  man  um  den  Winkel  ex.  und  folgt  der  Magnet 
um  den  Winkel  qj,  so  ist,  wenn  d"  das  Torsionsverhältnis  ist,  die  einer  Ände- 
rung von  q)  um  d(p  entsprechende  relative  Änderung  von  IT  durch  die  leicht 
abzuleitende  Gleichung 

öHr       cos95-f-i9'„ 
JI  smcp 

gegeben,  also,  wenn  ^==90°  gewählt  wird,  sehr  einfach: 

-^  =  '&  •  0(p      , 

Zuverlässiger  ist  die  Anwendung  der  bifilaren  Aufhangung,  für  welche  die 
entsprechende  allgemeine  Formel 

''  I  — -  =  [cotang(a  —  9?)  +  cotang99]  öq} 

',  ^ 

j   ;  gilt,  für  </3  =  90**  die  spezielle  Gleichung 

— —  =  —  tanga  •  093 

I  ;,  (wobei   angenommen  ist,    daß   der   ganze  Drehungswmkel  oi   unter  180°  bleibt), 

'  1  oder,   wenn  man   statt  oc   den  Winkel   einfuhrt,    um    den  die  Bifilarebene  unten 

■  ,['  gegen  oben  gedreht  ist,  d.  h.  den  Winkel  a  —  <p  =  ß: 

I  I, 

'  I  dir 

I  allgemein:  -— ■  =  (cotangjS  +  cotang^j)  ö(p     , 

f  dir 

1  für  99  =  90**:    —==■  =  cotang/3  •  öqj     . 

'  Ii 

Bei  Spiegelablesung  mit  einer  um  r  entfernten  Skala  kann  man  dq),  da  es 
'I  stets  klein   sein  wird,    durch  bsj^r  ersetzen,  wo  ds   die  Änderung   der  Skalen- 

ablesung ist.    Das  Temperaturglied  hat,  wenn  —  fx  der  Temperaturkoeffizient  der 
i|,  Nadel  und  y   der  Ausdehnungskoeffizient   der  DräJite  ist,    die   Form  {fJi-\-y)dt, 

If'  das  Zeitghed,  wenn  a  der  Schwächungskoeffizient  ist,  die  Form  — a  •  ÖT,  unter 

'* ' '  Umständen  muß  man  endlich  auch  noch  die  eigene  Torsion  der  Drähte  berück- 

sichtigen. —  Eine  dritte  Methode,  die  Nadel  querzustellen,  besteht  in  der  ge- 
eigneten GegenübersteUung  von  Magnetstaben,  sogenannten  Deflektoren.  Die  all- 
gemeine Gleichung  lautet  hier 
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—  —  tang(93  +  a)  {d<p  +  (5a)  =         +  cotang^?  d(p     , 

wo  F  die  Größe  der  vom  Deflektor  am  Orte  der  Nadel  ausgeübten  Kraft, 
q?  ihr  Winkel  mit  der  abgelenkten  Nadel  und  oc  ihr  Winkel  mit  der  Normale 
des  Meridians  ist;  für  Querstellung  wird  unter  Vernachlässigung  von  öF,  also 
der  Änderungen  des  Stabmagnetismus  wiederum  sehr  einfach 


H 


=  cotang9?<59J 


die   beiden  Korrektionsglieder  für  Temperatur  und  Zeit   sind  hier  beide  negativ 
zu  nehmen,   <p  kann  man  bestimmen,   indem   man   diejenige  Stellung   des  Mag- 


Figur  so. 


neten  sucht,  bei  welcher  er  ohne  Einfluß  auf  die  Nadelstellung  ist;  eine  andere 
Anordnung  ist  mit  97  ==  45  •*,  es  ist  dann  unter  Berücksichtigung  der  Änderung 
der  Deklination  D 

Statt  eines  DeflektorS  kann  man  nach  F.  Kohlrausch  (Figur  50)  zweckmäßig 
deren  vier  verwenden,  die  man  ähnlich  aui  einem  Rahmen  anordnet  wie  beim 
Kompensations-Magnetometer  (S.  80),  wobei  man  dann  zugleich  den  Vorteil  hat, 
den  Winkel  oc  aus  der  Drehung  des  Rahmens  ableiten  zu  können. 

Seit  der  Erfindung  der  Quarzfäden  läßt  sich  nun  auch  die  Torsionskraft  der 
unifilaren  Aufhängung  mit  gesteigertem  Vorteil  zur  Messung  der  zeitlichen  Va- 
riationen der  erdmagnetischen  Kraft  verwenden.  Eschenhagen  ^  hat  daraufhin 
neue  Magnetometer  bauen  lassen.  Freilich  muß  man  jetzt,  um  feine  Quarzfäden 
benutzen  zu  können,  möglichst  leichte  Magnetsysteme  wählen,  die  in  Rede 
stehenden  wiegen  nur  etwa  1,5  g,  sie  bestehen  aus  25  mm  langen,  gut  gehär- 
teten Uhrfederlamellen,    der  Quarzfaden  braucht  nur  0,05  bis  0,1  mm   stark  zu 

1  M.  EscHENHAGom,  Veili.  d    D.  Phys.  Ges.  1899    147, 
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sem.  Ist  u  der  Torsionsmnkel  zwischen  den  Fadenenden,  so  gilt  für  den  Fall 
der  Querstellung  die  Gleichung 

ÖJI _  du 

~ä~~V    ' 

für  kleine  Variationen  mit  hinreichender  Genauigkeit.  Je  dunner  der  Faden,  je 
großer  also  //,  desto  empfindlicher  ist  das  Instrument.  Schon  für  «  =  60°  erhalt 
man  die  vielfach  übliche  Empfindlichkeit  von  0,00005  für  die  Bogenmmute,  man 
kann  aber  ohne  Gefahr  bis  zu  drei  vollen  Umdrehungen  gehen,  womit  die  Emp- 
findhchkeit  auf  das  20  fache  steigt.  Der  Apparat  ist  somit  zur  Verfolgung  der 
allerkleinsten  Schwankungen  des  Erdmagnetismus  "^  geeignet  (s.  auch  w.  u.). 

Die  Änderungen  der  Vertikalkomponente  des  Erdmagnetismus  kann  man  in 
ahnhcher  Weise  an  einer  als  Wagebalken  eingerichteten  Inklinationsnadel  ver- 
folgen, oder  man  kann  hierzu  die  schon  erwähnten  Apparate  von  Lloyd,  Wild, 
Topler  u.  a.  benutzen.  Die  Lloyd  sehe  Wage  scheint  sich  zu  diesem  Zwecke 
besonders  bewährt  zu  haben. 

Einen  besonderen  Apparat  für  diesen  Zweck,  das  „Quadrifilar-Magnetometer", 
haben  E.  und  K.  Schering  2  konstruiert.  Der  Magnet  hangt  hier  in  eigentüm- 
hcher  Weise  an  zwei  Fadenpaaren,  die,  schräg  durchs  Zimmer  laufend,  an  ent- 
gegengesetzten Wanden  befestigt  sind;  die  vertikalen  Drehungen  werden  mit 
Spiegel  und  vertikaler  Skala  verfolgt. 

Deklinations-  und  Inklinationsvariometer.  Über  die  Verfolgung  der 
zeitlichen  Änderungen  der  Dekhnation  ist  wenig  zu  sagen,  meist  beobachtet  man 
die  Einstellungen  der  Nadel  selbst,  eine  andere  Methode,  der  sich  eine  beliebige 
Empfindlichkeit  geben  läßt,  besteht  in  der  Umkehrung  der  Nadel  um  180°,  so 
daß  ihr  Nordpol  nach  Süden,  ihr  Sudpol  nach  Norden  zeigt".  Femer  kommt 
hier  die  ToPLERsche  Wage  mit  zum  Meridian  senkrecht  gestellter  Schwingungs- 
ebene in  Betracht*.  —  Für  die  Inklination  liefern  die  oben  angegebenen  absoluten 
Methoden  zum  Teil  sehr  einfache  Variationsformeln,  so  namentlich  die  Methode 
von  Lamont  sowie  die  verschiedenen  Erdinduktoren;  für  die  LAMONTsche  Metliode 
gilt  z.  B.  die  Formel 

-^         cos^/  /tangöccoss/         .  \dH 

oI==,^j       ,     3a-fl  —  sm/cos/   -—     , 

2  k  cos  -  Ä  \         2  k  I   H 

wo  /  und  bl  die  Inklination  und  ihre  Änderung,  oc  und  (5a  die  Ablenkung  und 
ihre  Änderung,  k  der  Induktionskoeffizient  der  LAMONTschen  Stäbe  ist  (S.  92), 
eine  Formel,  welche  unter  bestimmten  Umstanden  eine  einfachere  Gestalt  an- 
nimmt. Den  WEBERschen  Erdinduktor  hat  Wild^  durch  geeignete  Anordnung 
für  Vanationamessungen  brauchbar  gemacht. 

Magnetographen     Wie  in  anderen  Gebieten  der  Meßkunde  hat  man  auch 
hier,  um   die   häufige  Ablesung  zu  erspareü.    und  um  überdies  statt  einer  Reihe 
ll'f  von  Einzelwerten   eine   fortlaufende   Kurve   der   betreffenden  Größe   zu   erhalten, 

selbstregistrierende  Apparate  eingeführt  und  in  den  großen  magnetischen  Obser- 
vatorien, z.  B.  m  Kew  (England),  im  Park  St.  Maur  (Frankreich),  Potsdam  (Deutsch- 
land) aufgestellt  Die  Registnerung  erfolgt  durchweg  nicht  eigentlich  auf  graphischem, 
sondern  auf  photo graphischem  Wege,  indem  der  von  einem  Lichtpünktchen  aus- 
gehende und  vom  Drehspiegel  des  betreflFenden  Apparates  reflektierte  Strahl 
mittels  Linse  auf  eine  mit  empfindlichem  Papier  bespannte  Walze  geworfen  wird, 
welche  sich  vermöge  eines  Uhrwerks  taglich  einmal  herumdreht;  von  einem  festen 
Spiegel   gelangt   ebenfalls   ein  Strahl  auf   die  Walze   und  erzeugt  die  geradh'nige 

1  M.  EscHENHAGEN,  Sitz.  BerL  Akad.  1896.  965.  —  2  k.  Schering,  Waed.  Ann.  23. 
S.  686.  1884.  —  Auch  von  BmSE  in  Helsingfors  ist  ein  Vertikalvanometer  konstruiert  worden, 
—  3  J,  C,  Maxwicll,  El  u  Magn  2  S.  141  —  *  Vgl  J.  Feeybesg,  Wied  Ann.  25  S  514. 
1885.  —  5  W    G.  Cady,  Terr   Magn    8.   63     igoi 
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„Basis",  die  überdies,  vermöge  einer  besonderen  Einrichtunff,  jede  Stunde  eine 
Lücke  zeigt  und  so  die  Zeiten  angibt.  Derartige  Magnetographen  sind  u.  a.  von 
AiRY,  Leu,  Mascart,  Eschenha(tEN  konstruiert  worden.  Namentlich  der  letzt- 
genannte Forscher  hat  sich  um  die  Vervollkommnung  dieser  Methodik  sehr  ver- 
dient gemacht;  es  muß  aber  genügen,  auf  seine  schon  oben  zitierten  Mitteilungen 
zu  verweisen.  Femer  vergleiche  man  die  Ratschlage,  die  F.  Kohlrausch ^  für 
den  Fall  sehr  rascher  Schwankungen  gibt. 

Vergleichung  erdmagnetischer  Felder  an  verschiedenen  Orten  Der 
Messung  der  zeitlichen  Relativvverte  der  erdmagnetischen  Elemente  schließt 
sich  die  entsprechende  Aufgabe  für  örtliche  Verschiedenheiten  an,  eine  Auf- 
gabe, die  bei  ihrer  Wichtigkeit  für  wissenschaftliche  Reisen  sehr  zahlreiche  Be- 
arbeitungen gefunden  und  zur  Konstruktion  von  Reiseapparaten  gefuhrt  hat,  welche 
die  Bequemlichkeit  des  Transports  und  der  Beobachtungen  sowie  Dauerhaftigkeit 
mit  verhältnismäßig  großer  Genauigkeit  verbinden,  und  die  man,  wenn  sie  für  sämt- 
hche  Elemente  des  Erdmagnetismus  brauchbar  sind,  Universalmagnetometer 
nennt.  Aber  auch  für  physikalische  Zwecke  sind  lokale  Vergleichsmethoden  oft 
von  Wichtigkeit,  zumal  da  die  magnetischen  Elemente  häufig  schon  an  zwei  nahe 
beieinander  befindlichen  Orten,  z.  B.  innerhalb  eines  und  desselben  Gebäudes, 
wenn  es  nicht  (wie  moderne  magnetische  Observatorien)  ganz  eisenfrei  gebaut  ist, 
beträchtliche  Verschiedenheiten  auhveisen.  Die  beiden  nächstliegenden,  hier  an- 
zuwendenden Methoden  zur  Vergleichung  von  H  sind  naturlich  wiederum  die 
Schwingungs-  und  die  Ablenkungsmethode. 

Die  Schwingungsmethode  wurde  auf  der  einfachen  Gleichung 


^i 


vi 
*i 


(/|  und  i.2  Schwingungsdauer  einer  und  derselben  Nadel  an  den  beiden  Orten)  be- 
ruhen, wenn  nicht  an  If  die  schon  wiederholt  erwähnten  Korrekturen  anzubringen 
wären :  die  Temperaturkorrektion,  die  //^  in  -äT^  (1  +  «  &i) .  -^  m  Z^  (1  -]-  oc  0^) 
verwandelt,  also  bei  erheblicher  Verschiedenheit  von  0^  und  &^  etwas  aus- 
machen kann;  sodann  aber  die  Korrektion  wegen  Induktion  von  Magnetismus  in 
der  Nadel,  die  den  Faktor  (1  -j-  ju/f)  hinzufügt,  also  wenn  I/^  und  ^  erheblich  ver- 
schieden sind,  den  von  1  merklich  abweichenden  Faktor  {1 -{-  ju  If^)  /  {1  -{-  fi//^) 
hineinbringt.  Für  stark  magnetische  Stahlstäbe  kann  man  dafür  unbedenklich 
1  -f-  /i  (■B'x  —  J^o)  setzen,  für  weicheres  Material  nicht  mehr,  und  für  weiches 
Eisen  bleibt  sogar  allein  das  Glied  mit  /x,  also  oben  mit  ff^  ,  unten  mit  II^ 
übrig,  und  man  erhalt 

Ein  alter,  aber  noch  immer  viel  benutzter  Apparat  für  die  Schwingungs- 
methode ist  die  GAMBEYsche  Intensitätsbussole,  wegen  deren  Einrichtung  und 
Handhabung  auf  Mascart^  venviesen  sei. 

Die  Ablenkungsmethode  andererseits  beruht  auf  der  Gleichung 

!/[       tangotg 
/f^       tangoti 

[oci  und  «2  Ablenkung  der  Nadel  an  den  beiden  Orten).  Den  Einfluß  der  zeit- 
hchen  und  Temperatur-Änderungen  darf  man  auch  hier  nicht  unberücksichtigt 
lassen,  man  kann  aber  den  ersteren  größtenteils  eliminieren,  wenn  man  die  erste 
Beobachtung  nach  der  zweiten  wiederholt,  oder  auch,  indem  man  an  den  beiden 

1  F  Kohlrausch,  Wied.  Ann  60.  336.  1897.  —  2  e.  Mascabt,  Tr  de  Magn  terr 
S  lySff 
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Orten  gleichzeitig  mit  je  einer  Nadel  (und  eventuell  je  einem  Ablenkungsstab) 
beobachtet,  diese  dann  vertauscht  und  schließlich  auch  hier  wieder  die  erste 
Beobachtung  wiederholt.  Zu  derartigen  lokalen  Vergleichungen  läßt  sich  z.  B. 
das  kompensierte  Magnetometer  von  F.  Kohlrausch  gut  verwenden.  Weniger 
zeitraubend  als  die  eine  und  empfindlicher  als  die  andere  der  genannten  Methoden 
ist  jedoch  auch  hier  die  Methode  der  erzwungenen  QuersteUung  der  Nadel, 
wozu  (besser  als  andere  Direktionskräite)  Ablenkungsstäbe  dienen;  ein  derartiger 
Apparat  ist  das  Ablenkungsvariometer  von  Kohlrausch ^  (s.  o.  Figur  50),  das  man 
sonach  als  „ Universalm agnetometer"  bezeichnen  kann.  Muß  man  diese  Stabe, 
um  Querstellung  der  Nadel  zu  erzielen,  so  orientieren,  daß  der  Winkel  der  Kraft 
mit  der  Nadel  (p  ist,  und  ist  an  dem  anderen  Orte  alsdann  die  Abweichung  von 
der  Querstelking  d ,    so  bat  man 


^1  -3 
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In  der  Ausführung  gestaltet  sich  die  Messung  am  besten  folgendermaßen: 
Als  Magnetnadel  benutzt  man  einen  auf  beiden  Seiten  spiegelnden  magnetischen 
Stahlspiegel,  orientiert  ihn  in  der  gedachten  Weise,  dreht  die  Deflektoren  resp. 
den  sie  tragenden  Rahmen  (S.  107)  um  einen  solchen  Winkel  2  cp ,  daß  der 
Spiegel  sich  um  nahe  180"  dreht,  und  mißt  die  dabei  gegen  die  erste  Stellung 
eintretende  Verschiebung  n  des  Bildes  einer  um  r  entfernten  Skala;  die  ent- 
sprechende Beobachtung  (;/)  fuhrt  man  an  dem  anderen  Orte  aus  und  findet  dann 

H'  ~H 
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hierbei  ist   für  beide    Orte    gleicher  Skalenabstand    angenommen,    man    braucht 
überdies  gar  nicht  mit  großem  Skalenabstand  zu  beobachten   und  kann  folglich, 

was  für  einen  transportablen  Apparat  sehr  wich- 
tig ist,  Skale  und  Femrohr  durch  einen  Arm  mit 
dem  Apparate  fest  verbinden,  wie  dies  die  Figur 
zeigL  Die  Temperaturkorrektion  hat  wieder  dn' 
Form  y  {f  —  /) ,  wo  y  durch  zwei  Vergleichs- 
veisuche  bei  hoher  und  niederer  Temperatur  ein 
für  allemal  bestimmt  werden  kann. 

Später  hat  F.  Kohlrauscii  ^  ein  kleines  sehr 
kompendiöses  Lokalvariometer  angegeben, 
dessen  Benutzung  in  sehr  einfacher  und  rascher 
Weise  zum  Ziele  führt  (Figur  51).  Es  enthält  eint« 
horizontal  bewegliche  Nadel  auf  hohem  Stativ  und 
einen  um  letzteres  als  Achse  drehbaren,  an 
seinem  Fuße  angebrachten  Magneten;  man  stellt 
diesen  nordsüdlich  ein,  so  daß  die  Nadel  sich  in 
umgekehrter  Zwangslage  befindet,  dreht  ihn  dann 
um  einen  gewissen  Winkel  und  beobachtet  die 
entsprechende  Drehung  der  Nadel. 

In  vielen  Fällen  ist  es  wichtig,   nicht  bloß 
die  horizontale  Komponente,   sondern  den  gan- 
zen Erdmagnetismus  in  seinen  bekannten  Schwan- 
kungen   zu    verfolgen;    hierzu    dient    das    Ge- 
birgsmagnetometer   von  O.  E.  Meyer».     Man    kann    sich    dieses   Instrument 
(Figui  62)    durch   Umlegung    aus    dem    von    Kohlrausch    entstanden    denken; 

1  F.  KOHLRAUSCH,  Wied.  Ann.  19.    S.  130.    1883.   —  2  F.  Kohlrausch,   Wied.  Ann. 
29.   S.  47.    1886.  _  3  0.  E.  Mever,  Wied.  Auu.  40.  S.  489    1890. 
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das  Stativ  lauft  m  eiuen  honzontalen  Trager  aus,  an  dessen  einem  Ende  die  In- 
klmaüonsnadel,  an  dessen  anderem  Ende  der  Deflektor  sich  befindet,  und  der 
mit  diesen  Teilen  um  das  Stativ  drehbar  ist.  Man  bringt  bei  entferntem  De- 
flektor die  Nadel  zunächst  in  den  Mendian  und  in  die  Inkhnaüonsrichtung,  dann 
mittels  des  Deflektors  in  die  umgekehrte  Zwangslage  und  bringt  ihr  scWießüch 
durch  die  Drehung  des  Deflektors  eme  Ablenkung  bei.  Wählt  man  den  Drehungs- 
wiukel  des  Deflektors  cp  so,  daß  der  Drehungswinkel  o)  der  Nadel  an  emem 
bestimmten  Orte  90°  wird,  und  beobachtet  man  an  emem  anderen  Orte  cü  +  5, 
so  sind  Verhältnis  und  relative  Differenz  der  ganzen  Erdmagneüsmen  durch  die 
Formeln 

F'       cos(<p  ~ö)  F'  ~  F 


F        cos^  cos(5    ' 


=  tang^  tangö 


0 


Figur  S2 

bestimmt  Bei  beiden  Apparaten  resp.  Formeln  sind  die  höheren  Glieder  der 
magnetischen  Femwirkung  vemachlässigl,  der  betreffende  Fehler  macht  sich  aber 
bei  den  Beobachtungen  kaum  geltend. 

Beachtenswert  sind  femer  die  von  Heydwett.t.kr  ^  konstruierten  bzw.  vor- 
geschlagenen Instrumente;  ihr  Grundprinzip  ist  folgendes:  Zwei  gleiche  überein- 
■anderliegende  Deklinationsnadeln  mit  gememsamer  Drehungsachse  werden  in 
solchen  Abstand  gebracht,  daß  sie  sich  senkrecht,  jede  unter  45°  gegen  den 
magnetischen  Mendian,  kreuzen;  dann  bewegt  sich  bei  Drehungen  der  Nadeln 
jeder  der  vier  Pole  in  emem  nahezu  homogenen  Felde,  die  Drehung  ist  also  der 
Änderung  des  Feldes  proportional.  Zunächst  handelt  es  sich  um  ein  einfaches 
Lokalvariometer  für  die  Horizontahntensitat,  das  vor  dem  von  Kohlrausch 
manche  Vorzüge  hat,  sodann  um  ein  feineres  Instrament  mit  Spiegelablesung, 
endlich  um  ein  Vertikalvariometer,  das  vielleicht  nicht  ganz  so  genaue  Resultate 
gibt  wie  die  Instrumente  von  O.  E.  Meyer  und  C.  L.  Weber  (s.  o.),  sich  aber 
durch  größere  Einfachheit  auszeichnet 

1  A.  HeydweeücJIR,  Wied.  Ann    64,   795.    1898 
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Schließlich  sei  noch  auf  ein  Spezialkapitel  hingewiesen,  welches  für  erd- 
magnetische Messungen  von  grolier  Wichtigkeit  ist,  nämhch  auf  die  besonderen 
Einrichtungen  für  magnetische  Messungen  in  hohen  Breiten,  in  denen  die  Ver- 
haltnisse ganz  anders  liegen  als  in  mittleren  Breiten,  und  in  denen  es  z.  B.  sehr 
unzweckmäßig  sein  wurde,  die  Messung  des  doit  sehr  kleinen  H  zur  Grundlage 
aller  anderen  Messungen  zu  machen.  Vielmehr  wird  man  dort  Z  oder  die 
ganze  Kraft  i?"  direkt  messen,  z.B.  nach  dem  LLOiDschen  (S.  OM)  Verfahren». 
Im  übrigen  muß  es  genügen,  auf  eine  zusammenfassende  Schnft  von  Weyprkch  i  '- 
hinzuweisen. 

I)  Messung  magnetischer  Felder. 

Die  Aufgabe,  die  Starke  und  Richtung  irgend  eines  magnetischen  Feldes 
(S.  33)  zu  bestimmen,  ist  eine  Verallgemeinerung  der  Aufgabe,  dieselben 
Größen  fui  den  Erdmagnetismus,  also  Intensität,  Deklination  und  Inklination  /u 
ermitteln.  Handelt  es  sich  um  künstlich  enieugte  Felder  von  schwacher 
Intensität,  also  von  einer  Intensität,  welche  von  derselben  Größenordnung  ist 
wie  H,  Z  oder  F  =  "^H^  -\-  Z^^,  so  können  die  oben  aufgeführten  Methoden 
natürlich  ohne  weiteres  Anwendung  finden;  liefert  doch  jede  Messung  von  //, 
die  in  einem  von  Lokaleinllussen  nicht  freien  Räume  angestellt  ist,  streng 
genommen  die  Stärke  und  Richtung  eines  teils  naturlichen,  teils  künstlichen 
Feldes.  Für  starke  Felder,  wie  es  die  absichtlich  und  zu  bestimmten  Zwecken 
erzeugten  meist  sind  (Felder  von  Elektromagneten,  Dynamomaschinen  usw.) 
kommen  dann  besondere  Methoden  hinzu.  Über  diese  gibt  das  Folgende  eine 
gedrängte  Übersicht,  ohne  daß  dabei  auf  die  —  meist  ganz  anderen  Kapiteln 
angehörige  —  Theorie  der  Methoden  näher  eingegangen  wird''. 

Am  einfachsten  ist  die  Bestimmung  der  Stärke  von  Feldern,  die  ausschließlieh 
^on  elektrischen  Strömen  herrühren.  Hier  handelt  es  sich,  von  den  geometrischen 
Verhaltnissen  der  Stromtrager  abgesehen,  lediglich  um  die  Stromstärke;  man 
vergleiche  hierüber  im  Artikel  Elektromagnetismus.  Sobald  aber  bei  der  Feld- 
erzeugung  Magnete,  sei  es  auch  nur  zur  Unterstützung  von  Strömen,  mitwirken» 
ist  eine  solche  Rechnung  nicht  mehr  durchführbar. 

1.  Magnetometrische  Methoden.  Hierüber  ist  dem  schon  Gesagten 
wenig  hinzuzufügen.  Das  GAUSSsche  Verfahren  ist  naturlich  auf  horizontale, 
homogene  Felder  beschrankt,  und.  die  Feldstärke  darf  etwa  das  fünffache  des 
Erdfeldes,  d.  h.  etwa  1  im  absoluten  Maße  nicht  übersteigen,  sonst  werden  die» 
Ablenkungen  zu  klein. 

2.  Elektrodynamische  Methoden.  Man  kann  entweder  die  verschiebende 
Kraft  des  Feldes  auf  einen  geradlinigen  oder  die  drehende  auf  einen  kreis- 
förmigen Stromleiter  beobachten;  letztere  Methode  kann  schon  deshalb  genauer 
ausgestaltet  werden,  weil  man  eine  ganze  Spule  nehmen  kann. 

a)  Methode  von  Lord  Kelvin^.  Figur  53  wird  zum  prinzipiellen  Ver- 
ständnis genügen.  Das  P'eld  ist  horizontal  und  senkrecht  zur  Papierebene,  /  ist 
der  zwischen  den  Polschuhen  F  herabhängende  Draht,  dem  durch  die  Qucck- 
silbemäpfe  C  der  Strom  ?  zugeführt  wird.  Die  auf  ihn  nach  links  ausgeübte 
Kraft  jf  =  f'I/f  (/  die  wirksame  Länge)  wird  äquilibriert  durch  die,  kraft  der 
Verbindungen  /^  und  t.,  erzeugte  Spannung  der  Pendelfäden  p^  P^  und  p^  F^  ; 
aas  den  Dimensionen,  den  Skalenablesungen  S^  und  Ä>  und  den  Pendelgewichten 

1  H.Lloyd,  Trans  Ir.  Ac.  23.  1858;  vgl.  Encycl.  Brit.  16,  S.  löo.  —  2  C.  Wey- 
PBKCHT,  Prakt.  Anl.  z.  Beob.  d.  raagn.  Erschein.  In  hohen  Breiten.  Wien  1881.  —  3  Ausfiihr- 
hches  hierüber  u.  a  in  den  Büchern  von  F.  KoHLRAUSCH,  HEYDWEtLLER,  Mascart  und  JoUBKRT, 
EwiNG,  Magnet.  Induktion,  und  H.  DD  Bois,  Magnet.  Kreise,  Berlin  1894,  S.  306  ff.  Die  ip. 
letzterem  Buche  gegebene  voriieffilche  tirid  besonders  die  neueren  Methoden  berticksiohtigend& 
Darstellung  ist  hier  benutzt  und  zum  Teil  ergänzt  -worden.  —  ♦  Vgl.  A.  Gray,  Abs.  Meas.  in 
El,  a   Magn.  2.   S    701     Lond.  1893. 
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Fy  und  P,  kann  man  K  und  alsdann  aus  obiger  Formel  H  in  absolutem  Maße 
bestimmen.  Eine  Modifikation  des  Verfahrens  besteht  darin,  daß  man  den 
Draht  durch  em  Gewicht  spannt  und  seine  Ausbuchtung  mißt  (Ewing).  Eine 
Kompensationsmethode  dieser  Art,  bei  der  ein  senkrechter  Strom  auf  einen 
ganz  kleinen  Kompaß  wirkt,  hat  A.  Russei.  ^  angegeben. 

b)    Das  Drehungsmoment   auf    eine    Spule    kann    durch    bifilare    Auf- 
hangung, Torsion  oder  Wägung  bestimmt  werden. 

(\)  Methode  von  Stenger 2.  Eine  kleine  Spule  mit  einer  Windungslage 
liangt  bifilar  an  zwei  Drahten,  die  zugleich  den  Strom  zufuhren;  die  Windungs- 
cbeneu  sind  den  —  als  honzontal  vorausgesetzten  —  Kraftlinien  des  Feldes 
parallel.  Aus  der  Ablenkung  a  durch  den  Strom  i,  der  bifilaien  Direktions- 
kraft D  und  der  Windungsfläche  /  ergibt  sich 
die  Feldstärke 


j^^Z)tanga 
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Die  Methode  ist  sehr  empfindlich  und  ge- 
stattet Feldstarken  von  etwa  100  Einheiten  sicher 
und  bequem  auf  0,1%  ^u  bestimmen;  durch  ge- 
eignete Wahl  von  z  kann  man  aber  die  Empfind- 
lichkeit beliebig  variieren  und  so  auch  sehr  starke 
Felder  messen.  Der  Apparat  ist  offenbar  eine 
Umkehrung  des  Bifilargalvanometers  von  F.  Kohl- 
rausch (Bd.  4,  S.  294). 

ß\  Die  Torsion  hat  zuerst  A.  du  Bois-Rey- 
MOND^  benutzt  —  man  hat  hier  oflFenbar  die  Um- 
kehriing  des  Deprez-Darsonval sehen  Galvano- 
meters (Bd.  4,  S.  293)  vor  sich.  Hierher  gehört 
auch  das  bequeme,  tragbare  Feldmeßmstrument  von 
Edser  und  Stansfjeld*. 

y)  Ängstrom  "^  endlich  bringt  die  Spule  mit 
einer  Wage   in   Verbindung  und  kompensiert  die    Wirkung   durch  Gewichte. 

S)  Eine  kombinierte  Anordnung,  namentlich  für  starke  Felder,  hat  Cotton'» 
angegeben;  es  muß  aber  an  diesem  Hinweis  genügen. 

3.  Methode  des  hydrostatischen  Drucks.  Diese  Methode  schließt  sich 
am  nächsten  an  2  a)  an,  nur  tritt  an  die  Stelle  des  Drahtes  em  flüssiger  Leiter, 
nämlich  Quecksilber.  Dieses  wird  in  eine  flache  isolierende  Kammer  emge- 
schlossen,  die  von  oben  nach  unten  von  dem  Strom  E^E^  (Figur  54)  durchflössen 
wird,  in  der  Feldnchtung  —  von  vom  nach  hinten  —  dagegen  äußerst  schmal 
—  Dicke  d  —  ist;  infolge  der  elektrodynamischen  Wirkung  bildet  sich  nun  in 
den  kompaunizierenden  Röhren  R^  und  R^  eme  Niveaudifferenz  heraus,  die  einen 
Überdruck  P  darstellt.  Es  gilt  dann  die  Gleichung  Hi  =  Pd,  und  aus  ihr  kann 
man  entweder  —  wie  beim  Lippmann  sehen  Galvanometer  (Bd.  4,  S.  311)  — 
i  aus  ff,  oder  umgekehrt  ff  aus  ?  ermitteln.  Einen  derartigen  Apparat  hat 
zuerst  IjEDUC'^  beschrieben  und  angewandt;  das  Quecksilber  befindet  sich  hier 
zwischen  zwei  Glasplatten,  die  Röhren  haben  Erweiterungen  mit  über  das  Queck- 
silber gegossenem  Wasser  oder  Alkohol,  wodurch  die  Empfiüdlichkeit  offenbar 
bedeutend  gesteigert  wird.     Später  hat  H.  du  Bots^  das  Instrument  modifiziert. 


1  A,  RussBL,  Electncian  31.  282.  1893.  —  2  F.  Stengebr,  Wied.  Aain.  33.  312.  1888. 
—  3  A.  DU  Bois-Reymond,  Elektrotechn  Zeitschr  12.  305.  1891.  — *  Edske  imd  Stansfield, 
Pbl.  Mag.  (5)  34.  186.  1892.  —  B  K.  hfGSTRÖM,  Rep.  d.  Piiys.  25.  383.  1889.  -- 
6  A.  CoTTON,  J.  de  pliys.  (3)  9.  383.  igcx)  Daselbst  sind  noch  -weitere  Methoden  von  HoüL- 
LBViGNE,  MioT  imd  GÄRABD  erwähnt  Eine  schemaüsche  Figur  des  CoTTON  sehen  Apparates 
mit  kurzer  BeschreibTing  findet  man  in  Beibl.  1900  1162.  —  7  A,  Lbduc,  J.  de  Phys.  (2)  6. 
184.  1887.  —  8  H.  DU  Bois,  Wied.  Ann    36.    142.    1888. 
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um  es  auch  im  engen  Räume  zwischen  Polschuhen  benutzen  zu  können.  Zur 
relativen  Ausmessung  von  starken  Feldern  von  ehra  50  bis  2000  Einheiten  ist 
das  Instrument  sehr  bequem  und  recht  genau;  absoluten  Messungen  stellt  sich 
die  Schwierigkeit  die  Größe  d  genau  zu  messen,  hinderlich  in  den  Weg. 

4.  Induktionsmethode.  Sie  beruht  auf  der  Induktion  von  Magnetismus 
in  weichem  Eisen  oder  von  Strömen  in  Drahtspulen,  welche  eintritt,  sobald  diese 
Prüfkörper  ihre  Lage  gegen  die  Kraftlinien  ändern;  man  be- 
nutzt fast  ausschließlich  Drahtspulen,  stellt  sie  mit  ihrer 
Ebene  senkrecht  gegen  die  Kraftlinien  und  dreht  sie  alsdann 
um  einen  bestimmten  Winkel;  je  nach  dem  Winkel  tritt  in 
dem  Ausdruck  für  die  Feldstarke  ein  anderer  Faktor  auf, 
für  90*^  ist  er  1,  für  180°  (der  methodisch  bequemste  Fallj 
ist  er  i/g.  Die  Methode  entspricht  offenbar  der  Anwendung 
des  Erdmduktors.  Die  relative  Feldstarke  ist  ceteris  paribus 
einfach  dem  Ausschlag  des  Galvanometers  proportional.  Um 
die  Feldstärke  in  absolutem  Maße  zu  erhalten,  muß  man 
dann  noch  die  Windungsflache  der  Spule,  den  Widerstand  dos 
ganzen  Stromkreises,  sowie  Schwingungsdauer,  Reduktions- 
faktor und  Dampfungsverhältnis  des  benutzten  Galvanometers 
bestimmen.  Man  kann  die  Ermittelung  dieser  Größen  mit 
Ausnahme  der  ersten  vermeiden,  wenn  man  m  den  Strom- 
kreis des  Galvanometers  und  der  Spule  einen  Erdinduktor 
einschaltet  und  die  Ausschläge  d  und  B  bei  Umlegiing  der 
Spule  und  des  Erdinduktors  (des  letzteren  z.  B.  um  eine  vertikale  Achse)  nach- 
einander beobachtet  1;  sind  /  und  J^  die  Windungsflachen  von  Spule  und  Erd- 
induktor, so  ist  dann  die  Feldstärke 


H^ 


f 


h 


Statt  die  Spule  zu  drehen,  kann  man  sie  auch 
aus  dem  Felde  herausziehen.  Ferner  kann  man  bei 
elektrisch  erregten  Feldern  auch  den  erregenden 
Strom  umkehren,  erbdlt  dann  aber  nicht  genau  den- 
selben Wert,  weil  m^die  Komponente  des  Erdmag- 
netismus nach  der  Richtung  von  H  das  eine  Mal 
mitenthalten  ist,  das  andere  Mal  aber  nicht;  soll  sie 
nicht  einbegriffen  werden,  so  kann  man  sie  im  ersten 
Falle  natürlich  leicht  in  Abzug  bringen.  Häufig  han- 
delt es  sich  um  die  Messung  des  Magnetismus,  den 
bestimmte  Körper  in  Feldern  von  bestimmter  Stärke 
annehmen,  und  es  können  dann  beide  Größen  (die 
Ursache  und  die  Wirkung)  durch  Induktionsströme  in 
je  einer  besonderen  Spule  gemessen  werden;  man 
sieht  leicht  ein,  wie  sich  diese  Messung  daim  gestaltet. 
Ausmessung  von  Feldern  durch  Prüfspulen.  In  neuester  Zeit  hat  die 
Methodik  der  topographischen  Ausmessung  beliebiger  Felder  durch  sogenannte 
Prüfapulen  eine  besondere  Ausbildung  erfahren;  es  sei  daher  hier  wemgstens  eine 
kurze  Skizze  gegeben.  Als  Spule  dient  meist  eine  einzige  Drahtwindung,  deren 
Windungsfläche  man  direkt  oder  indirekt  (vgl.  Bd.  4,  S.  279)  bestimmt;  zur  Strom- 
messung dient  ein  ballistisches  Galvanometer  (vgl.  Bd.  4,  S.  283).  Die  Feldstärke 
ergibt  sich  aus  der  Formel  iy=  cu\f,  wo  u  der  Ausschlag,  /  die  Windungsfläche 
und   c  ein   Faktor   ist     Dieser   Faktor   muß   mit  Hilfe    irgend   eines   „Etalons" 

1  Vgl.  z.  B.  A.  v.  ErriNGSHAUSBN  und  W.  Nehnst,  Rep.  d.  Phys.  23.  in.  1887,  sovi? 
G.  QülNOm,  "Wied.  Ana.   24.    347.    iSSj.  ' 


Figur  5S. 
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ermittelt  werden;  also  entweder  durch  den  Erdinduktor  (s.  o.),  odur,  du  man 
neuerdings  die  Hineinziehung  erdmagnetischer  Faktoren  in  magiietiscJic  Mtvs.sun{>(Mi 
möglichst  vermeidet,  durch  andere  Etalons.  Als  solche  haben  .sich  bcsDiidtTh 
zwei  bewährt,  nämlich:  ].  die  kernlose  Hilfsspule  nach  Lord  KurA'JN,  nwL  genau 
meßbaren  geometrischen  Dimensionen,  erregt  durch  einen  m  absülutcni  Malii' 
gemessenen  Eichstrom;  oder  2.  durch  don  von  Hibhert^  angcgebi'iu'ii  „Per- 
manenten Feldetalon",  der  im  wesentlichen  ans  einem  durch  gccignoü'  Vor- 
behandlung gut  konstant  gemachten  (vgl.  o.  S.  12)  Stahlmagneton  bestoht,  gingen 
den  sich  die  Spule  in,  durch  Anschlage  genau  festgelegter,  Woiae  \orHchie]>en 
laßt.  Figur  55  gibt  eine  Skizze  des  Apparates.  Der  Stahlmagnot  JVS  ist  durch 
die  Eisenscheibe  AA  und  die  Eisenglocke  j5i^  geschlossen,  bis  auf  einen  schmaiiMi 
Ring,  durch  den  sich  die  Spule  /*/'  eben  hindurchbewegeu  kann;  lety.Lere  iwt 
mit  den  Armen  Q  an  der  Ebonitscheibe  JI  befestigt  und  wird  mit  dem  Knopf  A' 
an  der  Stange  C  gehoben  oder  gesenkt.  Bei  geeigneter  Wahl  der  üiniensioncn 
und  der  Stärke  der  Induktion  bewahrt  sich  dieser  Etalon,  wie  Dauorverant'ho  von 
HiBBERT  zeigen,  als  hinreichend  konstant. 

5.  Dämpfungsmethode.     Die  Dämpfung    der  Schwingungen,   welche    ein 
Leiter  m  einem  kraftigen  Magnetfelde  erfährt,  ist  nicht  unbeträchtlich;    ihi   loga- 


Ti'itinr   tfh 


Figur  50 


rithmisches  Dekrement,  das  sich  bekannthch  sehr  genau  bestimmen  läÜt,  i.sL  dem 
Quadrate  der  Feldstarke  proportional,  was  für  relative  Mesflungen  geniigt'J.  Will 
man  absolute  Messungen  anstellen,  so  benutzt  man  besser  einen  Spezialfall  und 
verfährt  folgendermaßen.  Man  hängt  eine  Spule  vom  TrägheitaraomenL  A"  und 
von  der  Windungsfläche  F  unifilar  oder  bifilar  auf  und  ermittelt  ihre  SohwingiingH- 
dauer  T  bei  offenem  Stromkreise;  dann  schhelU  man  diesen  durch  einen 
Rheostaten  (ohne  SelbstindnJition)  und  verringert  den  Rheostatenwidcrfitand  hu  lange, 
bis  die  Schwingung  gerade  aperiodisch  wird,  w£^s  sich  ziemlich  scharf  beurteilen 
läßt;    dieser  Widerstand  sei    TV.     Es  gilt  alsdann  die  einfache  Formel»: 


ITF 


f-f. 


6.  Hall-  und  Wismuthmethode.  Diese  beiden  Methoden  stehen  in  nahem 
Zusammenhange  miteinander. 

a)  Hall-Methode.  Schickt  man  durch  ein  Metallblech  der  Länge  nach 
einen  Strom  und  bringt  es  gleichzeitig  in  ein  zu  seiner  Ebene  senkrechtes  Feld, 
so  besteht  zwischen  gegenüberiiegenden  Randpunkten  eine  Potentialdifferenz,  die 

„o     ^  W  HiBBHaT,  PM.  Mag.  (s)  33   S  307.  1892   -  2  a.  Gray.  Phü.  Mag.  (5)  16.  144. 

\  'Z  ^•?>,°^"''  Y"""   ^^   ®^    ^+^-  '^^7.  -  U.  a.  m.  _  3  Vgl,  A.  GRAY.  Abs.  MeS. 
in  Electr    and  Magn.    2.    708.    1893. 
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man  mit  emem  Galvanometer  bestimmen  kann.  Die  Ansschliige  sind  iiuiiTli.ili» 
gewisser  Grenzen  der  Feldstarke  proportional,  z.  B.  für  Gold  und  SilhiT  l•i^  /u 
Feldern  von  etwa  25000  Einheiten^;  außerdem  sind  sie  dem  pninrircii  Sirnm 
proportional,  man  kann  also  die  Empfindlichkeit  bequem  abstufen. 

b)  Wismntmethode.  Der  elektnsche  Widerstand  der  Metalle  ert.jliit  nii 
Magnetfelde  eme  Änderung;  wahrend  dieselbe  bei  den  melHton  Mel.illi'ii  *■<  Jir 
pprintrfüOTor  ish  ist  rip  hpiTn  Wismut  sehr  beträchtlich,  derart,  dilti  sein  W'ideisi.mil 


genngfug[lg   ist,   ist  sie  beim    wiauiui  acüi    ucua^jimiun,   ui^Xcin,   «.lau   Ki'iii    >\  lui'i '<ii  iiiiii 

in  kräftigen  Feldern   auf  mehr   als   das  Doppelte  des   nomin.len  VVerle.s    hli'i|.;en 
b  zuerst  Leduc^  vorgeschlagen   hatte,    l'ohh'r    nii(    ililli 


2'- 


Z-^ 


i? 


in  Kralligen  jeiaem   aui  menr   ais   aas  jjoppeite  aes 

kann.  Nachdem  deshalb  zuerst  Leduc^  vorgeschlagen  hatte,  l-'ohh'r  nii(  Ililli 
\on  Wismutplättchen  oder  Rohren,  die  mit  geschmolzenem  Wismiil  j^etulll  simi. 
anszumessen  —  wofür  er  die  nötigen  Formeln  entwickelte,  —  ist  es  I.iwuii, 
z.  T.  in  Verbindung  mit  Howarb^  gelungen,  eine  brauchbare*  Meiiiode  .uis/u- 
arbeiten.  Remer,  dünner  Wismutdraht  wird  in  eine  ebene,  bililans  Spir.tle  nelnimi 
und  zwischen  Glunmerblattchen  verkittet;  die  Dicke  des  Präpanites  belrilnl  mn  li 
kein  mm,  sein  Widerstand  etwa  10  Ohm;  die  Figur  HG  gibt  eine  Skiz/e.  Ihr 
Spirale  wird  senkrecht  zur  Feldrichtung  gestellt.     Da  zwisolioii  WiderHlaiid    um! 

Feldstärke  keine  einfaelie  Iie/.ii'hiui)4 
^        besteht,  muß  man  die  Si)irale  viulii-r 
eichen;    zur   Ermof^'Iiehini^    direkti-r 
Ablesung  der  FelcLstiirke  haben  ll.\Ki- 
MANN  und   Braun    eine    /.u|;elii>ri^«' 
Meßbrücke  kon.stiuiert.  Fiir  die  hipn- 
gxaphische     Auswertung     kimsHiiicr 
Felder   hat    sich    dio   Wiainu(spir;il«- 
sehr  bewahrt;   dagOKeu  darf  me  ii.u  h 
neuesten  Untersuchungen  '  weineii  di-t 
mit    der    Erscheinmiff    vorbundeui'n 
Hysteresis  zur  Bealinimmi/,'  \(iii  Mn- 
mentanwerten    schiuill     weeliselndi-r 
Felder  mcht  ohne  woitereH  ^er\v.l^lIt 
werden.    —    Über    die    VerweiitlniiK 

Wismut  ..„.uegende«  Zwecke  vergleiche  Tar^^ItS?  rif  T  a;!;* rS 

acLi  u„d  pa:S;  <äh^S;:L^rsrret  ^'-=f  r*™  '<""- 

in   der  Querrichhmg  des  StraUef  ^.^   /  ■        ^°'  sonkroühl  zum  l.Vl,],.: 

indmaert,  die  mit  emem  iZ-TL     ""^  ^^^  «°=   clektromotoriad«.    Krnll    /•• 

so  ist:  S^£äl^,  woran  nta™,^^-™'''""'-'''™"«  Wa8s,.rmr„K.-. 
Methode  eignet  Lei  natu^licrlTlrkr^  n""  r»»'^"»K^"  »i-ä.  Di- 
bequem  0,25  Emheitea  zi  messr  "'   '"■""""   ''^■'  "^er  no.-h 

der  Figur  67  ta.  erläutern.  Em  U  Rohr  w^?  '^'*  "."^  *"  ''=">  Sehern» 
voirrohr".  ^^  „d  einem  engen  Tstei^ct-  J^v, '"°.  """^  •"""«"  "R™"" 
.uer^genchtetesEel,  so  st4t  i^'^^  m^Jk.^^ZTLT^T J^J^ 


Figur  57. 
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magnetisierbare  Flüssigkeiten  ist  dann,  wenn  p  der  der  magnetischen  Steighöhe 
entsprechende  Druck  und  x,  die  Sasceptbilitat  der  Flüssigkeit  (s.  Art.  Magne- 
tische Induktion)  ist: 


Die  Wirkung  ist  naturlich  nur  in  sehr  starken  Feldern  beträchtlich:  m  den 
stärksten  herstellbaren  —  40000  Einheiten  —  wurde  Wasser  nur  um  0,6  cm 
fallen;  konzentnerte  Eisenchloridlösung  wurde  freilich  um  50  cm  steigen,  hier 
wäre  aber  die  einfache  Formel  kaum  noch  exakt  gültig.  —  H.  du  Bois^  hat 
dalier  bei  seinem  in  Figur  58  abgebildeten  Apparat  den  Kunstgrifi'  angewendet, 
das  Steigrohr  derart  zu  neigen,  daß  es  mit  der  Honzontalen  den  Winkel  u  bildet, 
wodurch  die  Methode  offenbar  im  Verhältnis  1  :  sin«  emiDfindlicher  wird.  Das 
U-Rohr  ist  hier  durch  Glasgefäß 
AARRGS  ersetzt,  mit  dem  sich 
das  Mikroskop  iJ/zur  Beobachtung 
der  Kuppe  E  mitdreht.  Als  Flüs- 
sigkeit wird  am  meisten  eine  halb- 
konzentrierte Losung  des  grünen 
rhombischen  Nickelsulfats  emp- 
fohlen. Ist  g  die  Schwere,  d  die 
Dichte  der  Flüssigkeit  und  b  die 
schräge  Steighöhe,  so  hat  man 
die  Formel: 


Figur  5 8. 


wo  man  die  Klammer  durch  Wahl 
der  Konzentration  leicht  auf  eine 
runde  Zahl  —  z.  B.  10000  — 
bringen  und  dem  ?/,  je  nach  der 
Feldstarke,  einen  passenden  Wert 
geben  kann. 

9.  Optische  Methode.  Sie 
beruht  auf  der  elektromagne ti- 
schen Drehung  der  Polarisations- 
ebene   des    Lichtes    (s.  w.  u.)    m 

durchsichtigen  Substanzen.  Für  in  der  Lichtrichtung  gleichförmige  Felder  ist  sie 
einfach  der  Feldstärke  und  der  Schichtdicke  proportional;  der  Proportionalitats- 
faktor,  also  die  Drehung  im  Felde  1  durch  die  Schicht  von  der  Dicke  1,  die 
sogenannte  VERDETSche  Konstante,  ist  für  Wasser,  Schwefelkohlenstoff,  einige 
andere  Flüssigkeiten  und  Jenaer  Glaser  sehr  gut  bekannt;  für  Schwefelkohlenstoff 
ist  sie  für  Natriumlicht  und  18°  C  0,0000122  im  Bogenmaß  oder  0,042';  für 
Wasser  0,0130'. 

Es  ist  ausdrücklich  hervorzuheben,  daß  der  Drehungssinn  ausschließlich  von 
der  Feldnchtung,  nicht  aber  von  der  Lichtrichtung  abhängt  Laßt  man  daher 
einen  Strahl  nahezu  senkrecht  auf  die  Platte  oder  die  Schicht  auffallen  und  an 
einer  hinten  angebrachten  Silberschicht  reflektiert  werden,  so  erhält  man  die 
doppelte  Drehung  cü  und  somit,  wenn  d  die  Dicke  und  c  die  VERDETsche  Kon- 
stante ist:   J3'=  (ol2cd. 

Aus  gut  haltbarem  Glase  kann  man  sich  leicht  dauernde,  mit  Eichimg  ver- 
sehene Etalons  herstellen,  die  überdies  bequem  tragbar  sind.     H.  du  Bois*  hat 


t  H.  DU  Bois.  Wied.  Ann    36,  146    1888.  —  2  H   du  Bois.  51.  549,  1894. 
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solche  Etalons  ans  schwerstem,  stark  dreheudem  Jenaer  Rintglas  herstellen  lassen, 
und  zwar  schwach  keilförmig,  so  daß  die  bei  planparallelen  Platten  störenden 
falschen  Reflexe  wegfallen.  Bei  1  mm  Dicke  eignen  sich  diese  Etalons  für  Felder 
von  der  Ordnung  1000. 

Weitere  Messungen. 

Der  Feldmessung  wäre  nun  die  Messung  der  in  den  Körpern  induzierten 
Magnetisierung  anzuschließen,  mit  allen  ihren  besonderen  Ausgestaltungen:  Mafj- 
netisierungskarven,  Verteilung  der  Magnetiaiemng  in  den  Körpern,  Achsenrichtun};, 
Polabstand,  Messung  der  Tragkraft,  besondere  Einrichtungen  für  schwach  induzier- 
bare Körper,  usw.  Aus  leicht  ersichtlichen  Gründen  werden  diese  Methoden 
jedoch  besser  im  Anschluß  an  die  betreffenden  Theorieen  besprochen;  es  sei  daher 
auf  die  folgenden  Artikel,  namentlich:  „Magnetische  Induktion"  und  „Magnetismus 
der  verschiedenen  Körper",  verwiesen. 


,  ,  H'  J 


Bd.V. 
MagnetismuB 


Elnleitimg. 


119 


Magnetische  Induktion. 

Von  F.  Auerbach. 


Einleitung. 

Die  beiden  ersten  Artikel  dieses  Bandes  betreffen  das  Verhalten  von  Körpern 
und  Feldern,  die  sich  im  magnetischen  Zustande  befinden;  die  Wirkungen  solcher 
Körper  und  Felder  werden  untersucht  und  gemessen.  Und  zwar  handelt  es  sich 
dabei  im  wesentlichen  um  sogenannte  ponderomotorische  Wirkungen,  d.  h. 
um  anziehende,  abstoßende,  ablenkende  Kräfte,  die  Bewegungen  im  Räume  zur 
Folge  haben.  Nun  üben  aber  magnetische  Kräfte  noch  eine  andere  Art  von 
Wirkungen  aus,  die  man  magnetomotorische  nennen  kann,  und  die  darin 
bestehen,  daß  Korper,  die  hisher  unmagnetisch  waren,  nunmehr  magnetisch 
werden,  oder  allgemeiner,  daß  der  magnetische  Zustand  der  Körper  eine  Änderung 
erfährt  Die  hiernach  noch  auszufüllende  Lücke  fällt  mit  einer  anderen  offenbar 
zusammen.  Wir  haben  namhch  zwar  von  Magneten  gehandelt;  wie  aber  die 
betreffenden  Körper  zu  Magneten  geworden  sind,  darüber  ist  lediglich  das  für 
die  Praxis  des  Verfahrens  notwendige  kurz  angegeben  worden. 

Es  tritt  daher  nunmehr  die  Aufgabe  an  uns  heran,  ganz  allgemein,  theoretisch 
und  empirisch,  das  Magnetischwerden  der  Körper  unter  dem  Einflüsse  magneti- 
sierender  Kräfte  zu  untersuchen.  Man  nennt  diesen  Vorgang  Magnetisierung 
oder  magnetische  Influenz  oder  magnetische  Induktion;  der  letztere  Aus- 
druck ist  in  neuerer  Zeit  allgemein  üblich  geworden.  Von  dem  klangähnlichen 
Ausdruck  „Magneto-Induktion",  worunter  die  Induktion  elektrischer  Strome  durch 
Magnete  verstanden  wird,  ist  er  natürlich  ganz  verschieden. 

Zur  EntWickelung  der  Lehre  von  der  magnetischen  Induktion  ist  man  im 
Laufe  der  Zeiten  von  sehr  verschiedenen  Grundlagen  und  Vorstellungen  aus- 
gegangen; ihre  äußersten  Extreme  sind  folgende:  einerseits  die  Vorstellung  eines 
Stabes,  der,  wenn  er  magnetisiert  wird,  Pole  erhält,  in  denen  man  sich  seine 
Wirkungen  nach  außen  mehr  oder  weniger  konzentriert  denken  kann;  anderer- 
seits die  Vorstellung  eines  geschlossenen  Ringes,  der,  eben,  weil  er  geschlossen 
ist,  bei  der  Magnetisierung  gar  keine  Pole  erhalt,  der  somit  als  Ganzes  genommen 
keine  Wirkung  in  die  Feme  ausübt  Die  Stabform  war  die  natürliche  Grund- 
lage in  der  älteren  Zeit,  in  der  der  Schwerpunkt  magnetischer  Untersuchungen 
die  fertigen  Magnete,  die  permanenten  Stahlmagnete  oder  die  temporären  Elektro- 
magnete  und  ihre  Wirkungen  nach  außen  betraf;  zugleich  diejenige  Körperform, 
an  der  sich  die  älteren  Vorstellungen  von  der  molekularen  Natur  des  Magnetismus 
nach  und  nach  entwickelten.  Die  Ringform  andererseits  erwies  sich  in  neuerer 
Zeit,  im  Zusammenhang  mit  der  Ausnutzung  des  Magnetismus  in  der  Elektro- 
technik, als  die  geradezu  fundamentale  und  typische  Form,  und  sie  wurde  der 
Ausgangspunkt  einer  ganz  neuen  Idee,  der  Idee  des  „magnetischen  Kreises", 
der  nunmehr  uv  formell  vollkommener  Analogie  mit  dem  elektrischen  Strom- 
kreiee    behandelt  wird.      In    einer   Zeit,   wo    die    Vorstellung    hauptsächlich    an 
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elektrische  und  magnetische  Flui  da  anknüpfte,  konnte  jene  Analogie  gar  iiichl 
aufkommen  und  sie  wäre,  wenn  sie  aufgekommen  wäre,  zurückgewiesen  wordon, 
weil  sich  die  Träger  der  elektrischen  Fluida,  die  Metalle,  Salzlosungen  usw.  diesen 
Fluidis  gegenüber  als  Leiter,  das  Eisen  hingegen  den  magnetischen  Fluidis  g^'S*^'"" 
über  als  Nichtleiter  verhielt  bzw.  so  angesehen  werden  mußte.  Gegenwartig  aber 
denkt  man  bei  den  elektrischen  und  magnetischen  Vorgangen  weniger  an  (hcsc 
Flmda  als  an  Kraftströmungen:  und  diesen  gegenüber  ist  die  m  Hede  stehende 
Analogie,  wie  sich  gezeigt  hat,  bis  zu  einem  hohen  Grade  durchfuhrbar;  mau 
gelangt  dann  zu  einer  für  die  technischen  Anwendungen  fruchtbaren  und  be- 
quemen Darstellung  der  Vorgänge  bei  der  magnetischen  Induktion. 


aS" 


JV 


Grundvefsuche. 

Die  Tatsache  der  magnetischen  Induktion,  d.  h.  die  Erscheinung,  dali  jeder 
Eisenkörper  im  magnetischen  Felde  selbst  ein  Magnet  wird,  laßt  sich  in  uberaus 
mannigfaltiger  Weise  veranschaulichen.  Ein  Eisenstab  z.  B.,  welchei  an  einem 
Magneten,  von  diesem  angezogen,  hängt,  erlangt  dadurch  die  Fähigkeit,  selbst 
wiederum  ein  zweites  Eisenstäbchen  zu  tragen,  und  das  geht  in  der  Weise  fort, 
daß  man  ganze  Ketten  bilden  kann,  von  welchen  nur  das  erste  Glied  von  vorn- 
herein ein  Magnet  gewesen  zu  sein  braucht.  Dieselbe  Erscheinung  bietet  sieh 
bei  dem  schon  wiederholt  herbeigezogeneu  Experimente  dar,  bei  welchem  «in 
Magnet  m  Eisenspäne  getaucht  und  wieder  herausgezogen  wird;  die  Eisenspane 
haften  nicht  bloß  am  Magneten,  sondern  auch  aneinander.  Bringt  mau  zwei 
Magnete  mit  ihren  gleichnamigen  Polen,  an  denen  Feilspäne  haften,  nahe  .'in- 
einander,  so   sind    es   auch    gleichnamige    Pole   der  Feilspane,    welche   einandcM 

am  nächsten  kommen,  die  lotzLeren  stel- 
len sich  daher  möglichst  quer;  bei  An- 
näherung ungleichnamiger  Pole  dagegen 
stellen  sie  sich  möglichst  in  Richtung 
aufeinander  ein.  Naturlich  wirken  durcli 
Induktion  magnetisch  gewordene  Körpei 
ablenkend  auf  Nadeln.  Bringt  mau  z.  11, 
a)  in   die   Nähe    des    einen   Poles  v    einer 

Nadel  va  einen  Magneten  SN,  so  dali 
die  Nadel  bis  zur  Stellung  v^a^  abgelenkt 
wird  (Flg.  50  a)  und  stellt  man  nun  einen 
Eisenatab  sn  so  auf,  daß  er  mit  dem 
Magneten  eine  Linie  bildet,  also  hinter 
ihm  oder  vor  ihm  (besser  letzteres  wegen 
der  stärkeren  Wirkung),  so  wird  die  Ab- 
lenkung der  Nadel  auf  y^a^  vergrößert 
(Fig.  59b);  stellt  man  den  Stab  dagegen 
neben  dem  Magneten  auf,  parallel  mit 
ihm,  so  wird  die  Wirkung  verkleinert 
(Fig.  59  c).  Im  erateren  Falle  wird  nära- 
n  s  lieh,    Avie   man    ohne    weiteres    einsieht, 

der  Stab   durch  Induktion  in  demselben 

Smne  magnetisch   wie    der   Magnet,    im 

letzteren    dagegen  m    entgegengesetztem 

Sinne.     SteUt    man    einen   Eisenstab    so 

auf,    daß   eines  seiner  Enden  nach  dem 

Nordpol   der  Erde,   das   andere  nach  ihrem  Sudpol  weist  und  nähert  man  ihm 

jetzt  eme  bewegliche  Magnetnadel,    so    wird  deren  Nordpol  vom   ersteren  Pole 

abgestoßen,  vom  letzteren  angezogen.    Jener  ist  also,  wie  zu  erwarten,  ein  Nord- 
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pol,  dieser  ein  Südpol.  Man  nennt  den  MafjnetisniuSj  der  auf  diese  Ait  ent- 
standen ist,  Magnetismus  der  Lage,  und  es  ist  zu  bemerken,  daß  es  kaum 
ein  Stuck  Eisen  gibt,  welches  nicht  einen,  wenn  auch  geringfügigen  Magnetismus 
der  Lage  besäße  —  eine  Tatsache,  welche  m  dem  dynamoelektTischen  ProzeiJ 
von  ungeahnter  Bedeutung  geworden  ist.  Hängt  man  an  zwei  dicht  nebenein- 
ander herabhangenden  Faden  je  ein  Eisenstäbchen  auf  und  nähert  man  ihnen 
jetzt  von  unten  den  Pol  eines  Magneten,  so  weichen  sie,  die  früher  nebeneinander 
herabhingen,  auseinander,  und  zwar  in  ganz  gleichei  Weise,  ob  man  nun  einen 
Nordpol  oder  einen  Südpol  nähert.  Läßt  man  endlich  an  einem  Magneten  ein 
Eisenstuck  magnetisch  hangen,  befestigt  an  letzteres  auf  mechanischem  Wege 
{z.  B.  durch  Schrauben  oder  Klammem)  em  zweites,  das  so  gewählt  ist,  daß  es 
vom  Magneten  noch  mit  getragen  wird,  und  ersetzt  man  dieses  zweite  Eisenstuck 
nunmehr  durch  ein  gleich  schweres  Messingstück,  so  laßt  der  Magnet  seine  ganze 
Last  fallen  —  was  unverstandlich  wäre,  wenn  es  sich  um  eine  Wirkung  des 
Magneten  auf  eine  neutrale  Eisenmasse  handelte,  was  aber  \erständlich  und  ein- 
leuchtend ist  bei  einer  Wechselwirkung  zwischen  zwei  magnetischen  Massen  (das 
Messingstück  wird  eben  nicht  magnetisch). 

Übersicht  der  Erscheinungen.  Auf  den  Grundtatsachen  bauen  sich  nun 
die  Einzeltatsachen  auf,  die  nacheinander  zu  behandeln  sind.  Bei  ihrer  Reich- 
haltigkeit erscheint  es  durchaus  angezeigt,  zunächst  eine  kurze  Übersicht  zu  geben. 

1.  Die  Grundtatsache:  Magnetische  Induktion.  Alle  Körper  werden  durch 
magnetische  Kräfte  magnetisch. 

2.  Magnetische  oder  magnetisierende  Kräfte  gehen  von  permanenten  oder 
temporaren  Magneten,  künstlichen  oder  natürlichen,  aus;  zu  letzteren  gehört 
namentlich  auch  die  Erde;  femer  von  elektnschen  Strömen,  zu  denen  auch  die 
Erdströme  gehören;  endlich  auch  von  statischer  Elektnzitat,  elastischen  Deforma- 
tionen und  anderen  Agentien. 

3.  Die  verschiedenen  Stoflfe  sind  in  sehr  verschiedenem  Grade  magnetisier- 
bar;  sehr  stark  nur  Eisen,  einige  verwandte  Metalle  und  Verbindungen;  alle 
anderen  Stoffe  nur  schwach  und  zum  Teil  sogar  scheinbar  in  entgegengesetztem 
Sinne. 

4.  Mit  wachsender  Kraft  wächst  auch  die  Magnetisiemng. 

5.  Für  sehr  schwache  Magnetisierungen  sind  diese  den  Kräften,  ob  diese 
nun  schwach  (bei  Eisen  usw.)  oder  stark  sind,  einfach  proportional. 

6.  Bei  weiter  wachsender  Kraft  nimmt  die  Magnetisierung  schneller  zu,  und 
zwar  oft  in  kolossalem  Maße  schneller. 

7.  Magnetische  Sättigung.  Bei  noch  weiter  wachsender  Kraft  nimmt  die 
Magnetisierung  wieder  langsamer  zu  und  nähert  sich  allmählich  einem  Maximum. 

8.  Remanenz  und  Koerzitivkraft  Nach  dem  Aufheben  der  Kraft  wird  der 
Körper  nicht  wieder  umnagnetisch;  es  bleibt  vielmehr  ein  mehr  oder  weniger 
kräftiger  Magnetismus  zurück,  der,  im  Gegensatz  zum  temporären,  remanenter 
Magnetismus  heißt  [die  Differenz  beider  ist  dann  der  verschwindende  Magnetismus]. 
Soll  der  Körper  unmagnetisch  werden,  so  muß  man  vielmehr  eine  gewisse  negative 
Kraft  anwenden;  die  ihr  gleiche,  von  ihr  überwundene,  in  dem  Körper  vorzu- 
stellende positive  Kjraft  nennt  man  Koerzitivkraft 

9.  Hysteresis.  Die  Kurven  der  Magnetisierungen,  die  man  bei  aufsteigenden 
und  bei  absteigenden  Kräften  erhalt,  fallen  nicht  zusammen;  letztere  liegt  viel- 
mehr mehr  oder  weniger  beträchtlich  über  der  ersteren.  Diese  Erschemung 
heißt  magnetische  Nachwirkung  oder  Hysteresis;  sie  enthält  die  Remanenz  offen- 
bar als  Spezialfall  in  sicL 

10.  Wiederholung  derselben  Kraft  bnngt  doch  im  allgememen  nicht  die- 
selbe Magnetisierung  hervor;  ebenso  haben  Geschwindigkeit,  Zeitdauer  und  Ver- 
schiedenheiten ähnlicher  Art  bei  der  Kraftwdrkung  Verschiedenheiten  der  Magneti- 
sierung zur  Folge  —  alles  Fälle  von  magnetischer  Nachwirkung. 
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11.  Bei  gleichem  Stoffe  hängt  die  Stärke  der  Magnetisierung  sehr  wesentlich 
von  der  Form  des  Körpers  ab;  es  gibt  für  die  Magnetisierung  besonders  günstige^ 
und  besonders  ungunstige  Formen. 

12.  Es  findet  im  allgemeinen  eine  ungleichförmige  Verteilung  der  Magneti- 
sierung über  die  Teile  des  Körpers  statt. 

13.  Dazu  kommen  noch  zahlreiche  Sondererscheinungen,  von  denen  hier 
nur  einige  angeführt  seien:  Schirmwirkung,  zeitlicher  Verlauf,  Verzögerung  im 
Eindnngen,  Streuung,  anomale  Magnetisierung,  Erwärmung  des  Stoffes,  elastische 
Spannungen  und  Deformationen  usw. 

Anordnung  des  Stoffes.  Aus  mancherlei  Gründen  empfiehlt  es  sich 
zuerst  die  Theorie  im  Zusammenhange  darzustellen  und  dann  die  Methoden  und 
Ergebnisse  der  Versuche  zu  behandeln.  Dabei  sollen  einige  besonders  umfang- 
reiche Kapitel,  namentlich  die  Magnetisierbarkeit  der  verflchiedenen  Stofiie  sowie 
die  Beziehungen  zu  anderen  Naturkräften  hier  nur  gestreift  und  in  besonderen 
Artikeln  ausführlich  behandelt  werden. 

Literatur.  Für  eingehendere  Information  über  die  magnetische  Induktion 
und  die  zu  ihr  gehörigen  Spezialerscheinungen  sei  auf  die  unten  verzeichneten 
Werke  verwiesen. i)  Die  Literatur  über  die  einzelnen  Probleme  usw.  folgt  an 
den  betreffenden  Stellen. 


Erster  Teil: 

Theorie. 

Anordnung.  Wir  betrachten  zunächst  die  allgemeine,  von  der  Konstitution 
der  Körper  absehende  Theorie;  bei  ihrer  Entwiclfelung  bietet  sich  zugleich  Ge- 
legenheit, die  wichtigsten  Begriff"e,  durch  die  die  Größenverhältnisse  der  Er- 
scheinungen bestimmt  werden,  festzulegen.  Es  folgt  dann  die  Anwendung  auf 
die  einzelnen  Körperformen,  die  Energetik  des  Gebietes  und  die  Lehre  vom 
magnetischen  Kreise.     Den  Beschluß  bildet  die  Molekulartheorie. 

Schwierigkeiten  und  Voraussetzungen  der  Untersuchung.  Die  Theorie 
wurde  sehr  emfach  sein,  wenn  der  Magnetismus,  welcher  in  jedem  Teile  des 
indnzierbaren  Körpers  entsteht,  nur  von  äußeren  induzierenden  Kräften  herrührte. 
Tatsachhch  kommt  aber  noch  eme  andere  Kraft  hinzu,  nämlich  die,  welche  von 
den  übrigen,  ebenfalls  magnetisch  gewordenen  Teilen  des  induzierten  Körpers 
herrührt  und  sich  aus  entsprechend  vielen  einzelnen  Kräften  zusammensetzt  Em 
Teil  dieser  einzelnen  Kräfte  wird  die  äußeren  Kräfte  unterstützen,  ein  anderer 
Teil  ihnen  entgegenwirken,  und  der  Anteil  der  unterstützenden  und  der  entgegen- 
wirkenden Kräfte  wird  ganz  wesentlich  von  der  Gestalt  des  Körpers  abhängen. 
Die  Folge  wird  die  sein,  daß  die  Starke  des  magnetischen  Zustandes  nicht  nur 
von  der  Stärke  der  äußeren  Kräfte,  vom  Material  des  induzierten  Körpers  und 
von  der  Zahl  semer  Teilchen,  also  von  seinem  Volumen,  abhängen  wird,  sondern 
auch  von  seiner  Gestalt,  daß  also  der  Koeffizient,  welcher  den  Magnetismus  mit 
der  äußeren  Kraft  verknüpft,  nur  die  beschränkte  Bedeutung  eines  Magnetisie- 
rungskoeffizienten des  betreffenden  Körpers  (z.  B.  einer  Eisenkugel) 
haben  würde.    Will  man  dem  Vorgange  auf  den  Grand  gehen,  so  wird  man  den 

1  J.  Lamont,  Handb.  d.  Magnetismus  Leipag  1867  —  J  C.  Maxwkü,  Lehrbuch  d. 
Elektr  u  d.  Magn.  Berlin  1883,  Bd.  2.  —  F.  Neumann,  VorL  u.  d.  Th.  d.  Magn.  Leipzig 
1S81  —  G.  KntCHHOFP,  VorL  ü.  Elektr  u,  Magn.  Leipzig  1891.  —  Mascart  u.  JoüEERT, 
Lehrbuch  d.. Elektr.  u.  d.  Magn.  Berlin  1886.  —  P.  Dühem,  Lefons  s.  l'Electr.  et  le  Mflgn. 
Bd.  2.  Paris  1892.  —JA.  EwiNG,  Magn  Liduktion  nsyr.  Berlin  189a.  —  H.  DU  Bois,  Magn. 
Kreise  usw.     Berlin  1894.  —  G  Wecdemann,  D.  Lehre  v.  d.  Elektrizität,  3.  Aufl. 
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Einfluß  der  Gestalt  eliminieren  und  die  Wirkung,  also  das  entstehende  magne- 
tische Moment,  mit  der  Ursache,  also  der  Kraft,  durch  einen  Koeffizienten  ver- 
knüpfen müssen,  welcher  von  der  Gestalt  des  Körpers  unabhängig,  also  ab- 
gesehen von  seiner  Proportionalität  mit  dem  Volumen  nur  noch  vom  Material 
desselben  abhangig  ist.  Diesen  Koeffizienten  wird  man  als  Magnetisierungs- 
Koeffizienten  des  betreffenden  Stoffes  (z.  B.  des  Eisens)  zu  bezeichnen 
berechtigt  sein. 

Eine  weitere  Komplikation  tritt  dadurch  ein,  daß  der  in  Rede  stehende 
Koeffizient  in  verschiedenen  Richtungen  verschieden  sein  kann,  ein  Fall,  der  bei 
heterotropen  Stoffen  eintreten  wird;  solche  Stoffe  sollen  jedoch  im  vorliegenden 
Artikel  ausgeschlossen  und  später  besonders  behandelt  werden.  Es  handelt  sich 
also  hier  um  isotrope  Stoffe,  und  bei  diesen  darf  man  annehmen,  daß  der  indu- 
zierte Magnetismus  eine  mit  der  Richtung  der  erzeugenden  Kraft  übereinstimmende 
Achse  habe,  daß  also  seine  und  ihre  Komponenten  proportional  sind,  d.  h.  durch 
einen  und  denselben  Koeffizienten  miteinander  verknüpft  sind. 

Die  dritte  Schwierigkeit  beruht  darauf,  daß  der  in  Rede  stehende  Koeffizient 
im  allgemeinen  keine  Konstante  ist,  sondern  selbst  wieder  von  der  Größe  der 
wirkenden  Kraft  abhängt,  daß  also  sozusagen  die  Bedingungen  der  Induktion, 
während  diese  fortschreitet,  sich  fortwahrend  ändern.  Konstant  ist  der  Koeffizient 
nur  bei  Stoffen,  die  überhaupt  nur  einer  sehr  schwachen  Induktion  zuganglich 
sind,  und  bei  denen,  da  hier  auch  die  Mitwirkung  der  eignen  Teile  (Punkt  1, 
oben)  sehr  schwach  ist,  die  Theorie  ohnehin  eine  sehr  viel  einfachere  Gestalt 
annimmt.  Im  vorliegenden  Artikel  soll  es  sich  aber  gerade  um  Stoffe  handeln, 
die  sehr  stark  magnetisch  werden,  und  für  diese  ist  der  Koeffizient  auch  nicht 
annähernd  konstant.  Wenn  wir  ihn  trotzdem  zunächst  konstant  setzen,  so  dürfen 
wir  die  Theorie  nur  als  eine  erste,  sehr  rohe  Annäherung  betrachten. 

Die  vierte  Schwierigkeit  endlich  beruht  darauf,  daß  der  Magnetismus  des 
induzierten  Körpers  gar  nicht  ausschließlich  von  der  augenblicklich  wirkenden 
Kraft  abhängt,  sondern  auch  durch  die  vorhergegangenen  Einwirkungen  mit- 
bestimmt wird;  eine  Erscheinung,  die  man  (s.  o.)  als  magnetische  Nachwirkung  oder 
Hysteresis  bezeichnet.  Sie  äußert  sich  z.  B.  im  remanenten  Magnetismus,  der 
\orhanden  ist,  wenn  überhaupt  keine  Kraft  mehr  vorhanden  ist;  sie  äußert  sich 
aber  auch  walirend  des  Verlaufes  der  Magnetisierung;  und  man  sieht  ein,  daß 
man  auch  den  Punkt  3  —  Mangel  an  Proportionalität  zwischen  Maguetsierung 
und  Kraft  —  mit  dieser  Hysteresis  in  Verbindung  bringen  kann.  Es  wird 
naturlich  Falle  geben,  wo  die  Hysteresis  sehr  unbeträchtlich  sein  wird;  diesen 
steht  aber  das  andere  Extrem  gegenüber,  wo  der  magnetische  Zustand  überhaupt 
nicht  von  der  wirkenden  Kraft  beeinflußt  wird,  sondern,  infolge  vorangegangener 
Einwirkungen  und  der  Natur  des  Materials,  permanent  geworden  ist.  In  diesem 
extremen  Fall  findet  also  eine  Induktion  überhaupt  nicht  statt,  und  derartige 
Körper,  also  namentlich  die  Stahlmagnete,  die  ja  in  einem  früheren  Artikel  ein- 
gehend behandelt  wurden,  werden  in  dem  vorliegenden  keine  wesentliche  Rolle 
spielen;  aber  auch  in  weichem  Eisen  ist  die  Hysteresis  unter  Umständen  sehr 
stark.  Wenn  wir  auch  von  ihr  zunächst  absehen,  so  ist  das  ein  Grund  mehr, 
die  Theorie  nur  aJs  eine  rohe  Annäherung  zu  betrachten. 

Literatur.  Der  Erste,  welcher  die  Theone  auf  dieser  vereinfachten  Grund- 
lage entwickelte,  PoissonS  ging  dabei  von  einer  Reihe  bestimmter  Vorstellungen 
über  die  Konstitution  magnetisierbarer  Körper  aus,  welche  zum  Teil  willkürlich, 
zum  Teil  aber  sogar  unwahrscheinlich  sind;  es  ist  das  Verdienst  neuerer  Forscher 
und   zwar    insbesondere    von    Lord    Kelvin    (Sir   W.   Thomson^),    F.  Neumann», 

1  S  D.  PoissoN,  M6m,  de  l'Acad.  B  S.  248  u  488.  1824;  6.  S.  441.  1827.  —  Aiul  Chim 
Phys.  25,  S.  113,  28.  S.  i.  —  2  w  Thomson,  Phü.  Mag,  (4)  1.  S.  177.  1851.  —  Ges  Abh 
ub  El  It.  Mag.  S.  449.  —  Außerdem  gelegenüich  an  vielen  anderen  Stellen  —  3  F.  Neumann, 
Grelles  Joum.  37    S  44     1848    —  Vorl.  üb    d.  Th    d    Magn     Leipzig  1881 
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KirchhoffS  Stefan2  und  BeltramiS  gezeigt  zu  haben,  daß  und  in  wcIcIum  Wimm- 
man  die  Theorie  ganz  unabhängig  von  jenen  Vorstclkingcn  (l.'iil('n*'ii  k.iiiii. 
Abweichend  und  zum  Teil  von  anderen  Gesichtspunkten  ausjjchond  hukI  fi'itifi  du- 
Darstellungen  der  Theorie  von  C.  Neumann*,  Bekr",  Leonh.  Whikk'',  Kimm  •, 
Wassmuth^   (Methode    der   successiven   Annäherung),    Duhkm  "    (auf   (liiiinl    df 
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inuicnen  xöujvlsujn,  wovon  jeaocn  ersc  im  loigenuuii  ivriiKfi  uu"  jvcdf  hcm  wim. 
Die  Versuche,  die  beiden  Grundannahmen  der  Theorio  durrh  :>llf,MMiiniic'ir 
zu  ersetzen,  welche  den  Tatsachen  besser  entsprechen,  sind  bisluT  ihm  mmi 
beschranktem  Erfolge  gewesen.  So  gab  zuerst  W.  Weder  der  Nirhli)i()])i)iiiiiii.ilii,i( 
zwischen  ICraft  und  Magnetismus  einen  mathematischen  Ausdruck,  den  Kik»  iiiujii 
und  von  anderen  Ausgangspunkten  aus  Duhem  spater  durch  eint'  j^aii/.  .ill};i'mi'iiic 
Funktionalbeziehung  ersetzte;  Mawxell  andererseits  berücksichtigte  ziicrsl  dir  Mii- 
^^irkung  des  permanenten  Magnetismus.  In  neuester  Zeit  sind  dann  \ni\  \ci- 
schiedenen  Seiten  Erweiterungen  der  Theorie  versucht  worden;  (mikmi  ('nd|L,MiliijL;<Mi 
Wert  können  aber  die  betreffenden  Formeln  nicht  beanspruchen. 

Seitdem  die  Maxwell-Hertz  sehe  elektromagnetische  Theorie  du-  licirM-liciulf 
geworden  ist,  hat  man  natürlich  auch  die  magnetische  Induktion  nun  ihren  (IiiiikI- 
gleichungen  abgeleitet  und  dabei  manche  neue  prinzipielle  Kin.siflU  gi-winincii; 
diese  Betrachtungen  müssen  jedoch  im  Anschluß  an  jene  Theorie  dargeslcJR  wiMilen, 
und  es  sei  daher  hier  nur  auf  die  beiden  bezüglichen  Darstellungen  ^()Il  Ili-ki/" 
und  E.  Cohn12  hingewiesen;  von  anderen  istnamenüich  die  von  IIkavisidk  /.n  inMiiieii. 

Formulierung  des  Problems  Die  vom  äußeren  Felde  (ErdniMi^neiismus. 
Stahhnagnete,  elektnsche  Strome  usw.)  herrührende  Kraft,  alno  die  .uiUere  l'cld- 
stärke,  sei  $^;  man  nennt  sie  auch  die  induzierende  Kraft.  Im  (Jef^ciis.il/ 
dazu  sei  fi,  die  von  den  übngen  Teilen  des  induzierten  Korjacrs  auf  einen  kleinen 
Teü  desselben  ausgeübte  Kraft;  man  kann  sie  als  induzierte  Kraft  l>ez.M,-hnen 
Die  Summe  von  ^„  und  $;,  also  die  ganze  Kraft,  sei  .ß.  Die  (;r..U».n 
10,  5.  und  5,  sind  Vektoren;  aUe  Vektoren  sind  im  folgenden  iiiil  j-niUen 
deutschen  Buchstaben  bezeichnet;  die  Gleichungen,  in  denen  Hie  auftreCn,  üvlu-u 
im  allgemeinen  nur  im  Vektorsinne.  Die  rechtwinkligen  Komponenten  ^nn  .0. 
seien  jr„.  Y,  Z,,  die  von  ^,  seien  X„  K.  Z,,  die  von  .Q  seien  A'.  }  ,  /'. 
Tk?  /fi'f  ,^'''''  f '  ^-'  ^^  ^^^''^'^^  ^'^^"  ^'  -  daß  diese  P„U.nliale  e^i- 
TZ^.'vTliV'^  'T'  '^'^'  "^^  ^'  '^"^  '°S^^'^^  bestätigen,  i-lndli,.!,  sei 
Kdas  Potenüal  der  ganzen  Kraft  $.  Es  gelten  dann,  wenn  .v,  ;.,  ,  die  Ku- 
ordmaten  im  Innern  des  mduzierten  Körpers  smd,  folgende  Formen: 

(^^)  ^i  =  iJc;'+Y,^^z-'  , 

(2)  A;  =  -i^,      y„  =  _^        ^_      OK 

öo:    '  '  ö;;     '       '^'  "  -   ß^       • 

1  G  KmcHHOFF,  CreUes  Tonm.  48    S    ?iR    tR,-.         td 
—  Ges.  Abb.,  S   igVu   iix         2  t  c^™'  348.  1854.  -  Pogg.  Ana  Erg.-Bd.  6.  S.   i     iHvt, 
^niAMi,  Mem.  da  Bologna  (4?6  Tss  Jv!^^'  Wiea.  Ber.  (2)  68.  Febr.S874.  -  3  V    Bk  ' 

schw^  186s  S  i4sff.  _  TIeoS.  WEm  ?^  ?^  ^  ^'%  Elektrostatik  uiw.  ürauJ. 
E  RmcKE.  WieiAno.  13  S.  46  ^1 88 1  "  8  A  w.  °''^''-  ^■^^""'i-  Kiel  1877.  - 
-  9  P.  Duhem.  De  y«rr..r.LZ  r}.^^^^-     _  ^'  Wassmuth,  WIed.  Ann.  ßl.   ,fi,^<B... 
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(3) 


Wir  setzen  nun  das  in  der  Volumeneinheit  erzeugte  magnetische  Moment, 
d.  h.  die  Intensität  der  Magnetisierung  oder  kurz  die  Magnetisierung, 
^,  mit  der  Gesamtkraft  Q  proportional  und,  da  auch  die  Richtungen  beider 
Vektoren  zusammenfallen  sollen,  auch  die  Komponenten  A,  B,  C  von  ^  mit 
X,  Y,  Z  proportional.  Dann  hat  man,  wenn  p  der  Proportionalitatsfaktor  ist, 
die  Gleichungen 


(5) 


A=pX=-p 


dx 
C==pZ=  —p 


B=pY==-, 

diVa  +  Vi) 
dz 


Unter  Vi  kann  man  auch  das  Potential  des  ganzen  induzierten  Körpers  auf 
einen  seiner  Punkte  verstehen,  da  das  Potential  eines  kleinen,  diesen  Punkt  um- 
schließenden Elementes  von  lauter  Dimensionen  gleicher  Größenordnung,  z.  B.  einer 
Kugel,  unendlich  klein  ist,  wie  man  leicht  findet,  wenn  man  Polarkoordinaten 
einfuhrt,  und  wie  auch  schon  früher  gezeigt  worden  ist.  In  den  obigen  Gleichungen 
kommt  nun  aber  die  Kraft,  bzw.  die  DiflFerentialquotienten  von  Vj  vor,  und  für 
diese  gilt  das  Gesagte  nicht,  die  unendlich  kleine  Kugel  übt  vielmehr  eine  end- 
liche Kraft  in  ihrem  Inneren  aus.  Nimmt  man  an,  daß  die  Magnetisierung  dieser 
kleinen  Kugel  gleichförmig  sei,  was  man  bei  ihrer  Kleinheit  m  der  Tat  annehmen 
darf,  so  kann  man  (vgl.  Art  Magnetismus  S.  64)  ihr  magnetisches  Potential  q  aus 
dem  Gravitationspotential  P  ableiten  und  findet,  wenn  man  den  Radius  der 
Kugel  JR,  den  Abstand  des  Punktes  xyz  von  ihrem  Mittelpunkte  r  und  dessen 
Koordinaten  Xq,  y^,  s^  nennt: 

(6)      F=l7t{^R'--r^)  =  l-n[?.R^-{x-x,y^{y~y^Y  +  {^-^oY'\     , 
hieraus  durch  Dilferenbation  nach  x,  y,  z  und  Multiplikation  mit  ABC 
(6a)  ^  =  i7t[A(x-  X,)  +  B(y  -y^)  +  C(z  -  So)] 

und  schließlich  als  Komponenten  der  von  der  kleinen  Kugel  herrührenden  Kraft 


(6b) 


dx       "^      ' 


ö7=^^^'       l!=-^"^ 


also  auch  bei  imbegrenzter  Größenabnahme  der  gedachten  Kugel  endliche  Werte, 
die  mit  ABC  proportional  sind  und  mit  diesen  als  konstant  betrachtet  werden 
können.    Die  erzeugten  Magnetisierungskomponenten  erhalten  nun  folgende  Form; 


(7) 


A^p 


4:7t 


dx 


C  =  p 


4:71 


B==p 

diVa  +  Vi) 
di 


4^  diV^  +  K) 

L3  dy        . 


oder,  wenn 
(8) 

gesetzt  wird: 
(9)  A 


4:71 


=  X 


-p 


dV         „  dV 

-«3—  ,       ^=.  —^^-  > 
ex  oy 


C  = 


dv 

dz 


\ 
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und  die  Resultante  S  von  ABC: 

(10)  S  =  xJ& 

oder 


Es  hat  sich  also  durch  die  Berücksichtigung  der  kleinen  Kugel  nichts  weiter 
geändert,  als  daß  an  die  Stelle  von  p  ein  neuer  Koeffizient  x  getreten  ist.  Man 
kann  daher  auch  die  ganze  obige,  in  dieser  Form  von  Kirchhoff  herrührende 
Umrechnung  sparen  und,  wie  das  gegenwartig  meist  geschieht,  von  vornherein 
die  Gleichung  (10)   als  Beziehung  zwischen  Magnetisierung  und  Kraft  aufstellen. 

Das  Potential  V,  hat  nach  früherem  [Gleichung  (50  a),  S.  56]  für  einen  Körper, 
dessen  Raumelement  dr  ist,  den  Wert: 

(U)  y,.,,,[j^  +  B^-+C^)     , 

laßt  sich  aber  auf  die  Form 

bringen,  wo  äs  ein  Oberflachenelement  und  Q  der  Winkel  zwischen  seiner  inneren 
Normale  und  der  Richtung  von  ^  ist,  d.  h.  V^  setzt  sich  aus  einem  Oberflächen- 
und  einem  Raumpotential  zusammen  Nun  folgt  aber  aus  den  Gleichungen  (!)}, 
wenn  n  die  innere  Normale  von  ds  ist" 

5  cosfc>  =  «  -»—     , 

Ofl 

clA       dB       ec 

ex        oy        ÖS 

die  dem  Raumpotential  zugehönge  Dichte  ist  also  xAV  und  folglich  nach  der 
Potentialtheorie 

Aas  der  zweiten  Gleichung  (8)  folgt  aber 

JV=AK 
(weil  AFa=Q  ist),   und   diese   beiden   Gleichungen  sind  nur  dann  miteinander 
verträglich,  wenn  entweder  — 4  7i;ä;=  1  ist,  oder  wenn  gleichzeitig  AV  und  AF{ 
verschwindet.     Die  erstere  Eventualität  tritt  aber  nie  ein,  da  x  erfahrungsgemäß 
entweder  positiv,  oder,  wenn  negativ,  sehr  klein  ist;  es  folgt  also 

AF=0 
und  folglich 

(u)  v.=J£ii!:^J^'(^'+^-)  . 

J  r   an         J  r  an 

Es  ist  also  Vi  als   ein  reines  Oberflächenpotential  darstellbar;  mit  anderen 
Worten,  es  ist  lediglich  eine  Oberflächendichte 

a  =  A ooB{n x)  -^  B cos {ny)  -\-  C cos (« z) 

vorhanden;  dagegen  ist  die  innere  Dichte  des  Magnetismus 
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oder,  wie  man  es  kurzer  schreiben  kann,  indem  man  den  Ausdruck  Divergenz 
von  S  für  den  Klammerausdruck  benutzt: 

<]5a)  div(Sf)-=0     ; 

der  Körper  ist  also  (S.  61)  solenoidal  magnetisiert.  Daß  ex  auch  lamellar 
magnetisiert  ist,  sieht  man  ein,  wenn  man 

(IG)  xF=0 

setzt,  wo  dann  <Z>  das  Magnetisierungspotential  (S.  Gl)  ist;  es  wird  dann  nämhch 

d<ß  d(p  90 

dx  OJI  03 

und  das  sind  nach  früherem  die  für  die  lamellare  Magnetisierung  charaktenstischen 
Gleichungen.  Es  ist  aber  darauf  hinzuweisen,  daß  bei  beiden  Schlüssen  die 
Natur  von  x  als  einer  im  ganzen  Korper  konstanten  Größe  benutzt  worden  ist; 
sie  werden  also  hinfalhg,  wenn  «  als  Funktion  der  äußeren  Kraft  betrachtet  wird, 
außer  in  speziellen  Fallen,  in  denen  eben  die  Gesamtkraft,  also  auch  die  In- 
tensität der  Magnetisierung,  eine  durch  den  ganzen  Körpei  konstante  Avird  (s.  w.  u.j. 

Durch  die  Gleichung  (14)  ist  das  induzierte  Potential  bestimmt  und  zwar, 
wie  sich  nach  der  Methode  des  indirekten  Beweises  leicht  einsehen  laßt,  in 
■eindeutiger  Weise.  Leider  ist  diese  Gleichung  gewissermaßen  transzendent  und 
daher  mit  Strenge  nicht  lösbar.     Es  stehen  daher  nur  zwei  Wege  oflFen. 

Annäherungsverfahren.  Man  bestimmt  zunächst  diejenige  magnetische 
\'erteilung,  welche  in  dem  Korper  entsteht,  wenn  nur  die  gegebenen  magne- 
tisierenden  Kräfte  benicksichtigt  werden.  Nennt  man  die  mit  dieser  Verteilung 
iiquivalente  Oberflachenbelegung  eine  Belegung  erster  Ordnung,  so  kann  man 
nun  die  Kräfte  bestimmen,  welche  von  derselben  auf  das  Innere  des  EisenköqDers 
ausgeübt  werden.  Aus  der  alleinigen  Berücksichtigung  dieser  Kräfte  ergibt  sich 
<'ine  zweite  Verteilung  bzw.  äquivalente  Oberflachenbelegung  zweiter  Ordnung; 
die  alleinige  Benicksichtigung  der  von  dieser  herrührenden  Kräfte  führt  zur 
Bestimmung  einer  Oberflächenbelegung  dritter  Ordnung  usw.  Der  schließliche 
magnetische  Zustand  des  Körpers  wird  durch  Superposition  der  sukzessive 
berechneten  Verteilungen  erster,  zweiter,  dritter  . .  Ordnung  gefunden.  Diesen 
Gedanken  haben  zuerst  Beer  und  C.  Neumann,  sodann  Leonh.  Weber  und 
RiECKE  ausgeführt.  Die  Behandlungs\\'eise  von  Riecke  tmterscheidet  sich  von 
den  anderen  dadurch,  daß  bei  der  Ausrechnung  der  einzelnen  Induktionen  dort 
die  gewöhnlichen  Koordinaten  zugrunde  gelegt  werden  und  die  Formeln  sich 
deshalb  im  einzelnen  eng  an  die  der  gewohnlichen  Theorie  anschließen,  daß 
dagegen  hier  der  Körper  in  Elemente  von  besonderer  Gestalt  zerlegt  wird, 
woraus  sich  ein  sehr  anschaulicher  Prozeß  ergibt  und  die  gedachten  äquivalenten 
Oberflächenbelegungeu  ganz  unmittelbar  hergestellt  werden  kennen.  Von  einem 
Oberfiachenelement  des  Körpers  wird  eine  der  äußeren  Kraft  Jq«  entsprechende 
Kraftröhre  durch  den  Körper  gelegt  und  aus  ihr  durch  zwei  Niveaufiachen  ein 
Raumelement  dr  herausgeschmtten.  Riecke  entwickelt  nun  zwei  verschiedene 
Methoden,  die  sich  durch  die  Gestalt  dieses  Körperelements  unterscheiden;  bei 
der  ersten  wird  es  sehr  gestreckt  gewählt,  bei  der  zweiten  sehr  platt,  bei  der 
ersten  wird  folglich  nach  der  allgemeinen  Theone  (s.  w.  u.)  das  in  dem  Element  durch 
den  ersten  Induktionsakt  induzierte  Moment  gleich  —  ^^adx ,  bei  der  zweiten 
wird  an  die  Stelle  von  x  der  Faktor  —  « /  (1  +  4  jr «)  treten,  entsprechend  dann 
bei  den  folgenden  Gliedern;  die  zweite  hat  der  ersten  gegenüber  den  Vorzug, 
daß  die  Reihe  stets  konvergiert,  wahrend  dies  bei  der  ersten  nur  für  gewisse 
Körperformen  der  Fall  ist  Endhch  hat  Wassmuth  gezeigt,  wie  die  Darstellungen 
der  vorgenannten  Autoren  miteinander  zusammenhängen,  und  wie  man  sie  in 
einer  einheitlichen  Darstellung  zusammenfassen  kann. 
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Andere  Methode.  Die  Gleichung  (14)  ist,  wie  gesagt,  direkt  nicht 
verwendbar;  da  sie  aber  besagt,  daß  Vt  ein  Oberflachenpotential  ist,  kann  man 
sie  durch  die  aus  der  Potentialtheone  bekannte,  für  Oberflächenpotentiale  gültige 
Differentialgleichung  ersetzen.  Auf  diese  Weise  erhält  man  eine  der  folgenden 
Gleichungen,  die  miteinander  äquivalent  sind,  und  von  denen  bald  die  eine, 
bald  die  andere  sich  besser  zur  Benutzung  eignet: 


(18) 
(18  a) 
(18b) 


T ^-ü —  =  — 4  7r«^ — 


öK 


^      "  ^  ^-     '    dn^  071. 


dtit 

dV       dV 
a+4:7r«)^-|-^  =  0 

07lt  "^a 


SK 


Suszeptibilität    und    Permeabilität     Wie    man    sieht,    spielt    in    unserer 
Theorie  eine  gewisse  Konstante  eine  große  Rolle,  nämlich  die  Große  « .      Man 


P'igiu"  6on. 


nennt  sie  Magnetisierungskonstante  oder  magnetische  Suszeptibilität;  der 
letztere  Ausdruck  ist  dem  ersteren  vorzuziehen,  weil  die  Größe  tatsächlich  gar 
keine  Konstante  ist,  sondern  oft  in  hohem  Maße  von  der  Feldstarke  abhängt. 
Nach  Gleichung  (10)  ist 

(19)  «  =  |    , 

in  Worten:  die  Suszeptibilität  ist  das  Verhältnis  der  Intensität  der  Magnetisierung 
zur  magnetischen  Kraft  Für  Stoffe,  die  sich  überhaupt  nicht  magnetisieren 
lassen,  ist  also  « =  0 ,  für  die  meisten.  Stoffe  ist  es  sehr  klein,  und  nur  für 
wenige  Stoffe  nimmt  es  große  Werte  an. 

In  den  obigen  Formeln  kommt  nun  aber  9c  noch  in  einer  anderen  Ver- 
bindung vor,  nämlich  als  der  Ausdruck  1  -\-  Atcx',  und  diesem  kommt  eine  so 
einfache  und  wichtige  Bedeutung  zu,  daß  man  ihm  eine  besondere  Bezeichnung 
gegeben  hat  Die  Gleichung  (18  a)  zeigt  nämlich,  daß  beim  Übergang  aus  dem 
freien  Felde  in  einen  induzierbaren  Körper  die  Kraft  eine  plötzliche  Verstärkung 
im  Verhältnis  von  1  +  4  :n; «  :  1  aufweist  Nun  ist  der  anschauliche  Ausdruck 
für  die  Größe  der  Kraft  die  Dichte  der  Kraftlinien;  in  dem  Körper  werden  also  die 
Kraftlinien  dichter  beieinander  liegen,  als  außerhalb.  Man  kann  sich  den  Vorgang 
geradezu  so  vorstellen,  als  ob  der  Körper  die  KraftHnien  aus  ihrem  vor  seiner 
Embringung  in  das  Feld  verfolgten  Laufe  ablenkte  und  in  sich  hineinzöge;  man 
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wird  dem  Körper  eine  Anziehungskraft  für  magnetische  Kraftlinien  zuschreiben 
dürfen.  In  Figur  COa  ist  dieses  Verhalten  an  dem  Beispiele  eines  in  ein  gleich- 
förmiges Feld  gebrachten  weichen  Eisenstabes  dargestellt;  vorher  hatten  die 
Kraftlinien  den  gestrichelten,  jetzt  haben  sie  den  ausgezogenen  Verlauf.  Die 
Figur  könnte  sich  ebensogut  einerseits  auf  elektrostatische  Verteilung  in  einem 
Dielektrikum,  andererseits  auf  elektrische  Strömung  m  einem  schwach  leitenden 
Medium,  in  dem  sich  etrva  ein  Kupferstab  befindet,  beziehen;  ein  Fall,  m  dem 
ganz  dieselbe  Übergangsgleichung  gilt  Der  Unterschied  ist  aber  der,  daß  als- 
dann die  Linien  auch  die  Bedeutung  von  Stromungslinien  haben,  eine  Bedeutung, 
die  hier  wegfällt  In  analoger  Weise  (nur  sind  hier  die  ursprünglichen,  gerad- 
linigen Kraftlinien  weggelassen)  stellt  Figur  60  b  den  Fall  eines  Hohlzylinders, 
dessen  Achse  auf  der  Papierebene  senkrecht  steht,  oder  auch  eines  kreisförmigen 


Figur  6ob. 

Ringes  aus  weichem  Eisen  dar;  man  sieht,  m  wie  hohem  Maße  er  dem  freien 
Felde  Kraftlinien  entzieht,  und  zwar  ganz  besonders  stark  dem  inneren  Hohl- 
räume, worauf  noch  zurückzukommen  sein  wird.  Der  hier  dargestellte  Fall  spielt 
bekanntlich  bei  den  D)mamomaschinen  eine  wesentliche  Rolle. 

Unter  diesen  Umstanden  hat  man  sich,  wie  gesagt,  veranlaßt  gesehen, 
neben  «  noch  eine  neue,  mit  x  eindeutig  verknüpfte  Größe  fj.,  die  der 
Dielektrizitätskonstante  analog  ist,  einzuführen.  Man  nennt  sie  Leitfähigkeit  oder 
Aufnahmefähigkeit  für  magnetische  Krafthnien  oder  magnetische  Induktions- 
kapazität (Ausdrucke,  die  im  wesentlichen  von  Failaday  herrühren)  oder,  nach 
dem  Vorschlage  von  Lord  Kelvin,  der  jetzt  ziemlich  allgemein  angenommen  ist, 
magnetische  Permeabilität  Zwischen  beiden  Großen  bestehen  also  die 
Beziehungen 

(20)  it=lH-4jr«,       a  =  ^~        • 

Da,  wie  oben  bemerkt,  x  für  die  meisten  Stoffe  sehr  klein  ist,  hat  für  diese 
Stoffe  jLL  einen  von  1   wenig  abweichenden  Wert;    nur  für  Eisen  und  verwandte 
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Stoffe  werden  beide  Größen  erheblich,  und  hier  unter  Umstanden  so  erhebhch, 
daß  man  in  fx  das  Glied  1  vernachlässigen  kann;  es  ist  alsdann  einfach  jj.  das 
4 jf- fache  von  x\  da  endlich,  wie  ebenfalls  schon  erwähnt,  x  für  solche  Stoffe 
kerne  Konstante,  sondern  eine  Funktion  der  Kraft  ist,  wird  dasselbe  auch  von 
fi  gelten. 

Es  ist  aber  hier  noch  ein  anderer  Zusatz  zu  machen:  die  Große  x  kann, 
wenigstens  schembar,  unter  Umstanden  auch  negative  Werte  haben,  wenn  auch 
nur  sehr  kleine;  /t  wird  dann  nicht  größer,  sondern,  wenn  auch  nur  wenig, 
kleiner  als  1 ,  der  betreffende  Stoff  hat  dann  also  eine  geringere  Aufnahme- 
fähigkeit für  Kraftlinien  als  das  freie  Feld,  er  scheint  die  Krafthnicn  nicht 
anzuziehen,  sondern  abzustoßen,  und  man  erhält  zu  der  Figur  COa  ein  Gegenstück, 
nur  daß  hier  die  ausgezogenen  Linien  von  den  gestrichelten  stets  nur  sehr  wenig 
abweichen  würden  (und  zwar  nach  außen).  Stoffe,  bei  denen  «>  0  ist,  heißcMi 
paramagnetisch,  Stoffe,  bei  denen  «  <0  ist,  diamagnetisch.  Das  weitere  hierüber 
wird  im  folgenden  Artikel  zur  Sprache  kommen. 

Die  „magnetische  Induktion".  Nachdem  festgestellt  ist,  daß  die  Größe  [j, 
eine  mindestens  ebenso  wichtige  Bedeutung  hat  wie  die  ursprünglich  eingeführte 
Größe  X ,    liegt  es  nahe,   der  Beziehung 

eine  analoge 

(21)  S8  =  ^J0     , 

nur  mit  fj,  statt  x  als  Koeffizient,  an  die  Seite  zu  stellen  und  hierdurch  eine 
neue  Große  5Ö  zu  delinieren.  Man  nennt  diese  Große  nach  dem  Vorgange  von 
Maxwell  die  magnetische  Induktion  oder  kurz  die  Induktion.  Ob  die 
Übertragung  des  Namens  des  ganzen  Erscheinungsgebietes  auf  einen  einzelnen 
m  ihm  auftretenden  Begriff  glucklich  gewesen  ist,  mag  unerortert  bleiben,  da 
der  Name  sich  nun  einmal  eingebürgert  hat  Die  Induktion  ist  also  em  Vektor, 
und  zwar  das  /t- fache  des  Kraftvektors.  Umgekehrt  wird  jetzt  die  Permeabilität 
das  Verhältnis  der  Induktion  zur  Kraft: 

(22)  ^  =  1     . 

Für  die  hier  wesentlich  in  Betracht  kommenden  Eisenkörper,  für  die  fi  eine 
große  Zahl  ist,  ist  also  die  Luduktion  ein  sehr  vielfaches  der  Kraft. 

Nunmehr  kann  man  auch  die  beiden  Beziehungen  zwischen  Qf  und  Jo 
einerseits  und  zwischen  93  und  Q  andererseits  kombinieren  und  somit  eine 
Beziehung  zwischen  S3  und  3  herstellen: 

(33)  S8=-ÜS     . 

X 

Andererseits  kann  man  in  der  Gleichung  (21)  ju  durch  1 -\- 4.7ix  ersetzen  und 
dann  die  beiden  Glieder  trennen,  das  erste  wird  dann  $,  im  zweiten  kann  man 
xQ  durch  3  ersetzen  und  erhält  dann: 

(24)  SÖ  =  Jo  +  4?rS     . 

Diese  Gleichung  ist  sehr  merkwürdig  und  geeignet,  uns  über  die  Bedeutung 
der  bisher  rein  formal  eingeführten  Große  93 ,  der  Induktion,  Aufschluß  zu  geben. 
Denn  sie  erscheint  hier  als  die  Summe  zweier  uns  wohl  bekannten  Größen;  die 
erste  dieser  Größen  ist  die  magnetische  Kraft,  wie  wir  bisher  schlechthin 
sagten;  die  andere,  em  Vielfaches  der  Magnetisierungsmtensitat,  werden  wir 
daher  versuchen,  ebenfalls  als  eine  magnetische  Kraft  zu  deuten,  als  eme  gewisse 
Zusatzkraft  zu  Jp.  Auch  ist  es  nicht  schwer  einzusehen,  von  welcher  Art  diese 
Zusatzkraft   ist,   und  welcher  Unterschied    dabei   für   die   Kraft  ^   (ohne   Zusatz) 


Bd.V 
Magnebsmus 


Theorie 


VM 


und  die  Kraft  So  (mit  Zusatz)  herauskommt.  Denn  wir  wissen  schou,  d;iH  dlo 
magnetische  Kraft  im  Innern  cmes  Eisenkörpers  überhaupt  nur  dann  einen 
bestimmten  Wert  und  Sinn  hat,  wenn  man  sich  den  Punkt,  in  dem  sie  hcrrHchcn 
soll,  von  einer  kleinen  Höhlung  umgeben  denkt,  und  daß  jede  Form  dieser 
Höhlung  einen  anderen  Begriff  und  Wert  der  Kraft  liefert.  Dieser  Wert  wird 
davon  abhangen,  welche  Kraft  die  magnetisch  belegt  zu  denkende  OberHäclici 
des  Hohlraums  zu  der  übrigen  Kraft  noch  hinzufügt,  und  dieser  Zusatz  wird 
jedenfalls  für  eine  gewisse  Form  der  Höhlung  am  kleinsten,  für  eine  andere  am 
größten  sein:  dadurch  erhält  man  zwei  Kraftdefinitionen,  die  ein  besonderes 
Interesse  beanspruchen  dürfen,  weil  sie  die  Extreme  darstellen.  Nun  folgt  aus 
den  Angaben,  die  im  Artikel  Magnetismus  gemacht  wurden,  daß  der  in  Rede 
stehende  Zusatz  durch  die  scheinbare  Größe  des  Hohlraumes,  \on  dem  unter- 
suchten Punkte  aus  gesehen,  bestimmt  wird  und  außerdem  miL  der  Intensität 
der  Magnetisierung  proportional  ist;  der  Zusatz  wird  also  null  für  einen  sehr 
dünnen  und  vergleichsweise  langen  Zylinder  in  der  Richtung  der  Magnetisierung, 
dagegen    am   größten,    nämlich  4  3rS',    für   ein   sehr  flaches    und  vergleichsweise 


Figur  6l  a. 


Figur  6 Ib. 


großes  Scheibchen  quer  zur  Magnetisierung  (Figur  5  d,  S.  1 0).  Der  Fall  eines  kugel- 
förmigen Hohlraumes,  der  ja  schon  oben  betrachtet  wurde,  liegt,  wie  beiläufig 
bemerkt    sei,    derart   zwischen    den   beiden   Extremen,    daß    fui    ihn    der   Zusatz 

■4  TT 

—  S  betragt. 

Man  kann  also  nunmehr  definieren:  Magnetische  Kraft  ist  die  Kraft  in 
einer  kleinen  Langshöhlung,  magnetische  Induktion  ist  die  Kraft  in  einer  kleinen 
Querhöhlung  des  Eisenkörpers;  diese  ist  gleich  jener  vermehrt  um  das  4  ?r- fache 
der  Magnetisierung. 

Die  Wichtigkeit  des  Begriffes  der  Induktion  liegt  wesentlich  darin,  daß  ihr 
praktisch  in  sehr  einfacher  Weise  beizukommen  ist,  namlich  indem  man  den 
Eisenkorper  der  Quere  nach  zerschneidet;  eine  Prodezur,  die  sich  am  einfachsten 
offenbar  beim  Ringe  bewerkstelligen  läßt;  man  spncht  dann  von  einem 
„geschlitzten  Ringe"  (Figur  61a);  es  ist  das  ersichtlich  der  einfachste  überhaupt 
denkbare  Fall,  und  in  ihm  tritt  eben  die  Induktion  58  als  maßgebende  Größe 
auf.  Der  diesem  gegenüberstehende,  in  der  Idee  ebenso  einfache  Fall  wate  der 
eines  Ringes  mit  durchbohrter  Achse  (Figur  61b);  hier  würde  die  Kraft  Jp  maßgebend 
sem;  um  aber  zu  dem  Punkte,  den  man  untersuchen  will,  gelangen  zu  können 
(die  Höhlung  tritt  ja  mrgends  zu  Tage),  mußte  man  den  Ring  irgendwo  der 
Quere  nach  zerschneiden  oder  lieber  von  vornherein  einen  zylindrischen  Stab 
nehmen,  dessen  Hohlachse  dann  beiderseits  heraustreten  wurde;   m  jedem  Falle 
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kommt  dann  aber  em  neues  komplizieren  des  Moment  iii  Gcst.ill  «Ici  Si'lmiii- 
bzw.  Endflachen  hinzu,  so  daß  eme  pnnzipiell  einfache  lieslininniiij;  der  Kr.ili 
nicht  moghch  ist. 

Derartige  und  andere  ErvrägTingen  —  die  letzteren  unter  ;in(U'H'iii  .m.  li 
allgemein  elektromagnetischer  Natur  —  haben  manche  Autort-n  in  iii'iirf.liT  Zi-ii 
veranlaßt,  überhaupt  den  Begriff  der  Induktion  von  \onüienMii  an  du*  Spii/.r  /n 
stellen  und  dann,  statt  33  ans  ^  und  2  zusammenzusetzen,  umK''k('iiit  x^  <lnM  li 
■5  and  «B  zu  definieren,  gemäß  der  aus  Gleichung  (24)  sich  orgi')>t'n(l.'i.  l-nmirl: 

(25)  S  =  — ^    . 

Man  gelangt  dann  natürhch  zu  einer  ganz  anderen  Vorstellung  M^n  ,lr,n  I',n/.,.|.l- 
die  Kraft  ^  ist  namlich  jetzt,  wie  das  negative  Zeichen  lehrt,  für  (lii-  Vxavuvuuv 
der  Magneüsienmg  3f  gar  mcht  mittätig,  sondern  im  Gogontril  hin,l<.rlu>h :  si. 
^d  aber  dm:ch  die  Induküon  an  Stärke  übertroffen,  und  .m»,>  Vuhr  (li..s,.s 
Überschusses  ist  eben  die  Magnetisierung.  'K     *'«  s,  s 

Unter  Umständen  kann  man  die  charakteristischen  Gleiclmnu«n   fiir  x    wrul 
^.   ^att  mittels  der  Kräfte,  auch  mit  Hilfe  der  Potentiale   A  '  I.il 

und  findet  dann  "'     "    '     ""«»'1' 


(26) 


X  =  — 


JLii 

4.71  V 


--^ 


da  nach  dar  J.^VäLl/^ty'''^:ZT'''  '^''7  '""  '''  "'^"• 
da.  e.tgegeng«etete  Zeichen  Lf  haf' dh  dt  ,■17''''' ''•'",. ''■■'''''"•  ''  "'"•'' 
gegebenen  änSeren  Potentia]  H  Vorzetchen  nach  .„,'"'"  '"""'""'  '"'  "'•"' 
was  hieraus,  aber  mit  EncMcht  auf T4tI  .  f  S'^B^SMeteli  u,„l  (,.„„.,, 
folg.:  V  u  stets  Hein"  /  to  oTstr.  «  T"""  "'"="'""•'  '""'k' 
ittüete  für  sich,  eben  weil  es  dirch  dÜ  P^^.  f  ^.'^  ""'  ^'"""•'-  "^  •'•"• 
wd.  Die  NicktbeachtT  Iser  l^erlStn^f  K ,/"  ^"''*«°"  K'-'l""«,.)., 
wesentlichen  Schmengkeiten  denen  d  Ja  f-  ^'"'•"'  «'-'"■«l">'i':h  C'i."'  <I.T 
Indulüon  begegnet  Bef Stoff  "."naÄ  1" rt' ^''"^  de„„„„„„is.,..,, 
«atnrhch  die  entgegengesetzten  Schlössr^lhei  r/^'  T""™  ^'"^'"^  """' 
MagetBiemng  negativ,  dieser  negahve  Wert  t^d  \  ""."'  f™'  '"'"  «'-""•■• 
Milmiknng  des  InduktionspotenhaJs  St  Z^f,      t       "    ^'"='"    ^'^    ■"'(f"liif 

Wie  die  Gleichung  (24)  S  ?et   !       !?'='i^  """'™  ^«""»At. 
der  (4..,nohen)  MagnUil;  ^»11^  mI'"/S™  ""'  ""  «""  -'"" 
metnsche  Büd:  Es  gibt  erstens  Krafffinien    u^^  '*"'  ™">"  %Md™  Rco. 
ebenso  wie  im  Eisen;  es  gibt  we'C   i«'.  ?•  *"*"'  ™  '«'«  F^ldn 

Magnetisiernngshnien^dTezeSneX  ™  '^"'=°'  "-"'»■  ««  nian  «U 
den  Kraftlinien,  mcht  die  äußere  sonte™  d"*  ""*  ''''=•  ™  GW>satz  "„ 
™d  es  gibt  drittens  Induktion  'lin°enftV      T-"  ^"''™«  <=l>arak£ari.ier™" 

W»%^e°:S'KÄÄ-  ^--vondemBegriff .„Kraft 
noch  besondere  denB,mff  ^    t  ^  ?!.  oderKraftahren  ubereeht  «n  w    "'"*'»"- 

™  solchen  CnKrn^^^"^"»  ""erMuktio'Ären"  etS  "'^ 
'^  --  "-'egral  der  1=«^^^^  ÄhSut"'  ^P^"»™' 

ynerschnitt  emer  Ihdulttioasrahr»,  „ 


4 1 1  u  n  ^  ! 


Magnetismus.  ^x^  ^  ^^ 

erhält  man,  in  Analogie  mit  dem  Kraftfluß  oder  der  Kraftström  an  g,  den  neuen 
Begnif  des  Induktionsfluaaes  oder  „Fluxcs"  (der  andere  Ausdruck  ist  wegen 
naheliegender  Ven\'echseluugen  nicht  empfehlenswert).  Nach  den  früheren 
EntWickelungen  ist  der  Induktionsfluß  längs  einer  ganzen  Röhre,  —  die  ent\veder 
m  sich  zurücklauft  oder  in  die  Unendlichkeit  geht,  —  der  gleiche;  ein  Satz, 
den  man  als  die  Erhaltung  des  Induktionsflusses  bezeichnen  kann,  und  der  sich 
mit  der  Tatsache  der  Solenoidalitat  der  Induktion  deckt  Dies  und  alles  weitere 
braucht,  da  es  ganz  analog  mit  den  allgemeinen  Verhältnissen  im  Kraftfelde  ist, 
nicht  ausfuhrlich  behandelt  zu  werden;  so,  daß  man  der  Einfachheit  halber  die 
Rohren  so  wählen  wird,  daß  der  Induktionsfluß  gerade  gleich  eins  wird  — 
„Einheitsröhren"  oder  „Einheitssolenoide"  — ,  daß  die  Zahl  der  Röhren,  die 
durch  den  Querschnitt  eins  geht,  gerade  den  Zahlenwert  der  Induktion 
angibt  usw. 

Brechung  der  Induktionslinien.  Es  fragt  sich  noch,  wie  sich  die 
Induktionslmien  an  der  Grenze  zwischen  Eisenkorper  und  freiem  Raum  verhalten. 
Eine  einfache  Betrachtung  zeigt,  daß  hier  eine  Brechung  der  Linien  stattfindet, 
und  zwar  nach  dem  Gesetz 

tga'  =  /itga     , 

wo  a  der  Einfallswinkel,  d.  h.  der  Winkel  der  Linie  mit  der  Normale  im  freien 
Räume  und  oi'  der  Brechungswinkel,  d.  h.  der  entsprechende  Winkel  im  Körper 
ist;  eine  analoge  Gleichung  gilt  beim  Übergang  aus  einem  in  einen  anderen 
Korper  von  abweichendem  jn.  Für  Eisen  usw.  ist  jll  meist  sehr  groß,  und 
folglich  treten  die  Induktionslinien  aus  ihm  so  gut  wie  senkrecht  ms  Freie; 
wenn  andererseits  jn  sehr  nahe  gleich  eins  ist,  d.  h.  bei  den  meisten  Stofl'en 
sowie  beim  Eisen  für  sehr  starke  Magnetisierung,  findet  fast  gar  keine  Brechung 
statt.  Bekanntlich  gilt  dasselbe  Brechungsgesetz  für  elektrische  Stromlinien 
(Bd.  4,    S.  251). 

Wahrer  und  freier  Magnetismus.  Von  dem  Begriffe  der  magnetischen 
Kraft  bzw.  Induktion  kann  man  nun  schließlich  wieder  zurückgehen  auf  den 
Begnff  der  magnetischen  Dichte,  der  Magnetismusmenge  oder,  kurz  gesagt,  des 
„Magnetismus";  und  ea  leuchtet  ohne  weiteres  ein,  daß  nunmehr  auch  hin- 
sichtlich dieses  Begriffes  ein  Dualismus  auftritt.  Hertz  hat  dem  Ausdruck  gegeben 
durch  eine  besondere  Nomenklatur:  der  durch  die  Divergenz  der  Induktion  — 
bei  Hertz  magnetische  Polarisation  genannt  —  definierte  Dichtebegriff  wird  als 
wahre  Dichte  des  Magnetismus,  der  durch  die  Divergenz  der  Kraft  definierte  als 
freie  Dichte  des  Magnetismus  bezeichnet;  entsprechend  ist  dann  überhaupt 
zwischem  wahrem  und  freiem  Magnetismus  zu  unterscheiden.  Für  manche 
Zwecke  ist  die  Betrachtung  des  wahren,  für  andere  die  des  freien  Magnetismus 
angezeigt;  für  jeden  von  beiden  gelten  gewisse  besondere  Satze  und  Konse- 
quenzen, auf  die  hier  nicht  näher  eingegangen  werden  kann. 

Faßt  man  das  Gesagte  zusammen,  so  kann  man  sich  dem  Gefühl  nicht 
entziehen,  daß  die  ganze  der  Lehre  von  der  magnetischen  Induktion  zu  Grunde 
gelegte  Begnffsbildung  sehr  künsthch  und  venvickelt  ist,  sie  erschwert  erfahrungs- 
gemäß das  Verständnis  und  —  zumal  bei  der  vielfach  stark  abweichenden 
Bezeichnungsweise  der  Autoren  —  die  Verständigung.  Zum  Ted  hängt  diese 
Begnffsbildung  mit  der  historischen  Entwlckelung  der  Lehre,  zu  emem  anderen 
mit  den  Verschiedfenheiten  der  wissenschaftlichen  und  der  praktischen  Vor- 
stellungen und  Bedurfnisse  zusammen;  m  der  Hauptsache  aber  liegt  jener 
Dualismus  eben  doch  in  der  Natur  des  Problems  selbst  begründet 

Einfluß  der  Form.  Entmagnetisierende  Kraft  Gestaltskoeffizient. 
Der  Begnff  der  magnetischen  Kraft  ist,  wie  wir  gesehen  haben,  für  einen  Punkt 
eines  Eisenkörpera  sehr  unbestimmt,  weil  dieser  Punkt  als  im  Innern  eines  kleinen 
Hohlraumes  hegend  gedacht  werden  muß  und  die  Gestalt  der  Oberfläche  dieses 
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Hohlraumes  mit  ihrem  freien  Magnetismus  von  wesentlichem  J'-inlliiÜ  ist.  Wir 
führten  deshalb  verschiedene  Begriffe  und  Namen  em  und  verstehen  unlcr  m.ni- 
neüscher  Kraft  nux  noch  die,  welche  im  Innern  eines  Hohlfadcna  bobtclit.  T);il>ri 
ist  aber  offenbar  vorausgesetzt,  daß  der  Eisenkörper,  von  dieser  iiinorcii  ( )b«'r- 
fläche  abgesehen,  keine  wirkliche,  äuüere  oder  innere  Oberlldchu  hat,  was  iii>fli 
stets  der  Fall  ist  Diese  wirkhche  Oberflache,  die  durch  die  Gestalt  des  KoipiMs 
bedmgt  ist,  wird  nun  aber  ebenfalls  infolge  ihres  freien  Magnetismus  einen  lüii- 
flnß  auf  die  Größe  der  Kraft,  besonders  für  Punkte  in  ihrer  Ndhe,  ausiil)eji.  Ks 
zeigt  sich  also,  daß  der  Begnff  der  Größe  Q  immer  noch  nicht  völlig  bestiniiut 
ist,  daß  man  ihn  vielmehr  nunmehr  noch  durch  Berücksichtigung  des  l''iiilliishcs 
der  Oberflache  festlegen  muß.  Man  geht  dabei  am  besten  von  einet  Dilleicii/- 
form  aus  und  gelangt  dann  leicht  zu  einer  Schlußformel,  die  d(Mi  Kiiilluli  des 
Matenals,  charakterisiert  durch  x,  und  den  Einfluß  der  Gestalt,  eharaktctisiert 
durch  e,  in  gleich  einfacher  und  übersichtlicher  Form  zur  Darstellung  l)rinffl. 

Nennt  man  namhch  die  Kraft  ohne  Rucksicht  auf  den  Einihiß  der  (lestali. 
also  das  bisherige  §  ,  von  jetzt  ab  ^^ ,  die  wirkhche  Kraft  aber  .^ ,  ho  sieht  m.ui 
nach  dem  Vorausgegangenen  unmittelbar  ein,  daß  Jp  kleiner  sein  wird,  als  ,'^^^ , 
und  zwar  um  einen  Betrag,  der  jedenfalls  mit  13  >  der  Intensität  der  Magn("tisieniiiu, 
proportional  ist  und  somit  m  der  Form  e^  eingeführt  werden  kann.  Man  erh.iit 
also  die  Formel: 

(27)  $  =  5o-£S     , 


hieraus  dann 
also  ausgerechnet 


^  =  H^  =  x^Q  —  ex^ 


(28)  3-,_;  fi.  , 

l  -j-  EX 

womit  die  Intensität  der  Magnetisierung  durch  die  Kraft  ausgedrückt  ist,  die  .m 
dem  Orte  herrschen  würde,  wenn  keine  Oberflachenladnng  mitwirkte,  die  als.) 
wurklich  herrscht  m  dem  Falle  eines  von  dem  betrachteten  Punkte  aus  nacii  fill.Mi 
Richtungen  weit  ausgedehnten  Körpers,  oder  auch  emes  Könners,  (lesseii  in 
endhcher  Nahe  liegende  Oberflachen  nirgends  von  Kraftlinien  geschnitten  werden. 

Durch  die  Mitwirkung  der  Oberflache  wird,  wie  man  sieht,  die  MagnetiHierunii 
auf  einen  Bruchteil  des  Wertes,  den  sie  sonst  annehmen  würde,  reduziert,  und 
zwar,  selbst  wenn  e  em  sehr  kiemer  Bruch  ist,  in  sehr  erheblichem  Maße,  h..I>.iI<I 
nur  ;^    was  bei  Eisen  sehr  oft  der  Fall  ist,  emen  erheblichen  Wcirl  besilzl 

Man  nennt,  im  Gegensatz  zu  dem  Stoffkoeffizienten  x,  die  Grülie  r  den 
Gestaltskoeffizienten  des  betrefi-enden  Körpers;  eine  andere  Be.eiehnunu. 
die  der  schwachenden  Wirkung  Ausdruck  geben  soU,  ist  Entmagnetisierunus- 
faktor.  wobei  jedoch  die  verschiedenen  Autoren  nicht  einheitlich  verfaliren,  indem 
die  emen  den  Ausdruck  für  den  Induküonsprozeß  als  solchen,  die  anderen  (  aReaen 
nur  hir  den  Vorgang  der  Remanenz  (g.  w.  u.)  benutzen.  ^  ^ 

Setzt  man  die  Differenz 

<-«^)  s -«.  =  «'  .  1 

M:°^  *'  *''   "'^Ibsterzeugte«  Feldstärke  bedeutet,  so  erhalt   man 

(28b)  _„  _  fi' 

3"    ■ 

Staate/"™''  *"°  ""  ^^'"^  ^  ^=«"''°"  d^'  Entaagaetisierungafaktors 


4  JE 


und  umgekehrt 
(29  a) 


■So        e  «  +  1    '        J&o        4  jT  +  (/,*  —  1)  fi 
Zwischen  i^o  ,  Sf  und  53  ihrerseits  besteht  dabei  die  Beziehung 

Der  Gestaltskoeffizient  ist,  wie  die  einfache  Anschauung  lehrt,  im  allgemeinen 
keine  Konstante,  sondern  von  Punkt  zu  Punkt  innerhalb  des  Körpers  veränderhch, 
je  nach  der  Lage  dieses  Punktes  zu  der  Gesamtkonfiguration  der  Oberflache:  in 
manchen  Punkten  wirkt  die  Oberflache  sehr  stark,  in  anderen  vielleicht  ganz 
schwach  oder  gar  nicht  entmagnetisierend  ein.  Das  hat  nun  wiederum  zur  Folge, 
daß  auch  die  Magnetisierung  von  Ort  zu  Ort  veränderlich  wird;  und  das  hat 
dann  die  weitere  Konsequenz,  daß  man  auch  x  nicht,  wie  es  unsere  Theorie  verlangl:, 
als  konstant  betrachten  darf.  Es  gibt  aber  bestimmte  Korperformen,  für  die  der 
Gestaltsko effizient  im  ganzen  Korper  gleich  groß  ist,  und  es  wird  dann,  wie 
Gleichung  (28)  zeigt,  ^  dieselbe  Funktion  des  Raumes  wie  .©o  >  ^^^o  z.  B.  konstant, 
wenn  $q  konstant  ist,  d.  h.  solche  Körper  haben  die  Eigenschaft,  durch  eine 
gleichförmige  äußere  Kraft  gleichförmig  magnesiert  zu  werden.  Wie  wichtig 
solche  Korperformen  für  die  Untersuchung  sind,  sieht  man  ein,  wenn  man  be- 
denkt, daß  dann  mit  $„  auch  Jp  im  ganzen  Körper  konstant  ist  und  daß  folglich 
unsere  Theorie  für  jeden  einzelnen  Fall,  d.  h.  für  einen  bestimmt  gegebenen  Wert 
von  Qq  auch  gültig  bleibt,  wenn  man  die  Grundhypothese  fallen  läßt  und,  der 
Wirklichkeit  entsprechend,  annimmt,  daß  x  für  verschiedene  Q  verschiedene  Werte 
hat  —  solche  verschiedene  Werte  von  $  kommen  ja  in  Körpern  der  gedachten 
Form,  wenn  nur  ^q  einen  bestimmten  Wert  hat,  gar  nicht  vor.  Wenn  man  also 
einen  solchen  Körper  nacheinander  verschiedenen  Kräften  Jpg  aussetzt  und  dabei 
verschiedene  x  findet,  so  ist  doch  jedes  dieser  x  der  dem  betreff"enden  $q  ent- 
sprechende wahre  Wert,  was  bei  einem  Körper  anderer  Form  nicht  der  Fall  sein 
würde. 

Es  läßt  sich  leicht  zeigen,  welche  Korperformen  die  m  Rede  stehende  Eigen- 
schaft haben.  Daß  der  unendliche  Kreiszylinder  und  der  geschlossene 
Ring  solche  Formen  sind,  wenn  die  Kraft  axial  gerichtet  ist,  sieht  man  auch 
ohne  Rechnung  ein,  da  hier  alle  Achsenpunkte  gleichberechtigt  sind,  die  Größe  e 
also  nicht  nur  konstant,  sondern  sogar  null  sein  muß;  man  kann  dies  auch  aus 
der  Erwägung  schließen,  daß  die  Pole,  wie  wir  wissen,  die  Repräsentanten  der 
Wirkung  eines  Magnetkörpers  sind,  daß  aber  diese  Pole  beim  unendlichen  Zylinder 
in  unendlicher  Entfernung  liegen,  beim  Ringe  aber  überhaupt  nicht  existieren. 
Ein  einfacher  Ansatz  zeigt  aber,  daß  es  noch  weitere  solche  Körper  gibt  Sind 
nämlich  X^^YaZa  im  Räume  konstant,  so  ist  F^  eine  lineare  Funktion  der  Ko- 
ordinaten xyg.  Soll  diese  gleichförmige  Kraft  gleichförmige  Magnetisierung  her- 
vorrufen, so  muß  wegen  der  Gleichung  (9)  auch  ^Imear  in  xy  z  sein.  Die  zweite  der 
Gleichungen  (3)  wird  sich  alsdann  durch  ein  ebenfalls  lineares  Vi  befriedigen  lassen. 
Bei  gleichförmiger  Magnetisierung  ist  aber  nach  Früherem  und  nach  Gleichung  (11) 
Vi  aus  den  ersten  Differentialquotienten  des  Newton  sehen  Potentials  zusammen- 
gesetzt; letzteres  muß  also  eine  Funktion  zweiten  Grades  der  Koordinaten  sein. 
Das  ist  nun  bekanntlich  bei  den  von  Oberflächen  zweiten  Grades  begrenzten 
Körpern,  d.h. im  wesenthchen  beim  EUipsoid  und  seiner  Spezialform,  der  Kugel, 
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der  Fall.  Diese  Körper  werden  also  ebenfalls  durch  gleichförmige  Kraft  gleich- 
förmig magnetiaiert. 

Bei  Körpern  dieser  Art  hängt  es  von  dem  Werte  der  Konstanten  e  ab,  ob 
sie  für  die  Magnetisierung  gunstige  oder  ungünstige  Bedingangen  darbieten,  und 
es  läßt  sich  schon  aus  einfachen  Betrachtungen  das  allgemeine  Gesetz 
dieses  Einflusses  erschließen:  je  gestreckter  die  Köiperform  in  der  Richtung  der 
Magnetisierung  im  Vergleich  zu  den  anderen  Richtungen  ist,  desto  günstiger,  je 
platter,  desto  ungunsüger  sind  die  Verhaltnisse;  am  gestrecktesten  ist  der  un- 
endliche Zylinder  und  der  geschlossene  Ring,  hier  ist  e  =  0  ,  also 

(30)  S  ==  « J0o      . 

am  plattesten  ist  eine  dünne  Scheibe,  die  in  der  Dickenrichtung  magnetisiert 
wird,  hier  ist  e  =  4z7t,  und  das  ist  sein  überhaupt  größtmöglicher  Wert.  Mit 
der  Eigenschaft  guter  Magnetisierbarkeit  vereinigen  die  gestreckten  Formen  zu- 
gleich einen  anderen  Vorteil,  nämlich  den,  daß  sie  sich  zur  experimentellen 
Ermittelung  von  x  am  meisten  eignen,  weil  hier  nach  (30)  «  einen  proportio- 
nalen Einfluß  auf  S  ausübt,  während  nach  (28)  bei  gedrungenen  Formen  das  x 
des  Nenners  den  Einfluß  des  «  im  Zähler  mehr  oder  weniger  aufhebt 

Ähnlichkeitssatz  von  Thomson.  Während  die  Größe  e  zur  Vergleichung 
des  Verhaltens  verschieden  gestalteter  Korper  dient,  bezieht  sich  auf  das  Ver- 
halten ähnhcher  Korper  der  folgende  unmittelbar  einleuchtende  Satz  von  Thomson  i. 
Einander  ähnliche  Korper  gleichen  Stoffes,  die  auf  ahnliche  Weise  mit  Draht- 
windungen umwickelt  sind,  deren  Langen  den  Quadraten  der  Körperdimensionen 
proportional  sind,  erhalten  bei  gleicher  Stärke  des  magnetisierenden  Stromes 
magnetische  Momente,  die  sich  wie  ihre  Volumina  verhalten,  und  üben  auf 
ähnlich  gelegene  äußere  Punkte  die  gleiche  Kraft  aus. 

Wenn  nach  H.  Meyer ^  der  Satz  nur  für  Eisen,  nicht  aber  für  Stahl  giltig 
ist,  so  hat  dies  jedenfalls  in  sekundären  Umständen  seinen  Grund. 

Einfluß  des  Wertes  von  «.  Wie  bei  verschiedenen  Werten  von  e,  so 
gestalten  sich  auch  bei  verschiedenen  Werten  von  x  die  Verhältnisse  sehr  ver- 
schieden. Zunächst,  je  nachdem  x  positiv  oder  negativ  ist,  je  nachdem  es  sich 
also  um  paramagnetische  oder  diamagnetische  Körper  handelt.  Die  in  dieser 
Hinsicht  an  die  Gleichung  (28)  zu  knüpfenden  Betrachtungen  brauchen  nicht 
wiederholt  zu  werden,  da  sie  sich  mit  früheren  decken.  Wenn  x  sehr  groß  oder 
sehr  klein  ist,  vereinfachen  sich  die  Formeln  wesentlich,  und  gerade  diese  Grenz- 
fälle  sind  insofern  wichtig,  als  der  erstere  bei  den  weicheren  Eisensorten,  wenigstens 
für  mittelstarke  Magnetisienmgen,  der  andere  bei  der  großen  Mehrzahl  aller 
übrigen  Stoffe  erfüllt  ist. 

Für  sehr  kleines  x  wird  in  Gleichung  (14=)  Vi  ebenfalls  sehr  klein,  also 
nach  der  zweiten  Gleichung  (3)  annähernd  V=Va.',  und  das  kann  man  entweder 
ohne  weiteres  benutzen,  so  daß  nach  Gleichung  (9)  und  (28) 

A  =  — X  -t; USW.,  3  =  «  «0 

ox 

wird;  bei  sehr  kleinem  x  ist  also  S  für  alle  Korperformen  duich  dieselbe 
Gleichung  bestimmt,  wie  nach  (30)  bei  beliebigem  x  für  die  unendlich  gestreckten 
Korperformen.  Oder  man  behält,  wenn  man  erst  unendhch  kleine  Größen  dritter 
Ordnung  vernachlässigen  will,  zwai  Vt  bei,  ersetzt  aber  in  seinem  Ausdrucke  (14) 
]P^  durch   Va,  so  daß  man  erhält: 

(31)  Vi^x 5—,         V^Va-\-x] — -K —     » 

J   r     an  J   r    dn 

1  "W.  Thomson,  Trans.  R.  Soc.  1856.  (i)  S.  287  —  2  h.  Metor,  Wied.  j^.  18. 
S.  233.  1883.  '      I  . 
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wahrend  die  Gleichungen  (9),  (10),  (10  a)  und  (28)  hier  unverändert  bleiben. 

Für  sehr  großes  «  andererseits  wird  nach  Gleichung  (10)  ^  groß  gegen  ,$? , 
infolgedessen  nach  Gleichung  (27)  .ö  nur  ein  kleiner  Bruchteil  der  ursprünglichen 
äußeren  Kraft  ^^ ,  und  nach  Gleichung  (28)  trotz  des  unendlich  großen  x  für 
eine  endliche  äußere  Kraft  .^o'^^^  Intensität  der  Magnetisierung  ebenfalls  nur 
endlich,  nämlich 

(32)  S=-^o     • 

e 

Es  ist  also  dann  3  von  dem  Werte  von  «  ganz  unabhängig,  mit  anderen 
Worten:  für  größere  und  größere  Werte  der  Suszeptibihtat  wird  zwar  die  Magne- 
tisierung ebenfalls  immer  starker,  aber  allmählich  m  immer  geringerem  Maße, 
und  schließlich  hat  eine  weitere  Zunahme  von  «  keinen  merklichen  Einfluß  mehr; 
ausgenommen  ist  nur  der  Fall,  in  welchem  s  sehr  klein  oder  null  ist,  was  nach 
den  obigen.  Bemerkungen  bei  sehr  gestreckten  Körperformen  bzw.  beim  Ringe 
eintritt  Ob  z.  B.  die  Suszeptibilität  des  Materials  30  oder  300  sei  —  Werte,  die 
sich  wie  1  :  10  verhalten  —  ist  bei  einem  Körper  von  der  Form  eines  sehr 
langen  Stabes  sehr  wesentlich,  indem  die  Stärke  seiner  Magnetisierung  in  beiden 
Fallen  sich  ebenfalls  etwa  wie  1  :  10  verhält,  bei  einem  kugelförmigen  oder  über- 
haupt gedrungenen  Körper  ist  es  so  gut  wie  gleichgültig. 

Ähnliche  Betrachtungen  wie  für  ^  an  die  Gleichung  (28)  kann  man  nun  für 
die  „magnetische  Induktion"  95  an  eine  entsprechende  Gleichung  knüpfen,  es 
wird  aber  genügen,  diese  Gleichung  hinzuschreiben,  wobei  man  sich,  wie  dort 
des  X ,  so  hier  der  Größe  yit  bedienen  wird.  Als  allgemeine  Gleichung  zwischen 
93  und  $0  hat  man  dann  die  2.  Gleichung  (29  a);  für  Werte  von  fji,,  die  nur 
wenig  von  1  verschieden  sind,  nimmt  sie  die  Form  an: 

(33)  SÖ  =  ^tJOo 

für  stark  magnetiaierbare  Stoffe  andererseits,  also  sehr  große  ^,  wird  [Analogon 
der  Gleichung  (32)] 

(34)  S8  =  ^$o     , 

d.  h.  ein  stark  magnetisierbarer  Körper  verdichtet  die  Kraftlinien  auf  das  4jr/e- 
fache,  wo  e  von  der  Gestalt  des  Körpers  abhangt;  im  ungünstigsten  Falle,  d.  h. 
bei  ganz  platten  Körpern  (e  =  4  tt)  ist  hiernach  die  Verdichtung  gleich  eins,  d.  h. 
es  findet  gar  keine  Verdichtung  statt,  jeder  anderen  Korperform  entspncht  eine 
bestimmte  Verdichtungazahl  4jr/e,  nur  bei  sehr  gestreckten  Körpem  muß  sie 
trotz  sehr  großen  Wertes  von  fju  aus  der  allgemeinen  Formel  (29a)  berechnet 
werden,  und  beim  Ringe  (e  =  0)  ergibt  diese  einfach  SÖ  =  /*$o*  JEbenso  zeigt 
diese  allgemeine  Formel,  daß  bei  Stoffen  mit  /*  <  1  (diamagnetiache  Stoffe)  nicht 
Verdichtung,  sondern  Verdünnung  der  Kraftlinien  eintritt.  Es  sei  noch  bemerkt, 
daß  sich  der  Abstand  benachbarter  Kraftlinien  innerhalb  und  außerhalb  des 
induzierten  Körpers  hiemach  wie  f^nje  :  1  verhalt 
Kehren  wir  femer  noch  einmal  zur  Grundgleichung 

ö  =  Ö  +  47r3  =  (l  +  47rx)^ 

zurück.  Es  sind  hier  diei  FäUe  denkbar:  1.  das  erste  GKed  stellt  den  Haupt- 
teil  von  So  dar,  oder  2,  das  zweite  Glied  tut  dies,  oder  3.  beide  Glieder  sind 
von  gleicher  praktischer  Größenordnung.  Für  die  meisten  Stoffe  ist  der  1.  Fall 
erfüllt,  «  ist  sehr  klein,  also  auch  3,  und  83  unterscheidet  sich  von  ^  nur  um 
einen  kleinen  Bruchteil.  Bei  Eisen  usw.  ist  im  allgemeinen  der  2.  Fall  erfüllt, 
4:7ix  ist  sehr  groß  gegen  1,  und  es  ist  somit 

(35)  ^  =  4:7l^  =  i7t9i^       . 
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Der  3.  FaU   kommt   sehr   selten   vor,    nämlich  bei  der  Ma^etisierung   gewisser 

Eisen-,  Kobalt-  und  Nickelsorten  m  sehr  starken  Feldern  (vgl.  den  nächsten  Artikel.) 

Endlich   ist  es   noch   von  Interesse,    den  Einfluß  der  Größenordnung  von  vi 

auf  die   Oberflächengleichungen  (18)   zu    untersuchen.     Für  sehr  kleines    ^  wird 

was  nichts  Neues  darbietet,  für  sehr  großes  «  andererseits  wird 

also,  wenn  Vi  und  F„  die  Oberflachenwerte  sind: 
(35  a)  7^+^-  =  const. 

/io  ,^!!''''^''^  ^^°  ^"^  allgemeinen  für  die  magnetische  Induktion  die  Gleichung 
(18  a)  gilt,  reduziert  sie  sich  für  großes  «  auf  (35  a),  d.  h.  der  sonst  bestehende 
Unterschied  zwischen  den  Verhältnissen  bei  der  elektrostatischen  Verteilung  (Bd.  +, 
S.  23)  und  der  magnetischen  Induktion  fällt  in  diesem  SpezialfaUe  weg,  beide  Auf- 
gaben werden  hier  identisch,  nur  daß  die  magnetische  wegen  der  Bedingung:  alge- 
braische Summe  aller  Magnetismen  gleich  null,  spezielleren  Charakters  ist.  Die 
wichügsten  Satze  der  Elektrostatik  lassen  sich  dann  auf  unser  Gebiet  heruber- 
nehmen  insbesondere  eimge  Sätze  über  Hohlkörper,  die  ihrer  auch  praktischen 
Wichtigkeit  halber  kurz  angeführt  werden  mögen;  sie  gelten  für  beliebige  Gestalt 
des  Hohlkörpers,  aber  nur  für  endliche  Dicke  seiner  Wandlungen.  Ein  solcher 
Hohlkörper  wirkt  auf  äußere  Pole  genau  so,  als  ob  er  voll  wäre.  Wird  er  durch 
äußere  Pole  magnetisiert,  so  hebt  er  deren  Wirkung  auf  Pole,  die  m  seiner 
Höhlung  hegen,  gerade  auf,  schützt  diese  also  vor  äußerer  Beeinflussung  (mag- 
neüsche  Schirmwirkung,  vgl.  w.  u.,  sowie  hinsichtlich  ihrer  Anwendung  auf  Galvano- 
meter Bd  4,  S.273).  Ist  der  Hohlkörper  durch  imiere  Pole  magnetisiert,  so 
5  Jli?^'^''  Wirkung  auf  äußere  Pole  gerade  auf.  Endlich  ist  die  Wirkung 
des  Hohlkörpers  auf  innere  Pole  unabhängig  von  seiner  äußeren  Oberfläche. 

Differential-Definition  von  sc  und  ii.  Die  Bedeutung  dieser  Größen  für 
üie  Beziehung  zwischen  einem  einzelnen,  zusammengehörigen  Wertepaare  von  ;3 
und  ^  bzw.  So  und  $  ist  an  besondere  Voraussetzungen  nicht  geknüpft.  Anders 
üegt  die  Sache,  sobald  man  den  ganzen  Verlauf  der  Größen  S  und  So  als 
Funküonen  von  $  verfolgen  wiU.  Eine  einfache  Bedeutung  haben  jene  Koeffi- 
zienten dann  nur  noch  in  dem,  in  unserer  Theorie  freUich  vorausgesetzten  Falle, 
daß  sie  Konstanten  smd.  Sind  sie  dagegen,  wie  es  bei  Eisen  usw.  der  Fall  ist 
Vanable,  so  haben  sie  für  jeden  bestinmiten  FaU  offenbar  nur  noch  eine  Durch- 
schnittsbedeutmig,  sie  bezeichnen  das  Endergebms  der  Magnetisierung,  ohne  den 
Verlauf  derselben  zu  bemcksichtigen.  Für  diesen  FaU  gibt  es  offenbar  zwei 
andere  Großen,  die  dem  Vorgang  mehr  auf  den  Grund  gehen  und  deren  Formel 
man  unmittelbar  erhält,  indem  man  z.  B.  an  die  Analogie  mit  der  konstanten 
und  veränderlichen  Geschwindigkeit  m  der  Mechamk  denkt;  man  muß  die  neuen 
Großen  deffinieren  durch  die  Formeln 

(30)  «'=:^  n'-"^^ 

also  in  Differentialform;  man  kann  sie  nach  dem  Vorschlage  von  Knott  als 
differentielle  Suszeptibilitat  bzw.  Permeabilität  bezeichnen  —  der  von 
iTE^METzi  vorgeschlagene  Ausdruck  „scheinbare"  Permeabihtat  wird  der  Be- 
deutung mcht  gerecht.     Wäre  «  konstant,  so  wäre 
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ist  aber,  wie  das  bei  stark  magnetisierbaren  Stoften  der  Fall  ist,  x  vanabel,  so 
hat  man: 

es  sind  also  die  differentiellen  Koeffizienten  von  den  gewöhnlichen  im  allgemeinen 
sehr  verschieden,  und  nur  in  einzelnen  Phasen  des  Magnetisierungsprozesses  fallen 
sie  zusammen. 

Remanenz.  Eine  von  speziellen  Voraussetzungen  freie  Theorie  der  Remanenz 
hat  FöPPL^  entwickelt.  Sie  unterscheidet  zwischen  magnetisch  weichen  und  harten 
Körpern;  jene  haben  keine  Koerzitivkraft  und  zeigen  keine  Remanenz,  diese  wohl. 
Jene  sind  durch  die  Grundgleichungen  der  allgemeinen  Theorie,  wie  sie  oben 
skizziert  ist,  exakt  charaktensiert,  d.  h.  die  Induktion  erfüllt  die  beiden  Gleichungen 

quirliö  =  0  ,        divSÖ  =  0     , 

oder  in  den  Komponenten  geschrieben 

dB^         dBy  dB^         dB,  _  BBy         dB_, 


=  0,      ::^^-^:^^  =  o  ,      z^z--z^^=q 


öy  dz  '  ds  dx  '  dx  dy 

dB:.         ,         dBy  ^^^      _    Q 

dx  dy  ds 

Bei   magnetisch    harten   Körpern    dagegen    ist   zwar   noch    div93=0,    der    quirl 
dagegen  hat  einen  Wert  9t,  es  ist  also 


quirl  So  =  «t 


oder 


dB,         dBy         .  dB:,         dB,  _  dBy         dB^, 


dy  ds  '^  '  de  dx  ^  '  dx  dy 

Der  Vektor  91  charakterisiert  den  magnetischen  Härtegrad,  des  Körpers.  Er  be- 
schrankt das  Eindringen  der  von  der  magnetisierenden  Spule  kommenden  Kraft- 
linien in  die  Stahlmasse,  erschwert  also  ihre  Magnetisierung;  aber  umgekehrt 
erschwert  er  auch  nach  dem  Aufhören  der  magnetisierenden  Kraft  den  Rückfluß 
der  Kraftlinien  und  erklärt  so  den  remanenten  Magnetismus.  Gleichzeitig  führt 
er  zu  der  Tatsache  der  Schirmwirkung,  ergibt  aber  eine  solche  nur  für  magnetisch 
harte  Korper  (s.  w.  u.).  —  Um  zu  quantitativen  Ergebnissen  hinsichtlich  der 
Remanenz  zu  gelangen,  muß  man  freilich  über  den  Vektor  %  besondere  Annahmen 
machen,  auch  fragt  es  sich,  ob  er  nicht  seinerseits  wieder  von  dem  Werte  von 
93  abhängt;  qualitativ  aber  stellt  die  Theorie  die  Remanenz  in  den  großen  Zügen 
dar,  und  sie  fuhrt  zu  mancherlei  bemerkenswerten  Konsequenzen,  so  zu  der,  daß 
die  Remanenz  von  der  Oberflache  ins  Innere  eines  Magneten  nicht  ab-,  sondern 
zunehmen  muß,  ein  Ergebnis,  das,  wie  Föppl  zeigt,  mit  den  seinerzeit  berühmt 
gewordenen,  jetzt  so  ziemlich  vergessenen  Jamin sehen  Ätzversuchen  ^  nur  scheinbar 
im  Widerspruch  steht. 

In  bezug  auf  die  Abhängigkeit  der  Remanenz  von  der  Form  läßt  sich  all- 
gemem  nur  sagen,  daß  sie  ganz  entsprechend  wie  die  Induktion  selbst  durch  den 

1  A  Föppl,  Wied.  Ann.  48  352.  1893.  —  2  p,  Jamin  hat  in  den  Comptes  rendns 
(von  Bd.  77  an)  eine  Vorstellung  über  das  Eindringen  deq  Magnetismus  in  das  Eisen  entwackelt  uad 
auf  zaMreiche  Arten,  z.  B.  durch  Wegätzen  der  Oberflächenschicht,  zu  stutzen  versucht,  welche 
viel  des  Interessanten  bietet,  sich  aber  doch  mcht  zu  halten  vermocht  hat 
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Entmagnetisierungafaktor  bestimmt  wird;  Formen,  für  die  dieser  klem  ist,  lassen 
sich  also  zwar  stark  magnetisieren,  halten  davon  aber  auch  einen  betrachtlichen 
Teil  zurück  und   umgekehrt. 

Anwendung  der  Theorie  auf  einzelne  Körperformen. 

Magnetisierung  einer  Kugel.  Für  die  Kugel  laßt  sich  das  Problem  der 
magnetischen  Induktion  mit  Hilfe  der  Kugelfunktionen  losen.  Der  Kugelradiua 
sei  1,  die  Entmckelung  des  Oberflächenwertes  V^  des  gegebenen  äußeren  Po- 
tentiala  Fa  nach  Kugelfunktionen  sei 

also  für  innere  Punkte,  wenn  q  der  Abstand  vom  Mittelpunkte  ist: 

Der  DifiFerentialqnotient  nach  innen  hat  daher  für  die  Oberfläche  den  Wert 

Bildet  man  nun  für  das  unbekannte  Induktionspotential  Vt  formell  dieselben 
EntWickelungen,  aber  nicht  bloß  für  das  Innere,  sondern  auch  für  das  Äußere 

^•=(^)o+(^).2  +  ---     . 

||^  =  -(^)o-2(FOi-3(^)2-...    . 

so  kann  man  die  Gleichung  (18  a)  bilden  und  erhalt  dann  durch  Gleichsetzung 
der  Gheder  gleicher  Ordnung:    ' 

(f^-)o  =  0.       (^)i  =  -     ^^^^^      ,       (F,)2  =  -     ^^'\        . 

i  +  rirr  1  + 


(37) 


allgemein:      (^)„  = 

1^2«+1 


{Va)n 


11  4:  na 


Damit  ist  das  Problem  gelöst,  da  man  mm  auch  ABC  und  ^  hinschreiben  kann. 
Für  eine  von  zwei  konzentrischen  Kugelschalen  begrenzte  Schale  erfolgt  die 
Lösung  in  analoger  Weisej  und  zwar  auch  dann,  wenn  die  magnetisierenden  Pole 
teils  im  äußeren  Räume,  teils  in  der  Höhlung  hegen;  nur  muß  man  dann  Va 
und  Vt  im  Inneren  des  induzierten  Körpers  nach  auf-  und  absteigenden,  Vt  im 
äußeren  Räume  nach  absteigenden,  in  der  Höhlung  nach  aufsteigenden  Potenzen 
von  Q  entwickeln. 

Wirkt  auf  die  Kugel  eine  im  Räume  konstante  magnetisierende  Kraft,  so  ist 

eine  Kugelfunktion  erster  Ordnung,  dasselbe  gilt  dann  auch  von  Ff,  und  folglich 
erhält  man: 


iiiJH's 


Bd.V 
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Vr  =  - 


1  + 


F=  Va^Vr 


4.71 


(38)    . 


A  —  X„ 

4t7Z 


1    1    ^^ 


^  = 


1+^« 


j; , 


^« 


1   I  ^^ 


wofür  man  nach  (8)  auch  kürzer 

(38a)  A=pXa,     B=pYa,     C  =  p  Z^  ,     S=i>$« 

schreiben  kann;  der  Koeffizient  p  ist  für  die  Kugel  m  der  Tat  nichts  anderes 
als  das  Verhältnis  der  Magnetisierung  zur  äußeren  Kraft.  Die  Kugel  wird  also 
durch  die  gleichförmige  Kraft  gleichförmig  magnetisiert,  der  Gestaltskoeffizient  e 
ist  für  sie  4jr/3,  und  bei  großer  Suszeptibilitat  des  Materials  wird  nach  (34) 
die   „magnetische  Induktion" 

(38b)  85  =  3^«     , 

d.  h.  die  Kraftlinien  werden  auf  das  Dreifache  verdichtet,  oder  anders  ausgedruckt, 
der  Abstand  der  Kraftlinien  innerhalb  und  außerhalb  der  Kugel  verhält  sich 
wie  y3  :  1 .  Die  letzte  der  Formeln  (38)  laßt  erkennen,  wie  schwach  eine  Kugel 
selbst  aus  einem  stark  magnetischen  Stoffe  sich  magnetisieren  läßt;  setzt  man  z.  B. 
für  Eisen  «  =  30 ,  so  würde  die  Intensität  der  Magnetisierung  ohne  Rücksicht 
auf  die  entmagnetisierende  Kraft  der  Kugel  30  Jp«  betragen,  durch  diese  Gegen- 
kraft aber  wird  sie  auf  etwa  -j-J-j-  dieses  Wertes  herabgedrückt.  Hieraus  geht 
aber  zugleich  hervor,  daß  die  Kugel  sich  zur  Bestimmung  der  Materialkonstanten 
sehr  schlecht  eignet. 

EUipsoid^.  Auch  das  EUipsoid  wird  nach  dem  früher  Gesagten  durch  eine 
gleichförmige  Kraft  gleichförmig  magnetisiert  Dabei  treten  dann  die  von  dem 
NEWTONschen  Potential  des  EUipsoids  her  bekannten  Konstanten 


(39) 


2n 


M=  2  TcaQ^Q  Cq 


00 

«0  '^ü  ^0  /  ,   . 
J  (^d 
0 
00 


dX 


+  X)i{ao^-\-k)il>,^-{-X)(co^  +  X) 


dX 


{H  ■^X)i{a^  -\-X){bl  -^  X){c^  -^X) 


iV=2 


0( 

■  ^0  *0  '^O  / 


dX 


{c^  ■VX)il<4  ^X){hl  •^X){c^  ^X) 


auf,  und  es  werden  die  Komponenten  der  Magnetisierungsintenäitat 


*  Zur  Literatur  für  Kugel  und  Ellipsoid  ist,   außer  den  sdhon  $ngefiilirten  Abhandltingen 
von  PoissoN,  F,  Naumann  und  Lord  Kelvin  noch  xo.  nennen:  R.  Lbpschttz,  In.-Diss.  Betttja  1857. 
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An  die  Stelle  des  Faktors  4  tt/  3  sind  also  hier  die  Konstanten  L  MN  ge- 
treten, d.  h.  für  jede  Komponente  eine  andere  Große,  und  es  hat  folglich  die 
Gleichung  (28)  hier  im  allgemeinen  keine  einfach  algebraische  Bedeutung;  mit 
anderen  Worten,  eine  magnetisierende  Kraft  von  bestimmter  Richtung  ruft  in  dem 
EUipsoid  emen  Magnetismus  her\'or,  dessen  Achse  im  allgemeinen  eine  andere 
Richtung  hat.  Übereinstimmend  werden  beide  Richtungen  nur  dann,  wenn  die 
magneüsierende  Kraft  die  Richtung  einer  der  Achsen  des  Ellipsoids  hat,  z.  B.  die 
der  js{fo)- Achse,  alsdann  wird 

(40a)  ^^l+iV-jÄ^"     ' 

d.  h.  das  jetzige  N  ist  mit  dem  früheren  e  identisch.     Der  Wert  von  N  ist  aas 
den  Tafeln  für  die  elliptischen  Integrale  zu  entnehmen. 

Hat  man  es,  was  in  der  Praxis  fast  stets  der  Fall  ist,  mit  einem  Rotations- 
ellipsoid zu  tun,  so  wird  «^  =  ^q  ,  also  L  =  M,  und  man  kann  alles  durch 
die  Exzentrizität  e  der  Meridianelhpse  ausdrücken,  nämlich  einerseits  für  das  ab- 
geplattete Rotationsellipsoid  ^ : 


(^1) 


11        l/l-ßS 
i\7-=e==47i— —  '      .       arcsine 


andererseits  für  das  verlängerte  Rotationselhpsoid 

^0 =-^0 =^oyi— e^ 


(41a) 


.     1  -  e2  /  1  ,      1  +  e      -, 


ß^      \ie       1—6 

Wird  die  Abplattung  stärker  und  stärker,  so  nähert  sich  N  dem  Werte 

(41b)  N=A:n     , 

den  es  für  eine  dünne  Scheibe  erreicht,  ein  Wert,  der  schon  mehrfach  benutzt 
wurde  und  der  größtmögliche  überhaupt  ist.  Wird  andererseits  die  Streckung  des 
Ellipsoids  größer  und  größer,  so  kann  man  zunächst  mit  der  Näherungsformel 

2r„         \ 


(41c)  W=4  7r-^(log- 


0    ^         "0  / 

I     i  rechnen,   und  schließlich,  also  für  den  unbegrenzten  Kreiszylmder  wird,  wie  sich 

durch  EntWickelung  des  lg  ergibt, 

i '!  '  (41d)  iV=  0     . 

i, '  Die  folgende  kleine  Tabelle  läßt  erkennen,  m  welcher  Weise  der  schwächende 

i  '  Gestaltskoeffizient  N  beim    Rotationselhpsoid    abnimmt,    wenn    das   Verhältnis 

m  =  Cq  :  «0  ^^^  Rotationsachse  zur  anderen  Achse  mehr  und  mehr  zunimmt; 
der  außer  N  noch  beigefügte  Wert  ijcfjlV,  also  4?t/e  läßt  nach  Gleichung  (34) 
erkennen,  m  welchem  Verhältnis  in  den  verschiedenen  EUipsoiden  die  Kraftlinien 
verdichtet  werden,  falls  die  Suszeptibihtät  groß  ist;  e  hat  natürlich  in  den  sechs 
untersten  Reihen  die  entgegengesetzte  Bedeutung  wie  in  den  vier  obersten;  endlich 
ist  noch  das  häufig  gebrauchte  Produkt  JVm^  hinzugefügt. 

'  Infolge   mißverstandener   englischer   Sclireib-weise  ist  die  Formel  für  N  vielfacli   falsch 
■wiedergegeben  worden 
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Entmagnetisierungsfaktoren  von  Rotationsellipsoiden. 


1 
0,866 
0,G61 
0,436 
0 

0,866 
0,968 
0,980 
0,995 
0,998 
0,999 


fast  1  < 


0 

0,5 

0,75 

0,9 
1 
2 
4 
5 

10 

15 

20 

25 

30 

40 

50 

70 
100 
150 
200 
300 
500 


Die  vier  obersten  Reihen  beziehen  sich  auf  abgeplattete  Ellipsoide,  die 
fünfte  auf  die  Kugel,  die  übrigen  auf  gestreckte  Elhpsoide,  die  von  einigen  Au- 
toren „Ovoide"  genannt  werden.  Es  mögen  noch  die  Formeln  für  die  Magneti- 
sierung von  Rotationsellipsoiden  durch  gleichförmige  Kräfte  senkrecht  zur  Figur- 
achse, also,  was  hierfür  offenbar  genügt,  die  Werte  von  L  oder  M  angeführt 
werden.     Sie  lauten  für  ein  abgeplattetes  Ellipsoid 


N 

4  jr 

Nm^ 

12,59 

1,00 

0,00 

6,60 

1,90 

1,65 

5,16 

2,43 

2,90 

4,77 

2,63 

3,87 

4,19 

3,00 

4,19 

2,18 

5,78 

8,72 

0,95 

13,3 

15,2 

0,702 

17,9 

17,5 

0,255 

49,3 

25,5 

0,135 

93,1 

30,4 

0,0848 

148 

34,0 

0,0579 

217 

36,2 

0,0432 

291 

38,8 

0,0266 

472 

42,5 

0,0181 

694 

45,3 

0,0101 

1243 

49,5 

0,0054 

2330 

54,0 

0,0026 

4830 

58,3 

0,0016 

7850 

64,0 

0,00075 

16700 

67,5 

0,0003 

41700 

75,0 

(42) 


L  =  M=  2  TT 


yi-e'^ 


'2  _  1  _  ß2 

arc  sme r — 


also  für  starke  Abplattung  n^{cla)  und  für  eine  ganz  platte  Scheibe  null,  so  daß 
geradezu  S  =  ?<<Öo  ^^d;  andererseits  für  das  gestreckte  Ellipsoid 


(42  a) 


.,      „     ,1        l-e2       1  +e 
,  e^         2  e»  1—6 


und  für  unendliche  Streckung,  also  für  einen  unbegrenzten  Zylinder  oder  für  die 
zentralen  Teile  eines  sehr  langen  Zylinders  mit  abgerundeten  Enden 


(42  b) 


Z  =  M=  e  =  2  JT 


Bei  einem  solchen  Zylinder  ist  also,  wenn,  er  quer  gegen  seine  Achse  magnetisiert 
wird,  die  entmagnetisierende  Kraft  sehr  beträchtlich,  aber  doch  nur  halb  so  groß, 
wie  in  dem  anderen  extremen  Falle  einer  ganz  dünnen  Scheibe,  die  senkrecht 
gegen  ihre  Fläche  magnetisiert  wird.  ' 

Seitliche  Wirkung  des  Ellipsoids.  Für  gewisse  wichtige  Untersuchungen 
kommt  die  Wirkung  gleichförmig  magnetisierter  Ellipsoide  nach  außen  und  ins- 
besondere der  Ort  des  Maximums  dieser  Wirkung  in  ^Frage  \  die  bezügliche  Theone 
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hat  Nagaoka i  übersichtlich  entwickelt.  Es  sei  e=  ce  die  halbe  FokaUIistanz, 
m  das  Achsenverhaltms  cja,  und  c'  die  halbe  Rotationsachse  eines  konfolaileu 
EUipsoids;  ea  wird  nach  dem  Ort  größter  jc- Komponente  der  Außen  Wirkung;  des 
nach  der  2 -Richtung  magnetisierten  Körpers  gefragt.  Die  Antwort  lautet  für  das 
verlängerte  Rotationsellipsoid: 

f'»  +  (3£2  — 5  f '2)^/2  g2_|_  £25,4  =  0     , 

für  das  abgeplattete: 

oder  m  Koordinaten: 

„   ,   7:ca-12e2  x^  ^  ^  e'^x^- +  Qe^   .       (ä; 2  +  £2)2(^.2  _|_  4^2) 


z 
bzw 


7a:2-12fi2  x^  —  ^e^x^-^Qs^  {x^  —  e^Y  {x^  —  i  e-) 

+  4  '    +  2  '    ~  4  "^^ 


Setzt  man  m  den  Gleichungen  für  e'  geradezu  c'  =  c ,  so  erhält  man  oflenbar 
den  Ort  stärkster  Wirkung  auf  der  Oberfläche  des  gegebenen  EUipsoids  selbst; 
er  ruckt,  wie  die  Tabelle  I  und  die  Kurve  I  in  Figur  62  zeigen,  mit  wachsender 
Ldnglichkeit  der  ä- Achse  immer  näher.  In  der  Figur  aind  dann  des  weiteren 
die  Quadranten  verschiedener  EUipsoide  und  für  jedes  von  ihnen  die  Kurve 
stärkster  Wirkung  im  äußeren  und,  der  Vollständigkeit  halber,  auch  im  inneren 
verzeichnet;  für  die  Kugel  ist  sie  eine  gerade  Linie,  unter  26^2  Grad  gegen  die 
:j:- Achse;  alle  diese  Kurven,  soweit  sie  verlängerte  EUipsoide  betreffen,  sind  in 
TabeUe  II  einheitlich  durch  zusammengehörige  Werte  von  xje  und  s/e  charakteri- 
siert. Für  größere  7«  liegen  die  Kurven  sehr  nahe  beieinander,  und  es  wird  in 
der  Praxis  oft  genügen,  die  Kurve  für  7//  =  00  zu  benutzen. 


U 


m 

4-i 
~  c 

Form 

CJO 

0 

1,000 

Endlos 

100 

0,0014 

0,990 

. 

50 

0,0040 

0.980 

30 
20 

0,0084 
0,0192 

0,967 
0,952 

Verlängertes 

15 

0,0234 

0,937 

Rotations - 

10 

0,0421 

0,907 

1 

ellipsoid 

8 

0,0579 

0,88C 

6 

0,0875 

0.852 

(Ovoid) 

4 

0,1533 

0,790 

2 

0,3833 

0,641 

. 

1 

0,894 

0,447 

Kugel 

1r 

1,413 

0,335 

1    Abgeplattetes 

V2 

1,928 

0,265        /  Rotat-EUipsoid 

0 

00 

0 

Scheibe 

X 

s 

e 

e 

0,000 

1,000 

0,050 

0,890 

0,100 

0,842 

0,200 

0,787 

0,300 

0,74ü 

0,400 

0,742 

0,515 

0,736 

0,600 

0,739 

0,800 

0,765 

1,000 

0,811 

1,500 

0,972 

1,572 

1,000 

2,000 

1,171 

3,000 

1,616 

Für  die  Wirkung  verlängerter  Rotationsellipsoide  m  Punkten   auf  der  ver- 
längerten Figurachse  gilt  übrigens  nach  Roessler^  der  strenge  und  geschlossene 


1  H.  Nagaoka,  Wied   Ann    67.  S.  275. 
Magnehmernng  des  Eisens.    Diss.    Znrich  1892. 
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Ausdruck  (e  Exzentrizität,   r  Abstand   des   betreffenden  Punktes  vom  Mittelpunkt, 
/  dessen  Verhältnis  zur  Figur-Halbachse): 


K  = 


3/2 


3/2 


4eJ  ^/— 0, 


.2(/2  — 02)   '    2e" 

Bisher  war  von  der  Einwirkung  einer  gleichförmigen  magnetisierenden  Kraft, 
wie  es  z.  B.  der  Erdmagnetismus  ist  oder  wie  sie  zwischen  zwei  breiten  ent- 
gegengesetzten Polflachen  oder  im  Innern  einer  langen  Spirale  wirksam  ist,  die 
Rede.  Für  das  Rotationsellipsoid  hat  aber  F.  Neumann  das  Problem  auch  für 
den    allgemeinen  Fall   ungleichförmiger  Kraft,    d.  h.    beliebig    im   Endlichen 


Figur  63. 

verteilt  wirkender  Pole  gelost.  Die  Methode  ist  der  oben  für  die  Kugel  an- 
gegebenen ganz  analog,  nur  werden  statt  der  Polarkoordinaten  elliptische  Koor- 
dinaten eingeführt,  d.  h.  es  wird,  wenn  die  Gleichung  des  Ellipsoids 


.2        ■r 


=  1 


ist, 


X  =  r  sin  (5  cos  ?/;  ,     y  ■=  r  sin  b  sm?/; 


-y, 


A^  cos  (5 


gesetzt,  und  es  lassen  sich  dann  ähnliche  Reihen  wie  bei  der  Kugel  entwickeln. 
Die  magnetischen  Momente  des  ganzen  Ellipsoids  lassen  sich  aber,  außer  durch 
diese  Rechnung,  auch  direkt  angeben,  und  zwar  für  ein  beliebiges  Ellipsoid. 
Eine  Methode  hierfür  hat  F.  Neumann  selbst,  eine  andere  Kirchhoff  mitgeteilt, 
die  letztere  stutzt  sich  auf  den  Satz,  daß  eine  behebige  Eisenmasse,  durch  einen 
Pol  P^  magnetisiert,  auf  einen  Pol  F^  dasselbe  Potential  hat,  wie,  durch  F^ 
magnetisiert,  auf  J\  .  Verlegt  man  den  einen  dieser  Pole  in  die  Unendlichkeit, 
den  anderen  in  die  Endlichkeit,  so  kann  man  das  allgemeine  Problem  auf  das 
frühere  spezielle  zurückführen  und  erhält,  wenn  Q  das  Newton  sehe  Potential 
des  Ellipsoids  ist,  für  die  magnetischen  Momente  aßy  des  ganzen  EUipsoids  die 
Formeln 

(^3)        a=^    ,    r..-Tr  •       /5+,    ,    ,^__-^  ,       y 


1  -f  Z«  da 


l+Mü  db    ' 


l+Nü   de 


Nach  dem  Annäherungsverfahren  (s.  0.)  hat  Riecke  (a.  a.  O.)  das  Ellipsoid 
behandelt 

Zylinder.  Das  Problem  der  Magnetisierung  eines  Zylinders  ist,  wenn  dieser 
unbegrenzt  ist,  in  dem  allgemeineren  Problem  des  Ellipsoids  enthalten.  In  der 
Tat  haben  wir  für  gleichförmige  magnetisierende  Kraft  schon  gefunden,  daß  für 
axiale   Richtung    dieser    Kraft   e  =  0 ,    bei    Quermagnetisiening   e  =  2  tt  ist,    für 
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II '     i| 

i'    i  schiefe  Magnetisierung  wird   der  Wert   zwischen   diesen   beiden    Grenzen    hegen. 

.   ,  In  analoger  Weise  wurde  man  ans  den  Neumann  sehen  Formeln  für  die  Magneti- 

!  sierung  eines  Rotationselhpsoids  durch  beliebige  Kräfte   die  Magnetisierung  eines 

I'   i|  unbegrenzten  Kreiszyhnders  durch  behebige  Kräfte   ableiten  können,  wenn  nicht 

j  gerade  in  diesem  Falle  die  NEUMANNschen  Reihenentwickelungen  ihre  Anwcndbar- 

I    ,jj  keit  verlören.     Kirchhoff  i   hat   aber   dieses  Problem   auf  einem   anderen  Wege 

ij     i!  in  Angriff  genommen   und   gelöst      £r   ersetzt  nach   dem   bekannten   Satze   von 

j  '  , !;  Gauss   die  wirkenden   äußeren   Massen   durch   solche,   die    auf    der  Mantelflache 

j'     I  des  Zylinders  verbreitet  sind;    ihr  Potential    Va.    erfüllt   dann  nicht  mehr  die  bei 

I  der  Umformung  der  Oberflächengleichung  (18)  in  (18a)  benutzte  Gleichung  (18b), 

I  ■    ;  da    deren    rechte  Seite   nun   nicht   mehr   null,   sondern    4?rmal    der  Dichte    der 

'    '  Oberflächenverteünng   ist,    und    folglich  ist  die  Gleichung   (18  b)    durch  die  neue 

'     ij  zu  ersetzen.     Gleichzeitig  aber  muß  zlJ!^=  0,  d.  h.  in  Zylinderkoordinaten 

'■■';  ^  +  ^,  1^  +  ^  =  0 

,''     ' 

I      |l  sein.     Mit  Hufe  der  KUMMERschen  Integrale   und  semikonvergenter  Reihen   wird 

nun  eine  Losung  der  letzten  Gleichung  ermittelt,  welche  gleichzeitig  für  die  Ober- 
flache  dem  gegebenen  V^  gleich  wird,  und  hieraus  dann  mit  Hilfe  der  ersten 
Gleichung   V  gefunden. 

Für  einen  begrenzten  Zylinder  existiert  eine  strenge  Theorie  nicht, 
Green  2  hat  aber  eine  bei  einigermaßen  großer  Suszeptibilität  mit  großer  An- 
näherung gültige  Formel  abgeleitet,  welche  die  Dichte  X  des  freien  Magnetismus 
an  einer  um  x  von  der  Mitte  des  Stabes  entfernten  Stelle  darstellt  und  auf 
welche  schon  S.  51  hingewiesen  wurde;  vollständiger  als  sie  dort  angegeben 
wurde,  lautet  sie 

(42)  X^TtxXpQ    ^  ^      , 

e  ^  +  e'  ^ 

wo  X  die  Kraft,  2/  die  Länge,  2q  der  Durchmesser  des  Zylinders  und/  eine 
mit  ti  durch  die  Gleichung 

0,231863  —  2  log/  +  2/  = 


i> 


7t  Xj)'^      ' 

verknüpfte  Zahl  ist  und  z.  B.  folgende  Werte  hat: 

«  =  oo      336,4         62  48,4         20,2         6,3       0,148         0,0002 

/  =  0  0,01         0,02         0,03         0,05       0,1       1  10 

Auch  den  begrenzten  Zyhnder  hat  RifeCKE  (a.  a.  O.)  nach  dem  Annäherungs- 
verfahren (s.  0.)  behandelt;  freilich  werden  nur  die  beiden  ersten  Glieder  der 
Reihe  berechnet 

Ring.  Besonderes  Interesse  m  theoretischer  und  experimenteller  Hinsicht 
bietet  der  Fall  dar,  m  welchem  der  zu  induzierende  Korper  Ringform  besitzt, 
d.  h.  durch  Rotation  eines  ebenen  Flächenstückes  um  eme  außerhalb  liegende, 
aber  seiner  erweiterten  Ebene  angehönge  Achse  entstanden  gedacht  werden  kann; 
und  zwar  der  FaH,  wo  die  Richtung  der  magnetisierenden  Ejraft  auf  den  gedachten 
Querschnittflächen  überall  senkrecht  steht,  ihre  Größe  aber  überall  dieselbe  ist. 
Ein  solcher  Ring  wird  zwar  magnetisiert,   und  zwar  wird  die   durch  die  Mittel- 

1    G.  KiacHHOFF,  CreUes  Joiim.  48.   S.  348.    1853;   Ges.  Abh.,  S    193,  —  2  G.  Gbben, 
An  easay  on  Üie  appl.  etc     Nottmgham  1828,  CreHes  Jonm.  47,  S.  238.  —  Vgl  auch  A.  Beer,        \ 
EiTil.  i  d.  Elektrostatik  tistw. 
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punkte  seiner  Querschnitte  gebildete  Linie  zur  Achse  der  Magnetisieiung;  da  diese 
Achse  aber  eine  in  sich  zurücklaufende  Linie  ist,  erhalt  der  Ring  keine  Pole, 
und  er  übt  folglich  auch  keine  Wirkung  nach  außen  hin  aus.  Man  kann  also 
schon  ohne  Rechnung  schließen,  daß  das  Potential  V  der  magnetisierenden  Kraft 
hier  null  sein  und  sich  so  die  Theorie  besonders  einfach  gestalten  wird.  Diese 
Theone  hat  KmCHHOiTi''-  entwickelt,  und  zwar  unter  der  bestimmten  Annahme, 
daß  die  magnetisierende  Wirkimg  von  einem  elektrischen  Strome  ausgeht,  dessen 
Windungen  den  Ring  gleichförmig  umschlingen.  Streng  gleichfönnig  ist  diese 
Kraft  freilich  nicht,  da  sie  nach  den  Gesetzen  des  Elektromagnetismus  von  der 
Zahl  der  auf  die  Längeneinheit  der  Mittellinie  entfallenden  Windungen  abhangt, 
die  Windungen  sich  aber  an  der  Innenseite  dichter  anhäufen  als  an  der  Außen- 
seite; bei  einem  im  Verhältnis  zu  seiner  Große  dünnen  Ringe  wird  diese 
Differenz  jedoch  unerheblich  sein.  Das  Charakteristische  des  ^orllegendcu  Falles 
besteht  darin,  daß  das  Potential  Va  der  magnetisierenden  Kraft  eine  viclwertige 
Funktion  der  Koordinaten  ist,  und  zwar  m  der  Weise,  daß,  wenn  man  zylin- 
drische Koordinaten  j-ß'z  einfuhrt,  dV„/dQ  und  dV^jös  trotzdem  stets  null, 
dFajd'd'  hingegen  —  unter  «  die  Wmdungszahl,  unter  t  die  Stromstarke  ver- 
standen —  0  oder  2«z  ist,  je  nachdem  der  Punkt  (r'&z)  innerhalb  oder  außer- 
halb des  Ringes  liegt,  den  die  Stromwindungen  bilden.  Es  wird  somit  außer- 
halb V„  =  0 ,  innerhalb  Va=  2nf&,  und  bei  diesem  Werte  von  Fa  genügt  man 
den  Grundgleichungen  des  Induktionsproblems,  indem  man  /^  =  0  ,  also  F=Va 
setzt,  wodurch  die  schon  oben  ausgesprochene  Vermutung  ihre  Bestätigung  er- 
fahrt Gleichzeitig  ergibt  sich  als  Achse  der  Magnetisierung  die  Mittellinie  des 
Ringes,  als  ihre  Intensität 

(43)  S=«$  =  l^^     , 

r 
als  Induktion 


(44) 


93  = 


2  n  fit 


und  als  Induktionsfluß  durch  den  gesamten  Querschnitt 
(«)  ^^2n.jl  >''''■/'      ; 

dabei  ist  jjl  streng  genommen  eine  Funktion  von  r,  für  die  man  aber  in  den 
meisten  Fallen  mit  genügender  Annäherung  einen  Mittelwert  einfuhren  und  vor  das 
Integral  setzen  kann;  die  Integration  wird  dann  in  einer  Reihe  von  Fällen  ausführbar^. 

I.Recht  eckiger  Quer- 
schnitt, Q  Breite,  t  Hohe, 
qI^  =  g  Querschnitt,  R  Mit- 
telwert der  r  (vgl.  Figur  63a); 
es  wird 

d  Ji  —  Q 

tmd    speziell,    wenn   q 
klem  gegen  ü.  ist: 


sehr 


(47)       g== 


2n  fxtq 


Figur  63. 


je  nachdem  ^  oder  q  größer  ist,  spricht  man  von  einem  Reifring  oder  Flachring. 
2.  Kreisförmiger    Querschnitt    (Figur  63b),    q   dessen   Radius,    H    der 
Mittelwert  der  r,  q  der  Querschnitt;  es  wird 

1  G-  KmcHHOKF,  Pogg  Ann    Ergzbd    6.  S.  i.  1870;  Ges.  Abh ,  S.  223.  —  2  H.  du  Bojs, 
Magnetisclie  Kreise    S.  iioff. 
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(46)  S  =  2  « ^?  .  2  :7r  (ä  —  yj?2  _  g2) 

und,  wenn  wieder  q  klein  gegen  i?  ist, 

(49)  S='"f'     , 

also  ganz  so  wie  für  rechteckigen  Querschnitt.  Einen  Ring  mit  kreisförmigem 
Querschnitt  nennt  man,  wenn  er  gegen  seine  Größe  dünn  ist,  ein  „Tor o id." 
Für  den  Fall  eines  nngformigen  Querschmtts,  also  für  eine  ringförmige  Röhre 
läßt  sich  dieser  Fall  leicht  modifizieren. 

Verwickelter  werden  die  Verhaltnisse,  wenn  die  Windungen  des  magneti- 
sierenden  Stromes  den  Ring  nicht  gleichförmig  umgeben,  so  daß  auch  die 
Magnetisierung  ungleichförmig  wird.  Den  extremen  Fall  dieser  Art,  wo  nambch 
nur  eine  einzelne  Windung  oder  eine  kurze  Spule  an  einer  einzigen  Ringstelle 
sitzt,  hat  BoLTZMANN  behandelt  und  Sauter^  systematisch  durchgeführt  Er  stellt 
die  axiale  Magnetisierung  M  als  Funktion  des  laufenden  Rmgwinkels  durch  eine 
FouKiERSche  Reihe  mit  konstantem  Anfangsglied  dar  und  fügt  für  den  hier  neu 
auftretenden  radialen  Magnetismus  eine  zweite  solche  Reihe,  naturhch  ohne  An- 
fangsglied, hinzu  und  vereinfacht  die  Rechnung  durch  einige  annähernd  erlaubte 
Annahmen;  das  Ergebnis  wird  dann  für  verschiedene  Falle  diskutiert,  und  es 
werden  einige  interessante  Beziehungen  dargestellt.  Die  immerhin  recht  kompli- 
zierten Formeln  können  hier  mcht  wiedergegeben  werden.  Ebensowenig  die- 
jenigen für  den  nachsteinfachen  Fall,  wo  der  Ring  zwei  diametral  gegenüber- 
liegende, gleiche  Spulen  trägt;  ein  Fall,  der  von  Mues^  behandelt  worden  ist, 
und  der  eine  sinusartige  Verteilung  des  Magnetismus  sowie  eine  Femwirkung 
nach   der  reziproken  vierten  Potenz  der  Entfernung  ergibt. 

Vom  allgemeinsten  Gesichtspunkte  aus  hat  schließlich  I.  Schütz  ^  das  Ring- 
problem behandelt;  er  bedient  sich  dabei  der  von  C.  Neumann''^  eingeführten 
Ringkoordinaten  und  der  von  ihm  aufgestellten  Ausdrucke  für  das  Ring- 
potential. Er  löst  das  Problem  zunächst  für  den  einfacheren  Fall,  daß  die 
magnetisierenden  Kräfte  ein  eindeutiges  Potential  haben,  zu  welchem  Behufe  die 
sie  erzeugenden  magnetischen  Massen  bekannthch  außerhalb  des  Ringkorpers 
liegen  müssen  bzw.  die  sie  erzeugenden  elektnschen  Ströme  die  Ringmasse  weder 
durchfließen  noch  umkreisen  dürfen;  es  läßt  sich  dann  das  DmiCHLETSche  Prinzip 
benutzen.  Um  nun  die  Lösung  für  den  weitaus  wichtigeren  Fall  magnetisierender 
Ströme,  die  den  Ring  umkreisen,  zu  erweitem,  wendet  Schütz  den  Kunstgnflf  an, 
daß  er  zu  diesen  Strömen  willkürlich  emen  durch  die  Achse  des  Ringes  fließen- 
den unendlich  langen  Strom  von  gleicher  Stärke  und  bestimmten  Richtungssinne 
hinzufugt,  hierdurch  das  Potential  wieder  eindeutig  macht  und  zuletzt  die  Magneti- 
sierung des  Ringes  durch  den  Asdalstrom  abzieht,  was  mit  Hilfe  des  BiOT- 
SAVAKTSchen  Gesetzes  und  auf  Grund  einer  elementaren  Überlegung  möglich  ist. 
Die  Formeln  werden  naturgemäß  sehr  verwickelt;  sie  enthalten  vier  Funktionen, 
die  je  nach  der  Konfiguration  in  bestimmten  Spezialfällen  zu  bestimmen  sind. 
Als  einfachsten  Fall  wählt  Schütz  den  einer  einzigen  Kreiswindung.  Schließlich 
zeigt  er,  wie  man  durch  eine  sinnreiche  Betrachtung  ganz  ohne  Rechnung  zu 
dem  KiRCHHOFFschen  Resultat  (s.  o.)  für  den  gleichmäßig  mit  Windungen  be- 
deckten Ring  gelangen  kann. 

Geschlitzter  Ring.  Streuung  ^  Von  besonderem  Interesse  in  wissen- 
schaftlicher und   technischer  Hinsicht   ist   in  neuerer   Zeit   der   geschlitzte   Ring 

1  L,  BOLTZMANN,  Anz.  d.  Wien  Akad.  1878.  S.  203.  —  J.  Sadtbr,  Wied.  Ann.  62. 
85.  1897.  —  ^  L.  MOES,  Über  d  Magn.  v.  Eisertringen  usw.  Inaug.-Diss.  Ghreifswald  1893.  — 
3  IgNaz  Schütz,  Journ.  f.  Math.  113.  S.  161.  1894,  —  *  Caäl  Nedmann,  Über  Rjngpotenüale. 
Halle  1864,  —  B  VgL  H.  DU  Bois,  Wied.  Ann.  46.  493.  1892.  —  Derselbe,  Magn.  Kreise. 
Berl.  1894  S.  114.  —  Diuch  Reihenentwickelnng  (s.  o.)  -ffTirde  das  Problem  von  A.  Wass- 
MUTH,    Wien.  Berl.  102  (2),  81.    1893,  behandelt. 
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geworden,  d.  h.  der  Ring,  der  an  einer  Stelle  unterbrochen  ist,  so  daß  sich  zu 
beiden  Seiten  der  Unterbrechungsatelle  Polflachen  bilden.  Der  Querschnitt  sei 
kreisförmig,  die  Dicke  klein  gegen  den  Ringradius,  das  Feld  werde,  obwohl  die 
Bewickelung  praktisch  an  einer  Stelle  unterbrochen  ist,  doch  als  peripherisch 
gleichförmig  angesehen.  J^  sei  der  mittlere  Ringradius,  r  der  des  Querschnittes, 
d  die  Schlitzb reite  (überall  als  gleich  angenommen),  JV  der  Entmagnetisierungs- 
faktor,  der  hier,  im  Gegensatze  zum  geschlossenen  Ringe,  natürlich  auftritt;  dann 
erhält  man  für  die  Zunahme  des  „selbsterzeugten"  magnetischen  Potentials  von 
der  einen  zur  andern  Stirnfläche: 

(50)  {Vi)^-{V:)^=N^{27tR-d)     . 

Nimmt  man  nun  in  erster  Annäherung  an,  daß  die  Magnetisierung  über  den 
ganzen  Ring  konstant  und  überall  penpherisch  gerichtet  ist,  was  bei  starken 
Feldern  der  Fall  sein  wird,  so  braucht  man  sich  lediglich  die  beiden  Stirnflächen 
mit  der  Dichte  ^h^f  belegt  zu  denken,  und  findet  dann; 

(51)  {Vi\  -  (K.)i  =4.n^{d-^r--id^  +  r^) 

und  durch  Kombination  der  beiden  letzten  Gleichungen  für  den  Entmagneti- 
sierungsfaktor: 

2  (^  +  r  —  fd^r^) 


(52) 


N= 


2n 


In  zweiter  Annäherung  muß  man  berücksichtigen,  daß  auch  die  Ringfläche, 
namentlich  in  der  Nahe  der  Stirnflachen,  mit  Magnetismus  belegt  zu  denken  ist. 
Die  Berechnung  ist  hier  schwierig;  man  kann  jedoch  behaupten,  daß,  wenn  / 
eine  Funktion  des  Verhältnisses  d :  ?'  (sozusagen  der  relativen  Schlitzbreite)  ist, 
die  Potentialdifferenz  und  der  Entmagnetisierungsfaktor  die  Werte  haben: 

(53)  (/^)2=(r,)i=4^3</,      N^     ^"^^        . 

Für  unendlich  engen  Schlitz  liefern  beide  Annäherungen  übereinstimmend  [der 
Wert  von  /  wird  dann  eins]  die  einfache  Formel : 

(r.4)  -     ^^ 


N-- 


R 


wofür  man  auch,  wenn  man  die  Schlitzbreite  in  Prozenten  des  Umfanges  {p)  oder 

in  Winkelgraden  (a)  ausdruckt: 

(55)  N=  Vai*  oder  N^  0,035« 

schreiben  kann^. 

Hiernach  hat  H.  du  Büis  eine  kleine  Tabelle  berechnet,  welche  zeigt,  wie 
groß  die,  verschiedenen  Achsenverhältnissen  beim  EUipsoid  äquivalenten,  d.  h.  die 
gleiche  Entmagnetisierung  ergebenden  Schlitzbreiten  beim  kreisförmigen  Ringe  smd: 


Ellipsoid 
Achsenverhältnis 

20 
30 
40 
50 
100 


Entmagnetisierungs- 
faktor 

0,0848 
0,0432 
0,0266 
0,0181 
0,0054 


Ring- 
Schlitzbreite 

2,41« 
1,22  ö 
0,76  0 
0,52" 
0,15  0 


1   H.  DU  BoiS,  Verh.  Piys.  Ges   Berl.   9.   84,    1890. 
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Zunächst  ist  also  die  Entmagnetisierung  mit  d  direkt,  mit  /  umgekehrt  proportional ; 
bei  weiter  werdendem  Schlitz  wird  aber  die  Zunahme  von  N  langsamer. 

In  dem  meist  vorliegenden  Falle,  daß  ■§  gegen  ^n^  zu  vernachlässigen 
und  somit  3  =  S8/47r  ist,  kann  man  sich  von  dem  Zustande  des  Ringes  leicht 
ein  anschauliches  Bild  ent^'erfeu.  Die  im  übrigen  mit  der  Ringachse  konzentrischen, 
unter  einander  parallelen  Indnktionslinien  werden  nach  den  Stirnflachen  zu  diver- 
gieren, die  Mantelflache  imter  spitzen  Winkeln  treffen  und  nahezu  senkrecht  ins 
Freie  austreten  (vgl,  o.  wegen  der  Brechung):  Figur  G4  gibt  ein  schematisches 
Bild  dieser  Verhaltnisse. 

Die  Divergenz  und  namentlich  das  Austreten  der  Induktionslinien  ins  Freie, 
das  in  der  Nähe  von  Unterbrechungen  im  Zusammenhange  eines  Eisenkorpeis 
auftritt,  nennt  man  die    magnetische  Streuung,    und  man    sieht    ohne    weiteres 

ein,    wie    man    diesen   Bcgriif 
'^''  „  :.^  ."\,  auch    als     quantitative    Größe 

/'.''•■   "■■•  •    \  definieren  kann:    man  braucht 

nur  das  Verhältnis  des  Induk- 
tionsflusses %  im  Eisen  zu  dem 
im  Schlitz  i5o  2^^  betrachten; 
es  ist  dann 

(50)  a  =  |- 

der  „Streuungskoeffizient"; 
ob  man  dabei  unter  %  den 
stärksten  Induktionsfluß  (gerade 
gegenüber  dem  Schlitz)  oder 
seinen  Mittelwert  im  ganzen 
Ring  versteht,  wird  meist  kei- 
nen merklichen  Unterschied 
machen.  Der  Streuungsko (.ef- 
fizient ist  naturgemäß  immer 
größer  als  eins;  in  der  Praxis 
ist  es  häufig  eine  der  wich- 
tigsten Aufgaben,  ihn  dem  ide- 
alen Werte  1  möglichst  nahe 
zu  bringen,  was  gelingen  wird, 
]e  mehr  man  den  Körper  der  geschlossenen  Form  nähert.  Es  sei  noch 
bemerkt,  daß  die  obige  Funktion  /  annaliemd  das  Reziproke  des  Streuungs- 
koeffizienten ist  Übrigens  wird  der  Begriff  Streuung  häufig  auch  allgemeiner, 
nämlich  auf  geschlossene  Ringe  angewandt,  bei  denen  infolge  ungleichförmiger 
Bemckelung  oder  dgL  (s.  o.)  die  Induktionslinien  divergieren  und  stellenweise 
austreten. 

Auf  die  verwickelten  Falle  mehrfach  geschlitzter  Ringe  kann  hier  nicht  ein- 
gegangen werden. 

Hohlkörper.  Schirmwirkung.  Schon  Poisson  hatte  die  Folgerung  aus 
der  Theorie  gezogen,  daß  eine  nicht  gar  zu  dünne  Hohlkugel  durch  äußere 
Kräfte  derart  magnetisiert  wird,  daß  sie  die  Wirkung  jener  äußeren  Kräfte  im 
inneren  Hohlräume  aufhebt;  und  dasselbe  gilt  für  die  Wirkung  im  äußeren 
Räume  von  Seiten  der  im  Hohlräume  vorhandenen  Kräfte.  Für  diese  Erscheinung 
hat  Stefan^  den  Ausdruck  „Schirmwirkung"  vorgeschlagen,  und  er  ist  all- 
gemein angenommen  worden. 

Der  elementarste  Fall  von  Schirmwirkung  ist  schon  m  der  Figur  59  enthalten, 


Figur  64 


1  J  Stefan,  Wied   Auu.   17.    928.    1882 
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wo  eia  Eisenstab  einem  Magneten  zur  Seite  gestellt  wird.  Diese  Wirkung  wird 
natürlich  erhöht,  wenn  ein  ganzer  Kranz  von  Stäben  den  Magneten  umgibt,  und 
noch  weiter,  wenn  dieser  Kranz  durch  einen  einheitlichen  Mantel  ersetzt  wird, 
in  dessen  Achse  der  Magnet  sich  befindet;  man  gelangt  so  zu  dem  einen 
typischen  Falle,  dem  des  Hohlzylinders;  der  andere  typische  Fall  wird  eben  der 
der  Hohlkugel  sein.  Bei  der  bisher  gedachten  Anordnung,  wo  der  wirkende 
Magnet  im  Innern  ist,  hat  man  den  Fall  der  „inneren  Schirmwirkung";  ihm 
steht  der  der  „auiSeren"  reziprok  gegenüber. 

Eine  Theorie  hat  zuerst  Stefan  selbst  entwickelt,  und  zwar  für  den  Fall 
eines  langen,  zum  Felde  senkrechten  Hohlzylindera.  In  neuester  Zeit  hat  dann 
H.  DU  Bois^  das  Problem  für  Hohlkugel  und  Hohlzylinder  behandelt,  und  zwar 
für  den  allgemeineren  Fall  „bilamellarer"  Schutzhülle;  allerdings  unter  der 
Annahme  konstanter  Permeabilität  fx.  Die  innere  Lamelle  reiche  von  r^  bis  R^, 
die  äußere  von  r^  bis  ^,;  femer  gelten  folgende  Abkürzungen: 


Holükiigeln 


(1) 
(2) 


Pi  = 


P2  = 


d 


(1,2)  ^J,2  =  §' 


nti  =  1  — 


m,  =  1  —  -^ 


m,,  =  1  — 


Hohlzylinder 

•1          '•l 

-1 

"^  =  '-| 

qi2=;:2 

"12  =  1  -  rl 

'2 

Die  Schirmwirkung  selbst  endlich  wird  gemessen  durch  das  Verhältnis 


9  = 


(S) 


wo  iQg  das  äußere  und  (Sq)  das  innere  Feld  ist;  ohne  Schirmwirkung  ist  g  ==  1 , 
mit  vollkommener  Schirmwirkung  ist  g  =  oo .  Die  Endformeln  sind  schließlich 
die  folgenden: 

für  kugeligen  Doppelpanzer: 


^^lif^-iY 


9        ju 


(u  +  1)2  1 

(1  -  ffi  fis)  +  -^r^  "i  "2  "isj   • 


für  zylindrischen  Doppelpanzer: 

4        ^ 
Für  eine  einzige  Hohlkugel  wird  einfacher 

2  (lu  -  1)8 

für  einen  einzelnen  Hohlzylinder,  wie  schon  Stefan  gezeigt  hatte, 

In  erster  Annäherung  multiplizieren  sich   die  Schirmwirkungen  einfach,    d.  h.  es 
ist  g  =  01  •  Ob  ;    in  zweiter  Annäherung  ist  g  etvJ^s,  kleiner.     Für  große  ^  und 

-1  H  dxtBois,  Wied  Ann.  63.  348.  1S97;  Ö5.  Ij  189$.  Später  bat  (äaanDU  BoB  mit 
A.  P.  Wnxs  zuaammen  auch  den  <ireiteiligeji  Panzer  bere^hpaftt;  Drade  Ann.  2.  78,  1900; 
A.  P.  WiLLS,  Phys.  Revie-w   9.    193.    1899.  l     \ 


8i-a=j 


a-h) 
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für    dünne   Schalen    lassen    sich    Vereinfachungen    vornehmen,    und    man    erhalt 
dann,  wenn  ^  und  ^  die  Dicken  smd: 

für  kugeligen  Doppelpanzer: 


~l=j(^-2) 


3 


für  zyhndrischen  Doppelpanzer: 


-^=j{/^-2) 


2d^ 


24 


^  +  ^  +  (^  +  2)„„J| 


Figiu:  65, 


für  einfachen  Kugelpanzer 


für  einfachen  Zylinderpanzer 

*''  ^^F,  j^'  ^°  ^'''?  r.  '^'  «""^  S^'ög«  ^  der  Zylinder. 
Q^^anÄgesS    ÄtSeTd^e  ™^,  Tf  ^^^   ^^'^^    -"  je    einem 
wiiknngslheoiie  hat  Foeppt  1  i™  7™       ^es"01ielt.       Eme    gam    andere    Schirm- 
(S.  139)  enWcWt    Sd^el^'^?^""''^«^°"Vt"'''■^'^""'  der  Remanenz 
„harte"' Körper  bescSl^gL  ö^e^      ""'=  '"  Schinnwirhmg  anf  magneüsch 

1   A.  FOEPPL,   Wied.  Aon.    48.    252.    1893. 


Mameüsmufl.  Energetik  der  maguetisclieu  Induktion.  1^35 

Thomson  sches  Problem.  Es  möge  hier  noch  eine  von  Thomson  her- 
rührende Untersuchung  envahnt  werden,  die  sich  auf  den  m  einer  Platte  indu- 
2ierten  Magnetismus  bezieht.  Hiernach  kann  man  die  Wirkung,  die  auf  einen 
vor  der  Platte  befindlichen  Punkt  durch  die  Platte  und  den  sie  erregenden, 
hinter  ihr  gedachten  Magneten  ausgeübt  wird,  ersetzen  durch  die  Wirkung  einer 
Reihe  von  Magneten,  die  mit  dem  gegebenen  anfangt  und  sich  nach  hinten 
derart  fortsetzt,  daß  die  Abstände  der  doppelten  Plattendicke  gleich  sind,  die 
magnetischen  Intensitäten  aber,  wenn  die  des  gegebeneu  Pols  1  ist,  in  geo- 
metrischer Progression  mit  dem  von  x  abhängigen  Faktor  7/^2  ^yoii  Thomson 
induktive  Kapazität  der  Platte  genannt)  abnehmen  und  mit  1  —  m^  beginnen ; 
für  eine  unendlich  dünne  Platte  fallen  alle  „Bilder",  wie  man  die  folgenden 
Magnete  nennen  kann,  mit  dem  gegebenen  Magneten  zusammen,  ihre  Gesamt- 
intensität ist  1 ,  und  man  muß  folglich  schließen,  daß  die  Platte  gar  keinen 
Einfluß  hat. 

Mehrere  Körper.  Bisher  wurde  angenommen,  daß  nur  ein  einziger 
magnetisierbarer  Körper,  im  übrigen  aber  nur  starre  magnetische  und  magneti- 
sierende  Ströme  vorhanden  seien.  Sind  mehrere  magnetisierbare  Körper  vor- 
handen, so  wird  das  Problem  weit  komplizierter;  denn  es  ist  alsdann  jeder 
dieser  Korper  zugleich  aktiv  und  passiv  im  Spiel,  und  es  sind  folglich  die 
Größen  Va  und  Vi  beide  unbekannt  —  genau  wie  in  dem  entsprechenden 
elektrostatischen  Problem.  Relativ  am  einfachsten  wird  die  Rechnung,  wenn  nur 
zwei  Körper  vorhanden,  diese  kugelförmig  und  die  äußeren  Kräfte  symmetrisch 
zur  Zentraihnie  der  Kugeln  vertedt  sind.  Diesen  FaU  hat  ChwolsonI  berechnet, 
wobei  sich  ergibt,  welchen  vergrößernden  Einfluß  die  eine  Kugel  auf  das  Moment 
der  anderen  ausübt;   es  muß  jedoch  an  diesem  Hinweis  genügen. 


Energetik  der  magnetischen  Induktion. 

Arbeit  beim  Magnetisieren  und  Entmagnetisieren.     Der  Prozeß   der 

Magnetisierung  erfordert  Arbeitsaufwand,  sei  dies  nun  Aufwand  von  magnetischer, 
m  den  permanenten  Magneten,  die  man  zum  Magnetisieren  von  Eisenkörpem 
benutzt,  aufgespeicherter  Energie,  eventuell,  wie  beim  Streichen  und  ähnlichen 
Methoden,  unterstützt  durch  mechanische  Energie,  oder  sei  es  elektrische  Energie, 
wenn  man  Ströme  zum  Magnetisieren  benutzt.  Bei  der  Entmagnetisierung  wird, 
so  könnte  man  zunächst  vermuten,  diese  Energie  wiedergewonnen,  und  zwar 
vollständig  bei  völliger,  teilweise  bei  unvollständiger  Entmagnetisierung;  es  wurde 
dies,  so  lange  man  überhaupt  nur  an  magnetische  Energie  denkt,  einfach  dem 
Prinzip  von  der  Erhaltung  der  Energie  entsprechen.  Diesem  Prinzip  steht  aber, 
wie  man  weiß,  stets  als  zweites  das  Prinzip  von  der  Zerstreuung  der  Energie, 
d.  h.  von  ihrer  teilweisen  Umwandlung  in  minderwertige  Formen  zur  Seite; 
insbesondere  geht  kein  Naturprozeß  ohne  Bildung  von  Wärme  von  statten,  und 
da  diese  Warme  nicht  nur  unbrauchbar,  sondern  sogar  praktisch  fast  immer 
schädlich  ist,  kann  man  den  Vorgang  auch  als  Vergeudung  von  Energie  be- 
zeichnen. Auch  in  dem  hier  in  Rede  stehenden  Falle  wird  diese  Vermutung 
vollauf  durch  die  Erfahrung  bestätigt  Die  Frage  ist  theoretisch  und  experimentell 
zuerst  von  Warburg  2,  bald  darauf  in  allgemeinerer  Weise  von  Ewing^  und 
Hopkinson^  behandelt  worden. 

Offener  Prozeß.  Betrachten  wir  zunächst  eine  ganz  kleine  Steigerung  der 
Kraft,  von  ^  smI  Q  •{■  dQ  und  die  entsprechende  Steigerung  der  Magnetisierung 

1  O.  Chwolson,  Zeltsclir.  f.  Math,  u  Phys.  84  40.  1878.  —  2  je;,  Wamdhg,  Wied. 
Ann.  13  141.  181.  —  3  J  A.  Ewin6,  Proc,  R.  Sog  1882*  39;  Trans.  R.  Soc.  1885,  §49.  — 
4  J  HoPKiNSON,  Trans.  R.  Soc.  1885,  4461;  -sgl.  aüdh  Lord  RayuIwJH,  Phü.  Mag.  (j)  -22. 
175.    1886.  '  -  ,         '      i 
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von  3f  bis  auf  3  +  «/S ,  bezw.  der  magnetischen  Induktion  von  fQ  auf  93  +  ^93 ; 
die  5  seien  Abszissen,  die  93  Ordinalen ;  ad  sei  die  Kurve  dieses  diflFerentiellen 
Prozesses  (Fignr  6G).  Es  läßt  sich  dann  leicht  zeigen,  daß,  wenn  man  zur 
Abszissenachse  die  Parallelen  ac  und  d(^  zieht,  die  Flache  acdl)  die  bei  der 
Magnetisierung  pro  ccm   des  Körpers  verbrauchte  Arbeit  dA  darstellt     Am  ein- 


fachsten gestaltet  sich  der  Beweis,  wenn  man  sich  nach  Ewing  die  Magnetisiening 
durch  eine  Stromspnle  hervorgebracht  denkt.  Nun  ist  aber  jene  Flache  gleich 
einem  Rechteck  aus  der  mittleren  Kraft  Jq  und  dem  kleinen  Zuwachs  d^  der 
Induktion;  man  erhält  also  die  Gleichung 


(57) 


4:71 


<.  I 


,    1  l 


Ist  der  Anstieg  der  Kraft  und  folglich  auch  derjenige  der  Induktion  endlich,  so 
erhdJt  man  einen  ganz  analogen,  aber  breiten  Streifen  acdd  (Fig.  67),  und  als 
Formel  für  die  Arbeit 

ä 


(58) 


A 


hj' 


^d^ 


Geht  man  insbesondere  vom  NoUwerte  der  Kraft  und  vom  unmagnetischen 
Zustande  des  Korpers  aus,  so  erhalt  man  die  Fläche  add  (Figur  68),  und 
die  Integration  ist  von  a  (d.  h.  null)  bis  d  zu  eratrecken.    Wenn  man  JQtzt,  von 


i  n  I  I  ! 


Bd.V. 
Magnetismus 


Euergcblt  dei  maguetischeu  ludaktioa 


155 


dem  Zustande  b  in  Figur  ü8  ausgehend,  die  Kraft  abnehmen  laßt,  so  erhalt  man 
erfahrungsgemäß  eine  zwar  von  rechts  nach  links  fallende,  aber  immerhin  be- 
trachtlich über  der  Hinwegskurve  sich  haltende  Kurve  bc^  (Figur  69);  der  Korpei 
hat  nach  dem  Aufhören  der  Kraft  noch  einen  „remanenten"  Magnetismus, 
richtiger,  bei  unserer  Darstellung,  die 
diesem  Magnetismus  entsprechende  Induk- 
tion a  af .  Nun  ist  auf  dem  Hinwege  die  Ar- 
beit Flache  {a  db)  /  4  jt  verbraucht,  auf  dem 
Rückwege  die  Arbeit  Flache  {ddb)\^7i 
wiedergewonnen  worden;  der  Rest,  so  kann 
man  immer  noch  annehmen,  entspricht  der 
Energie  der  remanenten  Induktion,  und  es 
wäre  diese  gleich  Fläche  {aa'  b)j  4:7t ,  in 
Formel 

6  b 


^ 

k 


(59)       A 


—  (  /ö^93-/5^^ 


^f- 


Figur  70, 


In  Wahrheit  steckt  in  dem  remanenten  Mag- 
netismus nur  ein  Teil   der  ArbeitsdiflFerenz, 

der  Rest  ist  vergeudet;  um  das  einzusehen,  betrachten  wir  nun  einen  anderen  Fall. 
KreisprozefJ.  Wir  wollen  jetzt  den  Körper  in  der  Weise  behandeln,  daß 
er  zum  Schluß  wieder  in  seinem  Anfangszustande  ist;  man  spricht  dann  bekanntlich 
von  einem  Kreisprozeß.  Nehmen  wir  zunächst  einen  einseitigen  Kreisprozeß, 
d.  h.  die  Kraft  soll  mit  null  beginnen  und  zum  Schluß  wieder  null  werden;  um 
dann  einen  Kreisprozeß  zu 
erhalten,  d.  h.  damit  der 
magnetische  Zustand  des 
Körpers  am  Schlüsse  eben- 
falls wieder  derselbe  wie  zu 
Anfang  sei,  mnß,  was  hier 
nicht  weiter  interessiert,  der 
Korper  eine  gewisse  Vor- 
behandlung erfahren  haben ; 
übrigens  braucht  dieser  iden- 
tische Anfangs-  und  End- 
zustand nicht  der  unmagne- 
üsche  zu  sein,  sondern  es 
kann  eine  gewisse,  aber 
beide  Male  die  gleiche 
Remanenz  bestehen.  Der 
Prozeß  wird  dann  dargestellt 
durch  die  Hinkurve  acb 
und  die  Ruckkuxve  adb 
(Figur  70);  die  Differenz 
der   verbrauchten   und    der 

wiedergewoimenen  Arbeit  pro  com  wird,  wie  im  vorigen  Falle,  durch  die  von. 
der  Hin-  und  Rückkurve  eingeschlossene  Fläche  dargestellt,  nur  daß  diese  hier, 
Flache  {ach d d),  sich  ohne  Zuhilfenahme  der  Ordinatenachse  schließt  Die  In- 
tegration ist  jetzt  über  eine  geschlossene  Kurve  zu  erstrecken,  man  hat  also  zu 
schreiben : 

(60) 


Figur  71, 
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'  Ware  die  Größe  unter  dem  Integral   ein  vollständiges  Differential,    so  wäre  jetzt 

'    I  das  Integral  notwendig  null:  daß  es  das  nicht  ist,  liegt  eben  daran,  daß  zwischen 

I '  S  uiid  93  keine  eindeutige,  sondern  eine  zweideutige  Funktionalbeziehung  besteht. 

j '  In    unserem    Falle    ist    nun ,    da    der    Aiifangszustand    und    der    Endzustand    in 

'  '  I  magnetischer  Hinsicht  identisch  sind,  einleuchtend,  daß  die  Energiedifferenz  nicht 

magnetischen  Charakters  sein  kann;    sie   ist  vielmehr  zerstreut,    vergeudet,    in 
1  Warme  verwandelt  worden. 

,",'  Ebenso  verhält   es  sich  nun   auch  bei  einem  sogenannten  doppelseitigen 

''   I  magnetischen  Kreisprozeß.     Unterwirft  man  nämlich  einen  EisenkörjDer,  der 

'  bereits  m  geeigneter  Weise  behandelt  worden  ist  und  einen  gewissen  remanentcn 

Magnetismus  besitzt  —  in  Figur  71  einen  negativen,  die  entsprechende  remaiieiite 
Induktion    ist    ab    — ,    einem    Zyklus    von   Kräften,    die    von   null   bis   zu   einem 
, ;  positiven  Maximum    ansteigen,    dann  wieder   auf  null   fallen,    dann   weiter  fallen 

'  ' '  bis    zu    dem    gleichen    negativen    Maximum,    um    sclüießlich    wieder    auf    null 

;  anzusteigen,  so  erhalt  man  die  Induktionskurve  b c defgb\  und  auch  hier  stellt, 

I,  wie  man  leicht  einsieht,  die  von  ihr  eingeschlossene  Fläche  die  mehr  verbrauchte 

'i  als  -wiedergewonnene  Energie  dar,  und  auch  hier  ist  diese  Energie,  da  der  End- 

zustand in  magnetischer  Hinsicht  mit  dem  Anfangszustande  identisch  ist,  vergeudet, 
^,  zur  Erwärmung  des  Eisenkörpers  verwandt  worden. 

I  ,  Bei  einem  Kreisprozeß    kann   man  nun  die   umgesetzte  Energie  noch  durch 

mehrere  andere  Formeln  ausdrücken,  die  mit  (60)  gleichwertig  sind,  aber  manche 
,(  Vorteile    ihr    gegenüber    haben.     Zunächst    kann    man    So    nach    Gleichung    (24) 

,1  zerlegen;  der  dabei  auftretende  Ausdruck 

\ 

a 

ist  aber,  da  die  zu  integrierende  Größe  ein  vollständiges  Differential  und  die 
Grenzen  identisch  sind,  gleich  null;  es  bleibt  also  nur  das  andere  Glied  übrig, 
und  man  erhält 

(61)  A  =  j^d^    , 

eine  Formel,  die  hiernach  für  Kreisprozesse  allgemein  gültig  ist,  während  sie  für 
offene  Prozesse  offenbar  nur  eine  Annäherung  darstellt,  die  um  so  besser  wird, 
je  mehr  $  gegen  S  zurücktritt. 

Femer  kann  man  m  Gleichung  (60)  partiell  integrieren,  wobei  wieder 
wegen  des  geschlossenen  Weges  das  erste  Glied  wegfällt  und  nur  das  andere 
übrig  bleibt;  ein  Verfahren,  das  man  ebensognt  auch  anf  die  Gleichung  (Gl) 
anwenden  kann;  auf  diese  Weise  erhält  man  die  beiden  weiteren  Formehi 

(62)  A  =  —^j^d^^-j^d^     ; 

die  zweite  dieser  Formeln  ist  die  zuerst  von  Warburg  aufgestellte;  es  ist  aber 
zu  beachten,  daß  zwar  dieses  Integral  ebenfalls  die  umschlossene  Flache  dar- 
stellt, daß  aber  die  beiden  dem  Hinwege  und  dem  Rückwege  einzeln  entsprechenden 
Flächen,  deren  Differenz  jene  ist,  und  die  sich  jetzt  nicht  mehr  an  die  Ordinaten- 
achse,  sondern  an  die  Abszissenachse  anlehnen,  im  allgemeinen  keine  einfache 
magnetische  Bedeutung  haben;  eine  solche  kommt  eben  jetzt  nur  noch  der 
umschlossenen  Flache  zu. 

Übrigens  sei  erwähnt,  daß  unsere  Gleichung  streng  genommen  nur  unter 
bestimmten  Voraussetzungen  über  den  Wärmeaustausch  zwischen  Körper  und 
Umgebung    gilt,    z.B.    für    isothermische    oder   für   adiabatische   Prozesse i;    aber 

1  Waäbüsg  und  HöNiG,  Wied.  Ann.  20.  814.  1883,  J.  A.  EwiNG,  Proc.  R.  Soc.  23.  32. 
1881    und    24     39     1882. 
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gerade  der  Umstand,  daß  er  in  diesen  beiden  extremen  Fallen  streng  richtig 
ist,  laßt  den  Schluß  zu,  daß  er  in  allen  anderen  mindestena  annähernd  erfüllt 
sein  wird. 

Den  Betrag  der  ganzen  bei  einem  Kreisprozeß  in  Wärme  umgesetzten 
Energie  erhalt  man  aus  obigen  Formeln  durch  Multiphkation  mit  dem  Volumen 
des  Eisenkorpers ;  die  entsprechende  Leistung  oder  den  Effekt,  indem  man 
außerdem  noch  mit  der  Zeitdauer  des  Kreisprozesses  dividiert;  besser,  da  es 
sich  meist  um  viele,  schnell  ablaufende  Kreisprozesse  handelt,  indem  man  noch 
mit  der  Zahl  der  in  der  Sekunde  ablaufenden  Kreisprozesse  multipliziert. 

Von  den  zahlreichen  Autoren,  die  nach  Warburg  und  Ewing  sich  mit  der 
Energetik  des  Magnetisierungsprozeases  beschäftigt  haben,  sei  nur  noch  G,  Adler^ 
erwähnt.  Der  Ausdruck,  zu  dem  er  durch  einfache  Betrachtungen  für  den  Energie- 
wert  magnetisierten  Eisens  gelangt,  lautet: 


(G3) 


E=  — 


|Si$iCOs(S-iJ0i)  +  Si^(2i^- 


Bde 


dv 


hierin  bedeutet  dv  das  Volumenelement  des  Körpers,  0  ist  der  während  des 
Magnetisierungsprozesses  von  0  auf  1  anwachsende  Bruchteil  der  schließlichen 
Magnetisienmgsmtensitat,  y.  die  als  Funktion  von  ©  aufgefaßte  Suszeptibilität,  die 
Indices  1  die  betreffenden  Endwerte;  dabei  ist  ^  als  unabhängige  Variable 
gedacht  Wie  man  sieht,  ist  hiermit  die  potentielle  Energie  eines  magnetisierten 
Korpers  als  quadratische  Funktion  von  5  dargestellt,  also,  wenn  man  die  Mag- 
netisierung mit  einer  verallgemeinerten  Geschwindigkeit  vergleicht,  in  ganz  ent- 
sprechender Form  wie  nach  den  Hamilton  sehen  Gleichungen  der  D3mamik  sich 
die  kinetische  Energie  darstellt  —  eine  Analogie,  die  schon  J.  J.  Thomson  ^  ver- 
anlaßt hatte,  ganz  direkt  eine  Formel 

aufzustellen,  in  der  dann  die  Koeffizienten  A  und  B  zu  bestimmen  wären.  — 
Haben  $  und  ^  gleiche  Richtung,  so  fällt  der  cos -Faktor  weg;  ist  n  konstant, 
so  fällt  das  ganze  quadratische  Glied  weg;  dasselbe  stellt  somit  den  Einfluß  der 
Veränderlichkeit  der  Suszeptibilität  auf  den  Arbeitswert  dar,  ein  Einfluß,  der  an 
der  Hand  der  Magnetiaierungskurve  leicht  zu  verfolgen  ist 

Da  die  ADUERsche  Formel  «  lediglich  als  Funktion  von  S,  nicht  aber  als 
solche  der  Temperatur  hinstellt,  gilt  die  Formel  pnnzipiell  nur  für  isothermische 
Magnetisierung,  d.  h.  sie  stellt  nach  Helmholtz  die  freie  magnetische  Energie 
dar.  Unter  Berücksichtigung  der  Abhängigkeit  der  Suszeptibilität  von  der  Tem- 
peratur kann  man  aber  leicht  auch  die  ganze  Energie  berechnen,  d.  h.  die  Größe 
E —  TS,  wo  T  die  absolute  Temperatur  und  S  die  Entropie  ist  Man  findet 
für  die  ganze  Energie  pro  Volumeneinheit  (sonst  ist  noch  weiter  über  dv  zu 
integrieren):  «  \^ 

(65) 


G  = 


Scos(S^)^$H- 


/ 


^ö(S^os(9f,5))^^ 


In   nahem   Zusammenhang    hiermit    stehen    übngens    auch   Untersuchungen    von 
Stefan^,  auf  die  indessen  später  eingegangen  werden  wird. 

Thermodynamische  Theorie  von  Duhem.  Von  den  allgemeinsten  Ge- 
sichtspunkten ist  die  Thermodynamik  der  magnetischen  Induktion  und  der  mag- 
netischen Erscheinungen  überhaupt  von  Duhem*  entwickelt  worden.    Duhem  geht 

1  G-.  AT>T,ga,  "Wieti.  Arm.  46.  503  189a.  —  *  J.  J.  Thomson,  Anw.  d.  Dynamik  auf 
Physik  u.  Ch.  Leipzig '1890.  §  33  ti-  34.  —  3  J  Stbpan,  Wien.Ber.  2.  Abt.  69.  185.  1874  — 
*  P.  DüHBM,  |T|i,j  ^of-T    d^  rAjmantation  par  infltenqe,  fondde  s.  la  Thermodynarnlque.     Paris 


1888.  —  Le9pi^^s^l|Ei^ttr.  et  le  M«gn     T.  2.    Paris  li 
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aus  von  den  KmCHHO  ff  sehen,  die  Veränderlichkeit  der  Suszeptibilitat  benick- 
sichtigenden  Formeln  und  zeigt,  daß  man  dieselben  aus  der  Thennodynamik  be- 
gründen kann.  Zu  diesem  Zwecke  stellt  er  das  thermodynamische  Potential 
raagneLisierter  Körper  auf;  dasselbe  besteht  aus  drei  Gliedern,  namlich  der  freien 
Energie  im  unmagnetischen  Zustande,  dem  magnetischen  Potential  und  emem 
von  S  nnd  der  Beschaffenheit  der  Körper  abhangigen  Integrale.  Da  das  thermo- 
dynamische Potential  für  das  Gleichgewicht  ein  Minimum  oder  Maximum  sein 
muß,  braucht  man  es  nur  zu  differenzieren,  um  die  Gleichungen  der  magnetischen 
Induktion  zu  erhalten,  wobei  die  Suszeptibilitat  als  veränderlich  auftritt;  noch- 
malige Differentiation  laßt  dann  den  stabilen  odei  labilen  Charakter  des  Gleich- 
gewichts  erkennen. 

So  interessant  auch  die  DuHEMsche  Theorie  ist,  so  kann  hier,  da  sie  sich 
abgekürzt  nicht  wiedergeben  laßt,  nicht  naher  auf  sie  eingegangen  werden; 
übrigens  wird  sich  noch  spater  Gelegenheit  finden,  auf  sie  zurückzukommen. 

Magnetische  Strömung  und  magnetischer  Kreis. 

Verschiedene  Strömungen.  Die  Erscheinung  der  Strömung  materieller 
Flüssigkeiten  ist  bekanntlich  auf  den  verschiedensten  Gebieten  zu  bildlichen  Vor- 
stellungen benutzt  worden;  so  namentlich  bei  der  Wärme  und  bei  der  Elektrizität; 
man  spricht  von  Wärme-  und  Elektrizitätsströmung  oder  -leitung.  Diese  bild- 
liche Vorstellung  hat,  wie  man  weiß,  in  den  genannten  Fallen  reiche  Fruchte 
bei  der  Fortentwickelung  der  betreffenden  Lehren  gespielt  und  ist  auch  heute 
noch,  wo  man  das  sachliche  Schwergewicht  auf  die  Energetik  und  Feldtheorie 
legt,  formal  immer  noch  wertvoll.  Kein  Wunder,  daß  man  auch  im  Gebiete  der 
magnetischen  Vorgänge  schon  frühzeitig  dieses  Bild  herbeigezogen  hat;  mit  dem 
Unterschiede  jedoch,  daß  die  Wissenschaft  sich  nie  damit  befreunden  mochte, 
und  erst  die  moderne  Elektrotechnik  zeigte,  wie  fruchtbar,  wenigstens  für  ihre 
Zwecke,  der  Gedanke  isL 

Geschichtliches.  H.  du  Bois  ^  hat  die  Entwickelrmg  des  in  Rede  stehenden 
Gedankens  sehr  interessant  geschildert;  das  Wichtigste  davon  sei  hier  wieder- 
gegeben. Zuerst  taucht  die  Idee  bei  Euler 2  auf,  und  zwar  in  einer  so  auf- 
fallend an  den  heutigen  Sprachgebrauch  ennnemden  Weise,  daß  man  über  die 
Vorahnung  von  Anschauungen,  die  erst  mehr  als  ein  Jahrhundert  spater  zur 
Geltung  gelangen  sollten,  erstaunen  muß.  Die  ersten  Versuche  im  Sinne  unserer 
Auffassung,  und  zwar  über  magnetische  Leitfähigkeit,  stellte  CummingS  an.  Dann 
ist  Joule*  zu  nennen,  der  schon  von  einem  Widerstände  gegen  Induktion  spricht 
und  ihn  mit  Querschnitt  und  Länge  des  Magneten  in  Verbindung  bringt  Der 
erste,  der  die  Analogie  mit  dem  elektnschen  Stromkreise  auf  Grund  der  neueren 
Anschauung  aussprach,  war  Maxwell ß;  seine  Sätze  bilden  den  Kern  der  neueren 
Entwickelung  dieser  Frage.  Diese  letztere  aber  wurde  dann  von  Lord  Kelvin, 
RowLAND,  BosANQUET,  Werner  v.  Siemens  ^  u.  a.  angebahnt  Die  Analogie  mit 
der  Wärmeleitung  ist  insbesondere  von  Pisati'',  die  mit  Flüssigkeits-,  Wärme- 
und  elektrischer  Strömung  überhaupt  von  Lord  Kelvin  ^  studiert  worden. 

Grundgesetz  des  geschlossenen  magnetischen  Kreises.  Das  Grund- 
gesetz des  geschlossenen  elektrischen  Stromkreises  und  damit  das  einfachste 
Gesetz    elektrischer   Ströme    überhaupt  ist   bekannthch   das    Ohms  che   Gesetz 

1  H.  Du  Bois,  Magnetische  Kreise.  Berlm  1894.  S.  177  ff  —  2  L.  EuiBR,  Bnefe  an  e. 
d.  Prinzessin.  Leipzig  1780.  S.  9Sff.  —  3  Cümming,  Phil.  Trans.  Cambr.  Soc.  1821  — 
♦J.P.  Joule,  Scient.  Papers  1.  34,  London  1884.  —  ^  J.  C  Maxwell,  Lehxbr-d.  Elektr  u. 
d  Magiu  2.  62.  Berlm  1883.  —  6  w  Thomson,  Reprint  of  Pap.  on  El  a.  Magn.  — 
H.  ROWLAITO,  The  Electriclan.  13.  536.  1884  —  R.  H.  M.  Bosanqüet,  Phil.  Mag.  (5)  15.  205. 
1883;  19.  73.  1885.  —  "W.  V.  Siemens,  Berl.  Sitz.-Ber.  1884;  Wied.  Ann.  24.  93.  1885,  - 
7  G.  PiSATl,  Read.  Acc.  Lincei  6.  82.  168.  487     1890.  —  ^  "W.  Thomson,  a.  a,  O. 
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(Bd.  4,  S.  219ff.):  2  =  ß/7e/.  Will  man  hier  ein  analoges  Gesetz  aufstellen,  so 
muß  man  die  Stromstarke  t  durch  den  magnetischen  Induktionsfluß  %  (a.  o.)  er- 
setzen, und  zwar  ist,  wenn  Q  der  Querschnitt  ist,  entweder  (bei  überall  gleichem  Q) 
exakt  oder  {Q  em  Mittelwert)  symbolisch: 

Ferner  muß  man,  in  Analogie  mit  der  elektromotorischen  Kraft  c  eine  „magneto- 
motorische Kraft"  M  einführen;  sie  ist  aus  der  magnetisierenden  Kraft  §  durch 
Integration  über  die  ganze  Lange  L  des  geschlossenen  Kreises  zu  bilden,  kann 
also  entweder  exakt  oder,  indem  Jp  emen  Mittelwert  bedeutet,  symbolisch  in 
der  Form 

(66)  J/=  5  .  Z 

geschrieben  werden.  Der  Quotient  beider  Größen  endlich  wird  das  Analogen 
zum  elektrischen  Widerstände  w  werden ;  man  wird  ihn  also,  zunächst  rein  formal, 
als  magnetischen  Widerstand  bezeichnen  können;  dieser  Widerstand  /^  wird 
offenbar  mit  der  Permeabilität  ^ ,  außerdem  aber  mit  Lange  L  und  Querschnitt  Q 
des  Kreises  im  Zusammenhange  stehen.  Und  zwar  erhält  man  hierfür  folgendes 
Schema: 

L_ 

fjiQ 


(67) 


Dies  vorausgeschickt,    erhalt  man  also  das  dem  OHMSchen  entsprechende,   mag- 
netische Grundgesetz  in  der  Form: 

(68)  g  =  ^     , 

und    als    einfachsten   Fall    desselben    in    einem    homogenen   Kreise    von    überall 
gleichem  Querschnitte: 

(69)  Sö  =  -     , 


wo  an  die  Stelle  von  fi  die  reziproke  Größe 
(70) 


_  1_ 


gesetzt  ist,  die  man,  in  Analogie  mit  dem  elektrischen,  den  spezifischen  mag- 
netischen Widerstand  nennen  kann,  wahrend  fj,  selbst  als  spezifische 
magnetische  Leitfähigkeit  zu  bezeichnen  isL  Häufig  wird  auch  ein  beson- 
derer Ausdruck  gebraucht;  es  wird  nämlich  PTals  Reluktanz,  s  als  spezifische 
Reluktanz  oder  Reluktivitat  bezeichnet.  In  allgemeineren  Fällen,  d.  h.  wenn 
Querschnitt  und  Matenal  längs  des  Kreises  verschiedenartig  sind,  maß  man 
sowohl  den  Zahler  wie  den  Nenner  des  Grundgesetzes  als  Summen  bzw.  Integrale 
darstellen,  gerade  wie  beim  ÜHMScheii  Gesetze.     Alsdann  hat  man 


W' 


Auch  hat  man  das  Gesetz  für  unterbrochene  Klreise,  z.  B.  für  geschlitzte  Ringe 
zu  modifizieren  gesucht  und  es  zu  guterletzt  auch  auf  Verzweigungen  und  Brücken- 
schlüsse, nach  Analogie  mit  den  KmCHHOPTschen  Formeln  und  der  Wheatstone- 
Bchen  Brücke,  angewandt 

Kritik.  So  weit  die  Theone;  fragen  wir  jetzt  nach  ihrer  Bedeutung  und 
Berechtigung.  Daß  Äan,  wife  in  anderen  Gebieten,  so  auch  hier  eine  Formel 
von  dem  Chajsattei  ^öa  ^BM^h^n  Gesetzes  aufstellen  kan,n,  ist  nicht  merkwürdig; 


es  wird  dadurch  'efofei^  'eine  *  neu?  (Jröße ,   der  Wic^is|and,  definiert     Eine  mehr 
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als  rem  formale  Bedeutung  wird  aber  dieae  Formel  nui  dann  gewmnen,  wenn 
die  neue  Große  sich  als  ein  einfaches  CharakteriatikTim  der  Konfiguration  erweist. 
Das  ist  bei  dem  Grundgesetz  der  elektrischen  Ströme  der  Fall,  weil  der  elek- 
trische Widerstand  eine  Konstante  der  Leitungsbahn  ist,  und  man  kann  dieses 
Gesetz  geradezu  aussprechen  als  das  Gesetz  von  der  Existenz  eines  konstanten 
Widerstandsbegriffes.  Für  den  magnetischen  Kreis  trifft  das  aber,  wie  wir  wissen, 
durchaus  nicht  zu,  hier  ist  der  Widerstand,  da  er  die  Permeabilität  in  sich  enthalt, 
eine  Funktion  der  Kraft,  d.  h.  der  Nenner  im  Grundgesetz  ist  eine  Funktion  des 
Zahlers,  und  das  Gesetz  sagt  sachlich  überhaupt  nichts  aus.  Dazu  kommen  aber 
noch  andere  Erwägungen:  das  ÜHMsche  Gesetz  gilt  doch  m  dieser  Form  nur  für 
annähernd  lineare  Leiter,  d.  h.  für  kleine  Querschnitte,  was  bei  magnetischen 
Kreisen  meist  auch  nicht  annähernd  zutrifft;  femer  ist  der  Anteil  der  Luft  an 
der  Kraftleitung  zwar  sehr  klein,  aber  doch  wesentlich  größer  als  bei  der  elek- 
trischen Leitung,  und  namentlich  für  starke  Magnetisierungen  wird  die  Permea- 
bilität des  Eisens  vergleichsweise  klein  genug,  um  derjenigen  der  Luft  eine  Rolle 
zuzuweisen;  mit  anderen  Worten,  die  Streuung  im  weiteren  Sinne  (s.  o.)  kommt 
in  Betracht,  und  man  müßte  also  den  Kreis  mit  dem  eines  hochgespannten  oder 
mit  dem  emea  Kabelstroms  vergleichen,  für  die  bekannthch  das  OHMSche  Gesetz 
gar  nicht  mehr  unverändert  gilt.  Eine  der  magnetischen  Sättigung  analoge  Er- 
scheinung gibt  es  bei  den  Strömen  gar  nicht;  man  mußte  ev.  zu  der  Analogie 
mit  Wechselströmen,  ihrer  Impedanz  usw.  seine  Zuflucht  nehmen.  Die  Kirch- 
HOFFschen  Verzweigungagleichungen  werden  bei  veränderlicher  Leitfähigkeit,  wie 
z.  B.  Hanauer  1  gezeigt  hat,  direkt  unauflösbar,  und  man  muß  ein  graphisches 
Verfahren  anwenden,  das  übrigens  auch  wieder  nur  unter  gewissen  Bedingungen 
zuverlässige  Ergebnisse  liefern  wird. 

Aus  alledem  ersieht  man,  daß  das  dem  OHMschen  Gesetze  nachgebildete 
sogenannte  magnetische  Grundgesetz  keine  wissenschaftliche  Bedeutung  hat,  und 
daß,  wenn  man  es  zu  rem  praktischen  Zwecken  verwenden  will,  man  selbst  dann 
sehr  vorsichtig  sein  muß  und  seine  Konsequenzen  von  Fall  zu  Fall  an  der  Hand 
der  Erfahrung  prüfen  muß. 

Für  die  in  unserem  Gesetze  vorkommenden  Größen  sind  zahlreiche  Formeln 
von  den  Elektrotechnikern  aufgestellt  worden;  wir  werden  auf  die  wichtigsten 
von  ihnen,  da  sie  mehr  oder  weniger  empinschen  Charakters  sind,  im  zweiten 
Abschnitte  zurückkommen. 

Veränderlicher  magnetischer  Kreis.  In  neuester  Zeit  hat  Zenneck^  die 
Theorie  des  geschlossenen  oszillatorischen  Kreises  in  Analogie  mit  dem  Problem 
induzierter  elektrischer  Stromkreise  ausgearbeitet  Auf  Grund  dieser  Analogie 
kann  man  die  Gleichung  (68)  durch  die  neue 

(71)  ^IV=M-I>^ 

dt 

ersetzen,  in  der  P  den  „magnetischen  Selbstinduktionskoeffizienten"  für  Felder 
einer  bestimmten  Wechselzahl  bedeutet  Nimmt  man  femer  an,  daß  die  Streuung 
der  „magnetischen  Spannung"  an  der  betreffenden  Stelle  des  Eireises  proportional 
sei,  sieht  man  von  Hysteresis  u..dgl.  ab,  und  setzt  man  den  Proportionalitats- 
faktor  gleich  C  [C  ist  dann  eine  der  elektrischen  Kapazität  analoge  Konstante), 
so  erhalt  man  die  Differentialgleichung 

(72)  C7P-^+C^5  =  ^ 

ot  öx^ 

und  als  ihr  Integral 

(73)  g  =  g^  .6-/?*.  ef(«,.^-y*)     ^ 

1  E.  Hanauer,  Elektrotedm.  Ztg.  14  527  1893.  —  2  J.  Zennsck,  Drude  Ann.  10.  844. 
1903»  —  Vgl.  auch  Zenneck,  Drude  Ann.   9.  497.    1902, 
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WO  n  die  Wechselzahl  ist  und  zwischen  yS  und  y  die  Beziehungen 

(74)  ß'--y'-  =  CJF,      2ßy=7inCF 

bestehen:  ß  ist  der  Absorptionskoeffizient,  v  =  7tnjy  die  Fortpflanzungsgeschwin- 
digkeit der  magnetischen,  den  ICreis  entlang  laufenden  Welle.  Dieses  Resultat 
läßt  sich  nun  leicht  auf  einzelne  Falle  anwenden,  worauf  indessen  hier  nicht  ein- 
gegangen werden  kann. 

Druck-  und  Zugkräfte;  Tragkraft  der  Magnete. 

Infolge  der  im  magnetischen  Felde  wirksamen  Kräfte  herrscht  an  jeder  Stelle 
desselben,  also  auch  im  Innern  und  an  den  Grenzilächeu  der  Eisenkörper  cm 
Zwangszustand,  der  sich  in  bestimmten,  nach  bestimmten  Richtungen  wirksamen 
Druck-  und  Zugkräften  geltend  macht,  und  der  bei  der  Feldtheone  Faradavs 
und  Maxwell s  an  die  Stelle  der  Femkrafte  tntt,  um  die  Anziehungs-  und  Abstoß- 
Bewegungen  ursachhch  darzustellen.  Die  Theorie  dieser  Zwangszustande  ist,  von 
ihrer  Bedeutung  an  sich  abgesehen,  auch  von  praktischer  Wichtigkeit  im  Hinblick 
auf  die  Frage  der  Tragkraft  der  Magnete  und  Elektromagnete. 

Die  zugleich  erste  und  allgemeinste  Theorie  rührt  von  Maxwell  ^  her;  sie  über- 
tragt die  Grundformeln,  welche  in  der  Elastizitatstheone  für  die  neun  Druck- 
komponenten, namlich  die  drei  normalen  Xx ,  Yy,  Zg,  und  die  sechs  tangentialen 
Yz,  Zj:,  Xy,  Zy,  Xs,  Vx  aufgestellt  werden,  durch  Verknüpfung  mit  den  Fun- 
damentalgrößen der  magnetischen  Induktion  auf  unseren  Fall.  Bezeichnet  man 
wie  oben  die  Komponenten  der  Feldstarke  ■§  mit  X,  Y,  Z ,  die  Komponenten 
der   Magnetisierung  S    mit  A,   B,   C,    die  Komponenten   der    magnetischen   In- 


duktion 5Ö  mit  B:,,  By,  Ba 


so  erhält  man  die  folgenden  Ausdrucke: 


X  = 


(75)      {      Yy    = 


Z.= 


J. 

4  TT    . 
1 

47r 
1 

47Z 


XB,~j{X'~+Y''  +  Z'^ 
YBy  —  ^{X^  +  Y^--{-Z^) 
ZB,-l^{X''-^Y'^  +  Z') 


Y,=  -—YB, 

4z7t 


Zx  =  -j, — ZBji , 


Xx  =  -. — XB. 

47E 


y ' 


2.  =  -^~ZB,. 


Xz  =  -. —  XBs 
47r 


Yx=-—YB, 

4j7 


Sie  nehmen  eine  anschaulichere  Form  an,  wenn  man  ein  besonderes  Koordinaten- 
system einfuhrt,  indem  man  die  jc-Achse  den  Winkel  2e  zwischen  den  Richtungen 
der  Kraft  und  der  Induktion  —  die  der  Allgemeinheit  halber  als  verschieden 
einzusetzen  sind  —  halbieren  läßt     Man  hat  alsdann: 


Jf=$cose  ,         F=Josine  ,         Z=0 
^^  1=  «8  cose  ,       By  =  S^  sing  ,       ^g  =  0 
und  infolgedessen  gehen  obige  Gleichungen  in  die  neuen 


(76) 


^:r=-r-PÖ^C0S 

4jr 

47t 


^-h[-> 


■5= 


^' 


x,= 


47T 


.^  COS£Sin£ 


Yx=^  — : — 93 iß  cosesinc 
4jr 


1  J.  C.  Maxwell,  Xreatise  on  El.  a.  Magn.  1873.  —  Lehrb.  d.  El.  u.  d  Magn.  Berl.  1883. 
Bd.  2.  S    333. 
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über.  Der  Zwang  besteht  also:  1.  in  einem  allseitig  gleichen  Drucke  ^,  2.  in 
einem  Zuge  S  ^^  der  Richtung  der  Mittellinie  zwischen  Kraft  und  Induktion, 
3.  m  einem  Dracke  5ß'  senkrecht  zu  dem  ebengenannten  Zuge  und  4.  in  einem 
Kraftepaar,  das  jedes  Element  des  Körpers  in  der  Ebene  der  Kraft  und  Induktion 
von  jener  nach  dieser  hm  mit  dem  Moment  D  zu  drehen  strebt;  und  zwar  ist: 


77) 


Sjt  4:71  -in 

471 


Wenn,  wie  das  in  den  meisten  praktisch  vorkommenden  Fallen  der  Fall  ist, 
Kraft  und  Induktion  dieselbe  Richtung  haben,  bleibt  nur  der  allseitige  Druck  und 
der  Langszug  ubng;  die  beiden  anderen  Kräfte  werden  null.  Was  uns  haupt- 
sächlich interessiert,  ist  der  resultierende  Zug  in  der  Richtung  der  ludnktions- 
linien;    durch  Kombination  erhält  man  für  ihn  den  Ausdruck 

(78)  3  =  4-^^--^^'     • 

Will  man  nun  die  Anwendung  auf  die  Tragkraft  machen,  so  maß  mau 
sich  die  Grenzfläche  zwischen  tragender  und  getragener  Masse  als  einen  Schnitt 
im  Eisen  denken,  und  zwar  als  emen  so  eng  schließenden  Schlitz,  daß  man  von 
seiner  entmagnetisierenden  und  streuenden  Wirkung  wird  absehen  dürfen.  Es 
wird  dann  Jp  ^^t^^  33  identisch,  und  zAvar  werden  beide  gleich  dem  Werte  von  53 
innerhalb  der  Eisenmasse;  von  nun  ab  habe  also  So  diese  Bedeutung,  und  man 
erhalt  die   einfache  Endformel: 

(79)  ^=8^^'     ' 

wofür  man  durch  Zerlegung  \on  33  m  seine  Teile  auch  schreiben  kann: 

{80)  3  =  2?rS2  +  S5  +  -5^$-     . 

O  7t 

Die  Tragkraft  T  selbst  ergibt  sich  hieraus  durch  Multiplikation  mit  der  tragenden 
Fläche  /;    es  wird  also  in  absolutem  Maße: 

(81)  r=  /  ^2    , 

a7t 
oder  in  praktischem  Maße  (Kilogramm-Gewicht). 

(82)  r'=        ^        Sßs^ -^ 502=/.  (-^1       , 

^     '  8000?r^  2470ÜUÜ0  "^     \5000/       ' 

letzteres  angenähert,  aber  meist  genau  genug. 

Komplizierter  werden  die  Formeln,  wenn  die  aneinander  zu  pressenden  Teile 
durch  Gebiete  verschiedener  Feld-  und  In duktions stärke  hindurchreichen,  so  daß 
man  Integrationen  vornehmen  muß.  Solche  Falle  sind  von  Adler,  H.  du  Bois 
und  E.  T.  Jones  ^  behandelt  worden,  namentlich  im  Hinblick  auf  Messungen  der 
Zugkraft  zwischen  den  Polen  des  du  Boisschen  Ringmagneten;  für  diesen  Fall 
findet  sich  schließlich: 

(83)  S=\    ^    -p0^S     . 

0 

1  H.  DU  Bois,  Wied.  Ann    35    14b    1888.  —  G.  Adler,  Wien.  Ber.  100  (2)   897.  1891 
—  ET.  Jones,  Wied.  Ann.  67    261    1896 
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In  etwas  anderer  Weise  hat  J.  Stefan^  das  Problem  behandelt,  nämlich 
ausgehend  von  der  besonderen  geometrischen  Konfiguration  bestimmter  Falle,  von 
denen  hier  drei  erwähnt  seien.  Für  den  Fall,  daß  Magnet  und  Anker  zusammen 
eine  Kugel  vom  Radius  r  bilden,  die  ebene  Trennungsflache  auf  der  Achse  der 
Magnetisierungsrichtung  senkrecht  steht,  und  die  vom  Kugelzentrum  nach  Mittel- 
punkt und  Rand  der  Trennungsebene  gezogenen  Linien  den  Winkel  (X  bilden, 
fand  er,  indem  er  die  Wirkung  der  Grenzschichten  mit  der  Femwirkung  der 
übrigen  magnetischen  Massen  kombinierte: 

r=:?rV2smia  -S-     , 

und  wenn  beide  Körper  Halbkugeln  sind,  T=  n'^t'^'^'^',  hieraus  kann  man  dann 
die  Tragkraft  für  die  Einheit  der  Grenzfläche  und  für  die  Volumen-  (Gewichts-) 
Einheit  ableiten.  Em  zweiter  Fall  ist  der  zweier  Kugeln,  den  man  mit  dem 
vongen  vergleichen  kann;  für  zwei  gleich  große  Kugeln  mit  punktförmiger  Be- 
rührung wird  T  das  2/^^  fache  des  Wertes  für  die  Halbkugeln,  für  eine  große  und 
eine  kleine  Kugel  sogar  doppelt  so  groß,  wie  für  ein  großes  und  em  kleines 
Kugelsegment.  Man  ersieht  daraus,  daß  die  Fernwirkung  ebenso  wichtig  wie  die 
Grenzwirkung  ist  und  sie  sogar  zuweilen  übertrifft.  Drittens  sollen  Magnet  und 
Anker  die  beiden  Teile  eines  Ringes  bilden,  und  zwar  so,  daß  der  Mittelfaden 
die  Trennungsflächen  q  imter  dem  Winkel  e  trifft;  dann  ist  bei  gewissen  Voraus- 
setzungen 

T=2nqBhie'Z^     ; 

für  zwei  Halbkreise  wird  also 

letzteres  für  die  Flächeneinheit.  Maßgebend  ist  also  m  allen  diesen  Fallen  das 
Quadrat  der  Magnetisierungs- Intensität,  nicht,  wie  bei  Maxwell,  SÖ^;  indessen 
zeigt  die  Formel  (80)  im  Zusammenhang  mit  der  Erfahrungstatsache,  wonach  3* 
meist  groß  gegen  Jp  ist,  daß  beide  Theonen  praktisch  meist  dasselbe  geben 
werden. 

Auf  die  allgemeinen  Untersuchungen  über  mechanische  Kräfte  im  Felde 
wird  spater  (Bez.  d.  Magn.  z.  Mech.)  eingegangen  werden. 


Molekulartheorie. 

Die  bisher  angeführten  Theorien  der  magnetischen  Induktion  haben,  wenn 
sie  auch  positiv  recht  verschiedenartig  sind,  doch  das  negativ  gemeinsame,  daß 
sie  sich  mcht  auf  irgend  welche  molekulare  Vorstellungen  über  den  Aufbau  der 
zu  magnetisierenden  Körper  oder  etwaiger  magnetischer  Elemente  stützen.  Da 
mm  die  Theorie  bei  dieser  Beschränkung  auch  nur  recht  unvollkommene 
Erfolge  aufzuweisen  hat,  kann  es  nicht  Wunder  nehmen,  daß  man,  um  Er- 
scheinungen wie  Sättigung,  Remanenz  usw.  näher  zu  kommen,  Molekulartheorien 
des  Magnetismus  entwickelt  hat;  diese  müssen  wir  jetzt,  im  Anschluß  an  das, 
was  hierüber  schon  im  ersten  Artikel  gesagt  worden  ist,  ms  Auge  fassen. 

Scheidungshypothese.  Poisson  ist  zwar  der  Urheber  der  Theorie  der 
magnetischen  Induktion,  er  hat  sie  abe?  nicht  mit  dem  in  der  obigen  Darlegung 
benutzten  Mimmum  von  Voraussetzungen  entwickelt,  sondern  er  ist  dabei  von 
bestimmten  Vorstellungen  über  die  molekulare  Natur  des  Magnetismus  ausgegangen^ 
und  zwar  von  der  schon  früher  (S.  48)  erwähnten  Scheidungshypothese.  Hiernach 
besteht  em  Körper  aus  Molekularmagneten,  d.  h.  g|.us  Teilchen,  deren  jedes 
gleichviel  posil^veij  wie  negativen  Magnetismus  nnd,  unendliche  magnetische 
Leitung8fahi^i|:,.be^tzfc,  während  die  Leitungsfahigk^it  -des  Mediums,  in  das  die 


1  J,  §:Ep|Aj*,i-'^fflo.{3er    81  (3),  S.  89.   s88o.  ;      '  ,  ^  .  '  ' 
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Teilchen  eingebettet  sind,  null  ist.  Die  Magnetisierung  besteht  nun  dann,  dalj 
die  im  unmagnetischen  Zustande  durcheinandergemischten  entgegengesetzten  Mag- 
netismen innerhalb  des  Teilchens  geschieden  werden.  Wie  stark  dabei  der 
Körper  magnetisiert  wird,  wird  von  der  Anzahl  der  in  der  Volumeucmheit  ent- 
haltenen Teilchen  k  (PoissoNsche  Konstante)  abhängen,  und  zwar  wird  die  mag- 
netische Leitungsfahigkeit  des  Gesamtkörpers  ^,  wie  man  leicht  findet,  zunächst 
allgemein,  wenn  ii^  und  ii^   die  Zahlen  für  Zwischenmedium  und  Teilchen  sind, 

also,  da  Poisson  ^t^  =  1 ,  ^,=00  setzt, 

1"    i-i  '    "    ß  +  'i  • 

Entsprechend  dieser  Beziehung  zwischen  den  Koeffizienten  k  und  /t  wird 
die  zwischen  k  und  der  Suszeptibihtat  y. 

^^  47r(l  —k)    '  ^  4jr«  +  3      ' 

Da  nun  für  Eisen  «  eine  ziemlich  große  Zahl  ist,  so  wird  nahezu  k  =  \  , 
d.  h.  man  muß  sich  so  ziemlich  den  ganzen  Raum  noit  Molekeln  erfüllt  denken: 
für  kugelförmige  Teilchen,  wie  sie  Poisson  sich  denkt,  ist  dies  geometrisch 
unmöglich,  aber  auch  für  andere  ist  es  sehr  unwahischeinlich^.  Überhaupt  fuhrt 
die  Annahme,  daß  die  Größe  k  die  für  den  Magnetismus  verschiedener  Stotte 
charakteristische  Größe  sein  solle,  zu  wenig  befriedigenden  Konsequenzen-.  Nach 
den  obigen  Gleichungen  müßte  feiner,  da  k  eine  Konstante  ist,  auch  "k  resp.  /i 
konstant  sein,  was,  wie  schon  mehrfach  erwähnt  wurde,  durchaus  nicht  der  Fall  ist. 
Endhch  ist  auf  eine  Reihe  instruktiver  von  Beetz ^  angestellter  Versuche  hinzu- 
weisen, die  sich  auf  im  Magnetfelde  elektrolytisch  niedergeschlagenes  Eisen  beziehen 
und  mit  der  Scheidungshypothese  kaum  vereinbar  sind. 

Richtungs-  oder  Drehungshypothese;  magnetische  Sättigung.  Die 
erörterten  Nachteile  der  Scheidungshypothese  sind  gleichzeitig  Vorzüge  der  be- 
sonders von  W.  Weber  ^  (vgL  S.  48)  ausgebildeten  Richtungs-  oder  Drehungs- 
hypothese, nach  welcher  die  Teilchen  schon  im  unmagnetischen  Zustande  des 
Körpers  Magnete,  jedoch  mit  den  verschiedensten  Achsenrichtungen  sind,  bei  der 
Magnetisierung  aber  gleichgerichtet  werden.  Diese  Gleichrichtung  wurde  im  Wider- 
spruch mit  der  Erfahrung  schon  bei  Einwirkung  der  kleinsten  Kraft  eine  voll- 
standige  sein,  wenn  man  nicht  annähme,  daß  ihr  ein  Widerstand  entgegentritt, 
und  es  ist  auch  sofort  einzusehen,  daß  ein  solcher  Widerstand  in  Gestalt  der 
von  den  umgebenden  Teilchen  ausgeübten  Kräfte,  die  unserem  Teilchen  ja  auch 
seine  natürliche  Lage  vorgeschrieben  haben,  vorhanden  ist  Auf  die  Ausführung 
dieses  Gedankens  geht  jedoch  Weber  nicht  ein,  er  nimmt  einfach  an,  daß  dem 
Teilchen  eine  Richtkraft  D  innewohnt,  die  es,  der  äußeren  Kraft  X  entgegen,  in 
seine  ursprunghche  Lage  zurückzuführen  sucht  Nennt  man  a  den  ursprunglichen, 
^  den  schUeßlichen  Winkel  der  Molekelachse  gegen  die  ^-Richtung,  so  liefert 
die  Gleichseteung  der  von  den  beiden  Ejräften  ausgeübten  Drehungsmomente  die 
Gleichgewichtsbedingung 

1  Mehrfacli  hat  man  deshalb  die  PoissoNsche  H}'pothese  zu  modifizieren  versucht,  und 
es  sei  hier  z.  B.  auf  die  Eatwickelung  von  Betti  verwiesen,  welche  für  Eisen  etwa  <6  =  -i- 
liefert  —  2  Man  vergleiche  z.  B.  die  interessanten  Ausführungen  von  G  Adler,  Wiod.  Ann. 
44.  S  173.  —  3  w.  Beetz,  Pogg  Ann  111.  107.  1860.  —  4  w.  Weber,  Elektrodyn.  Maß- 
bestimmungen.     Abh.  Sachs    Ges.  d    Wiss.  1    S  485    I852.  —  "Werke  3.  S.  475.  . 
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Ist  fenier  ///  das  magnetiache  Moment  der  Molekel  und  sind  deren  in  der 
Volumeneinheit  n  vorhanden,  so  wurde  die  bei  völliger  Gleichnchtung  eintretende, 
also  maximale  Intensität  der  Magnetisierung  Smax  = '/-"'  sein,  bei  unvollständiger 
Gleichrichtung  dagegen  wird  allgemein: 


LS  = 


-—-cosifsmoiacc  =  ——;-— r— eiJc 

2  \   A:  X- D 


0 

2  mn 

3  D^ 

D 

>D 

oo 

0 

2 

/      1  -on 
^'^n^     3  xA 

mn 

wo  R  die  Resultante  von  D  und  X  ist,  und  die  Grenzen  der  Integration  für 
X<,D  und  für  ^Y>Z?  verschieden  sind,  da  man  in  jenem  Falle  offenbar  von 
D  —  X  \yi.'&  D  ■\-  X,  in  diesem  von  X—  D  bis  X ■\-  D  zu  mtegneren  hat  Da 
nun  unbestimmt 

lii  11      /? 

(76)  ^  =  '12  X^'D^^'  4-  3  J^2  _/)2)  +  const 

ist,  so   erhalt  man  folgende  zusammengehönge  Werte  von  X  und  S: 


X  = 


LS  = 


Die  entsprechende  Kurve  (Figur  72)  ist  also  zwar  stetig,  zerfällt  aber  in  zwei 
Teile  von  verschiedenem  Charakter;  der  erste  Teil  ist  geradlinig  ansteigend,  der 
zweite  nach  unten  konkav,  d.  h.  allmählich  immer  weniger  ansteigend  und  sich 
schließlich  einem  Grenzwert  nähernd.  Dieser  Grenzwert  a  entspricht  der  mag- 
netischen Sättigung,  der  gerad- 
linige Teil  reicht  bis  zu  einem 
Ordinatenwerte  d,  der  ^/^  des 
Sattigungswertes  ausmacht  Die 
Sättigung  spielt  namentlich 
auch  in  der  Technik  eine  wich- 
tige Rolle;  wiU  man  mit  ge- 
gebenen Mitteln  einen  mög- 
lichst starken  Effekt  erzielen, 
so  muß  man  sie  zu  erreichen 

suchen;  will  man  jedoch  ökonomisch  arbeiten,  worauf  es  viel  häufiger  ankommt, 
so  muß  man  in  angemessener  Entfernung  von  der  Sättigung  arbeiten,  oder,  wie 
man  mit  erweiterter  Bedeutung  des  Ausdruckes  Sättigung  sagt,  mit  mäßiger  Sätti- 
gung; nach  der  WEBERSchen,  in  der  Praxis  freilich  zu  modifizierenden  Formel 
würde  der  höchste  für  ökonomischen  Betneb  geeignete  Sättigungswert  ^j^  sein. 

Berücksichtigung  der  Koerzitivkraft;  remanenter  Magnetismus.  Die 
Weber  sehe  Theone  wird  bereits  der  einen  von  den  beiden  Difl'erenzen  (wenig- 
stens in  großen  Zügen)  gerecht,  welche  zwischen  den  Annahmen  der  Poisson- 
schen  Theone  und  der  Wirkhchkeit  bestehen,  nämlich  dem  Umstände,  daß  die 
Magnetisierung  zwar  anfangs  der  magnetisier enden  Kraft  proportional  ist,  später 
aber  langsamer  wachst  und  den  Sättigungswert  erreicht  Dagegen  bleibt  noch 
die  Differenz  bestehen,  daß  nach  Aufhören  jener  Kraft  der  Magnetismus  nach  der 
Theone  vollständig,  in  Wahrheit  aber  nur  teilweise  verschwindet,  wahrend  ein 
anderer  Teil,  der  remanente  Magnetismus  (vgl.  S.  121)  bestehen  bleibt;  eine  Er- 
scheinimg,  mit  der,   wie  man  schon  von  vornherein  vermuten  kann,  eine  zweite 
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Figur  73. 


1  I 


$ 

i,^ 

'-.i; 

1  i 
1 

!■' 

'H 

.1 

V 

!■ 

1  i 

ff^ 

S; 

W  ■'■ 

' 

MEi     ■ 

*'  1 

ml 

'1 

166 


F  Auerbach,  Magnetische  ludukbou. 


lIlUlllll    <l 


im  Zuflammeuhange  steht,  wonach  die  Kurve  des  temporären  Mai-neüMnus  aii.;li 
durch  die  WEBERSche  Formel  noch  mcht  richtig  dargestellt  ;nrd,  indnn  m.' 
namlich  außer  dem  ersten,  proportional  und  dem  letzten,  langsamer  strinc-iKl.M. 
Stuck  noch  em  mitüeres.  rascher  steigendes  aufweist.  Beiden  Fordorungc-n  wir. 
die  MAXWELLsche  Theone  gerecht  i.  Nimmt  man  nämlich  an,  daß  cmiic  MoK'kcM 
bei  Ablenkungen  ß  (d.  h.  a-i?),  die  kleiner  als  em  gewisser  Wort  ji,  sm\, 
nach  Aufhören  der  ablenkenden  Kraft  m  die  ursprungliche  Lage  zunirkk.-liil 
bei  größeren  Ablenkungen  dagegen  nach  dem  Aufhören  der  Kraft  nur  uiu  /  „ 
zurückgeht,  dagegen  die  Ablenkung  ß  -  ßo  vermöge  der  Koerzitivkiaft  (S.  l'-l) 
behalt,  und  wenn  man  DsmßQ  =  Z  setzt,  so  erhält  man  folgende  TafH  ''''^  -"'" 
sammengehöngen  Werte  der  magnetisierenden  Kraft  A',  des  temporäri'ii  Ma«- 
netismns  Sf  und  des  remanenten  ^'. 
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In  Figur  73  sind  die  Kurven  der  temporären  und  der  remanenten  Magneti- 
sierung, sowie  die  Asymptoten,  denen  sich  beide  Kurven  nahern,  dargestellt,  und 
zwar  iäi  mn  =  Ij^max  =  1000 ,  Z  =  3  ,  D  =  5  .  Die  Kurve  des  temporären 
Magnetismus  hat  zwei  ausgezeichnete  Punkte ;  in  dem  einen,  bei  A'  a=  Z ,  hat  die 
Kurve  ein  scharfes  Knie,  das  sich  in  der  Wirklichkeit  nicht  wiederfindet,  und  das 
man,  wie  die  Erfahrung  fordert,  m  eine  sanfte  Einbuchtung  verwandeln  kann, 
weim  man  annimmt,  daß  ß^ ,  also  auch  Z  für  verschiedene  Molekeln  verschiedene 
Werte  hat,  wobei  sich  dann  gleichzeitig  der  plötzliche  Anstieg  der  Kurve  des 
remanenten  Magnetismus  m  einen  sanfteren  verwandelt;  der  zweite  kritische  Punkt 


J  C  Maiwell,  Lehrb    d  El.  u.  d  Mag.  2.  S    99 


i  I  >  j 


Bd  V 

Magnetlsauia. 


Molekulartheorie 


1G7 


der  temporären  Kurve  ist  der,  in  welchem  die  Tangente  an  die  Kune  dem 
ersten,  geradlinigen  Kurvenatück  parallel  verlauft,  jenseits  dieses  Punktes  wachst 
die  Magnetisierung  langsamer,  als  der  Proportionalität  entsprechen  wurde.  Die 
Ordinate  dieses  Punktes  ist  hier  nicht,  wie  bei  Weber,  ^/^  der  Sattigungsordmate, 
sondern  großer;  ihr  Wert  hangt  ebenso  wie  der  für  das  Knie  von  dem  GiöJien- 
verhältnis  von  L  und  D  ab.  Das  letztere  gilt  auch  hinsichtlich  des  Bruchteils, 
den  das  Maximum  des  remanenten  Magnetismus  von  dem  Maximum  des  tem- 
poraren ausmacht;  nur  ergibt  sich  das  Paradoxon,  daß  jenes  mindestens  ein 
Viertel  von  diesem  ausmachen  muß,  was  bekanntlich  nicht  richtig  ist. 

grenze  cles  lemp-  .Jfag'n. 
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an^.  yffay/v. 


Weiterentwickelung  der  Molekulartheorie.  Von  verschiedenen  Forschem 
ist  in  der  neueren  Zeit  die  Molekulartheone  des  Magnetismus  weiter  ausgebildet 
worden.  Auf  die  Theorie  von  ChwolbonI  kann  hier  nur  hingewiesen  werden. 
Viel  des  Interessanten  bietet  die  Theone  von  RiGHi^,  die  sich  an  die  WEDERsche 
anschließt  und  durch  zahlreiche  Versuchsreihen  gestützt  wird.  Eigenartig  und  in 
mancher  Hmsicht  erfolgreich  ist  die  Hypothese  von  Stefan ^  und  W.  Siemens*, 
daß  jede  Eisenmolekel  aus  zwei  entgegengesetzt  gepaarten  Elementarmagneten 
besteht,  die  zusammen  frei  drehbar  sind,  durch  äußere  Kräfte  aber  auch  aus- 
einander gedreht  werden  können.  Bis  in  viele  Einzelheiten  ausgebildet  sind  femer 
die  Theorien  von  Lamont^,  G.  Wiedemann^  und  Ewing'^,  die  (wie  übngens  auch 
schon  die  von  Chwolson)  auf  dem  von  Weber  nicht  weiter  verfolgten  Gedanken 
(S.  164)  beruhen,  die  Beeinflussung  jedes  Elementarmagneten  durch  alle  benach- 
barten zu  ermitteln,  wobei  dann  zugleich  manche  willkürliche  Annahmen  über 
Richtkraft,  Reibungswiderstand  usw.  wegfallen.  Man  untersucht  nach  Ewing 
zunächst  eine  Gruppe  von  zwei  Molekularmagneten,  die  in  einer  Linie  liegen 
(Figur  74  a);  durch  eine  kleine  Kraft  werden  sie  nur  wenig  abgelenkt  (b);  dann 
erfolgt  ein  ziemlich  plötzlicher  Umschlag  m  eine  Lage,  wo  sie,  bei  stärker  ge- 
wordener Kraft,  einander  und  der  Kraft  nahezu  parallel  sind  (c);  endlich  hat 
weitere  Steigerung  der  Kraft  zur  Folge,  daß  der  Parallelismus  immer  vollständiger 
wird  (d).  Man  erkennt  also  schon  bei  dieser  einfachsten  Vorstellung  die  drei 
Phasen  der  Magnetisierungskurve,  ihr  erst  langsames,  dann  rasches  und  zuletzt 
wieder  langsames  Steigen.  Nimmt  man  nun  Gruppen  von  vier  oder  mehr 
Molekeln,  so  wird  die  Darstellung  des  Verhaltens  immer  besser.    Ewing  hat  diese 

1  O.  Chwolson,  Pogg.  Ann.  Ergzb  7.S  SSu  535.  1876  —  2A.  Rroin,  Mam.  di  Bologna. 
(4)  1.  S.  433.  1880.  —  3  J.  Stefan,  Wien  Ber  69  (2).  S.  165.  1874.  —  4  w  Siemens,  Ber. 
Berl.  Ac.  1881  u  1884;  Wias  Abh.,  S.  334  n.  380  —  8  J.  Lamont,  Handb.  d.  Magn.,  Lpz. 
1867.  S.  181.  —  6  G.  WiEDEMANN,  D.  Lehre  v.  d.  Elektrizität,  Bd.  3  u.  4  {3.  Aufl).  —  7  j  A. 
Ewing,  Magn.  Induktion,  S.  277  ff.  u,  a.  a.  O 


ri'; 


168  F   AüJJRBACH,  Magneüsche  Induktion.  Phya""  2.  Aufl. 

Gedanken  auch  rechnerisch  verfolgt,  und  er^  hat  sie  außerdem  expenmentell  mit 
Hilfe  zahlreicher  drehbarer  Magnetnadelchen  geprüft;  es  ist  sehr  instruküv,  sich 
hiernach  Modelle  zur  Darstellung  des  Vorganges  anzufertigen.  Immerhin  darf 
man  die  Bedeutung  derartiger  grob  sinnlicher  Theorien  nicht  überschätzen. 

AMPERESche  Theorie  des  Magnetismus.  Alle  bisher  erw'ahnten  Theo- 
rien betrachten,  welche  elementare  Vorstellung  sie  auch  benutzen,  den  Magne- 
tismus als  eine  selbständige,  primäre  Erscheinung.  Die  AMPtoEsche  Theorie 
hingegen  führt  den  Magnetismus  auf  etwas  anderes,  namlich  auf  elektrische 
Strome,  zurück,  und  zwar  auf  Molekularströme,  die  also  hier  an  die  Stelle 
der  Molekularmagnete    treten.     Auf    diese,    die    Molekeln    umkreisenden   Ströme 


> 
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Figur  74 

kann  man  dajin  wieder  zwei  verschiedene  Vorstellungen  anwenden:  entweder  man 
faßt  das  Magnetisch  werden  als  eine  Entstehung  solcher  Ströme  auf,  oder  man 
nimmt  an,  daß  sie  stets,  auch  in  unmagnetischen  Körpern,  existieren,  daß  aber 
ihre  zunächst  ganz  verschieden  gelegenen  Ebenen  durch  den  Magnetisierungs- 
prozeß mehr  und  mehr  parallelisiert  werden.  Es  ist  leicht  einzusehen,  daß  die 
zweite  Annahme,  die  man  die  Hypothese  der  Drehung  der  Molekularströme 
nennen  kann,  vorzuziehen  ist.  Die  meisten  Betrachtungen  der  Weber  sehen, 
MAXWELLschen  und  anderer  Theorien  lassen  sich  ohne  Schwierigkeiten  von  den 
Molekularmagneten  auf  die  Molekularströme  übertragen;  im  Artikel  „Elektro- 
magnetismus" wird  hierauf  noch  zurückgekommen  werden.  Nur  auf  eines  sei 
noch  hingewiesen:  die  Molekularströme  sind  Dauerströme,  d.  h.  sie  bestehen 
immerfort;  man  muß  also  annehmen,  daß  der  Widerstand  in  dem  Medium  null 
sei,  oder  daß  sni  ihrer  Erhaltung  eine  ims  unbekannte  molekulare  Energiequelle 
verwandt  werde. 

1  J.  A.  EwDfG,  Phil.  mag.  (5)  30.  S.  205.    1890. 
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Hier  setzen  nun  die  neuereu  Ausarbeitungen  der  Ampere  sehen  Theorie  ein. 
Schon  W.  Wkber  1  hatte  sich  vorgestellt,  daß  ein  positives  Elektrizitatsteilchen  um 
einen  negativen  Kern  kreise.  Neuere  Autoren,  namentlich  Richarz^,  iden- 
tifizieren nun  diese  Teilchen  mit  den  lonenladungen,  fassen  also  den  Magne- 
tismus als  Konveklionsstrome  rotierender  lonenladungen  auf.  Man 
kann  dann  mit  Hilfe  der  kinetischen  Theorie  einerseits  und  der  lonentheorie 
andererseits  die  Vorstellung  sogar  bis  zu  einem  gewissen  Grade  rechnerisch  durch- 
fuhren und  z.  B.  den  maximalen  spezifischen  Magnetismus,  dessen  ein  Stoff  fähig 
ist,  aus  Ladung,  umkreister  Flache  und  Rotaüonsdauer  berechnen;  em  Verfahren, 
dag  zu  Werten  für  Eisen  und  schwach  magnetisierbare  Stoffe  '^  fuhrt,  die  der  Größen- 
ordnung nach  einigermaßen  mit  den  tatsächlichen  nbereinstimmen. 

Elektronentheorie.  Nachdem  sich  die  Elektro nentheorie  auf  anderen 
Gebieten,  namentlich  auch  in  der  elektromagnetischen  Optik,  bewährt  hatte,  lag 
es  nahe,  auch  die  magnetischen  Erscheinungen  aus  ihr  abzuleiten,  zumal  das  auf 
den  ersten  Blick  gar  keine  Schwierigkeit  zu  haben  schien.  Als  nun  aber  W.  Voigt  ^ 
die  Arbeit  rechnerisch  durchzufuhren  unternahm,  zeigte  sich,  daß  die  Sachlage 
doch  eine  wesentlich  andere  ist  Voigt  betrachtet  zunächst  das  Elementargesetz 
der  magnetischen  Wirkung  bewegter  elektrischer  Ladungen,  wobei  er  die  Ge- 
schwindigkeit klein  gegen  die  Lichtgeschwindigkeit  ansetzt;  sodann  betrachtet  er 
die  Kräfte,  die  ein  Elektron  im  Magnetfelde  erfährt,  und  zwar  sowohl  die  durch 
die  Feldstärke  als  auch  die  durch  deren  zeitliche  Änderung  bestimmten.  Nun- 
mehr lassen  sich  die  Bewegungsgleichungen  eines  Elektrons  aufstellen  und  für 
den  Fall  behandeln,  daß  ein  Elektron  infolge  der  Felderregung  seine  Bewegung 
ändert;  denn  so  erhalt  man  das,  was  die  Elektronentheorie  bei  alleiniger  Berück- 
sichtigung der  fortschreitenden  Bewegung  an  die  Stelle  der  alten  Annahme  einer 
Induktion  und  einer  Richtung  von  Molekularstromen,  setzt.  Setzt  man  nun  hierbei 
die  der  Bewegung  sich  entgegenstellenden  Widerstandskräfte  gleich  null,  so  kommt 
man  zu  dem  überraschenden  Ergebnisse,  daß  eine  magnetische  Erregung  überhaupt 
nicht  stattfindet  Man  muß  also  Widerstände  und  damit  auch  immer  wieder 
erneute  Anstöße  einfuhren,  die  die  Bewegung  auf  einer  konstanten  mittleren 
Energie  erhalten;  und  je  nachdem  die  Elektronen  nach  solchen  —  regellos  und 
in  gewissen  Pausen  erfolgenden  —  Anstößen  im  Mittel  einen  Überschuß  an 
potentieller  oder  an  kinetischer  Energie  besitzen,  verhalt  sich  der  Körper  para- 
oder  diamagnetisch.  Soweit  die  auf  reiner  Fortschreitung  basierte  Theorie.  Geht 
man  nun  zu  Rotationen  über,  so  findet  man  ein  neues  Resultat  Auch  ohne 
Annahme  von  Widerständen  gelangt  man  hier  zu  einem  Effekt,  aber  nur  zu 
Diamagnetismus ;  erst  durch  Einführung  von  Widerständen  und  Bewegungsantneben 
erhalt  man  die  Möglichkeit  sowohl  von  Para-  wie  von  Diamagnetismus. 

Magnetokinetik.  Schheßhch  sei  auf  eine  von  H.  du  Bois^  entwickelte 
Theorie  hingewiesen,  obgleich  sie  nur  zu  einem  Teile  ihrer  prinzipiellen  Bedeu- 
tung hierher  gehört  Der  eigentliche  Gegenstand  der  Untersuchung  ist  nämlich 
die  Kreiselbewegung  in  einem  orientierten  Kraftfelde;  als  geeignetste  Exemplifi- 
kation bietet  sich  aber  das  magnetische  Feld  dar;  und  schließlich  laßt  sich  die 
Anwendung  auf  Molekularkreisel  machen,  aus  denen  man  sich  die  Körper  auf- 
gebaut denken  kann. 


1  W.  Weber,  Elektrodynam  Maßbestimm.  Lpz.  1871.  S.  41.  —  Z  p.  Richakz,  Wied,  Ann. 
52.  410  1894.  —  Andere  emschlkgige  Arbeiten  von  Chattock,  Plul  Mag  (5)  34.  480.  1892; 
—  H.Ebert,  Wied.  Ann  48.  19.  1893.  —  3  R  Lang,  Drude  Ann  2.  483.  1900.  —  +  W  Voigt, 
Nachr.  Ges  "Wiss  Gott.  1901  179.  —  B  H  DU  Bois,  Drude  Ann.  13  289,  14  209.  BoLTZ- 
MANN-Festschrift  1904. 
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Zweiter  Teil: 

Beobachtungen. 


Beobachtungs-  und  Meß -Methoden. 

Übersicht  über  die  Aufgabe-  Im  Artikel  „Magnetische  Messungen"  haben 
wir,  als  letzten  Abschnitt,  die  Messung  der  Feldstarke,  d.  h.  der  raagnetisierenden 
Kraft  behandelt,  die  ihr  parallel  laufende  Messung  der  Magnetisierungsintensitat 
aber  auf  später  verschoben;    diese  Lücke  müssen  wir  nun  ausfüllen. 

Die  zu  bestimmende  Größe  ist  also  ^,  Statt  dessen  kann  man  offenbar, 
wo  dies  bequemer  ist,  auch  die  Induktion  53  bestimmen;  beide  hangen  ja  mit- 
einander und  mit  der  Kraft  in  einfacher  Weise  zusammen,  und  man  kann  die 
eine  aus  der  anderen  nachtraglich  berechnen.  Dabei  handelt  es  sich  meist  nicht 
um  die  Gewinnung  eines  emzelnen  Wertes  dieser  Größen,  sondern  um  ihre  Er- 
mittelung als  Funktionen  der  Kraft,  also,  graphisch  gesprochen,  um  die  Fest- 
stellung der  ganzen  Magnetisierungs-  oder  Induktionskurve.  Diese  Kurve  fällt 
nun  aber  verschieden  aus,  je  nach  der  Art,  wie  man  die  Kraft  wirken,  ansteigen, 
oder  fallen  läßt;  und  insbesondere  wird  es  sich  auch  um  die  Messung  der  dabei 
auftretenden  Hysteresis  handeln. 

Andererseits  kommen  dann  örtliche  und  zeitliche  Probleme  in  Betracht, 
nämlich  m  jener  Hinsicht  die  Verteilung  des  Magnetismus  m  einem  Eisenkörper, 
in  dieser  Hinsicht  die  zeitlichen  Änderungen. 

Die  Aufgabe  ist  verschieden,  je  nachdem  ein  bestimmter  Korper  vorliegt 
oder  ledigHch  nach  den  Eigenschaften  des  Materials,  z.  B.  einer  bestimmten  Eisen- 
sorte, gefragt  wird;  im  letzteren  Falle  wird  man  dem  Material  die  geeignetste 
Form  geben,  d.  h.  diejenige,  bei  der  die  Theone  sichere  Rückschlüsse  aus  dem 
ganzen  Moment  des  Körpers  auf  die  „Magnetisierung"  zuläßt;  solche  Formen 
sind  die  Kugel,  das  EUipsoid,  insbesondere  das  langgestreckte  Rotationsellipsoid, 
der  lange  dünne  Draht,  endlich  der  Ring;  für  andere  Körper  ist  man  mehr  oder 
weniger  auf  unstrenge  Rechnungen  angewiesen;  so  namentlich  für  die  praktisch 
wichtigste  Form  zylindrischer  Stäbe  mit  Endflächen.  Aber  auch  zwischen  den 
j  erstgenannten  Formen  besteht  ein  Unterschied  insofern,  als  nicht  dieselben  Fonnen 

zur  Prüfung  der  Theorie  (Kugel,  gedrungenes  EUipsoid)  und  zur  Messung  (gestrecktes 
Ellipsoid,  Ring)  geeignet  sind. 

Das  die  Magnetisierung  erzeugende  Feld  kann  vom  Erdmagnetismus,  von 
Stahlmagneten,  von  Elektromagneten  oder  von  Stromspulen  herrühren;  da  dieses 
Feld  eine  Wirkimg  von  derselben  Art  ausübt,  wie  der  zu  untersuchende  Körper, 
muß  man  diese  Wirkung  in  Rechnung  ziehen  oder  kompensieren;  beides  ist  am 
besten  erreichbar  bei  Spulen,  die  man  daher  meist  anwendet;  ihre  magnetisierende 
Wirkung,  d.  h.  ihr  ^  ist  leicht  zu  berechnen,  imd  ihre  störende  Nebenwirkung 
auf  den  Meßapparat  ist  mit  Hilfe  einer  „Kompensationsspule"  leicht  zu  beseitigen, 
ev,  bis  auf  einen  kleinen  Rest,   der  dann  anderweitig  berücksichtigt  werden  kann. 

Das  zu  prüfende  Material  muß  möglichst  rein,  homogen  und  von  vornherein 
unmagnetisch  sem ;  bei  der  Herstellung  der  Körper  sind  bestimmte  Gesichtspunkte 
zu  beachten,  über  die  man  in  der  technischen  Literatur  Einzelheiten  findet. 

Die  Methoden  selbst  sind  im  Prinzip  dieselben  wie  die  zur  Feldmessung 
dienenden;  unsere  Betrachtungen  werden  daher  denen  des  letzten  Abschnittes 
des  vorigen  Artikels  ganz  parallel  gehen i. 

1  Nkheres  über  die  Methoden  u.  a.  bei  H.  du  Bois,  Magnetische  Kreise,  Bejflip  1894.  — 

J.  A.  EwiNG,    Magn.  Induktiou,  Berlin  1892.    —   Mascaet  und  JoüBERT,   I^ehrb.  i,  El,  n,  d. 

^  Magn.  Bd.  2. 
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1.  Die  magnetometrische  Methode.  Man  laßt  den  Körper  auf  die 
Nadel  eines  Magnetometers  wirken  und  vergleicht  diese  Wirkung  mit  der  vom 
Erdmagnetismus  oder  einer  anderen  bekannten  Kraft  auf  die  Nadel  ausgeübten 
Wirkung.  Im  Artikel  „Magnetische  Messungen"  ist  diese  Methode  bereits  dar- 
gestellt worden;  während  es  sich  aber  dort  um  das  magnetische  Moment  des' 
Körpers  handelte,  soll  hier  S  (und  daraus  dann  «  uaw.)  ennittelt  werden,  und 
zwar  nicht  nur,  wie  dort,  für  Stäbe,  sondern  auch  für  andere  Körperformen;  die 
Formeln  werden  also  im  allgemeinen  andere.  Da  Ringe  nach  außen  nicht  wirken, 
wird  es  sich  bei  dieser  Methode  meist  um  Ellipsoide  handeln,  und  man  wird  der 
Einfachheit  halber  Rotationsellipsoide  nehmen.  Sind  a  und  c  die  Halbachsen  in 
der  äquatorialen  und  polaren  Richtung,  so  ist  das  Volumen  ,^  na^c,  durch  diesen 
Betrag  muß  man  also  —  bei  gleichförmiger  Magnetisierung  —  das  ganze  Moment 
M  dividieren,  um  S  zu  erhalten.  Femer  sei  i^  die  Horizontalkomponente  des 
Erdmagnetismus  und  7  die  einigermaßen  große  Entfernung  des  Körpers  von  der 
Nadel;  endlich  -ö-  die  Ablenkung  der  Nadel;  dann  ist  für  die  1.  resp.  2.  Hauptlage 

3r3.Ötangi:^  ^       Srnj^tangi? 

nS  —       o       0  bzw.    ^j  =  -  .  -      ,      - 

Man  kann  m  manchen  Fallen,  nämlich  bei  sehr  gestreckten  Körpern,  wie  es 
lange  Stabe  mit  ellipsoidisch  abgerundeten  Enden  sind,  mit  Vorteil  eine  andere 
Lage  des  Kör^jers  benutzen,  die  zu  der  sogenannten  unipolaren  Methode ^  führt; 
man  stellt  den  Körper  östlich  oder  westlich  vom  Magnetometer  vertikal  auf  und 
bringt  einen  seiner  Pole  m  die  horizontale  Nadelebene;  es  ist  dann,  wenn  r  die 
Entfernung  dieses,  ;'  die  des  anderen  Poles  von  der  Nadel  ist: 

/2j5tang^  r- 

/-^nn=^ ^^tang^^ 

1  - 


^  = 
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letzteres  angenähert,  wenn  r  gegen  r'  vernachlässigt  werden  kann. 

Die    wirkliche    Anordnung    der   Messungen    gibt  Figur    75    schematisch    an. 
A  ist  der  Stab,    ganz   eingeschlossen   in   die  Hauptspule   zur  Magnetisierung  und 
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Figur  75 

eine  zweite  zur  Kompensation  der  Vertikalkomponente  des  Erdmagnetismus  (letztere 
durchflössen  von  einem  konst9.i;ten,  vion,  C  gelieferten  und  durch  D  regulierten 
Strom);    B  ist  das  Magnettometer,  E  eiine  ^ule  zur  Kompensation  der  direkten 

1  J  A  EwiNG,  Magmet.  Jtniaktion,  S.  42  ff. 
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Wirkung  der  Hauptspale;  K  ist  die  Batterie  für  den  Hauptstrom,  F  ein  Kommu- 
tator, Q  das  Galvanometer  und  H  em  Flüssigkeitsrheostat  zur  stetigen  Steigerung 
der  Stromstärke  und  damit  der  Magnetisierung. 

Über  die  in  den  Formeln  vorkommenden  Großen  S^  und  r  ist  noch  folgendes 
zu  bemerken.  Die  Horizontalintensitat  des  Erdmagnetismus  wird  für  konstante 
Räume  ein  für  allemal  bestimmt:  anderenfalls  muß  sie  mit  einem  LokaKano- 
meter  (vgl,  S.  110)  von  Fall  zu  Fall  auf  eine  bekannte  Intensität  bezogen  werden. 
Man  kann  das  auch  umgehen,  indem  man  die  zu  messenden  Momente  bezieht 
auf  das  bekannte  Moment  eines  Stahlmagneten  oder  einer  Spule  von  bekannter 
Stromstärke  und  Windungsflache, 

Was  andererseits  die  Entfernung  ;■  betriftt,  so  muß  man  für  alle  genaueren 
Zwecke  bedenken,  daß  die  Wirkung  des  Körpers  von  seinen  Polen  ausgeht,  und 
daß  man  folglich,  wenn  man  unter  t  den  Abstand  von  der  Mitte  des  KörjDers 
versteht,  Korrektionsfaktoren  hinzufugen  muß,  die  bereits  in  den  früheren  Artikeln 
angegeben  worden  sind.  Für  verlängerte  Rotationsellipsoide,  bei  denen  (vgl.  S.  G7) 
die  Pole  in  2/3  der  langen  Halbachsen  hegen,  erhalt  man  als  Korrektionsfaktor 
der  Wirkung  nach  außen 

oder  noch  etwas  genauer  durch  Entwickelung  der  Rossler sehen  Formel  (S.  145) 

wo  a  die  große  Halbachse,  c  die  Exzentrizität  und  /  das  Verhältnis  /  :  a  ist. 
Für  zylindnsche  Stabe  wird,  wenn  man  nach  Kühlrausch  (vgl.  S,  72)  den  Pol- 
abstand rund  zu  5/6   der  Länge  2/  ansetzt,  angenähert: 

Handelt  es  sich  um  Eisenkorper,  die  durch  Einlegen  in  eine  Magnetisierungs- 
spule magnetisiert  werden,  so  muß  man  deren  eigene  Wirkung  entweder  für  sich 
bestimmen  und  in  Abzug  bringen,  oder  aber,  was  bequemer  ist,  ihre  Wirkung 
durch  die  entgegengesetzte  einer  regulierbaren  Kompensationsspule  aufheben. 
Damit  die  Aufhebung  eine  vollkommene  sei,  muß  man  auf  verschiedene  Punkte 
achten,  namentlich  darauf,  daß  die  Plin-  und  Herleitungsdrahte  um  einander 
geschlungen  seien;  auch  muß  man  wegen  der  Temperaturanderungen  usw.  häufig 
kontrollieren,  ob  die  Kompensation  noch  gut  ist.  Aber  noch  ein  anderes  ist 
in  Fallen,  wo  es  auf  größere  Genauigkeit  ankommt,  wohl  zu  beachten.  Es  hat 
nämlich  Erhardt^  darauf  aufmerksam  gemacht,  daß  man  bei  magnetometrischen 
Messungen  mit  Benutzung  einer  Kompensationsspule  häufig  den  Fehler  macht, 
daß  man  die,  neben  der  Hauptwirkung  —  Kompensation  der  Ablenkung  —  auf- 
tretende Nebenwirkung  —  Änderung  der  Feldstärke  —  unbeachtet  läßt;  bei 
stärkeren  Feldern  kann  das  leicht  einen  Fehler  von  einigen  Prozent  erzeugen.  Die 
Prüfung,  ob  ein  solcher  Fehler  z.  B.  infolge  nicht  exakt  gerichteter  Kompensations- 
spnle  vorhanden  ist,  nimmt  man  sehr  einfach  dadurch  vor,  daß  man  eine  passende 
Kraft,  etwa  einen  Galvanometerstrom,  zuerst  auf  die  beiden  stronolosen,  dann  auf 
die  von  einem  bekannten  Strom  durchflossenen  Spulen  wirken  laßt;  den  gefundenen 
Fehler  kann  man  entweder  durch  Drehung  beseitigen  oder  in  Rechnung  ziehen. 

Differentialmethoden.  Es  liegt  nahe,  die  Magnetisierung  eines  unbekannten 
Stabes  mit  der  eines  bekannten  zu  vergleichen;  auf  diesem  Gedanken  beruhen 
verschiedene  Apparate.      So    das   Differentialmagnetometer  von  Eickemeyer^;    in 

1  Th.  Erhardt,  Drude  Ann  9  724.  1903.  —  2  Eickemetee,  vgl  Ch.  Pfi  Steinmetz 
El  Z    12.   381.   1891. 
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der  schematischeu  Figur  7G  sind  x  und  y  die  beiden  Stabe,  die  mit  den  Eiaen- 
blöcken  A  und  B  einen  magnetischen  Kreis  —  vgl.  die  Pfeile  —  bilden.  In 
den  horizontalen  Spiilenwindungen  C  schwebt  die  vertikal  drehbare  Nadel;  sie 
wird  sich  vertikal  einstellen,  falls  x  und  y  gleich  stark  sind,  dagegen  wird  sie  bei 
Ungleichheit  ausschlagen,  und  man  kann  das  Gleich- 
gewicht durch  einseitige  Zufugang  von  magnetischen  Ä 
Widerstanden  wieder  herstellen.  —  Ferner  die  nach 
Analogie  mit  der  WHiiATSTONE sehen  Brücke  gebauten 
Permeabihtatsb rucken,  wie  sie  zueist  wohl  Edison, 
später  EwiNiii  angegeben  hat.  Bei  Ewing  befinden 
sich  die  zu  vergleichenden  Stabe  in  parallelen  Mag- 
netisierungsspiralen,  und  ihre  Enden  sind  durch  zwei 
kurze  Joche  aus  weichem  Eisen  verbunden;  zwischen 
den  sich  nahe  gegenüber  endenden  Ausläufern  der 
Joche  schwebt  die  Nadel;  die  Zahl  der  Ampere- 
windungen des  Probeatabes  kann  geändert  und  so  die 
abgelenkte  Nadel  wieder  ina  Gleichgewicht  gebracht 
werden.  W.  Schmidt  -  ersetzt  den  Kompensationsstab 
durch  einen  stromdurchflossenen  Ring,  seine  Methode 
hat  sich  für  ganz  schwache  Felder  gut  bewahrt. 

Die  Nachfolger  von  Ewing  haben  sich  dann  von  dem  Vergleichsstab  un- 
abhängig gemacht,  indem  sie  den  zu  prüfenden  Stab  mit  einer  Luftstrecke  zum 
Vergleich  bringen.  Hierher  gehören  die  Apparate  von  Chattock'*,  Lami3  und 
Walker'^  und  Baily^;  sie  sind  einander  ziemlich  ähnlich,  es  genügt  daher  einen 
von  ihnen  zu  skizzieren.  Es  sei  dazu  dpr  BAiLYsche 
gewählt,  weil  er  den  Induktionafluß  direkt  als  Funk- 
tion der  magnetisierenden  Kraft  anzeigt.  Das  Probe- 
stuck wird  in  einen  magnetischen  Kreis  gebracht, 
der  eine  bekannte  Luftstrecke  enthalt;  über  dem 
Luftspalt  schwingt  ein  Nadelpaar,  das  einerseits 
durch  das  Streufeld  des  Spaltes,  andererseits  durch 
eine  drehbare,  hinter  der  Magneüsierungsspule  lie- 
gende Spule  abgelenkt  wird;  jenes  gibt  ein  Maß 
fuT  den  Induktionsfloß ,  diese  für  die  Kraft;  man 
stellt  nun  die  Spule  so  ein,  daß  die  Nadel  ohne 
Ablenkung  ist;  dann  ergibt  eine  einfache  Beziehung 
die  Permeabilität  fi. 

Endlich  ist  noch  der  Kurvenprojektor  von 
Searle^  zu  erwähnen,  ein  Instrument,  das  eben- 
falls Kraft  und  Induktion  zugleich  liefert,  und  zwar 
m  zwei  zueinander  senkrechten  Richtungen,  so  daß 
man  direkt  die  Magnetisierungskurve  erhält.  An 
einem  Seidenfaden  KA  (Figur  77)  hangt  eine  Alu- 
miniumgabel  ABDE\  diese  trägt  eine  horizontale 
Nadel  s'  n' ;  zwischen  D  und  E  ist  ein  zweiter  Seiden- 
faden ausgespannt,  der  einen  Spiegel  F  mit  hinten 
auf  gekitteter  vertikaler  Nadel  sn  tragt  In  einiger 
Entfernung  östlich  von  F,  also  über  der  Bildebene, 

wird  das  obere  Ende  des  zu  untersuchenden  Körpers  aufgestellt;  die  hierdurch 
erzeugte  Drehung  des  Spiegels  um  die  Achse  DE  ergibt  ein  Maß  für  das  Moment 
M.     Der    magnetisierende    Strom    geht    noch    durch    eine    westlich    aufgestellte 

1  J  A.  Ewing,  Electncian   37    +i    1896    —  2  W.  Schmidt,  Wied.  Ann.  54.  655.  1895 

—  3  Chattock,  Electrician  37.  94    1896    —  4  Lamb  und  Walkeh,   ebenda.   47    363    1901. 

—  B  Bae-y,  ebenda    48.    172.  1901    —  6  Searle,  Proc.  Phil  Soc.  Cambr.  7    330    1892. 
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Kompensaüonsspule.  sowie  durch  eme  ^^^te  Spule  d.o  östlich  von  d.^^^ 
Nadel  .'«'  steht,  also  das  ganze  System  um  die  Verükalachse  dreht  nul 
emMaß  der  Feldstärke  liefert  P  ist  die  Grundplatte.^  und  G'^^^-^^]^;^ 
Em  von  dem  Spiegel  refleküerter  Lichtpmikt  erhalt  daher  ^.  ab  Ah  '/.lss  ,  /  a  s 
Ordinate;  und  bei  nach  und  nach  gesteigertem  magnetisierendcn  btro.  u-  .  r  l.  1 
man  die  Magneüsierungskurve ,  sei  es  subjektiv,  sei  es  photograplusch.  Au.  U 
Hvsteresisschleifeu  usw.  kann  man  so  erhalten.  ivi „„„,., ;.,,„, s 

•  2.  Die  elektrodynamische  Methode.  Die  Wirkung  dc;s  M.'if^nui.Mn  s 
auf  Stromleiter  ist  m  verschiedener  Weise  benutzt  worden,  gaii/.  im  ATisi-l.luli  .m 
die  entsprechenden  Feldmeßmethoden  (S.  112).  So  ist  der  Kurvcnprojcktnr  y.n 
E\raGi  dem  Apparat  von  Lord  Kelvin  verwandt,  indem  er  ausgeHpaiiiiK-  l)r.ilit< 
benutzt,  nur  daß  diese  hier  Ausbuchtungen  erfahren;  und  andcn^rseits  aWn'M  »t 
dem  Apparate  von  Searle,  mdem  er  die  Drehungen  eines  SpiejitMs  m  /.wtM   :uil- 


> 


Figur  78. 

einander  senkrechten  Richtungen  registriert.  In  der  schematischiMi  Fijfur  7W  Hind 
DD  zwei  Proben  des  zu  prüfenden  Materials,  zwischen  ihren  Polschühcii  ^«'ht 
der  Draht  AA  hindurch;  C  ist  em  geschlitztes  Eisenrohr,  in  ihm  schwebt  (Irr 
Draht  BB',  der  magnetisierende,  um  die  Stäbe  kreisende  Strom  geht  auch  <lnrt'li 
BB  und  mißt  die  Feldstärke;  em  konstanter  Strom  andererseits,  der  in  einer  tim 
das  Eisenrohr  längsgewickelten  Spule  lauft  und  dieses  vertikal  magnetisicrt ,  j^i'ht 
auch  durch  AA  und  mißt  die  Induktion;  in  dem  Spiegel  JS  kombinieren  sieh 
die  Ausbuchtungen  beider  Drahte. 

Am  nächsten  hegt  es  ja,  als  Stromleiter  eine  drehbare  Spule  zu  beuutz.m;  man 
erhält  dann  gewissermaßen  die  Umkehr  des  DARSOJfVAL sehen  Galvanometers  (4,  2  OH). 
Diese  I{lee  ist  gleichzeitig  von  Robinson 2  und  Köpsel^  verwirklicht  worden;  der 
KoPSELsche  Apparat  ist  dann  noch  mehrfach  untersucht  und  verbessert  v^forden^ 
und  wird  von  Siemens  &  Halske  gebaut  In  der  letzten,  von  Kath  beschriebenen 
Form  (Figur  79)  besteht  er  aus  emem  die  Enden  verbmdenden  halbkreisförmigen 
Joche,  in  dessen  herausgeschnittener  Mitte  sich  eine  Spule  aus  einigen  Windungen 
feinen  Drahtes  drehen  kann;  die  Hilf  steile  und  die  Abmessungen  sind  so  gewählt, 
daß  man  möghchst  direkt  ein  fehlerfreies  Resultat  erhalt. 

t  J.  A.  EvnNG,  El.  Z.  13.  516  u.  712,  1892.  —  14.  451  1893.  —  2  Robinson,  Lnm. 
electr.  5L  588  1894  —  ^  A  Köpsel,  El  Z.  15  214.  1894  —  Verh.  phys.  Ges.  1894.  — 
4   E.  OauCH,  Z.  f.  Instr -Kunde    18.    39     1898.    —   H   Kath,    El.  Z.    19.    411.    1898 
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Em  Differentialapparat  zur  Vergleichung  zweier  Proben  ist  von  Kennllly^ 
angegeben  worden;  das  Joch  hat  einen  Mittel-  und  zwei  Seitenschenkel,  zwischen 
deren  obere  Enden  die  Proben  gebracht  werden;  m  einer  Aushöhlung  des 
mittleren  Schenkels  schwebt  eine  radial  durchflossene  Scheibe,  die  abgelenkt 
wird,  außer  wenn  Symmetrie  erreicht  ist 

Sehr    geeignet    ist    die    elektrodynamische    Methode    zur   Bestimmung    der 
Momentanwerte   der  Magnetisierung  bei  schnell  wechselnden  Kräften;    ge- 
wöhnhch    verfahrt    man 
hier  indirekt,  indem  man 
dBjdt  bestimmt  und  dann 
integriert;    die    Methode 
von  W.  Kaufmann 2  liefert 
demgegenüber  direkt  £ , 
ganz  wie  bei  Gleichstrom. 
Der  Gedanke  besteht  da- 
nn,    daß    man    m    den 
Stromkreis    der    drehbar 
aufgehängten  Spule  einen 
auf  der  Achse  des  Wech- 
selstromerzeugers    ange- 
brachten     Unterbrecher 
einschaltet,  der  den  Strom 
nur  in  einer  bestimmten 
Phase    schließt;    die   er- 
zeugten,   dem    momen- 
tanen Magnetismus   pro- 
portionalen   Stöße    sum- 
mieren sich  und  ergeben  eine  Ablenkung,  die  man  entweder  messen  oder  durch 
ein  Kompensationsverfahren  wieder  aufheben  kann.    In  der  schematischen  Figur  80 
ist  M  die  drehbare,  MS^  die  magnetisie- 
rende  Spule   mit  dem  Stabe,  MS^    sowie 
CSy   und  CS^  sind  Kompentationsspulen ; 
M  steht    senkrecht,    die    anderen    Spulen 
stehen   unter  45"  zum  magnetischen  Me- 
ridian ;    die   B  sind  Batterien,   die  U  Um- 
schalter, die  W  Widerstände,  PA  ist  ein 
Amperemeter,  endlich  ist  K  der  rotierende 
Kontakt,    der  mittels  des   Hebels  ff  auf 
jede  beliebige  Phase    des   von    WM  her- 
rührenden Wechselstromes  eingestellt  wer- 
den kann. 

Offenbar  stellt  dieser  Apparat  zugleich 
einen  Hysteresismesser  dar;  derartige 
Apparate  sind  noch  mehrfach,  z.  B.  von 
Blondel''  angegeben  worden;  es  kann  aber 
nicht  naher  darauf  eingegangen  werden. 

Ein  Hysteresismesser  anderer  Art  ist  der  von  Eweng*.  Das  zu  prüfende 
Material  wird  in  die  Form  eines  Bleches  gebracht  und  zwischen  den  Polen  eines 
drehbaren  permanenten  Magneten  in  Rotation  versetzt;  der  Magnet  wird  ab- 
gelenkt, mit  der  Ablenkung  ist  die  Hysteresis  unter  gewissen  Voraussetziingen 
annähernd  proportional. 


Flgar  79 


Figur  8o. 


1  Kennelly,  El   Z   14.  727    1893    —  2  w.  Kaufmann,  Verh.  phys   Ges    1899.  42    — 
3  Blondel,  CR  127    957    1898.  —  4  j.  a.  EwwG,  Inst.  El.  Eng    24    398.   1895. 
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3.  Methode   der   Induktionsströme    oder  ballistische  Methode.     Der 

Körper  wird,  außer  mit  der  zur  Magnetisierung  dienenden  Spule,  überall 
oder  an  einer  Stelle  noch  mit  einer  zweiten,  zum  Unterschied  als  sekundäre  be- 
zeichneten Spule  umgeben,  letztere  ist  mit  einem  Galvanometer  mit  langsam 
schwingender  Nadel  verbunden.  Zieht  man  den  Körper  heraus  oder  steckt  man 
ihn  herein,  oder  schließt  oder  öilriet  oder  kommutiert  man  den  Strom  in  drr 
magnetisierenden  Spule,  oder  ändert  man  auch  nur  die  Lage  des  Korpers  odiT 
die  Starke  des  magnetisierenden  Stromes,  kurzum  bei  jedei  Änderung  des  mag- 
netischen Znatandes  des  Körpers  tntt(s.  Art.  Elektrische  Induktion)  in  der  sekundären 
Spule  em  Induktionsstrom  und  im  Galvanometer  ein  Nadelausschlag  auf,  die  dem 
Magnetismus  oder  seiner  Änderung  proportional  sind.  Erforderlich  ist  dabei  die 
Beobachtung  einiger  Vorsichtsmaßregeln,  besonders  die  Verhinderung  der  z.  B. 
beim  plotzhchen  Schheßen  oder  öffnen  des  Stromes  m  der  Spule  sowohl  wie 
im  Eisen  entstehenden  Induktionsströme:  man  tut  also  gut,  alle  Strom-  und 
Ortsanderungen  allmählich  vorzunehmen.  Um  statt  des  proportionalen  cm  absolutes 
Maß  zu  eihalten,  muß  man  sich  Kenntnis  von  dem  Ausschlage  verschaffen,  den 
eine  bekannte  magnetische  Kraft  erzeugt,  z.  B.  der  Erdmagnetismus.  Zu  diesem 
Zwecke  schaltet  man  m  den  Kreis  der  sekundären  Spule  einen  Erdinduktor  ein 
und  dreht  ihn  rasch  um  eine  z.  B.  vertikale  Achse  (vgl.  Art.  Magnetische  Messungen, 
S.  100).  Sind  die  Ausschlage  bei  dem  Hauptversuch  und  bei  der  Drehung  des 
Erdinduktora  <5  und  Öq  ,  die  Windungszahlen  der  sekundären  Spule  und  des  Erd- 
induktors  n  und  «g ,  Jq  die  Komponente  des  Erdmagnetismus,  welche  benutzt 
wurde,  und  /  die  Windungsfläche  des  Erdinduktors,  so  hat  man  zunächst 

wo  f5  den  laduktionsfluß,  d.  h.  die  magnetische  Induktion  für  den  ganzen  Quer- 
schnitt, ]edoch  für  1  cm  der  Länge  des  Korpers,  bedeutet;  um  hieraus  die 
magnetische  Induktion  S8  pro  com  zu  finden,  braucht  man,  wenn  die  sekundäre 
Spule  dicht  auf  dem  Korper  sitzt,  nur  mit  dessen  Querschnitt  ^  zu  dividieren, 
anderenfalls  muß  man  an  g ,  ehe  man  durch  ^  dividiert,  eine  Korrektion  anbringen, 
die  aber  meist  klein  ist  Aus  S9  ergibt  sich  dann  /i  und,  rückwärts  berechnet, 
S  und  «. 

Statt  des  Erdmagnetismus  kann  man  auch  einen  elektrischen  Strom  zum 
Vergleichsobjekt  wählen  und  hat  alsdann 

0 

wo  i  der  Strom  in  einer  Spule  ist,  dessen  plötzliche  Schließung  oder  öftnung  den 
Ausschlag  t5'  erzeugt,  q'  der  Querschnitt  und  ?/  die  Windungazahl  pro  qcm  für 
diese  Spule  isL  Die  Methode  hat  vor  der  erdraagnetischen  erstens  den  Vorteil, 
daß  sie  die  Kenntnis  des  augenblicklichen  und  lokalen  Wertes  des  Erdmagnetismus 
erspart.  Zweitens  aber  ist  sie  einfacher  und  macht  einen  eigenen  Versuch  über- 
haupt unnötig,  wenn  man  als  Spule,  die  den  Vergleich satrom  erhalten  soll,  die 
Magnetisierungssptde  nach  Entfernung  des  Eisenkörpers  benutzt;  den  betreffenden 
Versuch  muß  man  dann  nämlich  ohnehin  anstellen,  um  die  Wirkung  des  zur 
Magnetisierung  erforderlichen  Stromschlusses  abziehen  zu  können.  Im  übrigen 
sei  auf  das  im  Artikel  „Magnetische  Messungen«,  S.  114  Gesagte  verwiesen.  Nur 
sei  noch  bemerkt,  daß  die  Methode  auf  Ringe  nicht  anwendbar  iat^  weil  sich  hier 
der  Eisenkörper  nicht  abziehen  läßt;  man  ist  also  hier  auf  die  Vergleichung  mit 
dem  Erdmagnetismus  angewiesen. 

Die  Induktionamethode  ist  wegen  ihrer  Anwendbarkeit  auf  die  verschiedengten 
Falle  physikahsch  die  beliebteste  von  allen;  ganz  besonders  wichtig  ist  sie  für 
Ringe,  weil  hier  die  magnetometrische  und  die  elektrodynamische  Methode  ver- 
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sagen;  schon  KtucHHOFF  (s.  o.)  hat  auf  die  Bedeutung  der  Methode  hingewiesen, 
und  STOiJ'.rowi  und  Rowland^  haben  sie  zuerst  angewandt.  Bei  Stäben  macht 
sich  die  entmagnetisierende  Kraft  der  Enden  störend  geltend,  und  es  sind  deshalb 
für  solche  Falle  verschiedene  Anordnungen  getroften  worden,  unter  denen  die 
wichtigsten   d^ie  folgenden  sind. 

Schlulijoch-Methode.  Sie  ist  zuerst  von  J.  Hopkjnson ><  angegeben  worden 
und  besteht  dann,  daß  man  den  Stab  durch  em  einfaches  oder  doppeltes  Schluß- 
joch, d.  h.  einen  seine  Enden  verbindenden  Rahmen  aus  recht  weichem,  also 
hoch  permeablen  Eisen  und  von  großem  Querschnitt  schließt;  am  besten  nimmt 
man   gut   ausgeglühtes  Schmiedeeisen  dazu.     Durch    dieses  Joch  werden  die  von 


£anclfyabe 
^^^^  a/isziehe/i 


Figur  8i. 

den  Enden  ausgehenden  Kraftlinien  aufgenommen,  so  daß  man  die  einfachen 
Formeln  ohne  Rücksicht  auf  die  Enden  benutzen  kann;  und  zwar  desto  exakter, 
je  langer  das  Stuck  ist,  auf  dem  die  Magnetisierungsspirale  den  Stab  umgibt. 
Natürlich  ist  die  Methode  desto  empfindlicher,  je  mehr  der  Versuchsstab  hin- 
sichtlich seiner  Permeabilität  hinter  dem  Joch  zurücksteht.  Man  kann  entwedei 
mit  fester,  die  Mitte  des  Stabes  um- 
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Figur  82. 


gebender  Induktionsspule  arbeiten, 
indem  man  die  Stromstarke  in  ge- 
eigneter Weise  ändert,  oder  aber  die 
Induktionsspule  herausziehen  und  den 
betreflFenden  Induktionsimpuls  mes- 
sen; hierfür  kann  man  dann  auch 
automatische  Vomchtungen  anbnn- 
gen.  Noch  günstiger  hegen  die  Ver- 
haltnisse bei  der  E\vmG sehen*  Modifikation,  bei  der  man  zwei  Stabe  aus  dem  zu 
prüfenden  Material  benutzt  und  ihre  Enden  paarweise  durch  Anker  schließt;  die  Se- 
kundarspulen  bnngt  man  wieder  in  den  Stabmitten  an;  einen  der  Anker  kann  man 
so  einrichten,  daß,  wenn  man  ihn  abzieht,  die  Sekundarspulen  automatisch  mit- 
genommen werden.  In  den  Figuren  81  und  82  smd  die  Anordnungen  von 
HoPKiNSON  und  EwiNG  schematisch  abgebildet  Andere  Anordnungen  bzw.  Apparate 
rühren  von  Corsepius^,  Behn- Eschenburg ",  Kapp'  und  Drvsdale^  her;  bei 
letzterem  braucht  man  von  dem  Matenal  kern  Probestuck  abzutrennen;  es  wird 
nur  ein  kleiner  Stift  m  einer  Höhlung  freigelegt  und  durch  einen  genau  passenden 
Stöpsel  aus  Schmiedeeisen  geschlossen,  der  beide  Spulen  enthalt;  der  ganze 
übrige  Teil  des  Kreises  ist  dann  zu  vernachlässigen,  und  man  erhalt  direkt  die 
Konstanten  für  den  Stift. 

Eine  wesenthche  Voraussetzung  für  die  Anwendbarkeit  des  ballistischen  Ver- 
fahrens ist,  daß  die  Periode  der  Galvanometemadel  groß  sei  gegen  die  Zeitdauer 

t  Stoletow,  Pogg.  Ann.  146  442  1872  —  2  H.Rowlanij,  PM  Mag.  (4)  46.  140  1878. 
—  3  J.  HoPKiNSON,  PhiL  Trans  176.  455  1885  —  *  J.  A  EwiNG,  Magn  Induktion.  S  69  ft. 
1892  —  S  CoRSKPius,  Unters  z  Konstr  magn.  Maschinen.  S.  46  ff.  1891.  —  6  H  Behn- 
EscHKNBERG,  El  Z.  14  330  1893  —  T  G.  ICapp,  Electr.  Engiu  23.  199.  1894.  —  ^  Drysoaui, 
Electncian    28     267.    1901 
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der  Änderung  des  InduktionaflusBes,  die  man  zu  messen  hat;  bei  größeren  Elektro- 
magneten mit  hoher  Selbstinduktion  ist  das  aber  nicht  mehr  zu  erreichen. 
Man  hat  dann  drei  Mittel,  um  sich  zu  helfen:  1.  man  schaltet  m  den  Stromkreis 
der  Magnetisierungaspule  einen  großen  induktionslosen  Widerstand  ein,  braucht 
dann  aber  natürlich  starke  elektromotorische  Kräfte;  2.  man  bestimmt  die  Selbst- 
induktion, wofür  u.  a.  SwiNBURNE  und  Bourne^  ein  sinnreiches  Nullverfahren  an- 
gegeben haben,  und  zieht  dann  den  Ruckschluß  auf  die  magnetischen  Konstanten; 
3.  man  mißt  —  und  das  ist  prinzipiell  das  gegebene  —  nach  Thornton^  nicht 
den  induzierten  Strom,  sondern  die  induzierte  Spannung,  wohir  es  eben  gerade 
gut  ist,  wenn  die  Zeit  der  Entladung  so  lang  wie  möglich  ist;  die  Methode  ist 
von  Thornton  nach  allen  Richtungen  ausgebildet  und  namentlich  auch  für  die 
Registrierung  aller  einschlagigen  Kurven  eingerichtet  worden. 

Von  besonderen  Hysteresismessern  seien  noch  die  Apparate  von  Croük'' 
(Schlußjoch)    und   von   Searle  und  Bedford*    (balhstisches  Elektrodynamometer, 

die  feste  Spule  vom  magneti- 
sierendfen,  die  bewegliche  vom 
induzierten  Strome  durchflössen, 
Eichung  mittels  Erdinduktor)  an- 
geführt. 

Wenn  es  sich  um  rasch 
verlaufende  Kreisprozesse, 
also  um  Hysteresis  bei  Magin^- 
tisiemng  durch  Wechselströme 
und  ähnliches  handelt,  müssen 
die  Methoden  in  besonderer 
Weise  ausgebildet  werden;  es 
kann  aber  in  dieser  Hinsicht  nur 
auf  die  Literatur  verwiesen  wer- 
den: J.  und  B.  Hopkinson'', 
SuMPiQERö,  Th.  Gray^  u.  a. 

Isthmusmethode.  Diese 
Methode  eignet  sich  für  Fälle, 
wo  man  in  der  Lage  ist,  dem 
Material  eine  bestimmte,  komplizierte  Form  zu  geben.  Stefan^  hat  ge- 
zeigt, daß  man  die  Kraft,  welche  zwischen  den  zugekehrten  Polen  eines 
r"  ■^- förmigen  Ruhmkortf sehen  Elektromagneten  (vgl.  S.  7)  herrscht,  be- 
trächtlich steigern  kann,  wenn  man  statt  ebener  Endflächen  gestutzte  Kegel  be- 
nutzt, und  zwar  am  besten  von  einem  Leitlinienwinkel  von  54  °  44'  (arc  tang  ]/  2 )  ; 
diese  Kegel  wirken,  wie  man  leicht  einsieht,  wie  Linsen  in  der  Optik.  Im  Mittel- 
punkte des  Feldes  wird  nämlich,  wenn  a  der  Abstand,  r  der  Radius  der  End- 
flächen ist,  im  ersten  Falle 


Figur  83. 


^  =  4.7r/.i\l~ 


also  höchstens  4?r/t,  im  zweiten  dagegen 
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1  SwnrauENE  und  Bousne,  Phü  Mag.  {5)  24.  85.  1887  —  2  W.  M.  Thoenton,  Electn- 
cian.  49  329.  ig02,  —3z  Ceook,  Sill.  J.  (4)  11.  365.  1901  —  *  Seable  und  Bedford, 
Proc.  Roy.  Soc.  68.  348.  1901.  —  Vgl  auch  Searue  (Theorie  der  Methode)  Electrician.  49. 
loon  219.  1902  —  B  j.  und  B.  Hopkinson,  Electrician.  29  510-  1892.  —  6 -w.  E.  Sumpneh, 
Phil  Mag.  (s)  25.  470.  1888.  —  7  Th  Gray,  Phil.  Trans.  184  (A).  531  1803..  —  8  J.  Sto- 
FAN,  Wied.  Ann.  38  440.  1889.  Siehe  daselbst  auch  den  Einfluß  von  Dttnjhtohxungen.  — 
Versuche  hieriiber  haben  u.  a.  Czermak  und  Hausmaninger  angestellt:  Wien.  Ber.  98  (2) 
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also  mit  abnehmendem  ajr  beliebig  groß,  und  z.  B.  für  a  =  rj20  schon  Ij^-iS  47r/i. 

Hierauf  beruht  die  von  Ewing  und  Low  m  die  Praxis  eingeführte  IsÜimus- 
methode  ^.  Um  dabei  den  doppelten  Zweck  zu  erreichen,  daß  in  der  Mitte  des 
Feldes  die  Magnetisierung  sehr  kräftig  und  doch  auch  möglichst  gleichförmig 
ausfalle,  setzt  man  an  die  breiten  Polflächen  konische  Stucke  an  und  verbindet 
ihre  möglichst  kleinen  Endquerstucke  durch  das  zu  untersuchende  Stabchen;  oder 
noch  besser,  man  gibt  dem  zu  untersuchenden  Korper  selbst  die  Form  einer 
Spule,  d.  h.  eines  Doppelkegels  mit  möglichst  schlankem  und  kurzem  Mittelstück. 
In  Figur  S3  ist  ein  solches  von  Ewing  konstruiertes  System  in  2/3  der  natür- 
lichen Große  und  mit  Angabe  der  wahren  Dimensionen  m  Milhmetem  dargestellt. 
Die  Einzelheiten  und  die  Anpassung  an  die  ballistische  Methode  findet  man  in 
Ewing  s  Buch. 

Die  Isthmusmethode  hat  vor  allen  anderen  den  Vorzug,  daß  man  bis  zu 
den  höchsten  Feldstärken  hinaufgehen  kann,  wobei  man  zugleich  auch  die  Gleich- 
förmigkeit des  Feldes  sehr  annähernd  erreichen  kann.  Die  Feldstarke  selbst  laßt 
sich,  bei  geeigneter  Anordnung,  auch  hier  zugleich  mit  der  Induktion  bestimmen, 
so  daß  man  Abszissen  und  Ordinaten  der  Kurve   erhalt. 

4.  Zugkraftmethode.  Diese  Methode  kann  man  als  eine  wissenschaft- 
liche Gestaltung  der  altbekannten  Tragkraftmethoden  bezeichnen.  Diese  alten 
Versuche  hatten  keinen  wissenschaftlichen  Wert,  weil  bei  den  meisten  Magnet- 
formen die  Beziehung  zwischen  Kraft,  Magnetisierung  und  Zugkraft  außerordentlich 
verwickelt,  in  jedem  Falle  eine  andere  ist  und  deshalb  auch  nicht  zwei  Falle 
miteinander  vergleichbar  waren.  Es  mußte  also  erst  eine  feste  Grundlage  ge- 
schaffen werden;  das  Coulomb  sehe  Gesetz  reicht  hierzu  nur  in  besonderen  Fallen 
aus.  Diese  Grundlage  bildet  das  Maxwell  sehe  Gesetz  (s.  w.  u.),  und  am  ein- 
fachsten gestaltet  sich  seine  Anwendung  auf  geschlossene  magnetische  Kreise,  im 
möglichst  gleichförmigen  Felde.  Denkt  man  sich  den  Kreis  an  einer  Stelle  zer- 
schnitten und  die  Schnittflachen  sich  berührend,  so  hat  man  für  die  Zugkraft  Z 
emfach 

Immerhin  sind  die  Schwiengkeiten  im  einzelnen  nicht  gering;  es  ist  das 
Verdienst  von  H.  du  Bois,  sie  durch  langjährige  Studien  überwunden  zu  haben. 
Seine  erste  „Magnetische  Wage"  vom  Jahre  1890  ^  ließ  an  Empfindlichkeit  und 
Exaktheit  noch  zu  wünschen  übrig;  sie  wurde  dann  verbessert;  und  die  1900 
bekannt  gegebene  „Prazisionswage"*'  erfüllt  jene  Anforderungen  in  solchem  Maße, 
daß  sie  auch  für  wissenschafthche  Zwecke  ausgezeichnetes  leistet,  während  sie 
gleichzeitig  handlich  genug  geblieben  ist,  um  nach  wie  vor  als  technisches  In- 
strument zu  gelten.  Sie  durfte  somit,  etwa  von  der  magnetometrischen  Unter- 
suchung von  EUipsoiden  abgesehen,  allen  anderen  Apparaten  zur  Messung  der 
Induktion  überlegen  sein. 

Magnetische  Wage  von  H.  du  Bois.  Die  altere  Form  ist  in  Figur  84 
schematisch,  die  neueste  in  Figur  85  perspektivisch  dargestellt.  T  ist  der  zwischen 
den  Backen  F  eingeklemmte,  zu  untersuchende  Stab,  C  die  Magnetisierungsspule; 
y  ist  das  frei  über  den  Backen  schwebende,  auf  der  Schneide  £  wie  ein  Wage- 
balken ruhende  Schlußjoch;  £  sitzt  exzentrisch,  die  Wagebalken  sind,  also  ungleich, 
und  infolgedessen  wird,  das  Joch  durch  das  links  Stärkere  Zugmoment  in  der 
Pfeilrichtung  heruntergezogen.     Durch    eines    der  Laufgewichte    W  kann   nun  er- 

1  J.  A.EVWNG  und  W.  Low,  Phil.  Trans.  1889  (A).  221.  —  2  H  X)U  Bois,  El  Z.  1892. 
yg  —  Z  f  Instr-K  12  404  1893.  —  3  H.  du  Bois,  Verh  phys  Ges.  1898.  97.  —  Drude 
Ann.  2.  317  1900.  —  Z.  f  Instr-K.  20  113  U.  139.  1900  Vgl.  auch  die  auf  die  DU  BoiS- 
sche  Woge  bezüglichen  Arbeiten  von  Ebeling  und  Schmidt,  El.  Z.  16  359.  1896  und  18. 
210.    1897 
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reicht  werden,  daß  das  Joch  gerade  von  der  Justierschraube  /abgerissen  ^urd. 
n  T.^  -Dimensionen  geeignet  gewählt  sind  und  die  Skale  ^  nach  quadratischem 
Gesetze  graduiert  isl,  hest  man  auf  ihr  unmittelbar  die  Magnetisierung  ab,  wah- 
rend  sich  die  Feldstärke  aus  der  angewandten  Stromstarke  ergibt.  Bei  der 
neuesten  Form  laiJt  sich,  von  anderen  Verbesserungen  abgesehen,  der  mit  kuire- 


FigTir  84. 


gen    Enden  versehene  Stab  zwischen  die  hohlkugehgen  Backen  bringen,   und  es 
smd  alle  Dimensionen,  namentlich  die  Luftspalte,  so  abgeglichen,  daß  die  Theorie 

die  halben  Kuppen   mitgerechnet,   als   normaler  Querschmtt    0.5  qcm;   die  Luft- 


Fignr  85. 

Soule  ^f/'^^^'"  ''"''^  ""'  y^'^  ^^  ^^"^  ^^°^^^  Kreisflächen  begrenzt;  die 
fl20n  W,-./  ^""^  ''''LT\^''^'  ^  -^  Kompensationswickeinng  versehen 

betrir  6^T^  rr  '^i'  ^^P-^-erenden,  also  1000);  die  Lalfgewichte 
Ie«^.Tl  A '     ^'  ^^^^'  ^''  '^^^    ^^^""^   S'^^l«-     Die   hundertfache  Ab- 

leanng  an  emem  Amperemeter  ergibt  direkt  die  Feldstärke,  d.  h.  die  Abszisse 
die  hondertiache  Ablesung  an  der  Skale  des  Joches  umnittelbar  die  ma^erche 
tidnküon,   d.  h.  die  Ordmate  der  Kurve.     Von  den  Zusatzteüen  seienToch  ^e 
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vorn  liegenden,  mittela  eines  Schiebers  auf  die  Grundplatte  aufsetzbaren  Kom- 
pensationsmagncte  erwähnt.  Kürzere  Stäbe  wählt  man  passend  y.^  so  lang,  ent- 
sprechend dann  auch  Lange  und  Windungszahl  der  Spule.  Die  Justierung  des 
Apparates  erfolgt  mit  Hilfe  der  Justierschraube  unter  Benutzung  eines  Stabes, 
dessen  bekannte  Konstante  man  mit  der  Skalenablesung  m  Einklang  bnngt  Der 
Apparat  wird  von  Siemens  &  Halske  gebaut  und  von  der  physikalisch-technischen 
Reichsanstalt  auf  Wunsch  gepnift  bzw.  geeicht. 

Von  anderen  hierher  gehörigen  Methoden  und  Apparaten  seien  noch  erwähnt 
das  „Permeameter"  von  Silvanus  Thompson^,  das  eine  Federwage  benutzt,  die 
Modifikation  desselben  von  KapP'^  und  die  magnetische  Wage  von  W.  S.  Frank- 
lin". Endhch  läßt  sich  auch  Quinkes^  Steighöhenmetliode  (S.  116)  zur  Messung 
der  Magnetisierung  benutzen,  allerdings  zunächst  nur  für  Flüssigkeiten.  Indessen 
hindert  nichts,  auf  das  Prinzip  der  Methode,  die  Zugkraft  im  Felde,  zurückzugehen 
und  so  auch  feste  Körper  in  Form  von  Drahten,  die  mit  einem  Ende  in  das 
Feld  hineinragen,  zu  untersuchen;  ein  Verfahren,  das  nicht  nur  die  Charakteristik 
der  betreffenden  Korper  || ,  sondern  auch  _L  zu  den  Kraftlinien  liefert,  da  diese 
Drähte  nicht  nur  einem  Längs-,  sondern  auch  einem  Querzuge  unterliegen.  In 
diesem  Sinne  hat  namenthch  P.  Meyer''  die  Methode  ausgebildet 

5.  Wismuthmethode  (vgl.  o.  S.  115).  Auf  ihr  beruht  ein  Apparat  von 
Bruger'',  bestehend  aus  dem  Stab,  einem  Schlußjoch  und  einem  Luftspalt,  in  den 
man  die  Wismutspirale  bringt;  die  auf  den  Stab  entfallende  magnetomotonsche 
Kraft  kann  durch  eine  Formel  als  Funktion  des  Induktionsflusses  ermittelt  werden. 

6.  Optische  Methode  (vgl.  o.  S.  117).  Das  KuNDTsche  Phänomen,  d.  h.  die 
Drehung  der  Polansationsebene  beim  Durchgang  durch  eine  dünne  elektrolytische 
Schicht  des  Materials  kommt  zur  Messung  kaum  in  Betracht.  Dagegen  ist  die 
Drehung  bei  der  Reflexion,  also  das  KERRsche  Phänomen,  von  H.  du  Bois''  zu 
einer  Meßvomchtung  benutzt  worden,  bei  der  eine  spiegelnde  Platte  aus  dem  zu 
prüfenden  Material  auf  dem  einen  Polschuh  befestigt  ist,  während  der  andere 
durchbohrt  ist  und  den  Lichtstrahl  durchlaßt;  um  gleichzeitig  mit  der  Intensität 
der  Magnetisierung  (mit  der  die  Drehung  proportional  ist)  auch  die  Feldstärke 
zu  erhalten,  dient  eine  hinten  versilberte  Etaionglasplatte;  die  Formel  ist  schheß- 
lich   sehr  einfach.     Das  Verfahren   eignet  sich  für  hohe  Feldstarken  vortrefllich. 

Darstellung  der  Ergebnisse.  Die  nach  den  obigen  Methoden  ausgeführten 
Messungen  sind  so  überaus  zahlreich  und  haben  eine  so  große  Menge  von  Er- 
gebnissen geliefert,  daß  hier  nur  das  wichtigste  angeführt  werden  kann,  wobei  die 
wissenschaftliche  Seite  der  betreffenden  Fragen  besonders  zu  berücksichtigen,  die 
praktische  aber  auch  nicht  ganz  zu  vernachlässigen  sein  wird.  Die  Ergebnisse 
bestehen  teils  m  Zahlenwerten  für  die  Intensität  der  Magnetisierung,  die  Induk- 
tion, die  Suszeptibilität,  die  Permeabilität  und  die  Spezialgrößen,  teils  in  der 
Darstellung  dieser  Großen  als  Funktionen  der  Kraft  oder  voneinander,  teils  an 
besonderen  Erscheinungen  und  Beziehungen,  die  der  Verlauf  dieser  Funktionen 
je  nach  den  Umstanden  darbietet.  Dabei  tntt  eine  weitere  Mannigfaltigkeit 
dadurch  ein,  daß  zu  den  temporären  Werten  von  ^  und  99  noch  deren  remanente 
Werte  S'  und  93'  hinzukommen,  die  ihrerseits  wieder  zu  jenen  und  zu  den  „ver- 
schwindenden" Werten,  d.  h.  den  Differenzen  S  —  S'  i^nd  93  —  93'  in  interessanten 
Beziehungen  stehen. 

Verschiedene  Funktionsdarstellungen.  Das  unmittelbare  Beobachtungs- 
matenal  besteht  in  Tabellen,   deren    erste   Spalte    die   äußere  Kraft  JQq    enthält, 

1  SiLV.  Thompson,  Dynamo-electnc  Machinery  4.  Aufl.  S.  138.  1892.  —  2  Q  Kapp, 
Electr.  Engm  23  199  1894  —  3  W.  S  Franklin,  Phys  Review.  2,  466.  1895.  — 
♦  G  Quincke,  Tgbl  d  Naturf  Ges  zu  Heidelberg  1889.  S.  210  —  5  P.Meyer,  Xnaug-Diss. 
Heid.  1889,  El.  Z.  1889  582  —  8  Brugeh,  vgl  H  du  Bois,  Magn  Kreise  S  364.  —  Ur- 
spnmgHcli  vorgefulirt  auf  dem  Frankfurter  elektrotechn.  Kongreß  1891.  —  7  H.  DU  Bois,  Phil. 
Mag    (S)   29.   293     1890. 
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während  auf  die  übrigen  Spalten  sich  die  zagehöngen  Werte  der  wirkhchen 
Kraft  Q,  der  Magnetisierung  S>  der  Induktion  S8 ,  der  Suszeptibihtat  x,  der  Permea- 
bilität fi,  der  Remanenz-  und  Verschwindiingswerte  von  ^  und  93  und  ev.  noch 
anderer  Größen,  verteilen.  Anachaulicher  als  diese  Tabellen  sind  aber  die  aus 
ihnen  konstruierten  graphischen  Darstellungen,  die  denn  auch  in  der  Wissenschaft 
wie  in  der  Praxis  vorwiegend  benutzt  werden.  Es  fragt  sich  nur,  was  man  dabei 
als  Abszisse  und  was  als  Ordinate  wählen  solle,  und  diese  Wahl  ist  von  \er- 
schiedenen  Forschern,  z.  B.  von  W.  Weber,  Maxwell,  Rowland,  Ewing,  du  Bols 
usw.  in  verschiedenem  Sinne  getroflen  worden.  Das  folgende  Tableau  gibt  hier- 
von eine  Übersicht: 


Abszisse 

Ordmate 

Abszisse 

Ordiuate 

f   1)     5 

(  6)    S 

2)    S 

II.     Ti 

,    7)    S8 

I.    Öo 

3)    93 

— -*■         «^j 

8)      H 

4)    X 

l9)    ^ 

i  5)    ^ 

m.  3 

10)    X 

IV.    93 

11)    fj, 

Die  Darstellung  I.  ist  die  nächstliegende,  11.  ist  aber  dem  inneren  Zusammen- 
hange entsprechender  (m  vielen  Fällen,  z.  B.  bei  Ringen  und  langen  Stäben 
fallen  offenbar  die  Darstellungen  I.  und  II.  zusammen),  in  noch  höherem  Malie 
vielleicht  ist  das  bei  III.  und  IV.  der  FalL  Rechnet  man  nun  noch  die  Kurven 
für  2f'  ^ind  SB'  sowie  für  2f  —  S'  und  33  —  03'  hinzu,  so  sieht  man,  welche  Mannig- 
faltigkeit sich  hier  ergibt.  Und  doch  ist  sie  hiermit  noch  nicht  erschöpft;  es  sei 
namentlich  auf  folgendes  aufmerksam  gemacht.  Die  Magnetisierangskurv'c  wird 
verschieden  ausfallen,  je  nach  der  Art  und  Weise,  wie  man  die  Kraft  abändert; 
je  nachdem  man  sie  steigen  oder  fallen,  kontinuierlich  oder  sprungweise,  rasch 
oder  langsam,  mit  gleichbleibendem  oder  wechselndem  Vorzeichen  vaniert.  Man 
erhält  auf  diese  Weise  z.  B.  folgende  Kun^entypen : 
die  aufsteigende  Kurve 
die  absteigende  Kurve 

die  mittlere  Kurve  (das  Mittel  aus  jenen  beiden) 
die  aufsteigende  Kommutierungskurve 
die  absteigende  Kommutierungskurve 
die  mittlere  Kommutierungskurve 

die  obere  und  untere  Grenzkurve  und  noch  andere  mehr. 
Graphische  Schening.  Ob  man  als  Abszisse  Jp  oder  Jpg  wählt,  ist  nur 
bei  unendlich  langen,  dünnen  Drähten  und  bei  geschlossenen  Ringen  dasselbe; 
bei  allen  anderen  Körperformen  erhält  man  verschiedene  Kurven.  Diejenige 
Kurve,  welche  sich  auf  die  wirkhche  Kraft  Sq  als  Abszisse  bezieht,  bei  der  also 
die  entmagnetisierende  Kraft  der  Enden  oder  Unterbrechungsstellen  schon  be- 
rücksichtigt ist,  nennt  man  Normalkurve;  sie  ist  von  der  Form  des  Körijers 
nicht  mehr  abhängig  und  somit  für  das  Matenal  charakteristisch;  die  andere 
Kurve  kann  man  Spezialkurve  nennen.  Um  nun  diese  letztere  in  die  erstere 
überzuführen,  kann  man  ein  von  Lord  Rayleigh^  angegebenes  direkt  graphisches 
Verfahren  anwenden.  Man  zieht  vom  Anfangspunkte  0  (Figur  86)  eme  gerade 
Linie  nach  rechts  oben  derart,  daß  das  Verhältnis  ihrer  Abszissen  Q  zu  ihren 
Ordinaten  Sf  gleich  dem  Gestalts-  oder  Entmagnetisierungsfaktor  des  Körpers  e 
ist;  nunmehr  ruckt  man  jeden  Punkt  der  Spezialkurve  B  um  so  viel  nach  links, 
als  in  der  betreffenden  Ordinatenhöhe  die  ^-Achse  links  von  jener  schrägen 
Linie  liegt;  das  Ergebnis  ist  die  Normalkurve  A.  In  der  Figur  ist  das  besagte 
Steigungsverhkltms,  d.  h.  der  Entmagnetisierungsfaktor  gerade  1/100  (bei  Sf  gleich 


1  Lord  Rayleigh,  Phil.  Mag.  (s)  22.   175.   1886. 
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1000   ist  ^  gleich    10);    das   wurde    also   bei   einem  Rotationsellipsoid  fvgl.  die 
Tabelle   auf  S.  143)   dem  Achsenvcrhaltnis  70  :  1,  bei   einem   geschlitzten  Ringe 
einer  bestimmten  Schlitzweite  entsprechen.     Ebenso  kann  man  aus  einer  Normal- 
kurve   die    SpezialkuTve    durch   Sche- 
rung  nach   rechts  erhalten.     Der  Be- 
weis   folgt   unmittelbar   aus   den  For- 
meln (27),  (28  a),  (28b). 

Eine  Scherung  anderer  Art  ist 
von  EwingI  angegeben  worden.  Sie 
hat  den  Zweck,  von  einer  S-Kurve 
zu  der  entsprechenden  SS-Kurve  über- 
zugehen; sie  betrifft  also  nicht  die 
Abszissen,  sondern  die  Ordinaten.  Da 
in  der  Formel  So  ==  ^  +  4  jr  S  das 
erste  Glied  rechts  meist  klein  gegen 
das  zweite  ist,  braucht  man,  um  jenen 
Übergang  zu  machen,  nur  alle  Ordi- 
naten zu  ver- 4  TT -fachen  bzw.  den 
Ordmatenmaßstab  m  diesem  Verhält- 
nis zu  ändern  (rechte  Zahlen  statt  der 
linken  in  Fig.  87);  ist  aber  Jq  nicht  zu 
vernachlässigen,  so  zieht  man  vom  An- 
fangspunkt eine  Lime  Q  schräg  nach 
rechts  oben,  für  deren  Punkte  die  Or- 
dinaten 39  gleich  den  Abszissen  Jp 
sind,    und    ruckt    dann    alle    Kurven - 

punkte  um  so  viel  nach  oben  als  für  die  betreffende  Abszisse  die  ^-Linie  über 
der  Abszissenachse  liegt   Umgekehrt  verfahrt  man,  wenn  man  von  einer  lö- Kurve 
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Figux  87. 

zu  einer  ^ -Kurve  übergehen  wilL  —  Änliche  Scherungsmethoden  sind  noch  mehr- 
fach vorgeschlagen  worden. 

1  J  A.  EwiNG,  Magnet.  Indiüctioii  usw 
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Besondere  Messungen.  Die  skizzierten  Methoden  zur  Messung  des  Mag- 
netismus der  Korper  finden  naturgemäße  Anw^endung  auch  auf  die  Messung  spezieller 
Großen  und  Beziehungen,  die  damit  im  Zusammenhange  stehen.  Dahin  gehören 
emerseits  zeidiche  Veränderungen  des  Magnetismus,  seien  es  so  langsame,  daß 
obige  Methoden  ohne  weiteres  Anwendung  finden  können,  seien  es  so  schnelle, 
daÜ  man  auf  indirektem  Wege  Schlüsse  zu  ziehen  versuchen  muß,  worüber  sich 
indessen  allgemein  nichts  sagen  laßt  (s.  w.  u.);  andererseits  örtliche  Verteilungen 
des  Magnetismus,  die  Anteile,  die  von  ihm  auf  die  einzelnen  Teile  des  Kür]nTs 
entfallen  —  Aufgaben,  für  die  man  obige  Methoden  zweckmäßig,  namentlich 
durch  Taumhche  Beschrankung  der  Meßteile,  modifizieren  müssen  wird,  z.  B.  indem 
man  dem  betreffenden  Teile  eine  kleine  Nadel  oder  eine  kleine  Induktionsspide 
möglichst  nahe  bringt.  Über  zwei  hierher  gehörige  Probleme  ist  indessen  etwas 
eingehender  zu  sprechen,  nm  die  hierüber  in  den  früheren  Artikeln  gelassenen 
Lücken  auszufüllen:  über  die  Ermittelung  der  Achse  und  des  Polabstandes  von 
Magneten. 

Ermittelung  der  Achse  eines  Magneten.    Die  Richtung  der  magnetischen 
Achse  eines  stabförmigen  Magneten  fallt  meist  nicht  genau  mit  seiner  geometnschen 
Achse  zusammen,  eine  Asymmetrie,  welche  bei  den  magnetometrischen  Methoden 
durch  Umlegung   des  Stabes   —    so    daß  seine  obere  Seite  zur  unteren  wird  — 
eliminiert  werden   mußte  (vgl.  S.  74).     Durch   dieses  Verfahren    ergibt  sich   nun 
auch  zugleich  die  Richtung  der  Achse,  nämlich  als  die  mittlere  Richtung  zwischen 
den  beiden  Richtungen,   welche   die    geometnsche  Achse    des   horizontal  beweg- 
lichen  Stabes   m   beiden  Fällen  annimmt.     Weniger   einfach    ist  die  Ermittelung 
bei  einem  nichtstab formigen  Magneten,   z.  B.  einer  Kugel,   einem  Ellipsoid  oder 
einem  unregelmäßig  geformten  magnetischen  Mineral.     Man  hangt  einen  solchen 
Magneten  an  irgend  einem  seiner  Punkte  auf,  markiert  auf  seiner  Oberfläche  die 
Schnitthnie   der  Meridianebene,   hängt  nun  den  Korper  lungekehrt  auf,   d.  h.  an 
dem  Punkte,  an  welchem    die    erste  Aufhangelinie   die    Oberflache   zum   zweiten 
Male  schneidet,   bestimmt  wieder  den  Meridianschnitt  und  markiert  die  Halbie- 
rungsebene   dieser  beiden  Schnitte;   verfährt   man  nun  ebenso  mit  zwei  anderen 
gegenüberliegenden  Oberflächenpunkten,    so    erhält  man   eine   neue  Halbierungs- 
ebene; die  Schnittlinie  der  beiden  Halbierungsebenen  ist  die  magnetische  Achse. 
Diesem  Verfahren  hegt   die   Auffassung   der  Achse    als  Symmetrieachse  zu- 
grunde.    Man  kann  sie  aber  auch  als  diejenige  Richtung  definieren,   in  welcher  ' 
das  als  Richtungsgroße  aufgefaßte  magnetische  Moment  seinen  größten  Wert  er-               i  ' 
reicht.     Man  läßt   alsdann   den  Körper   auf  eme  kleine  Nadel  ablenkend  wirken               *j 
und  dreht  ihn  so  lange,  bis  diese  Ablenkung  ein  Maximum  wird;   es  ist  dann  die               1  | 
Achse    die  Verbindungslinie    der  Mittelpunkte   von  Magnet  und   Nadel   oder  die  {  ä 
darauf  senkrechte  Richtung,  je  nachdem  sich  der  Magnet  in  der  ersten  oder  in               ' 
der  zweiten  Hauptlage   befindet.     Statt  der  magnetometrischen  kann  man  in  ge-  ' 
eigneten  Fällen  auch  die  ballistische  Methode  anwenden,  indem  man  das  Maximum  ! 
des  Induktionsstromes  ermittelt. 

Das  Ablenkungs\'erfahren  liefert  zugleich  auch  die  Werte  des  Momentes 
nach  irgend  einer  Richtung,  also  insbesondere  die  Komponenten  des  mag- 
netischen Moments  nach  den  drei  aufeinander  senkrechten  Achsen  emes  be- 
hebig gewählten  Koordinatensystems,  und  aus  diesen  Größen  M-^ ,  M^ ,  M^  er- 
geben sich  dann  wiederum  rückwärts  die  Große  des  Hauptmoments,  namhch 
M=  "^M^  +  M^  +  M^  und  die  Richtung,  in  welcher  dieses  Moment  stattfindet, 
d.  h.  die  magnetische  Achse,  nämlich  als  diejenige  Richtung,  welche  mit  den 
Koordinaten  Winkel  bildet,  deren  Kosinus  MyjM,  M^IM,  M^jM  sind;  man 
braucht  also  zur  Ermittelung  der  Achsenrichtung  nicht  lange  hemmzuprobieren, 
sondern  kommt  mit  Beobachtungen  in  drei  aufeinander  senkrechtep  Rjch- 
tangen  ans. 

Bisher  war  stillschweigend  von  gleichförmig  magnetisierten  Körpern  düe  Rede, 
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die  eine  einzige  durchgehende  Achse  haben.  Bei  ungleichförmig  magnetisierten 
Körpern  muß  die  Achsenrichtung  von  Ort  zu  Ort  verfolgt  werden;  das  Problem 
kompliziert  sich  also  ganz  wesentlich  und  lauft  schließlich  darauf  hinaus,  die 
Richtung  des  maximalen  Induktionsflusses  durch  den  Körper  hindurch  zu  ver- 
folgen, worüber  sich  allgemeines  nicht  sagen  laßt. 

Messung  des  Polabstandes.  Die  Wichtigkeit  dieser  Messung  liegt,  wie 
sich  aus  früherem  ergibt,  nicht  bloß  m  ihrer  Bedeutung  an  sich,  sondern  auch 
darin,  daß  der  Polabstand  für  viele  praktische  Falle  genügt,  um  die  magnetische 
Verteilung  im  übrigen  ignorieren  zu  können;  freilich  muß  man  sich  m  jedem 
Falle  darüber  Klarheit  verschaffen,  ob  die  betrcllende  Methode  die  magnetischen 
Schwerpunkte  oder  die  äquivalenten  Pole  in  dem  oben  (S.  66)  charaktensierten 
Sinne  liefert  —  daß  das  nicht  ganz  einfach  ist,  geht  am  besten  daraus  hervor, 
daß  bis  in  die  neueste  Zeit  hierüber  Dittcrenzen  obgewaltet  haben,  die  wohl  end- 
gültig erst  durch  die  Arbeiten  von  Ä'IascartI  und  Benedicts-  erledigt  worden  sind. 

Zunächst  kommen  die  magnetometrischen  Methoden  in  Betracht;  sie  liefern 
fast  durchweg,  wenn  nicht  besondere  Abänderungen  eingeführt  werden,  die  äqui- 
valenten Pole.  Es  können  hier  nur  die  wichtigeren  dieser  Methoden  erwähnt 
werden.  Die  von  Schneebeli^  (angeregt  durch  F.  Kohlrausch)  besteht  in  der 
Messimg  der  Ablenkung,  die  der  betreffende  Magnet  aus  einer  bestimmten  Ent- 
fernung auf  irgend  eine  Nadel  ausübt,  und  Vergleichimg  des  Resultates  mit  der 
diese  Ablenkung  darstellenden,  außer  der  Entfernung  und  dem  Moment  des 
Stabes  auch  seinen  Polabstand  enthaltenden  theoretischen  Formel;  den  Polabstand 
der  sehr  kurz  zu  walilenden  Nadel,  der  ebenialls  auftritt,  kann  man  einmal  gleich 
null,  ein  zweites  Mal  gleich  ihrer  Lange  setzen  und  findet  dann  zwei  Grenzwerte 
für  den  Polabstand  des  Stabes.  Beobachtet  man  aus  zwei  Entfernungen,  so  er- 
langt man  den  Vorteil,  die  Berechnung  des  Polabstandes  ohne  Kenntnis  des 
magnetischen  Momentes  ausführen  zu  können.  Auch  kann  man  nach  F.  Kohl- 
rausch ^  den  Magneten  auf  zwei  Magnetometer,  zwischen  denen  er  aufgestellt 
ist,  aus  zwei  Lagen  wirken  lassen,  wodurch  man  von  den  bekannten  störenden 
Einflüssen  unabhängiger  wird.  Eine  fernere  Methode  besteht  darin,  daß  man 
den  Magneten  zur  Nadel  einer  Tangentenbussole  macht  und  die  Abweichung  vom 
Tangentengesetz  ermittelt  (vgl.  4,  S.  260 ff.);  wendet  man  dabei  nach  Kohlrausch 
zwei  verschiedene  konzentrische  Stromspulen  an  und  gibt  ihnen  ihren  Radien 
umgekehrt  proportionale  Windungszahlen,  so  kann  man  diesem  Verfahren  eine 
Gestalt  geben,  in  welcher  es  besonders  genau,  bequem  und  von  äußeren  Stö- 
rungen unabhängig  ist. 

Der  magnetometnschen  steht  die  ballistische  Methode  gegenüber.  Sie  beruht 
auf  der  Erkenntnis,  daß  sich  der  Polabstand  zur  ganzen  Länge  des  Magneten 
verhält  wie  die  mittlere  Intensität  der  Magnetisierung  zu  der  maximalen,  in  der 
Mitte  stattfindenden,  oder  auch  wie  die  betreffenden  Induktionen;  in  Formel: 

;>  :  /  =  =5  (med.)  :  S  (max.)  =  83  (med.) :  «8  (max.)     . 

Benutzt  man  demgemäß  zwei  verschiedene  Induktionsspulen,  eine  kurze,  nur  die 
Mitte  des  Stabes,  und  eine  lange,  den  ganzen  Stab  bedeckende,  und  zieht  sie  — 
bei  permanenten  Magneten  —  rasch  ab,  oder  erregt  sie  —  bei  temporären 
Magneten  —  durch  Erregung  oder  Vernichtung  des  Magnetismus,  so  kann  man  p 
bestimmen.  Diese  Methode  ist  schon  von  van  ReesI*  vorgeschlagen,  aber  erst 
neuerdmgs  durch  Mascart  und  Benedicks  (a.  a.  O.)  ausgebildet  worden. 

1  E.  Mascart,  C  R.  Ip4,  635.  1887,  Aon.  Chim.  Phys.  (6)  18  i.  1889;  Traitö  de 
Magn.  terr  1900  S.  82.  1 —  2  C.  Bbnedicks,  Biiang  Svenska  Vet.  Akad.  Hondl.  1902;  J.  de 
Phys.  190a.  302;  —  3  JI,  SGHMKEBBgiJ,  Piogr.  d  Polyteclin.  Zdiich  1871/72  _  4  p  KoHL- 
RAUSCH  u.  W  HAJJ6.0CK,  Wißd.  Ann  22  4:1.  1884.  ~  Vgl  auch  F  u  W.  Kohlrausch,  "Wied. 
Ann    27    45.    1886.   — "  5  JR.,  VAN  RispSj  siehe  Wiedemann,  Elektr.  3    S  404. 
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Bei  beiden  Methoden  miiß  man,  wie  gesagt,  sich  klar  darüber  werden,  ob 
man  wirklich  die  eigenthchen  Pole  erhält;  bei  der  ballistischen  Methode  ist 
hierzu  erforderhch,  daß  die  lange  Spule  nicht  über  den  Magneten  hinausrage, 
und  daß  sie  ihn  in  geeigneter  Weise  umschließe;  andernfalls  wird,  wie  bei 
Holborn  S  p  zu  groß  oder  auch  zu  klein.  Auch  die  Methode  von  F.  Kohlrauscü 
liefert  zu  große  Werte. 

Von  anderen  Verfahren,  die  meist  nur  historisches  oder  speziell  praktisches 
Interesse  haben,  seien  hier  die  von  Petruschewsky,  Borgen  mid  C.  Schurk- 
erwahnt 

Als  neueste  Arbeit  sei  schließlich  die  von  Heimann  ^  hervorgehoben,  in  der 
raan  eine  eingehende  Kritik  sowohl  der  theoretischen  als  auch  der  experimen- 
tellen Seite  des  Problems  findet. 


\ 


UntefSttchungen  über  einzelne  Körperformen. 

1.  Kugel.  Diese  Form  eignet  sich,  wie  wir  wissen,  nicht  zu  Konstanten- 
"bestimmungen,  wohl  aber  sehr  gut  zur  Prüfung  der  Theorie,  da  die  Kugel  durch 
eine  gleichförmige  Kraft  gleichförmig  magnetisiert  wird.  Es  sind  hier  die  Arbeiten 
von  V.  QuiNTUS  IciLius,  Stoletow,  Reecke,  Fromme  u.  a.^  sowie  aus  neuester  Zeit 
die  von  Grotrian^  zu  nennen.  Grotrian  benutzte  z^vei  gleich  große  Kugeln  aus 
Schweißeisen  bzw.  Flußeisen,  die  Messung  geschah  nach  der  ballistischen  Methode 
mittels  Drahtschleifen,  die  um  die  Kugeln  an  verschiedenen  Stellen  sorgfaltig 
lierumgelegt  ^\Tirden.  Das  übereinstimmende  Resultat  aller  Arbeiten,  soweit  sie 
einwurfsfrei  sind,  ist  die  Bestätigung  der  Theorie.  Insbesondere  ergibt  sich  das 
Verhältnis  S/J5o  ^^  weitem  $q- Bereiche  als  konstant  und  im  Mittel  zu  0,22 
"bis  0,24;  andererseits  das  Verhältnis  Sö/Jpo  ^^  konstant,  nämlich  gleich  2,90 
"bis  2,98,  d.  h.  nahezu  gleich  3,  wie  es  bei  einigermaßen  großem  fj,  sein  muß, 
d.a  die  Formel  (29a),  wenn  man  den  für  die  Kugel  gültigen  Wert  4  7r/3  des 
Entmagnetisierangsfaktors  e  (vgl.  S.  133)  einfuhrt,  die  Beziehung 

liefert,   also  für  große  jU  den  Wert  3,  wie  schon  durch  Gleichung  (38b)  gezeigt 
wurde. 

2,  Ellipsoid.  Die  experimentellen  Arbeiten  betreflFen  meist  verlängerte  Ro- 
tationsellipsoide, und  zwar  von  sehr  gestreckter  Form,  da  diese  sich  zur  Bestim- 
mung der  Konstanten  am  besten  eignet.  Hervorzuheben  sind  die  Untersuchungen 
von  Oberbeck,  Riecke,  A.  L.  Holz,  Rossler  und  Nagaoka".  Gewöhnlich  wurde  das 
raagnetometnsche  Verfahren  angewandt.  Rössler  benutzte  Ellipsoide  von  60  cm 
Länge  und  0,5  cm  größter  Dicke ;  das  Achsenverhaltnis  (vgl.  S.  143)  war  also  100;  bei 
Nagaoka  waren  die  Dimensionen  18  und  0,6,  also  das  Verhältnis  30.  Rössler  fand, 
d.aß  schon  bei  kleinen  Kräften  die  Permeabilität  des  Eisens  mit  wachsender  Kraft 
zunimmt,  und  daß  bei  Jp  =  950  absoluten  Einheiten  die  Sättigung  fast  erreicht 
war.  Nagaoka  hat  seine  oben  besprochene  Theorie  geprüft  und  sehr  befriedigende 
"Crbereinstimmung  gefunden;  er  machte  dann  vergleichende  Messungen  an  einem 
SOOmjil  so   langen   wie    dicken  Drahte   und   fand   zwar  eine  gewisse  Ähnhchkeit 

1  L  HoLBOHN,  Berl.  Sitz.-Ber.  1898.  l  S.  159.  —  2  Th.  PETEOSCHEWSKy,  Pogg,  Anu.  152 
42.  1874  — C.  BöHGsa^,  Ann.  Hydrographie  1891.  —  C.  Schühh,  J.  de  Phys,  (3)  7.  282. 
1898  —  3  H.  Heimann,  luaug.-Dias.  Rostock  1902  —  *  r.  Quintcjs  IciLias,  Pogg.  Ann.  121. 
125.  1864.  —A.  Stoletow,  Pogg.  Ann.  146.  439.  1872.  —  E.  Riecke,  Pogg  Ann.  149.  433. 
1S73.  —  C.  Fromme,  Inaug.-Diss.  Kassel  1874,  Pogg  Ann,  152.  627.  1874.  —  ^  O.  Grot- 
lOAN,  Wied.  Ann  57.  751  1896,  —  8  E.  Riecke,  Pogg  Ana.  141  453.  1^70;  Pogg  Ann. 
X4r9.  433.  1873.  —  L.  A.  Holz,  Pogg  Ann.  Erg-Bd  8.  353.  1876  —  Cr.  Eföss^;:«»,  Unt.  üb. 
d.  Magnetisierung  durch  Ideine  und  große  KLräfle.  In.-Diss  Zunch  1892  —  H.  Nagaoka,  Wied. 
Ann.    57    275.    1896, 
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der  Kurve  maximaler  Ablenkung,  aber  doch  wesentlich  andere  Zahlenverhältnisse, 
so  daß  also  selbst  ein  so  gestreckter  Draht  nicht  als  EUipsoid  betrachtet  werden 
darf  (vgl.  w.  u.).  Ganz  neuerdings  hat  BenedicksI-  eine  Prüfung  der  Theorie  be- 
treifend die  gleichförmige  Magnetisierung  des  EUipsoids  vorgenommen  und,  wie 
die  kleine  Tabelle  zeig!,  genugende  Übereinstimmung  erhalten;  es  war /=18  cm, 
d=^  0,6,  also  d\l=  1/30. 


$0 


22,9 

68,7 

114,6 

200,2 


53 
in  einer  Entfernung  von  der  Mitte  von 


0 

3820 
12100 
14800 
16500 


2,5 

4060 
12500 
14800 
17300 


0 

3800 
12000 
IßüOO 
16900 


7,5 


3780 
12500 
15300 
17000 


im  Mittel 

3865 
12270 
14970 
16920 


Die   folgende  Tabelle  gibt  eine  Auswahl  der  für  das  Ellipsoid  von  Rössler 
gefundenen  Zahlen,  von  sehr  schwachen  bis  zu  sehr  starken  Feldern. 


^ 

S 

/" 

0,0014 

0,0246 

222 

0,0139 

0,285 

258 

0,060 

1,457 

278 

0,148 

3,733 

318 

0,357 

10,89 

385 

0,694 

26,75 

486 

1,009 

46,54 

581 

1,210 

65,46 

681 

1,333 

85,04 

803 

1,474 

113,2 

966 

1,606 

153,6 

1202 

1,763 

225,1 

1605 

1,929 

316,5 

2063 

2,215 

457,9 

2599 

2,733 

631,3 

2904 

3,414 

760,6 

2807 

4,501 

894,2 

2497 

^ 


6,749 
8,343 
11,60 
14,89 
18,00 
21,52 
24,84 
35,08 
42,10 
52,67 
73,55 
1 15,6 
204,1 
307,8 
480 
690 
1000 
1300 


3.  Scheibe.  Von  verschiedenen  Expenmentatoren  sind  plattenförmige  Korper 
untersucht  worden;  am  eingehendsten  wohl  von  C.  la  Roche 2,  der  an  elhptischen 
und  zum  Vergleich  herangezogenen  rechteckigen  Platten  interessante  Beziehungen 
zwischen  Kraft,  Magnetisierung  und  Dimensionen  gefunden  hat;  der  Gedanke,  die 
scharfkantigen  Platten  auch  nur  annähernd  mit  Ellipsoiden  zu  identifizieren  und 
die  Theorie  auf  sie  anzuwenden,  muß  jedoch  als  verfehlt  bezeichnet  werden;  zu 
diesem  Zwecke  müßte  man  die  Platten  sorgfältig  ellipsoidisch  abschleifen. 

4.  Langer  dünner  Draht  Diese  Form  ist  sehr  vielfach  untersucht  worden, 
aus  dem  doppelten  Grunde,  weil  sie  leicht  zu  haben  ist  und  wegen  der  fehlenden 
oder   sehr  geringfügigen  Entmagnefasierung  prinzipiell  einlache  Verhältnisse  dar- 

1  C,  Bi^Dlccacg,  Dmdc  Ann.  Q.  726  ,  1901,  ^  2  C.U^?.OCHB,  Wied.  Ana.  35    168.  1888 
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1056 

1966 

1104 

1664 

1173 

1267 

1214 

1021 

1238 

859 

1261 

735 

1279 

646 

1325 

475 

1344 

402 

1369 

328 

1405 

226 

1462 

159 

1549 

95 

1616 

66 

1669 

44 

1688 

31 

1693 

24 

1700 

16 
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bietet     Wir  wollen    diese  Form    deshalb   benutzen,   um  an  ihr  die  tatsachlichen 
Beziehungen  etwas  näher  kennen  zu  lernen. 

Zunächst  betrachten  wir  einen  von  Ewing  untersuchten  weichen  Eiaendraht. 
Seme  Länge  betrug  30,5  cm,  die  Dicke  0,077  cm,  jene  also  das  400 fache  dieser, 
und  folglich  der  Entmagnetisierungsfaktor  e,  wenn  man  die  Verhaltnisse  bei  Ro- 
tationsellipsoiden (S.  143)  anwendet,  gleich  0,00045;  der  Draht  wurde  vor  dorn 
Versuche  ausgeglüht  und  langsam  gekühlt;  benutzt  wurde  die  magnetomotriache 
Unipolar-Methode,  die  magnetisierende  Kraft  wurde  langsam  von  null  an  gesteigert. 


0 

0,82 

0,85 

1,38 

2,18 

2,80 

3,50 

4,21 

4,92 


§ 

S 

S 

>t 

/' 

.^0 

i  ' 

3f 

58 

K 

0 

0 

0 

— 

— 

5,63 

5,17 

1009 

12680 

195 

0,32 

3 

40 

9 

120 

6,69 

6,20 

1086 

13640 

175 

0,84 

13 

170 

15 

200 

8,46 

7,94 

1165 

14510 

145 

1,37 

33 

420 

24 

310 

10,23 

9,79 

1192 

14980 

122 

2,14 

93 

1170 

43 

550 

12,11 

11,57 

1212 

15230 

105 

2,67 

295 

8710 

110 

1390 

15,61 

15,06 

1238 

15570 

82 

3,24 

581 

7300 

179 

2250 

20,32 

19,76 

1255 

16780 

64 

3,89 

793 

9970 

204 

2B60 

22,27 

21,70 

1262 

16870 

58 

4,50 

926 

11640 

206 

2B90 

2450 
2200 
1830 
1530 
1320 
1030 
800 
730 


Wie  man  sieht,  wachsen  ^  und  So  erst  langsam,  dann  schneller  und  schließ- 
lich wieder  immer  langsamer,  entsprechend  ist  der  Verlauf  der  gestrichelten  Kurve 
in  Figur  88,  die  ^  als  Funktion  von  JQq  darstellt,  die  Kurve  für  So  würde  vom 
Maßstab  abgesehen  fast  genau  dieselbe  sein,  da  für,  gegenüber  .l^o >  große  3-Werte, 
wie  sie  hier  auftreten,  nach  Gleichung  (35)  Sg  das  4  tt- fache  von  %  ist.  Wich- 
tiger ist  es,  3  auch  als  Funktion  der  wahren  Kraft  ^  darzustellen,  also  die  oben 
(S.  183)  besprochene  Scherungskonstruktion  auszuführen;  zieht  man  also 
durch  den  Anfangspunkt  eine  gerade  Linie  Y' ,  welche  die  Ordinate  3  =  1000  bei 
der  Abszisse  0,45  schneidet  und  denkt  man  an  die  Beziehung  ^  =,5^  —  0,00045  S» 


/o 


^      ^6     -/a     £0     MX, 


'  { — I" 

FigTH  88. 

so  Sieht  man  ein,  daß  die  alte  Kurve  bei  Rechnung  der  Abszissen  von  der  neuen 
y'-Achse  die  neue  Beziehung  darstellt;  will  man  von  der  alten  y-Achse  rechnen, 
80  muß  man  also  jeden  Punkt  der  Kurve  um  das  0,00045  fache  seiner  Ordinate 
nach  links  rucken  und  erhalt  so  die  ausgezogene  Kurve;  sie  weicht,  wie  man 
sieht,  in  diesem  Falle  nur  wenig  von  der  gestnchelten  ab. 
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Du-  MafJinotisicriinjrskurve  oder  „Charakteristik«  besteht,  wie  man 
sieht,  aus  drei  Teilen;  im  ersten  steigt  sie  langsam,  im  zweiten  rasch^  im  dritten 
wii'tlcr  langsam.  Als  Grenzen  zwischen  diesen  Teilen  kann  man  die  beiden 
Punkte    stärkster    Krümmung    betrachten    (in   unserem   Falle    etwa   bei   $  =  1,7 


zuo 


ZOO 


/ÖO 


^zo 


/e 


zo 


Hl 


ZM 


ZOO 


/dO 


iZO 


und  5,0  gelegen);  zwischen  ihnen,  in  der  Mitte  des  mittelsten  Teiles,  hegt  ein 
drittor  ausgezeichneter  Punkt,  der  Inflexionspunkt,  d.  h.  der  Punkt,  wo  die  Kirne 
keine  Krümmung  hat  (in  unserem  Falle  etwa  bei  $  =  3,2  gelegen);  bis  zu  ihm 
kehrt  sie  die  konvexe,  von  da  ab  die  konkave  Seite  nach  unten.  Die  Abnahme 
der  Steigung  im  letzten  Teil  ist  wohl  zuerst  von  Joule,  ihre  Zunahme  im  ersten 
Teil  von  Lenz,  G.  WiEDiauNN,  Dun  u.  a.  erkannt  worden. 

In  einfacher  und, demonstrativer  Weise  kann  man  die  anfangs  schnellere  und 
schließlich  langsamere*  Zunahme  des  Magnetismus  in  Vervollständigung  einer  An- 
gabe vonKoosEN^  nachweisen, 
indem  man  den  Strom  außer 
der  magnetisier  enden,  den 
Kisenkorper  enthaltenden  Spi- 
rale noch  die  Rolle  eiter 
Bussole  durchlaufen  läßt  und 
Spirale  mit  Kern  so  aufstellt, 
daß  bei  geringer  Stromstarke 
die  BtLSSolennadel  auf  null 
steht;  bei  wachsender  Strom- 
stärke wird  dann  die  Nadel 
abgelenkt,  bei  weiter  wachsen- 
der kehrt  sie  auf  null  zurück 
und  bei  großen  Stromstarken 
geht  sie  auf  die  entgegen- 
gesetzte Seite. 

Stellt    man    zweitens    « 
(oder,  was  bis  auf  den  Maß-  . 

Stab   dasselbe  ist,  (i)  als  Funktion  von  $  dar.  so  erhalt  m.an  Figui  89»  ^«J^^ 
Kurve,   die  anfangs  sanft,  danoi  nach  einem  ziemHch  scharfen  Knie  steil  ansteigt, 

\  J.  H.  KoosEN,  Pogg.  Ann.  85    S    159.    ^^52, 


Kgnr  90 


i  4  J 


I 


K  t  i  4.  X . 


190 


F.  Auerbach,  Magnetische  Induktion. 


Hnndb.  d 
Phys     2.  Ann. 


ein  MaximurQ    erreicht,    dann   abfällt   and    sich   aJlmahlich   immer  langsamer  der 
Abszissenachse  nähert 

Noch  anders  ist  der  Verlauf  der  Kurve  in  Figiir  90,  welche  jc  als  Funktion 
von  S'  (ev.  auch  ^  als  Funktion  von  33)  darstellt;  sie  steigt  steil  an,  wird  all- 
mahhch  sanfter,  erreicht  ein  Maximum  und  fallt  dann  sehr  steil  ab,  so  daß  man 
versucht  ist,  sie  bis  zur  Abszissenachse  fortzusetzen;  da  aber  unmöglich  x  geradezu 
null  werden  kann,  so  muß  man  vermuten,  daß  die  Kurve  für  größere  ^  ähnlich 
wie  die  Kurve  m  Figur  89  umbiegt,  die  konkave  Seite  nach  oben  kehrt  und  nur 
asymptotisch  der  Achse  sich  nähert  —  eine  zuerst  von  Fromme ^  ausgesprochene 
Vermutung,  die  durch  Versuche  in  starken  Feldern  (s.  w.  u.)  bestätigt  worden  ibt. 
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Endlich  ist  in  Figur  91  noch  eine  weitere  Kurve  dargestellt,  nämlich  die 
durch  Gleichung  (36)  definierte  differentielle  Suszeptibilität  «';  zum  Vergleich 
ist  die  «-Knrve  nochmals  reproduziert,  der  Ordinatenmaßstab  ist  hier  anders 
gewählt  Wie  man  sieht  und  wie  die  Gleichung  (36  a)  es  erfordert,  liegt  die 
differentielle  Kurve  anfangs  über  der  anderen,  schneidet  sie  :n  deren  Gipfel  und 
sinkt  dann  stark  unter  sie  hinab;  der  Gipfel  der  neuen  Kurve,  der  außerordent- 
lich steil  ist,  liegt  an  einer  nicht  in  einfacher  Weise  zu  charakterisierenden  Stelle, 
man  müßte  hierzu  die  beiden  Glieder  «  und  SQ{dxldQ)  trennen  und  in  letzterem 
wieder  die  beiden  Faktoren  einzeln  betrachten. 

Die  Zahl  der  Spezialuntersuchungen  über  Drähte  ist,  wie  gesagt,  so  groß, 
daß  auf  Liter atuxan gaben  verzichtet  werden  muß;  auf  diejenigen  unter  ihnen,  die 
ein  prinzipielles  Interesse  haben,  wird  noch  zurückgekommen  werden. 

1  C.  FaOMMK,  Gott.  Nachr.    1875.    500. 
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Kurvenaystem  für  Drahte  verschiedener  Länge.  Der  Einfluß  der  bei 
verschieden  langen  Korpern  verschieden  starken  entmagnetisierenden  Kraft  läßt 
sich  sehr  anschaulich  m  folgender  Weise  darstellen.  Es  ist  nämlich  einleuchtend, 
daß,  wenn  man  S  oder  Sß  als  Funktion  von  ^  darstellt,  man  für  KöriDer,  z.  B. 
Drahte  der  verschiedensten  Lange  die  nämliche  Kurve  erhält  (weil  eben  Jp  bereits 
die  mit  Rücksicht  auf  die  entmagnetisierende  Kraft  der  Enden  berechnete  wahre 
magnetisiereude  Kraft  ist),  daß  dagegen  die  Darstellung  von  ^  oder  Sß  als  Funk- 
tion von  .i^Q  zu  verschiedenen  Kurven  führen  muß,  und  zwar  zu  Kurven,  die  sich 
der  erstgedachten  Kurve  mehr  und  mehr  nähern,  je  länger  der  Draht  ist.  In 
Figur  92  ist  nun  ein  System  von  So  :  .^o  Kirven  nach  Versuchen  von  Ewing 
wiedergegeben,  sie  entsprechen  einem  und  demselben  Draht,  der  durch  Ab- 
schneiden allmalilich  die  beigesetzten  Längen  in  Vielfachen  des  Durchmessers 
erhielt;  das  Interessante  dabei  ist,  daß,  je  stärker  die  Kraft  ist,  desto  weniger 
die  Gegenwirkung  hervortritt,  so  daß  also  die  Kurven  zwar  derselben  Grenze  zu- 


FiguT  92 

streben,  aber  sehr  verschieden  stark  gewölbt  sind,  die  für  den  längsten  Draht  am 
meisten,  die  für  den  kürzesten  fast  gar  nicht.  Hieran  wird  weiter  unten  an- 
geknüpft werden. 

Eine  besondere  Stellung  nimmt  eine  Reihe  von  Messungen  an  Drahten  ein, 
die  von  Quincke  angeregt  und  von  seinen  Schülern  nach  der  Zugkraftmethode 
(vgl.  S.  181)  ausgeführt  worden  sind;  namentlich  sind  hier  Lenard  und  Howard, 
P.  Meyer,  M.  Weber  und  SeckelsonI  zu  nennen.  Die  in  diesen  Arbeiten  be- 
stimmte „Dimagnetisierungskonstante"  ist  nichts  anderes  wie  die  halbe  Suszepti- 
bilität;  und  zwar  wird  sie  sowohl  für  Parallel-  als  auch  für  Querstellung  des 
DraJites  zu  dem  Felde  ermittelt;  als  Material  dienten  teils  Eisendrähte,  teils  gal- 
vanische Niederschläge  von  metallischem  Eisen  auf  Kupferdraht;  außerdem  zahl- 
reiche andere  Stoffe,  worauf  im  nächsten  Artikel  zurückgekommen  werden  wird. 
Von  allgemeinen  Resultaten  sei  angeführt,  daß  die  Suszeptibihtät  senkrecht  zu  den 
Kraftlinien  bei  wachsenden  Feldstärken  nahezu  konstant  ist,  parallel  zu  ihnen 
dagegen  erst  steigt  und  dann  fällt,  und  daß  mit  zunehmendem  Querschnitt  jene 
fällt,  diese  erst  steigt  und  dann  ebenfalls  fällt  Das  Verhältnis  beider  endlich 
nimmt  je  nach   den  Umständen   sehr  verschiedene  Werte  von  1,3  bis  46,2   an. 

•  P  Lenahd  imd  HowABD,  Verhdl.  62.  Nift  ■'Vera.  Heidelb.  1889.  210  —  P.  Mevhr, 
El.  2.  10.  58a.  i8«9,  —  M  WeBss,  Wied.  Äim.'64«  30.  1895  —  E.  Sechelson,  Wied.  Ann. 
67.    37.    1899 


1  ■  M  P  M  i  J  i  s  '•  M  H  ( 

-sHHilillulill 


192 


F.  AuEiiBAGH,  Mtigueüsche  laduktiou 


Haiidl)    d 
Phys.    2  Autl 


5.  Ring.  Dieser  Fall  ist,  wie  wir  wissen,  wegen  des  ganzlichen  Fehlens 
einer  entmagnetisierenden  Kraft  für  die  Theorie  besonders  wichtig.  Er  ist  daher 
recht  oft  zum  Gegenstande  experimenteller  Bearbeitung  gemacht  worden;  am 
wichtigsten  sind  die  Untersuchungen  und  Messungen  von  Stolet-^ow^,  Rowland-, 
BaurS,  Ewing'S  V.  Hofe'^,  H.  Lehmann".  Dabei  hat  v.  Hofe  den  Einlluli  dor 
Form  des  Ringquerschnittes  studieit  (Quadrat,  flaches  Rechteck,  liohes  Rechteck) 
und,  zumal  die  Differenz  des  äußeren  und  inneren  Ringradius  recht  groli,  die 
Abweichung  von  den  Voraussetzungen  der  KmcHHOFFschen  Theorie  (S.  147)  also 
betrachtlich  war,  naturgemäß  Verschiedenheiten  in  den  Werten  von  x  gefunden 
—  Verschiedenheiten,  die  jedoch  ziemlich  geringfügig  sind. 

Als  Beispiele  der  Messungen  seien  folgende  angeführt,  a)  Ring  aus  aus- 
geglühtem Schmiedeeisen.  Es  wurde  die  ballistische  Methode  angewandt,  der 
Eisenquerschnitt  betrug  0,0483  qcm,  der  Durchmesser  des  Ringes  U)  cm,  die 
Magnetisierangsspule  hatte  474,  die  sekundäre  Spule  107  Windungen,  \erghchcu 
wurde  mit  dem  Erdmagnetismus;  ^g  ^^^  "Ö  sind  hier  identisch. 
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b)  Ring  aus  ausgeglühtem  schwedischen  Eisen  (H.  Lehmann);  Radius  des 
Leitkreises  7,96  cm,  Radius  des  Querschnittes  0,895  cm,  seine  Fläche  also 
2,52  qcm;  die  primäre  Spule  bestand  aus  drei  Lagen  0,15  cm  starken  Kupfer- 
drahtes in  zusammen  695  Windungen,  die  sekundäre,  zur  ballistischen  Messung 
dienende  Spule  hatte  613  Windungen  dünnen  Drahtes. 


Aufsteigende  Kommutierungskurve. 
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1,1 
1,8 
2,2 
3,2 
4,4 
5,3 
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440 
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18,1 

1165 

21,8 

1192 

27,5 

1225 

41,0 

1275 

J5 

55,1 
76,5 
104,5 
151,0 
200,0 
240,0 
315,0 
385,0 


1310 
1348 
1388 
1440 
1489 
1520 
1564 
1600 


Die  Kurven,  durch  die  man  diese  Tabellen  darstellen  kann,  stimmen  im  Cha- 
rakter mit  den  obigen  für  lange  Drähte  uberein,  nur  ist  der  erste  Kurven  teil, 
namentlich  im  letztbetrachteten  Falle,  kurzer. 


1  A.  STOtETow,  Pogg.  Ann.  146.  S.  442  1873.  —2h  Rowland,  Phü.  Mae.  (4)  46. 
S.  140.  1878.  —  3  c.  Baür.  Wied.  Ann  U.  S  394-  1880  -  4  j.  A  Ewmc,  a  a.  O.  — 
B  G-  V.  HoFB,  Wied.  Ann  37.  S.  482.  1889.  —  6  H  Lehmann,  Wied  Ann.  38.  S.  406. 
1893-  (Versuche  mit  dem  geschlossenen  tmd  dem  geschlitzten  Ringe,  vgl  über  letzteren  0 
S.  148  u.  w  u) 
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Femer  haben  Obkrheck.^  und  spater  v.  Eitingshausen  2  Ringe  ungleichmäßig, 
d.  h.  durch  eine  nur  einen  Teil  desselben  bedeckende  Spirale  magnetisiert.  Jener 
fand  dabei  zwischen  den  Werten  der  Magnetisierung  der  verschiedenen  Stellen 
des  Ringes  nur  sehr  kloine  Differenzen  (wenige  Prozent),  dieser  beträchtlich 
größere  (Verhältnis  der  Kxtreme  bei  kleinen  Kräften  Iß,  bei  größeren  bis  2  ab- 
nehmend), so  daß  hier  ein  noch  aufzuklärender  Widerspruch  bestehen  bleibt; 
letzterer  prüfte  auch  die  BoLTZMANNsche  Theorie  (s.  0.)  und  fand  wenigstens  quali- 
tative Übereinstimmung.  Auch  auf  Arbeiten  von  Hammlrl"  ist  hier  hinzuweisen. 
Endlich  hat  Sautek^  die  Frage  systematisch  verfolgt,  indem  er  den  Ring  im 
ganzen  oder  halben  oder  viertel  oder  achtel  Umfang  bewickelte  und  in  jedem 
Falle  den  maximalen  Kraftfluß  in  der  Mitt5  des  bewickelten  Stuckes  und  den 
minimalen  an  der  gegenüberliegenden  Stelle  maß,  beides  natürlich  bei  verschie- 
denen Feldstarken;  außerdem  aber  den  KraftfLuß  längs  des  ganzen  Ringes  als 
Funktion  des  Bogens.  Die  Ergebnisse  lassen  sich  sehr  gut  in  FouRiERachen 
Reihen  (vgl.  0.  S.  148)  darstellen,  die  Einzellieitcn  lassen  sich  aber  auszugsweise 
nicht  wiedergeben. 

6.  Geschlitzter  Ring.  Von  ganz  besonderem  Interesse  ist  es  nun,  zu 
untersuchen,  wie  sich  die  Verhältnisse  ändern,  wenn  man  statt  eines  überall  ge- 
schlossenen Ringes  einen  geschlitzten  nimmt;  am  besten  wird  man  dabei  derart 
verfahren,  daß  man  den  schon  im  geschlossenen  Zustande  geprüften  Rmg  zunächst 
mit  einem  schmalen  Schlitz  versieht  und  diesen  dann  nach  und  nach  erweitert 
Dadurch  wird,  gerade  wie  beim  Abschneiden  von  Drdhten  oder  beim  Übergange 
von  gestreckteren  zu  gedrungeneren  ElHpsoiden  der  Entmagnetisierungsfaktor  immer 
größer  werden. 

Eine  derartige  systematische  Untersuchung  hat  H.  Lehmaiw  durchgeführt. 
An  dem  Vollringe  war  ein  kleiner  Sektor  von  Spulenwindungen  freigelassen 
worden,  und  hier  wurde  nun  ein  Schlitz  von  allmählich  gesteigerter  Weite  her- 
ausgesägt; die  engsten  Schlitze  wurden  mit  Hilfe  einer  Messingbandage  und  ein- 
gesetzter Messingscheibchen,  so  daß  sich  der  Ring  zu  völligem  Schluß  zusammen- 
biegen ließ,  erzielt.  Die  fünf  Schlitzweiten,  bei  denen  beobachtet  wurde,  waren 
folgende: 

Nr.       1  2  B  4  5 

0,040      0,063      0,103      0,202      0,357  cm. 

Zu  der  großen  Sekundärspule  wurde  jetzt  noch  eine  kleine,  zweite  hinzu- 
gefügt, die  um  den  ganzen  Ring  herumgeschoben  werden  konnte,  sowie  eine  dritte, 
den  Schlitz  bzw.  das  Messingscheibchen  umgebende;  die  große  lieferte  den  mitt- 
leren totalen  Induktionsfluß,  die  zweite  den  lokalen  Induktionsfluß  durch  den  be- 
treffenden Eisenquerschnitt,  die  dritte  den  Induktionsfluß  durch  den  Schlitz;  endhch 
ergibt  die  erste  Größe,  dividiert  durch  die  letzte,  den  Streuungsko effizienten 
[Gleichung  (56),  S.  150]. 

Von  den  Tabellen,  in  denen  der  Verfasser  seine  Resultate  zusammenstellt, 
ist  die  für  den  geschlossenen  Ring  schon  oben  wiedergegeben;  von  den  anderen, 
für  die  fünf  Schlitze  gültigen,  muß  es  genügen,  hier  zwei  zu  reproduzieren,  es 
seien  Nr.  2  limd  5.  Dabei  ist  Jp^  das  äußere  Feld,  3f  die  Magnetisierung,  g  der 
Fluß  im  Eisen,  g^,  der  im  Schutz  und  a  ■=»  S/So  ^"^^  Streuung  (vgl.  S.  150). 


^FortpflanÄunff  d.  magn:  loduktion  im  -weicben  Elsen.    Halle  1878 


mad,  Ajsq.  6.*  S.  554- '  i879'    —   ^  H. 
:|  ^4j^,;  Wie<J.  Attf-.Ö3,  ^5.   1897. 
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Zweiter  Schlitz  (0,63  mm). 
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Fünfter  Sclilitz  (3,57  mm). 
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3,84 
3,85 
3,82 
3,78 
8,77 
3,77 
3,66 
3,39 
3,15 
3,01 
2,77 


In  Figui  93  sind  rechterseits  alle  sechs  Magnetisierungskurven  (die  Kurve  0 
für  geschlossenen  und  die  Kurven  1  bis  5  für  geschlitzten  Ring)  dargestellt, 
wobei  allerdings  der  Raumverhältnisse  halber  für  die  Abszissen  drei  verschiedene 
Maßstabe  benutzt  werden  muJJten,  nämlich  bis  ^  =  1000  der  unterste,  von  da 
bis  1300  ein  5 mal,  darüber  hinaus  ein  20  mal  so  kleiner.  Wie  man  sieht,  liegen 
die  Verhältnisse  ganz  analog  wie  in  Figur  92  für  verschieden  lange  Drähte:  je 
weiter  der  Schlitz,  desto  flacher  die  Kurve;  am  größten  sind  also  die  Unter- 
schiede in  rmttelstarken  Feldern,  Um  nun  die  Kurven  1  bis  5  in  die  Normal- 
kurve 0  überzuführen,  muß  man  die  oben  angegebene  Scherung,  in  diesem  Falle 
eine  Scherung  nach  links,  vornehmen;  die  hierfür  maßgebenden  Linien  sind  linker- 
seits dargestellt;  man  kann  sie  auch  „EntmagnetiBierungslinien"  nennen.  Sie 
mußten,  nach  der  Theone,  gerade  Linien  sein,  sind  es  aber,  wie  man  sieht,  nur 
bis  zur  halben  Höhe,  dann  biegeu  sie  nach  links  um.     Es  ist  einleuchtend,  was 


1   '  ^  i  t  i 
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das  bedeutet:  der  Entmagnetisierungsfaktor  ist  eben  für  starke  Kräfte  nicht  mehr 
konstant,  sondern  er  nimmt  zu.  Dies  spncht  sich  aber  in  den  Tabellen  dadurch 
ans,  daß  der  Streuungskoeffizient  a,  der  sich  als  Funktion  der  Feldstärke  zu  JV 
reziprok  verhält,  mit  wachsender  Kraft  abnimmt.  Verfolgt  man  dies  weiter,  so 
gelangt  man  za  einer  vollkommenen  Übereinstimmung  der  Versuche  mit  der 
Theorie.  In  der  Figur  sind  links  noch  Stucke  der  idealen  geradlinigen  Entmag- 
netisicrungshnien  für  die  Falle  1  bis  3  angedeutet. 

Was    nun  Entmagnetisierung  und  Streuung  an  sich  betrifft,   so  erhalt 
man   m   dem  Bereiche,  wo  sie  noch  konstant  sind,  folgende  Zahlen: 


Nr. 


U 


0,0079 
1,31 


0,0102 
1,52 


0,0140 
1,79 


0,0203 

2,48 


0,0246 
3,81 


Man  sieht,    daß   die  Streuung  schon  bei  dem  engsten  Schhtze  recht^  beträchdich 
ist  und   daß  sie  dann  sehr  stark  zunimmt.    Auch  die  Vergleichung  mit  der  theo- 


.^tiiiiiiiLbiii^ 


Figur  ga 


n-üschen  Tabelle  auf  S.  149  fuhrt  zu  genügender  Übereinstimmung.  Auf  die 
übrigen  Folgerungen,  d,e  man  aus  den  Messungen  ziehen  kann,  kann  taer  mcht 
eingegangen  w^de^.  ^^  ^^^^  ^  dre  Versuche  mit 

7.   zyimanscner  ö^"-  ^     Gestalt    der   Versuchskörper    als    die 

°of  S^ind^rk  L^Xren t^SntdtSrgem  Dimensionenverh^tnis  m 
LLfj:Ä"^H>enu  Hegt  ^^^^^^^^^^^^tZ:^'^^^^^^ 

:Sts  um  die  aus  ihnen  zu  «^^^^ff»  ^^^^7—  »S^^  am^rch 
kann  man  hier  nicht,  wie  ^^^'^ .f^^°'±^'^^l\Z^T  Es  liegt  dabei  die 
^Zt  :Ä\"ÄTr  r  A'^rtrÄ  .on  gleiclfm  nt  gleich 

^     j     A        T  «^P,    ^    iQO     I8q4.  —  Rffloae  M^^'  Ins'ig-Diss.   Berlin 

1  M.  AscoLi.    P-end.  Acc   Lmcei  3.    190.    lö^-  ^       ,.  43.  262.  1899    -  B=- 

1895.  —  'P^7^'  ^^^^"^  3    359.  1896    -^-^-J,^;  slmeSSgen  von  H.duBois.   Drude 

Ni^lCKS.  Drude  Ann.    6.   7f  •  J^^^^  -Jf^^e  ^^.t  i^SÄ^  den  Gegenstand  ist  durcH 

AHB.   7.    94^.    ^Ö?^-   -  ?^  "iTJ^sSerenden  B^tte  im  wesenüichen  überholt     Zu- 

die    obigen  ^^^^V',^;^^^^^'^^^^^^^^  A^^^^^- 
sainmensteUu;igen  findet  man  z.  ti   in  ^i-  wuLu*i-«j"     ,  t  -  ^^^ 
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groß  oder  verschieden  ist;  und  wenn  dag  letztere,  wie  er  sich  hier  verhalt.  Die 
alteren  Untersuchungen  an  Zylindern  haben  nun  völlig  widersprechende  Resultate 
geliefert,  und  erst  neuerdings  hat  man  die   Grunde  hierfür  aufgefunden. 

Erstens  ist  es  durchaus  erforderlich,  die  ganze  Versuchsreihe  mit  Zylindern 
von  verschiedenem  m  an  demselben  Material  durchzuführen;  man  kann  dies  in 
zweierlei  Weise  tun,  nämlich  indem  man  entweder,  wie  das  schon  Ewing  u.  a. 
(s.  o.)  getan  haben,  den  Zylinder  durch  Abschneiden  immer  mehr  kürzt,  oder 
indem  man  ihn,  bei  unveränderter  Lange,  durch  Abdrehea  immer  dunner  macht: 
letzteres  Verfahren  verdient  aus  gewissen  Gründen  den  Vorzug.  Schließlich  muß 
man  dann  auch  die  Normalkurve  an  demselben  Material  feststellen;  und  zu  diesem 
Zwecke  kann  man  entweder  den  Zylinder,  wie  schon  vor  langer  Zeit  Oderbeck  ^ 
getan  hat,  zu  einem  Rotationsellipsoid  abdrehen,  für  das  man  den  Wert  von  N 
theoretisch  kennt,  oder  ihn  zu  einem  Ringe  zusammenbiegen  und  -schweißen,  für 
den  dann  N  null  ist,  so   daß  man  direkt  die  Normalkurve  erhalt. 

Zweitens  ist  zu  beachten,  daß  ein  Zylinder  nicht,  wie  ein  Ring  oder  Elhpsoid, 
gleichförmig,  sondern  ungleichförmig  magnetisiert  wird,   und  daß  folglich  je  nach 


Jfafrnetiai4gnuiastntensitiU. 
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Figur  94. 

der  Konfiguration  und  der  Stärke  des  Feldes  Verschiedenheiten  in  der  Verteilung 
und  somit  auch  in  der  zur  Beobachtung  kommenden  Magnetisierung  auftreten 
werden. 

Drittens  aber  —  und  das  ist,  wie  es  scheint,  der  allerwesentlichste  Punkt  — 
muß  bei  einem  Zylinder  die  ballistische  Methode  andere  Werte  liefern  als  die 
raagnetometrische;  denn  jene  ergibt  die  m  der  Mitte  herrschende  maximale,  diese 
die  mittlere  Magnetisierung  des  Ganzen;  und  beide  sind  nicht  nur  verschieden, 
sondern  ihr  Verhältnis  ändert  sich  auch  mit  der  Feldstärke.  Es  ist  das  Ver- 
dienst von  Mann  und  ganz  besonders  von  Benedicks,  hierauf  aufmerksam  gemacht 
zu  haben;  nach  ihm  ist  ^j,  um  10  bis  30 Vo  größer  als  S„,.  Man  sieht,  daß 
man  nie  Versuche,  die  nach  verschiedenen  Methoden  angestellt  wurden,  ohne 
weiteres  vergleichen  darf. 

Mit  Rücksicht  auf  diese  Erkenntnisse  kann  man  nun  sagen,  daß  die  Frage 
im  großen  ganzen  gelöst  ist,  und  zwar  im  folgenden  Sinne:  Bei  Zylindern  lauft 
die  ballistische  Magnetisierungskurve  über  der  magnetometnschen.  Folglich  sind 
auch  die  Entmagnetisierungslinien  verschieden,  und  überdies  sind  sie  von  ganz 
verschiedenem  Charakter;  sie  sind  nänalich  nicht,  wie  bei  gleichförmig  magneti- 
sierten  Körpern,  annähernd  geradlinig,  sondern  sie  sind  das  nur  im  ersten  Teile, 

1  A.  Obeebeck,   Pogg.  Ann.   135.   84.    1868. 
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flanu  aber  biegen  sie  nach  entgegengesetzten  Seiten  um.  Mit  anderen  Worten: 
-A''^  ist  erst  konstant  und  nimmt  dann  auf  null  ab,  N„t  ist  auch  erst  konstant 
(und  zwar  groüer  als  Ni,)  und  nimmt  dann  zu.  In  sehr  starken  Feldern  hefert 
hiernach  die  ballistische  Methode  die  Normalwerte  der  Magnetisierung,  unab- 
li.'in},M{j:  \on  der  Lange  der  Zylinder.  Will  man  endlich  den  Entmagnetisierungs- 
faktor  von  Zylindern  mit  denen  entsprechend  gestreckter  Elhpsoide  vergleichen, 
so  kann  sich  dieser  Vergleich  nur  auf  einen  Mittelwert  des  ersteren  beziehen,* 
CS  scheint,  daß  sich  alsdann  eine  rohe  Übereinstimmung  zwischen  beiden  ergibt 
bzw.  eine  Reduktionsrechnung  möglich  ist  (vgl.  auch  oben  die  Arbeit  von  Na- 
c.aoka).  Immerhin  ist  für  alle  strengeren  Untersuchungen  das  Ellipsoid  (oder  der 
Ring)  dem  Zylinder  vorzuziehen. 

Unter   diesen   Umständen    kann    auf  die  Wiedergabe  von  Einzelheiten   der 
Verbuche    an   Stäben  verzichtet  werden;   sie  haben,   so  interessant  sie  auch  sem 
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mögen,  doch  immer  nur  sehr  beschränkten  Geltungsbereich.  Dagegen  seien  zur 
Veranschaulichung  der  skizzierten  Verhältnisse  zwei  graphische  Ongmaldarsteümigen 
reproduziert  ^_^^  Anschauung  von    den  Verhälöiissen  bei  Zyündem; 

sie  bezieht 'sich  auf  den  von  Bekebicks  untersuchten  S^b  ^^  ^-^^^^^ 
StaHl  vom  Dimensionsverhaltnis  26;  I  und  U  smd  die  S"^^^^'  ^  ,^^",^°?T. 
kurve,  berechnet  aus  Messungen  an  dem  Eüipsoid,  zu  ^^^Jr^J^'^^^l^t^, 
wurde;    die  N  sind   die  Entmagneüsierungskmren;   die  gestachelten  Kurven  be 

ziehen  sich  auf  den  Ruckweg  bei  wieder  ^^^^^^^^^^^.^'f^^  qI    die   bal- 
Figur  95    stellt    nach   den  Versuchen  von  C- G- I^  (a.  ^  a)    |e   ^^ 
liatische  Induktionskuive  A  für  emen  123.4  cm  langen.  0.4=86  ^J^^^^?^^^^ 
Low-Moox-Eisen  dar;   nachdem  dieser  zu  einem  ^-f ^^f^^^?""«^^^^ 
ergab  sich  Kurve  B;  beides  sind  ^-^«^^^6^^^«  Umkehrkuxven   i^^^^^ 
siBd  mit  zehnmal  verkleinertem  Abszissenmaßstab   dargestellt     Wie  man  sieht. 
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gehen  die  Kurven  anfangs  auseinander,  um  sich  schließhch  wieder  stark  zu  nähern; 
Ni  nimmt  also  anfangs  etwas  zu,  um  dann  stark  abzunehmen. 

8.  Hohlzylinder.  Hierauf  -n'ird  m  anderem  Zusammenhange  zurückgekommen 
werden:  ebenso  auf  den  Fall  des  Hohlringes. 


Hl 


Besondere  Erscheinungen. 

Verhalten  gegen  sehr  kleine  Kräfte.  Ein  besonderes  Interesse  darf  die 
Frage  beanspruchen,  wie  sich  Eisenkörper  in  sehr  schwachen  Feldern  verhalten. 
Nach  den  oben  mitgeteilten  Kurven  konnte  man  meinen,  daß  für  genügend  kleine 
Kräfte  die  Suszeptibihtat  h  null  würde;  denn  die  Magnetisierungskurve  scheint, 
soweit  der  dortige  Maßstab  Schlüsse  zulaßt,  anfangs  die  Abszissen achse  zu  be- 
rühren. Zahlreiche  Untersuchungen,  besonders  von  Baur^,  Lord  RA\LErGH^, 
Werner  Schmidt  ^  u.  a.  haben  jedoch  das  Gegenteil  erwiesen,  d.  h.  es  gibt  einen 
Grenzwert  von  «  für  ß  =  0 .  Schon  aus  der  obigen  Tabelle  für  den  Ring  (S.  192) 
geht  hervor,  daß  dort  dieser  Grenzwert  nicht  weit  unter  15  liegt;  auf  noch  kleinere 
Kräfte  bezieht  sich  die  folgende,  den  Versuchen  Baurs  entnommene  Tabelle: 


^ 

S 

« 

^ 

S 

}i 

0,0158 
0,0308 
0,0708 

0,263 
0,547 
1,633 

16,5 
17,6 
23,0 

0,1319 

0,230 

0,884 

3,815 
9,156 

22,487 

28,9 
39,8 
58,6 

Hiernach   ist  «    sehr  gut  als  lineare ,    ^    als   quadratische  Funktion  von  J^ 
darzustellen. 


und  zwar  wird  bei  Baur 


«  =  14,5  +  110  Jo     , 
S  =  14,5  a  +  110  $2 


Diese  Formeln,  nur  mit  anderen  Konstanten  für  andere  Eisensorten,  sind 
von  anderen  Beobachtern  wiedergefunden  worden,  Lord  Ravleigh  z.  B.  erhielt 
für  einen  (wesentlich  härteren)  Draht 

«  =  6,4  +  5,1  Q     , 
S  =  6,4  e  + 5,1^2      ; 

natürlich  darf  man  sie  nur  bis  zu  einem  gewissen,  immer  noch  ziemlich  kleinen 
Werte  von  ^  (bei  Lord  Rayleigh  z.  B.  bis  zu  Jp  =  1,2)  anwenden.  Entsprechend 
ist  dann  die  Beziehung  CT'ischen  ju  und  3J  einerseits  und  Q  andererseits  die 
folgende: 

Sö  =  //Ci==(l +4 jrrt)jQ  + 471^^52  ^«'^  +  ^'^2     , 

wo  a'  und  d'  neue  Konstanten  sind. 

Für  Kräfte,  die  so  klein  sind,  daß  in  diesen  Gleichungen  das  zweite  Glied 
gegen  das  erste  vernachlässigt  werden  darf,  müßte  hiemach  «  konstant,  seine 
Kurve  also  eme  Horizontale,  und  es  müßte  ^  einfach  mit  Jp  proportional,  seine 
Kurve    also    eine   aufsteigende    Gerade   sein;    entsprechendes,   nur  mit   anderen 

t  C.  Badr,  Wied.  Ann.  11  S  399.  r88o  —  2  Lord  Rayleigh,  Phil  Mag  (5)  23  8.225. 
1887   —  Scientif.  Papers  2.   579.  —  3  Werner  Schmtot,  Wied    Ann.   64.    655.    1895. 
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Zahlenwerten  bzw.  anderer  Steigung  müßte  für  fi  und  S3  gelten.  Hierüber  hat 
sich  nun  eine  Diskussion  zwischen  verschiedenen  Physikern,  namentlich  zwischen 
RosSLER,  CuLMAN  uiid  Werner  SCHMIDT  ^  entwickelt,  die  zwar  noch  nicht  völlige 
Klärung  der  ganzen  Frage,  aber  doch  im  wesentlichen  eine  Übereinstimmung 
herbeigeführt  hat.  Daß  die  Zahlen  von  Baur  und  Lord  Rayxeigh  in  dieser  Hin- 
sicht nicht  befriedigen,  leuchtet  ein;  denn  das  Verhältnis  der  beiden  Koeffizien- 
ten a  und  d  ist  bei  ihnen  gar  zu  verschieden,  also  auch  die  Grenze,  bis  zu  der 
das  zweite  Glied  zu  vernachlässigen  ist.  In  ähnlichem  Gegensatze  stehen  nun 
auch  die  Ergebnisse,  zu  denen  Schmidt  und  Rössler  gelangen;  bei  jenem  würde 
nämlich  /;  verhältnismäßig  klein,  bei  diesem  groß  ausfallen.  Mit  anderen  Worten : 
Schmidt  findet  bei  seinen  EUipsoiden  aus  Eisen  und  Stahl  bis  zur  Feldstarke  O.On 
völhge  Proportionali  tat,  d.  h.  Konstanz  von  «,  an  dieser  Stelle  aber  biegt  seine 
Kurve  „ziemlich  plötzlich"  um,  um  nun  zu  steigen.  Dagegen  glaubt  Rossler 
von  vornherein  ein  Steigen  von  «  bzw.  /j,  zu  finden: 

$  =  0,00140  I  0,0()2G9   |  0,00450   |  0,00668  |  0,01102  |  0,0139 
/«=   222   I    236    I    252    |   249   |    264   |   258 

^  =  0,0177   I  0,0220   I  0,0261   |  0,0303   |  0,0350   |  0,0397 
/i=   263   I    260    I    267    |   266   |  ~  270   |   273 

Ob  diese  Zahlenreihe  aber  wirklich  ein  Steigen  von  fj.  erkennen  läßt,  ist  doch 
sehr  zweifelhaft;  denn  gerade  in  der  zweiten  Zeile,  wo  doch  die  Zunahme  min- 
destens ebenso  deutlich  wie  in  der  ersten  sein  mußte,  findet  beinahe  Konstanz 
statt.  Sieht  man  von  den  beiden  ersten,  sehr  kleinen  Kräften  und  deshalb  sehr 
unsicheren  Beobachtungen  ab,  so  kann  man  sagen,  daß  bis  $  =  0,05  nahezu 
Konstanz  stattfindet  und  dann  erst  das  Steigen  wesenüich  beginnt  (vgl.  die  Ta- 
belle auf  S.  187,  die  die  Fortsetzung  der  vorliegenden  ist).  Immerhin  kann  man 
mit  CuLMAN,  der  die  Frage  kritisch  prüft,  der  Meinung  sein,  daß  eine  weitere 
ganz  exakte  Entscheidung  erwünscht  ist  2. 

Verhalten  bei  mittleren  Kräften.  Das  nächste  Gebiet  ist  dasjenige,  wo 
die  Magnetisierungskxirve  ihren  Inflexionspunkt  hat.  Hier  erhebt  sich  nun  eine 
Reihe  von  Fragen:  Wo  liegt  der  Inflexionspunkt?  Wo  haben  die  Kurven  für  jc 
(bzw.  ju)  und  «'  (bzw.  /^')  ihre  Gipfel? 

Diese  Fragen  sind  weiter  dahin  zu  spezialisieren,  daß  man  fragt:  1.  bei 
welchem  ^?  und  2.  bei  welchem  S?  Der  Wert  von  $ ,  bei  dem  der  Inflexions- 
punkt liegt,  ist  sehr  verschieden,  je  nachdem  es  sich  um  eine  Spezialkuive  oder 
um  die  Normalkurve  handelt;  ein  Bhck  auf  Figur  92  lehrt  das  zur  Genüge;  die 
Normalkurve  hat  ihren  Inflexionspunkt  etwa  bei  ^  =  2  bis  3 ;  bei  den  Spezial- 
kurven  ruckt  er,  je  größer  die  entmagnetisierende  Kraft  ist,  desto  mehr  nach 
rechts,  das  entsprechende  $  kann  bis  auf  10  und  selbst  noch,  mehr  steigen. 
Anders  liegt  die  Sache,  wenn  man  jden  Wert  von  S  betrachtet,  der  dem  In- 
flexionspunkt entspricht:  dieser  ist  für  die  sehr  verschieden  gewölbten  Kurven 
nahezu  der  gleiche,  und  zwar  rund  400;  der  entsprechende  Wert  der  Induktion  95 
ist  dann  also  rund  6000.  Im  einzelnen  hangen  alle  diese  Werte  freilich  vom 
Material  ab,  ganz  besonders  aber  auch  davon,  ob  man  die  auf-  oder  absteigende, 
die  stetige  oder  Kommutierungskurve  usw.  betrachtet.  Ungefähr  in  derselben 
Gegend,  wie  der  Inflexionspunkt,  liegen  schließhch  auch  die  Maxima  von  x  und  «'i 

*  G.  Rössixa,  Unters,   üb.  d.  Maguetisiening  d.  Eisens  varv.    Inatig -Diss."  Zünch  1892 

—  Derselbe,  Elektrot.  Zeitschr.  1893.  134  —  "Webner  Schmidt,  Unters,  üb  d  Magneüsiemng 
d.  EiseuB  durch  sehr  klem^  Kräfte.  Inaug-Diss.   Elberfeld  1894.  —  Wied.  Ann.  54    655    1895. 

—  P.  CoJMAN,  Wied.  Ann  56.  602  1895.  —  2  Auf  eine  Arbeit  von  HouaOHN,  die  das  Ver- 
halten verschiedener  Sorten  gegen  schwache  KrSfte  behandelt,  wird  im  nächsten  Artikel  ein- 
gegangen werden 
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es  finden  aber  gewisse  Abweichungen  statt,  die  schon  oben  angedeutet  wurden. 
Was  endlich  die  Maximalwerte  dieser  Größen  selbst  betnflFt,  so  sind  auch  diese 
je  nach  dem  Material  verschieden;  femer  bei  demselben  Material  je  nach  der 
Form  und  der  Magneüsienmgsweise.    Der  größte  gemessene  Wert  von  «  scheint 

bei  ElHpsoiden  (Rössler)    «  =  230     (bei  J0  =  2,8  ,    ^  =  640)     , 
bei  Ringen  (H.  Lehmajin)  ä  =  260     (bei  §  =  1,5  ,   ^  =  390) 
zu  sein.     Die  entsprechenden  Werte  der  Permeabilität  sind 

fi  =  2900     bzw.     3250       (bei  So  =  8000     bzw.     5000)     . 

Für  reines  Eisen  hat  freilich  in  einem  besonderen  Falle  Wilson i  einen  noch 
wesentlich  höheren  Wert,  nämlich 

fx  =  5600     (bei  Sß  =  9000) 
gefunden. 

Noch  größer  sind  dann  die  Maximalwerte  der  diflferentiellen  Suszeptibilitat 
bzw.  Permeabihtät. 

Verhalten  gegen  große  Kräfte.  Sättigung.  Wir  kommen  nunmehr  zu 
dem  drittenTeil  der  Magnetisierungskurve.  Hier  wird  ihr  Anstieg  immer  schwächer, 
und  es  fragt  sich,  wie  weit  sie  überhaupt  steigen  kann,  und  welches  ihre  Grenz- 
höhe ist  Die  Antwort  ist  für  die  Induktionskurve  zweifellos;  denn  da  die  In- 
duktion 33  die  Kraft  Q  als  Glied  enthalt,  muß  sie  so  lange  wie  diese  wachsen; 
eine  Grenze  ist  ihr  also  nur  dadurch  gesetzt,  daß  unsere  Hilfsmittel,  um  die 
magnetisierende  Kraft  zu  steigern,  begrenzt  sind.  Diese  Grenze  kann  sich  also 
mit  den  Fortschritten  der  Technik  erhöhen.  Anders  liegt  die  Sache  bei  der  In- 
tensität der  Magnetisierung  3 .  Diese  Größe  kann  sehr  wohl  einen  in  den  Vor- 
gängen bzw.  in  der  Natur  des  Materials  beruhenden  Grenzwert  haben,  wenn  nur 
m  Gleichung  (10)  bei  immer  weiterer  Steigerung  von  Jp  die  Größe  h  in  gleichem 
Verhältnis  abnimmt  Versuche  mit  der  lathmusmethode  haben  dies  in  der  Tat 
ergeben,  wie  z.  B.  folgende  Zahlen  beweisen: 


J0 

3 

5Ö 

u 

H- 

3630 

1680 

24700 

0,46 

6,80 

0680 

1670 

27610 

0,25 

4,13 

9500 

1650 

30200 

0,17 

3,18 

10360 

1630 

30830 

0,16 

2,98 

11180 

1620 

31560 

0,15 

2,82 

Man  sieht  also,  daß  zwar  So  noch  weiter  wachst,  ^  hingegen  konstant  ge- 
worden igt  (die  kleine  Abnahme  rührt  davon  her,  daß  bei  der  Isthmusmethode 
nicht  genau  das  wahre  Q  gemessen,  wird);  fem  er  daß  »c  und  fi,  die  für  sehr 
kleine  Kräfte  etwa  16  resp.  200,  für  mittlere  aber  im  günstigsten  Falle  250  resp. 
3000  betragen,  für  die  hier  vorhegenden  kolossalen  Kräfte  bis  auf  0,15  resp.  3 
heruntergegangen  sind.  Für  das  Maximum  von  Q  kommt  in  Betracht,  daß  die 
betreifende  Kurve  (vgl.  o.  S.  189)  zuletzt  nach  unten  konvex  wird. 

Als  äußerste  Werte  galten  lange  Zeit  die  von  Ewing  und  Low^  erzielten: 

^  3  58  X  ^ 

24500        1660        45350       0,07        1,85     . 

Indessen  ist  seitdem  ^  von  Rossler^  H.  du  Bois,  £.  T,  Jones  u.  a.  bis  1850  ge- 
trieben worden,  und  es  kann  daher 

S  =  1B50 
-SON,  Proc.  R.  Soc.  62.   369.   1898.  2  J.  A.  Ewing  n.  Low,  Trans.  R.  Socr  180. 
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als  Grenzwert  gelten.  Was  andererseits  ^  und  93  betrifft,  so  bietet  zu  ihrer 
Steigerung  du  Bois'  Ringmagnet  ein  ausgezeichnetes  Mittel,  und  es  kommt  schließ- 
lich nur  darauf  an,  wie  klein  man  den  Isthmus-Querschnitt  im  Vergleich  zum 
Schenkel-Querschnitt  machen  kann.  Mit  Hilfe  von  ^/^  mm  starkem,  in  die  Boh- 
rung eingeführten  Drahte  erreichte  so  Jones  ^  die  aus  der  Zugkraft  berechneten 
Werte 

}Q  =  51G00  ,     58  =  742Ü0  ,     ju  =  1,44     , 

die  hiernach  als  direkt  festgestellte  Maxima  gelten  können;  natürlich  wird  bei 
dieser  Steigerung  zugleich  die  Ausdehnung  des  so  starken  Feldes  immer  kleiner 
und  beträgt  schließlich  kaum  noch  1  cbmm.  Der  spezifische  Magnetismus  endlich, 
d.  h.   das  Moment  der  Gewichtseinheit,  hat  hiemach  das  Maximum 

j  =  250     . 

Im  Anschluß  hieran  sei  nochmals  auf  die  Stefan  sehe  Theorie  starker  Felder 
hingewiesen,  die  ganz  neuerdings  von  Walter ^  eingehend  studiert  worden  ist, 
namenthch  im  Hinblick  auf  die  Frage  der  Sättigung. 

Empirische  Magnetisierungsformeln.  lu  Anbetracht  des  Umstandes,  daß 
die  allgemeine  Theone  zur  völlig  richtigen  Darstellung  des  Verlaufes  der  Magneti- 
sierung versagt,  kann  es  nicht  wundernehmen,  daß  man  seine  Zuflucht  zu  mehr 
oder  weniger  empirischen  Formeln  genommen  hat.  Die  Zahl  derselben  ist  so 
groß  und  ihre  Geltung  zum  Teil  so  beschrankt,  daß  hier  mir  die  historisch  oder 
praktisch  wichtigsten  angeführt  werden  können;  die  weitere  Literatur  findet  man 
hauptsächlich  in  den  elektrotechnischen  Zeitschriften.  Unter  Magnetisierung  1^ 
ist  im  folgenden  meist  das  ganze  Moment  des  Körpers  verstanden;  die  Kraft  $ 
geht  meist  von  einem  Strome  m  einer  den  Körper  umgebenden  Spule  aus  und 
ist  dann  bis  auf  einen  Faktor  durch  das  Produkt  aus  Stromstärke  und  Windungs- 
zahl bzw.  Windungsdichte  bestimmt;  a,  b,  c,  d  sind  Konstanten. 

Die  älteste  Formel  ist  wohl  die  von  Lenz  und  Jacobi", 

sie  stimmt,  wie  man  sieht,  mit  der  Kirchhoff  sehen  theoretischen  üb^rein  («  =  «), 
stellt  aber  nur  das  mittelste  Kurvenstück  annähernd  dar.  Um  der  Erscheinung 
der  Sättigung  gerecht  zu  werden,  kann  man  verschieden  verfahren.  J.  Müller*, 
v.  Waltenhofen  5,  DuB,  Cazin,  Breguet  u.  a.  setzen 

Sf  =  fl  arctg3  $     ; 

der  Maximalwert  von  %  ist  hier  najl,  die  Sättigung  ist  gut  dargestellt;  für  ge- 
ringere Kräfte  ist  jedoch  die  Formel,  wie  v.  Waltenhofen  gezeigt  hat,  nicht 
brauchbar.     Lamont^  setzt 

^  =  fl(l-e-*§)     , 

wo  a  offenbar  das  Maximum  von  S  ist.  Eine  Kombmation  der  Lenz  sehen  und 
der  LAMONTschen  Formel  stellt  gewissermaßen  die  Formel  von  Soedncke^ 

dar.  Indessen  sind  diese  zyklometnschen  und  Exponentialformeln  für  die  Praxis 
sehr  unbequem;  algebraische  Beziehungen  waren  weit  vorzuziehen.  Eine  solche 
hat  wohl  zuerst  Ruths  ^  aufgestellt,  nämlich,  wenn  j  die  Magnetisierung  pro  Ge- 
wichtseinheit, also  der  spezifische  Magnetismus  (s.  o.)  ist: 

1  E.  T.  Jones,  Wied.  Ann.  57.  273.  1896.  —  2  b  Waltor,  Drada  Ann  14.  106.  1904. 
Daselbst  auch  die  alere  Lateratux.  Ein  nUieres  Eingehen  asf  die  Arbeit  ist  bei  der  Korrektor 
nicht  -angängig.  —  ?  Ijenz  nndjACOBi,  Pogg  Apn.  47.  235  1839.  —  ♦  J  Müller,  Pogg.Ann 
79  340  1850.  —  B  A.  V.  Waltbnhohen,  Wien  Ber.  62.  87.  1865;  Wied.  Ann.  27.  630. 
1886;  32.  133.  1887.  -T-  6-j._Lamont,  Handb.  -d.  Magn.  S.  4I.  -^  7  L.  Sohncke,  Elektr.  Z. 
1883.   i'60.  —  8  ChI  Ruths,  Über  d   Magn.  -weicher  Efeenzyliijder.    Dortm.  1876. 
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s  =  all  — 

von  den  beiden  Konstanten  a  und  l)  wächst  die  letztere  von  0,0145  bis  0,052, 
wenn  das  Verhältnis  der  Länge  zur  Dicke  der  Stabe  von  40  auf  150  wachst; 
mau  kann  diese  Formel  daher  mit  der  Figur  33  in  einen  gewissen  Zusammen- 
hang bringen.  Indessen  ist  auch  die  Wurzel,  die  hier  vorkommt,  noch  imbequem. 
In  dieser  Hinsicht  noch  einfacher  ist  die  erste  Formel  von  Frolich^ 


die   aus  dem  Jahre  1881  stammt  und  das  Verhalten  der  Dynamomaschine  cha- 
rakterisieren sollte.     Spater  hat  dann  Frölich^  die  kompliziertere  Fonnel 


aufgestellt,  die  schon  vier  Konstauten  enthalt  Dasselbe  gilt  von  den  neuesten, 
von  MüLLENDORT^  vorgeschlagenen  Formeln  für  SB  und  ip ,  von  denen  hier  eine 
genügen  möge: 

Schließlich  sei  noch  eine  Formel  von  Kapp'*^ 

angeführt,  m  der  u  das  Verhältnis  der  bei  Wirkung  der  Kraft  ^  im  Eisen  \ er- 
laufenden Kraitlinienzahl  zu  ihrem  Maximum  ist;  für  große  Q  ist  die  Formel  un- 
brauchbar, dagegen  gibt  sie  —  und  das  ist  für  sie  charakteristisch  —  das  im 
mittleren  Teile  stattfindende  raschere  Wachsen  von  3"  wieder. 

Verteilung  der  Magnetisierung  der  Länge  nach.  Über  die  Verteilung 
des  Magnetismus  über  die  einzelnen  Längenteile  eines  Körpers  ist  schon  im 
Artikel  „Magnetismus"  einiges  gesagt  worden;  und  im  vorliegenden  Artikel  sind 
dann  einige  theoretische  Bemerkungen  gemacht  und  namentlich  die  GiUiKNHclu^ 
Formel  wiedergegeben  worden.  Vom  allgemeinen  Standpunkte  aus  sind  zwei 
Fragen  zu  unterscheiden,  je  nachdem  es  sich  um  Magnetisierung  im  gleichför- 
migen oder  im  ungleichförmigen  Felde  handelt 

Im  gleichförmigen  Felde  kann  es  sich  nicht  um  Kugel,  EUipsoid  und  Ring 
handeln;  denn  diese  Formen  werden  ja  gleichförmig  magnetisiert  Es  wird  sich 
also  hauptsächlich  um  zylindrische  Stäbe  handeln;  auf  solche  bezieht  sich  ja  auch 
die  GREENsche  Formel  (S.  146)  und  ihr  für  dünne  Drähte  gültiger  Spezialfall  der 
BiOTschen  Formel  (vgl.  S.  51).  Experimentell  ist  die  Frage  sehr  oft  behandelt 
worden,  und  ganz  neuerdings  noch  in  sehr  zuverlässiger  Weise  von  C.  G.  Lamh  ß, 
so  daß  es  genügen  wird,  dessen  Ergebnisse  kurz  anzuführen;  seine  Versuche  be- 
ziehen sich  auf  den  schon  einmal  (vgl.  S.  197  und  Figur  95)  zitierten  geglühten 
Stab   aus  Low-Moor-Eisen ,    123,4  cm   (48  engl.  Zoll)   lang   und  0,485  cm   dick. 

1  0  Fröuch,  Elektrot.  Z.  r88i.  141  u.  170;  1882.  73.  —  20.  Fbölich,  Elektrot.  Z. 
1894.  368  Hieran  hat  acK  dann  eine  längere  Diskussion  geknüpft,  über  die  iu  den  folgenden 
Bänden  dieser  Zeitschnft  uaclizujseJien  ist  —  In  nahem  Zusammenhange  hiermit  steht  auch  die 
Formel^  von  KEinmiLY  (Trans.  Am  Inst  El  Eng  8,  Nr.  ii)  für  das ,  -was  er  „metallischen 
magnetischen  Widerstand"  nennt,  was  aber  einfach  1/4 je«  ist;  eine  nur  in  engem  Bereich  gül- 
tige Fonnel,  die  dann  Steinmetz  (El.  Z  13.  203  1892)  zu  verbessern  versucht  hat.  —  3  E.  MüL- 
LENDOUF,  Elektrot  Z  22.  925  1901 ;  23  25.  1902.  *  G.  Kapp,  Elecücian  18.  21.  1886.  — 
B  C.  G.  Lamb,  Phü   Mag.  (5)  48.   262.    1899. 
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Die  sekundäre  Spule  war  so  schmal  wie  möglich  gewählt  und  wurde  über  die 
einzelnen  Stucke  des  Stabes  geschoben;  dieses  Verfahren  wurde  bei  neun  ver- 
schiedenen Feldstarken  wiederholt.  In  der  Tabelle  bedeutet  ^  die  unkorngierte 
Feldstarke  (die  für  die  Nomnalkurve  korrigierte  laßt  sich  aus  Figur  915  leicht 
entnehmen),  Sö^  die  Induktion  im  Mittelpunkt,  53,;,  die  durchschnittliche,  berechnet 
aus  den  Kurven,  indem  die  Fläche  durch  die  Basis  dividiert  wurde;  die  weiteren 
Spalten  geben,  in  Prozenten  von  Sß^,  die  Induktion  in  den  darüber  angegebenen 
Abstanden  vom  Ende  in  Zollen  (im  Mittel  aus  beiden  Stabhalften). 


Nr. 


^ 

102 

146 

20 
99,9 

16 
96 

12 
95 

8 
93 

4 
86 

2 

0,74 

64 

1,49 

572 

477 

99,8 

95 

90 

90 

74 

53 

2,23 

2350 

1880 

99,7 

97 

88 

78 

68 

37 

3,35 

5500 

4070 

99,5 

94 

85 

73 

50 

32 

4,47 

8000 

6160 

99,4 

93 

87 

76 

54 

34 

0,70 

10700 

8680 

98,8 

94 

90 

82 

61 

40 

11,6 

13500 

11900 

98,5 

94 

93 

89 

72 

49 

20,0 

14300 

12900 

99,0 

97 

90 

95 

92 

64 

35,0 

15200 

14100 

99,8 

98 

97 

96 

96 

80 

52 
34 
23 
14 
21 
25 
31 
42 
43 


Man  sieht,   wie   stark  die  Magnetisierung  von  der  Mitte  nach   den  Enden, 
anfangs   langsam,   dann  immer  schneller  abnimmt,   und  daß  diese  Abnahme  für 
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Abstund  ocm Ende  (in  Zoll) 


mittlere  Kräfte  stärker  ist  als  für  kleine  oder  große  Kräfte.  Stellt  man  daher 
die  Zahlen  graphisch  dar,  wie  das  in  Figur  96  geschehen  ist,  so  muß  man,  um 
das  Bild  nicht  zu  verwirren,  die  nahe  beieinander  verlaufenden  ersten  und  letzten 
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Kurven  durch  verschiedene  Darstellung  unterscheiden.    DaU  trotzdem  diese  Kurven 
von  ganz  verschiedenem  Charakter  sind,  ersieht  man  aus  Figur  97,  wo  die  Werte 

von  jLb  für  die  verschiedenen 
Kräfte  (mit  Ausnahme  der 
kleinsten)  als  Funktion  des  Ab- 
atandes  vom  Ende  dargestellt 
sind.  Wie  man  sieht,  hat  /i 
für  kleine  und  mittlere  Kräfte 
m  der  Mitte  ein  Maximum,  von 
dem  es  erst  langsam,  dann 
rascher  nach  den  Enden  abfallt; 
bei  großen  Kräften  dagegen  hat 
es  in  der  Mitte  ein  Miniraum, 
steigt  dann,  erreicht  kurz  vor 
den  Enden  ein  Maximum  und 
fällt  dann  rasch  zum  Haupt- 
minimum  an  den  Enden  ab. 

Im     ungleichförmigen 
Felde   kommt  natürlich  auch 
bei  Kugel,  Ring  usw.   das   Verteilungsgesetz   in  Frage.     Für   den  Ring   (vgl.  die 
Theorie   von  Schütz,   S.  148)   hat  u.  a.   Pisati^  Versuche   angestellt,    indem   er 
die   Induktion  an   verschiedenen,    von    der  Erregungsstelle   verschieden  weit  ent- 
fernten Stellen  maß.  Dabei  konnte 
für    die    Magnetisierung    an    drei 
untereinander  äquidistanten  Stel- 
len das  Gesetz 
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aufgestellt  werden,  so  daß  hier 
eine  vollständige  Analogie  mit  der 
Wärmeleitung  besteht. 

Die  Verteilung  der  Induktion 
in  einem  lokal  erregten  Ringe 
kann  man  sehr  anschaulich  durch 
ein  Zirkular-Diagramm  darstellen 
von  der  Art  der  Figur  98;  bei  0* 
sitzt  die  erregende  Spule,  die  Ra- 
dienvektoren stellen  die  Induktion 
in  den  betreffenden  Richtungen  in 
relativem  Maße  dar.  Statt  dessen 
kann  man  auch  den  Ringumlauf 
als  gerade  Abszissenachse  nehmen 
und  die  Induktionsflüsse  als  Or- 
dmaten  auftragen;  hierfür  gibt 
Figur  99  ein  von  Niethammer  ^ 
herrührendes  Beispiel,  dessen 
obere  Kurve  sich  auf  einen  ge- 
schlossenen, dessen  untere  sich  auf  einen  Ring  mit  einem  Schlitz  an  der  Oppo- 
sitionssteUe  (180")  bezieht;  man  sieht,  daß  sich  die  Ungleichförmigkeit  des  Fel- 
des   im   ersten  und    die   Streuung  im   zweiten   Falle    in   gleichem  Sinne   geltend 

1  G.  PiSATi,  N  Cim.  (3)  31.   58.    1892.   —  Vgl.  auch  die  Arbeit  von  J.  Sautbr,  Wied. 
Ann.  62.  85.  1897.  —  2  Niethammer,  Magnetismus,  Stuttg.  1901.  S.  ao. 


Figur  98. 
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m.iclieu,    (laß    aber    der    Hinzutritt    der  Streuung   die  Kurve    quantitativ  gewaltig 
bcoinduLU. 

Polabstand.  Mit  der  Langsverteilung  des  Magnetismus  hangt  das  Problem 
(ItT  Liifjo  der  Pole,  also  des  Polabstandes,  eng  zusammen.  Von  alteren  Versuchen 
ab}i[OHol\cn,  kommen  hier  die 
MoHHuny;i*u  von  F.  Kohlrausch, 
SniNiiMiJUiJ,  V.  Helmholtz,  S.  Cu- 

KIK.,      L.    IIOLBORN,      C.    G.    LaMB, 

C.  Bknkdicks  1-  in  Betracht.  Die 
moisLon  von  ihnen  liefern  die 
;i(iuivalenten  Pole  Riegkes  (vgl. 
S.  ()0),  ihr  Abstand  ist  gleich 
(►,81  bis  0,8ö  der  Lange,  und 
man  macht  meist  keinen  für  die 
Praxis  in  Betracht  kommenden 
Fehler,  wenn  man  nach  Kohl- 
rausch 

p'  =  ^/=0,83/ 

Hotzt.  Andererseits  liefern  die 
nach  der  Mascart sehen  Methode  *^ 
(S.  185)  angestellten  Versuche 
^'()n  Lamb,  Curie  und  Benedicks 
die  wirklichen  Schwerpunkte  der 
magnetischen  Verteilrmg  und  de- 
ren Abstand.  Dieser  Abstand  hängt 
nun,  wie  sich  zeigt,  sehr  wesent- 
lich von  der  magnetisierenden 
Kraft  ab;  so  fand  Lamb  folgende 
Polabstände  (in  Prozenten  der 
Lunge)    für   seine   schon  oben  besprochenen  Stäbe 
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Wie  man  sieht,  ist  der  Polabstand  in  mitüeren  Feldern  am  klemsten.  nämhch 
Ttwa  ?/  der  Länge;  in  sehr  kleinen  oder  sehr  starken  Feldern  hingegen  durfte 
rLlf^l^ht'sehVvon  der  Länge  unte^^^^^^^^^^ 

^    ^lÄi^S^xcSr^^^^^^^  Bereiche  von  Kräften 

geprüft.     Für  einen  Stab  20  X  0.8  ^^nd  er 


206,2 
0,849 


^     22,9         68,7         114,5 

pjl  0,712  0,740  0,794 
Und  für  einen  ZyUnder,  dessen  Länge  das  300fache  «^j^-  ^^^^^^^^^^^^  t"" 
äquivalente  Pole  'al.o  jedenfalls  dicht  an  seinen  Ende-  ^e^-^^  d  "r  L^ge^  ^ 
fU   100    dargesteUte   Kurve    ^-J^^^^ftut  tr  dTw^^^  aliLnt. 

Funktion   der  Feldstärke;    man   sieht,  wie   aucn  mer  uc 

i9pa.  302. 
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dann  stark  und  allmählich  langsamer  zunimmt;  zugleich  sieht  man,  daß  der 
Verlauf  dem  ebenfalls  dargestellten  Verlaufe  der  Suszeptibihtät  gerade  entgegen- 
gesetzt ist.  Diese  schon  von  Holborn  erkannte  Beziehung  besagt  offenbar,  daß 
der  Entmagnetisierungsfaktor,  der  doch  für  den  Polabstand  bestimmend  ist,  mit 
wachsender  Suszeptibilitat  ebenfalls  wachst 

Schließlich  ist  noch,  auch  nachträglich  zur  Theorie  und  Methodik,  eine  Ab- 
handlung von  Heimann  1  anzuführen,  m  der  der  Polabstand  verschiedener  Korper 
aus  der  RiECKESchen  Theorie  berechnet,  eine  Kntik  der  Methoden  zu  seiner 
experimentellen  Bestimmung  gegeben  imd  eine  eigene  Bestimmung  mitgeteilt  wird. 

Schirmwirkung.  Massive  und  Hohlkörper.  Massive  Stäbe  und 
Drahtbündel.  Wir  kommen  jetzt  zu  einer  Frage,  über  die  eine  sehr  ausgedehnte 
Literatur  aus  neuester  Zeit  existiert,  und  die  in  sehr  verschiedener  Weise  in 
Angriff  genommen  worden  ist.  Es  ist  das  die  Frage  der  Schirmwirkung,  die 
theoretisch  schon  oben  (S.  150)  behandelt  wurde.    Der  älteste  bezüghche  Versuch 
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Bchemt  der  von  Barlow^  zu  sein,  der  sich  auf  die  Hohlkugel  bezieht.  Dann 
hat  Stekan'^  einige  Versuche  an  quer  zum  Feld  gestellten  Hohlzylindern  mitgeteilt. 
Endlich  ist  die  Frage  neuerdings  von  verschiedenen  Seiten  wieder  aufgenommen 
und  namentlich  auch  von  H.  DU  Bois^  experimentell  gefördert  worden. 

Während  diese  Autoren  sich  direkt  mit  der  Schirmwirkung  beschäftigten, 
gingen  andere  von  anderen  Problemen  aus  und  wurden  durch  diese  zur  Schirm- 
wirkung geführt     Dabei  sind  besonders  folgende  Probleme  hervorzuheben: 

Welche  Magnetisierung  nehmen  Hohlzylinder  im  Vergleich  zu  VoUzylindem 
an?  Wie  hängt  die  Intensität  der  Magnetisierung  bei  Rohren  von  der  Wand- 
stärke und  bei  Vollzyhndem  von  der  Dicke  ab?  Wie  verhalt  es  sich  mit  mehreren, 
m  einander  gesteckten  Rohren?  Diese  und  analoge  Fragen  sind,  nach  dem 
Vorgange  von  v.  Feilitsch  ^,  von  vom  Kolke,  v.  Waltenhofen,  Jamin,  W.  v.  Siemens, 
Leduc,  Gerosa,  Grotiuan,  H.  du  Bois"  und  Ascoli  für  eiserne,  von  Föppl,  Beck 

1  H.  Heimann,  Inaug.-Diss.  Rost.  1902.  —  2  p.  Barlow,  Güb.  Ann  73,  i.  1823.  — 
3  J.  Stefan,  Wien.  Ber.  86  (2).  613;  Wied,  Ann.  17.  928  1883.  —  4  H.  du  Bois,  Wied. 
Ann.  65.  i.  1898.  —  B  v.  Feilitsch,  Pogg  Ann  80.  321.  1850.  —  6  h.  vom  Kolke,  Pogg. 
Ann  81.  321.  1850.  —  V,  Waltbnhofbn,  Wien.  Bei.  62  (3).  438  1870.  —  P.  jAMm,  J.  de 
Phys.  (1)  5.  73.  1876  —  W.  V.  Siemens,  Wied  Anm  14.  653  i88i;  Ges.  Abb.  2.  Aufl.  1. 
334  1889  —  A.  Lkduc,  J,  de  Phys  (2)  6  239,  1887.  —  G.  C  Gerosa,  Rend.  Acc.  Line.  7. 
151.  i8gi.  —  0  Gsotkian,  Wied.  Ann.  60  705  1893;  62.  735,  54.  452.  1894.  —  H.  DU 
Bois,  Wied   Ann.  51  529.  1894.  — M.  AscoLi,  N.  Cim.  41    5;    108.    1895. 
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und  A.  KoHN^  für  eiserne  und  stählerne  Rohre,  zur  Prüfung  der  FöPPLschen 
Thoorie,  behandelt  worden;  von  Kirstadter^  für  den  Hohl-  und  Vollnng;  endlich 
von  AscoLi"  u.  a,  für  Drahtbdndel  im  Vergleich  mit  massiven  Zylindern. 

Auf    die   Einzelheiten    aller    dieser   Versuche    kann    hier   mcht    eingegangen 

werden;    es  muß  genügen,  das  prinzipielle  Hauptergebnis  zu  betrachten.     Da  ist 

denn  zu  konstatieren,  daß  noch  bis  vor  kurzem  unlösbare  Widersprüche  vorhanden 

zu  sein   schienen;    und  erst  durch  die  Arbeiten  von  du  Bois^  ist  Klarheit  m  die 

Angelegenheit  gebracht  worden.     Hiernach   muß  vor  allem  zwischen  zwei   ganz 

■\ersohiedenen  Fällen  von  Schirmwirkung  unterschieden  werden,  je  nachdem  durch 

einen  mehr  oder  weniger  ausgedehnten  Teil  der  Begrenzungsfläche  des  betreffenden 

Körpers  Kraftlinien  hindurch   treten   oder  nicht.     Im   ersten  Falle  verlaufen  die 

Kniltlinien  in  der  Luft,  zumal  bei  etwas  dickeren  Panzern,  nach  dem  Brechungs- 

{itoBeLz    (S.  133)  fast  normal  zur  Grenzfläche,  es  entspncht  dem  das  Auftreten  von 

freiem   Magnetismus,   und   dieses   ist  für   diese  Art  von  Schirmwirkung,  die  man 

als  „radiale"   bezeichnen  kann,   charäktenstisch.     Hierher  gehören   namentlich 

die  Fälle  von  Barlow,  Stefan  und  du  Bois.    Dem  gegenüber  steht  der  Fall  der 

„tangentialen"   Schirmwirkung,   bei    dem    die   Krafthnien  m   den  Grenzflächen 

verlaufen.     Das  ist  der  m  den  meisten  übngen  Untersuchungen  verwirkhchte  Fall; 

und    hier  wird   eine  Schirmwirkung   teils  allgemein,  teils  nur  für  die  Stahlkörper 

behauptet,  teils  überhaupt  bestatten.     Da  ist  nun  wieder  eine  Unterscheidung  zu 

machen:  ob  es  sich  namlich  um  eine  wirkliche  Schirmwirkung  handelt,  oder  ob  eine 

solche    etwa  nur  durch  die  entmagnetisierende  Wirkung  von  Endflachen  und  deren 

viTschicdenen  Einfluß   bei  Voll-   und  Hohlkörpern  usw.  vorgespiegelt  wird.     Wdl 

man   die  angebhche  reine  Schirmwirkung  herausschälen,  so  muß  man  wieder  den 

bekannten  Weg  emschlagen,  uamhch  nicht  den  Zylinder,  sondern  den  geschlossenen 

King    als  Versuchskörper  wählen,    also    in  unserem  Falle   Hohlnng  und  VoUnng 

einer  vergleichenden  Prüfung  unterwerfen.    Das  ist  die  Bedeutung  der  von  du  Bois 

angeregten    Arbeit  von  Kirstadter   (vgl.   ob.).     Hier  wurde    ein  Ring  aus  Eisen 

mit  kreisförmigem  Querschnitt  axial  ausgebohrt,  und  es  wurde  die  Magnetisierungs- 

knrve    bestimmt  1.  für  den  Hohlring,  2.  für  den  herausgenommenen  dünnen  VoU- 

ring,   8.  für  den  durch  Wiederemlegen  des  letzteren  m  den  ersteren  entstandenen 

dicken  Vollnng.     Das    Hauptergebnis   ist,    daß    die    Magneüsieningskurven   nahe 

/.usammenfallen.    daß    also    eine    tangentiale    Schirmwirkung   nicht    existiert 

Bleibt  noch  die  Möglichkeit  bei  Stahl,  also  der  FopPLsche  SpezialfaU;  aber  auch 

hier    ist   nach   den  Arbeiten  von  Beck  und  nach  theoretischen  Erwägmigen  eme 

wirkliche  Schirmwirkung  sehr  unwahrschemhch.  .  ^       , 

Was  nun  die  radiale  Schirmwirkung  betrifi-t,  so  ist  dieselbe  reicher  An- 
wendungen fähig;  es  kann  hier  nur  auf  das  Problem  der  Schiffskompasse  (Lord 
Kelvin)  und  der  Pantergalvanometer  (vgl.  Art.  Strommessung,  4  S.  2.4.  290  bis 
'^01  Fie  84)  hmgewiesen  werden.  Sehr  anschauliche  DarsteUungen  hat  H.  du 
BoiJ^  von  der  Schinnwirkung  geliefert;  die  folgende  ist  eine  Probe  davon 
Figur  101  zeigt  den  Schutz  der  äußeren  Umgebung  vor  der  Wirkung  emes 
Pdpaares  durch  eine  dünne  Zylmderschale ;  wie  man  siehl.  bleibt  das  äußere  Feld 

"  ^Nalh  W^'s^tW  die  Schinnwirkung,  wenn  sie  bd  einfachem  Panzer 
150   isi.  bei  dreifachem  6400  und  dabei  braucht  man  1/3  Eisen  wern^ 

Die   neueste  Untersuchung  über  Schinnwirkmig  nihrt  von  J-  ^^sse^     her 
sie  behandelt  das  Schinnwirkungsverhältnis  bei  transversalem,  longitudmalem  mid 

84.   1896.  —  A  Ko^.  Wied   Ann    58.  5^7    i89ö.  ,-^^^35    Z^   ^ggs.  _  3  M.  As- 

^^^^:^^CiS-  ^^'s'^fZe  -  ?H-  n^uTois  ^ed^'Lt'^S.  403.  1898.  i  B  H  nn  Bois, 
wSd.^n  65^'i  i898.-ec  P.Wnxs.  Phy..  Review.  9.  193  1899  -  7  J.  Russeu,  Trans. 
Edinb.  Soc.   40.  631.    1903 
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zirkulaiem   Felde   und  veiwandte   Fragen;    jedoch   kann   darauf  nicht  naher  ein- 
gegangen werden. 

Schirmwirkung  im  Wechselfelde  Eine  besondere  Art  von  Schirm- 
wirkung wäre  die,  welche  sich  geltend  machte,  wenn  die  Erregung  des  Magneti8mu.s 
durch  sehr  rasch  wechselnde  Kräfte,  also  z.  B.  durch  Wechselströme  erfolgte; 
sie   raüi3te   dann  eine  Funktion  der  Wechselzahl  sein.     Hierüber  hat  E.  Wil.son^ 


Figur  loi. 


an  einem  12  Zoll  dicken  massiven  Eisenzylinder  mittels  eingebohrter  Löcher 
Beobachtungen  angestellt  und  in  der  Tat  eine  sehr  deutliche  Gesetzmäßigkeit 
gefunden.     In  der  folgenden  Tabelle  ist  für  verschiedene  Wechselzahlen  «  die 
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maximale  Induktion  an  der  Obcrlläclic ,  ihr  Mmimnlwort  in  der  Achse  und  ihr 
Durchschnittswert  für  alle  Tiefen,  letztere  beiden  in  Piozenten  der  ersten,  an- 
gegeben. Wie  mau  sieht,  ist  die  Schirmwirkunji;  für  mittlere  Felder  am  stärksten, 
und  mit  der  Wechsclzahl  nimmt  sie  gewaltig  zu. 

Abhängigkeit  der  Magnetisierung  von  den  Dimensionen.  Die  Be- 
trachtungen der  letzten  Abschnitte  zeigen,  wie  venvickelt  die  Verhältnisse  sind, 
von  denen  die  Verteilung  der  Magnetisiening  liber  die  Lange  und  über  den 
Querschnitt  eines  Korpers  abhangen.  Man  wird  daher  auch  verstehen,  warum 
die  m  früherer  Zeit  \ielfach  gepflegten  Bemühungen,  Formeln  für  die  Abhängigkeit 
des  magnetischen  Momentes  der  Stabe  von  ihren  Dimensionen  aufzustellen,  ohne 
exalctes  und  allgemem  bedeutsames  Ergebnis  bleiben  mußten;  denn  diese  Ab- 
hängigkeit ist  doch  eine  unmittelbare  Folge  jener  Verteilung.  Immerhin  haben 
die  gedachten  Formeln  em  gewisses  praktisches  Interesse,  und  es  seien  deshalb 
einige  von  ihnen  kurz  aufgeführt. 

Für  den  Einfluß  der  Lange  liefert  die  schon  oben  (S.  14G)  angegebene 
Green  sehe  Formel  durch  Integration  folgende  Formel  für  das  Gesamtmoment 
des  Stabes 

wo  2/  die  Länge  des  Stabes  ist  (wegen  q  und  jJ  s.  o.);  eine  Formel,  die  zwar 
ihrerseits  für  nicht  sehr  dünne  Stabe  nur  eine  Annäherung  gibt,  aus  deren  Gestalt 
man  aber  andererseits  sofort  erkennt,  daß  die  hier  folgenden  empirischen  Pro- 
portionalitatsformeln  ebenfalls  nur  beschränkte  Gültigkeit  besitzen  werden.  Aus 
den  Versuchen  von  Lenz  und  Jacobi,  Dub  u.  a.  folgt,  daß  die  Potenz  der  Länge, 
mit  welcher  Jf  proportional  ist,  zwischen  der  2.  und  2^0.,  also  für  den  Magnetismus 
S  der  Volumeneinheit  zwischen  der  1.  und  l^/s.  Potenz  hegt,  so  daß  man,  wenn 
0  <  a  <  -ä   ist, 

setzen  kann.  Im  Mittel  dürfte  etwa  a  ==  0,3  sein.  Analog  folgt  für  den  Einfluß 
der  Dicke  d  aus  den  Versuchen  von  Lenz  und  Jacobi,  Müller,  Dub,  v.  Walten- 
HOFEN,  WiEDEMANN  u.  a.,  daß  M  einer  zwischen  ^/o  und  1  hegenden  Potenz  von 
d,  also  S  einer  zwischen  —1  und  — 1-^  liegenden  Potenz  von  d  proportional 
ist,  so  daß  man,  wenn  wieder  0  <  /?  <  -V  ist, 

M^d^-P  ,       ^^d-^^-^l^) 
setzen  kann.     Da  auch  hier  im  Mittel  etwa  ß  =•  0,3  ist,  kann  man  a.  =  ß  setzen 
und  erhält  durch  Verknüpfung  der  für  /  und  d  gefundenen  Formeln 


d.  h.  die  Magnetisierung  der  Volumenemheit  hängt  nur  von  dem  Verhältnis  der 
Länge  zur  Dicke,  d.  h.  nur  von  der  Gestalt  ab.  Das  Ergebnis  genügt  also,  wie 
man  sofort  einsieht,  dem  THOMSONschen  Ahnlichkeitssatze  (S.  136)^. 

Verschieden  gerichtete  Magnetisierungen  und  ihr  Zusammenwirken. 
Bei  den  meisten  Untersuchungen  über  Magnetisierung  handelt  es  sich  um  solche 

t  Lenz  und  Jacobi,  Pogg  Ann.  47.  S,  235.  1839;  61.  S.  255-  1844.  —  v.  Walten- 
POFEN,  Wien  Ber.  52  S  87.  1865.  —  J.  DuB,  Pogg.  Ann.  90.  S  250.  i8S3;  Ö4  S.  580. 
1855;  102.  S  208.  1857,  120.  S.  557.  1863,  —  Der  Elektromagnetismus,  Berlin  1861  — 
JöH.  Müller,  Pogg.  Ann.  79.  S.  337.  1850;  82.  S.  181.  1851;  G-.  "Wodemann,  Pogg  Ann  117. 
S.  336.  1862.  —  D.  Lehre  v.  d.  Elektr.  (3)  3  S.  484  ff.  —  O  v.  FEiLrrzscH,  Pogg  Ann.  80. 
S.  321.  1850.  —  Co.  llUTHS,  a.  a  O  —  F.  Aukhbach,  "Wied.  Ann.  11.  S.  353.  1880.  — 
A.  V.  Waltenhoken,  Wied.  Ann.  27    S.  630.  1886,  32.  S.  133     1887. 
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longitudinalen  Charakters;  es  gibt  aber,  wie  schon  früher  (S.  9)  bemerkt 
wurde,  auch  andere  Arten,  namentlich  die  transversale  und  die  zirkuläre; 
letztere  tritt  z.  B.  auf  bei  einem  Drahte,  durch  den  ein  Strom  gefuhrt  wird, 
oder  bei  einem  Stabe,  Rohr  oder  Ringe,  durch  dessen  Achse  ein  Strom  geführt 
wird.  Das  betreffende  Problem  ist  ein  elektromagnetisches  (s.  Art.  Elektro- 
magnetismus); die  Ergebnisse  sind  aber  von  rein  magnetischem  Interesse. 
Hierüber  und  ganz  besonders  über  die  Frage,  wie  derartig  veischieden  gerichtete 
Magnetisierungen  zusammenwirken,  existiert  nun  eine  reiche  Literatur.  Hervor- 
zuheben sind  die  Arbeiten  von  Villari,  G.  Wiederunn,  W.  v.  Siemens,  Janet,  De- 
CHARRLE,  ToMLiNSON,  Knott,  Klemencic,  Honda,  Trowdridge  und  Adams  1.  Im  all- 
gemeinen hat  sich  dabei  ergeben,  erstens  daß  der  Charakter  der  Kurven  bei  den 
verschiedenen  Arten  ebenfalls  etwas  verschieden  ausfällt,  und  daß  bei  dem  Zu- 
sammenwirken verschieden  genchteter  Magnetisierungen  eine  gewisse  Interferenz 
emtntt;  es  wird  nämlich,  was  nach  der  Drehungsh3'pothese  auch  ganz  verständlich 
ist,  Magnetismus  der  einen  Art  durch  gleichzeitige  oder  nachträgliche  andersartige 
Magnetisienmg  geschwächt;  unter  bestimmten  Umstanden,  z.  B.  nach  Villari  und 
G.  Wiedemann  bei  dicken  Stäben  kann  aber  auch  eine  Verstärkung  eintreten, 
was  ofTenbar  mit  der  in  solchen  Fallen  starken  Ungleichformigkeit  der  Mag- 
netisierung nach  Richtung  und  Starke  und  der  Superposition  einzelner  Komponenten 
der  beiden  Arten  zusammenhängt.  Am  stärksten  scheint  die  Interferenz  bei  Röhren 
einerseits  und  bei  Ringen  andererseits  zu  sein;  man  vergleiche  z.  B.  die  Versuche 

von   W.  H.  SCHULTZE^. 

Remanenz,  Hysteresis  und  anderes. 

Remanenz.  Wenn  man  bei  einer  Versuchsreihe,  bei  der  man,  wie  oben, 
wachsende  Kräfte  auf  einen  Eisenkörijer  einwirken  laßt,  zwischen  je  zwei  Ver- 
suchen die  Kraft  vollständig  aufhebt,  so  kann  man  die  schon  früher  (S.  121) 
erwähnte  Erscheinung  der  Remanenz  oder  des  remanenten  Magnetismus 
messend  verfolgen  und  sich  neben  der  Kurve  für  1^  eine  zweite  für  die  rema- 
nente  Magnetisierung  ^^  verschaffen.  Als  Beispiel  diene  folgende,  einen  langen, 
weichen  Eisendraht  betreffende  Tabelle": 


ü,42 
0,70 
1,16 
1,44 
1,76 
2,14 
2,51 
2,88 
3,58 
5,02 


IG 
33 
91 
195 
364 
507 
614 
702 
842 
984 


3,9 
9,9 
46 
133 

283 
418 
513 
598 
711 
832 


3^3 

0,24 
0,30 
0,50 
0,68 
0,78 
0,82 
0,84 
0,85 
0,85 
0,84 


0,46 
8,64 
10,26 
11,91 
17,50 
23,61 
35,71 
45,51 


1050 
1110 
1130 
1150 
1100 
1195 
1230 
1230 


864 
897 
910 
913 
929 
929 
933 
933 


0,82 
0,81 
0,80 
0,80 
0,79 
0,78 
0,76 
0,76 


1  P  ViLLAiu,  Pogg.  Ann.  126.  S.  103.  1865.  —  Mem.  Acc.  Bol.  (5)  2.  S.  443.  1892; 
(S)  3.  S.  153.  1893  —  N.  Cim.  33.  S.  152.  193.  268.  1893.  ~  Gr  WikdeMann,  Pogg  Ann. 
117.  S.  213.  1862,  die  Lehre  von  der  Elektr.  (3)  3.  S  456.  —  W.Siemens,  Berl.  Ber.  1881, 
Juni;  Wiss.  Abb.  S.  334.  —  P.  Janet,  Compt.  rend.  108.  S.  398.  1889.  —  Es  sei  bei  dieser 
Gelegenheit  auch  auf  die  Arbeiten  dieses  Physikers  uber  Transversalmagnetismus  hingewiesen: 
Sui  raimautation  transversale,  Paris  1890;  Compt.  rend.  1887  u  1888  —  C  DacHARlte,  C.  R. 
UO.  1000.  1890;  IIL  340  1890;  U2  523.  1891.^0.  G.  Knott,  Phil.  Mag.  (5}  80.  344. 
1890,  Proc.  Edinb  Soc  18  124  1891;  Trans.  Edinb.  Soc,  37.  I.  (2)  7.  4892,4  w»,  J.  KlJ5- 
MENCic.  Wied.  Ann,  56.  574.  1895.  —  K.  Honda,  Univers.  Tokio  11.  28^.-  iSm.' -^  iS^Bja- 
WBHTOGE  und  Adams,  Sill.  J.  11  175  1901.  —  ^W.  H.  Schultze, 
—  3J,  A  EwiNG,  Magn    Induktion.   S   291. 
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Wie  man  aus  Fifjnr  102  ersieht,  -nimmt  die  Kurve  für  ^s'  einen  ganz  ahnlichen 
Verlauf  wie  che  Kurve  für  Z\^  unterscheidet  sich  aber  von  der  MAXWKLLschen 
tlieoretischen  S'-Kurve  in  ihrem  ersten  Teile  sehr  wesentlich,  indem  sie  gleich 
vom  Nullpunkte  aus  in  die  Hohe  steigt,  d.  h.  schon  die  kleinste  raagnetisierende 
Kraft  hinterlai3t  remauonten  Magnetismus  —  eine  Tatsache,  die  freilich  noch 
gegenwärtig  von  manchen  Seiten  bestritten  wird  und,  da  es  sich  hier  um  eme 
Frage  der  Empfindhchkeit  des  Meßinstrumentes  handelt,  in  ihrer  äußersten  Kon- 
sequenz wohl  auch  kontrovers  bleiben  wird  (s.  w.  n.)-  Man  sieht  übngens  ein, 
daß  diese  Kontoverse  mit  der  oben  (S.  199)  envähntcn  Proportionahtät  oder 
Nichtproportionalitat  von  S  mit  C^  f^^r  sehr  kleine  .^  uinig  zusammenhangt.  In 
neuester  Zeit  hat  Holitschlr»  diese  Frage  au  einem  Elhpsoid  aus  Juraeisen  sehr 
exakt  geprüft  und  gefunden,  daß  nach  .C^  =  0,18  noch  18,  nach  ,Ci  =  0,055  noch 
immer  G7o  des  Magnetismus  zuruckbUeben;  er  erklärt  daher,  daß  auch  bei  außer- 
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Figur  I02. 

ordentlich  kleiner  Magnetisierung  Remanenz  auftritt.  Jedenfalls  ist  für  kleine 
Kräfte  ^'  sehr  klein,  wächst  dann  schneller,  dann  wieder  langsamer,  um  sich 
schließlich,  und  zwar,  wie  man  sieht,  rascher  als  S  der  Sättigimg  zu  nähern;  und 
zwar  entsprechen  den  drei  Teilen  der  S-Kurve  die  nämlichen  der  S '-Kurve. 
Wie  hoch  sich  die  Kurve  erhebt  und  wie  groß  das  Maximum  von  ?f'  ist,  hängt 
zunächst  in  hohem  Grade  vom  Matenal  ab,  und  zwar  in  der  Weise,  daß  für 
Stoffe  mit  kleinem  ^  sich  S'  bis  zu  einem  relativ  großen  Brachteile  von  ^  erhebt, 
z.  B.  für  glasharten  Stahl,  für  Stoffe  mit  großem  dagegen,  z.  B.  für  weiches  Schmiede- 
eisen, Sf'  nur  einen  kleinen  Bruchteil  von  3  ausmacht.  Man  kann  dies  Verhalten 
sehr  anschaulich  darstellen,  indem  man  den  echten  Bruch  S'/S  bildet  und  graphisch 
darstellt,  wie  dies  in  der  Figur  geschehen  ist  (Ordmatenskala  rechts).  Hier 
erhebt  sich  dieser  Brach  also  bis  zu  e/ß,  und  man  sieht  zugleich,  daß  er  zwar 
mit  $  stark  ansteigt,  dann  aber  ein  Maximum  erreicht  und  schließlich  wieder 
etwas  abfallt,  d;  h.  daß  sich  S'  rascher  als  S  seinem  Ma3nmum  nähert  Das 
Maximum  von 'S'  scheint  den  Wert  1200  nirgends  zu  überschreiten.  Den  echten 
Bruch  37^5  »6^  man  häufig  Retentionsfahigkeit. 

Wie  äd^t  Umi©  für  :5 ,  so  wird  natürlich  auch  die  für  Sf'  verschieden  aus- 
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fallen,  je  nachdem  man  Sqq  oder  ^  als  Abszisse  wählt.  Bi'i  i^s'  komml  iihi-r 
noch  em  anderer,  und  zwar  sehr  wesentlicher  Umstand  m  Betracht,  nämln'li  di'' 
entmagnetisierende  Kraft  des  remanenten  Magnetismus  selbst.  In  Rinf><'n  uncl 
sehr  langen  Stäben  findet  eine  solche  Gegenwirkung  nicht  statt,  wohl  abiM  bi'i 
kurzen  Stäben,  EUipsoiden  und  Kugeln,  und  sie  kann  alsdann  so  groß  \\('rtl<'n, 
daß  sie  den  ganzen  remanenten  Magnetismus  vernichtet  Hat  man  /,.  li.  t'in 
Ellipsoid  mit  dem  Achsenverhaltnis  1  :  200,  so  ist  die  Gegenkraft  (allgemein  -^^^'^ 
nach  der  Tabelle  auf  S.  143  gleich  0,0016  S',  also  z.  B.  für  lo' =-  1  <•<><>  («■'i'^ 
nicht  selten  vorkommt)  gleich  1,0,  dieser  Gegenkraft  kann  leicht  ein  Magiiclisinns 
von  etwa  50  entsprechen,  und  folglich  wird  ^'  von  1000  auf  950  ht'rabgcMliuckl ; 
bei  einem  Achsenverhaltnis  von  1  :  50  wird  es  unter  Umstunden  scUoti  aiil  dl«' 
Hälfte  reduziert  usw.  Lange  Stabe  und  Ringe  werden  also  stets  größeres  ,^' 
aufweisen  als  gedrungene  Körper  aus  gleichem  Stoff,  und  man  muß  sieh  slets 
darüber  onenüeren,  inwieweit  der  Mangel  oder  die  Geringfugigkeil  iler  Reniiineii/ 
nur  scheinbar,  d.  h.  der  Gestalt  des  Körpers  zuzuschreiben,  und  wie  weil  sie 
eine  wirkliche  Eigentümlichkeit  des  Materials  ist 

Endhch  kann  man,  statt  3',  auch  die  remanente  Induktion  89'  i'lnfiihreii, 
und,  wie  das  neuerdings  HolftscherI  getan  hat,  als  Funktion  von  A;  oder  \i)n  iö 
darstellen. 

Koerzitivkraft.  Die  Eigenschaft  der  Eisenkörper,  nach  dem  Aufluiren  der 
magneüsierenden  Kraft  nicht  \ölhg  unmagnetisch  zu  werden,  sondern  einen  ge- 
wissen remanenten  Magnetismus  zu  bewahren,  nannte  man  früher  ihre  K(ier/iiti\- 
kraft  Dieser  zunächst  ganz  vage  Begriff  hat  dann  durch  Hoi'KINScjn  eine  .strenge 
Bedeutung  erhalten.  Wenn  namhch  die  auf  null  reduzierte  Kraft  noch  Mtignetismn.s 
zurücklaßt,  so  wird  die  Anwendung  einer  bestimmten  negativen,  d.  h.  entgegeii- 
*  gesetzt  genchteten  Kraft  erforderhch  sein,  um  den  Magnetismus  auf  null  zu 
reduzieren;  diesen  negativen  Kraftwert  oder  vielmehr  seinen  absoluten  Betrag  nennt 
man  die  Koerzitivkraft  des  Korpers.  In  der  Figur  103  2,  die  sich  auf  auHgi'glüliten 
Stahldraht  bezieht,  stellt  OG  die  Magnetisierungskurve  bei  auf-,  GC  die  be-i 
absteigenden    Kräften    dar;    OJi   ist   der    remanente    Magnetismus,    OC   Ist    die 

Koerzitivkraft    Wenn  man 
^  ^  /?'        die   oben  für   die    Remn- 

nenz  wiedergegebene  Un- 
tersuchung derart  vorvoll- 
ständigt,  daß  man  beim 
jedesmaligen  Unterbrechf-n 
der  Kraft  noch  dir  zur 
Aufhebung  des  Magnetis- 
mus erforderliche  negative 
Kraft  bestimmt,  so  erhält 
man  auch  für  diese,  d.  h.  für 
die  Koerzitivkraft,  Werte, 
die  mit  der  magnetisierenden  Kraft  ansteigen  und  deren  Kurve  ähnlich  wie  die  in 
Figur  102  verlauft;  nur  smd  die  Ordinaten  für  sie  $ -Werte,  und  zwar,  wie  sich 
zeigt,  im  Verhältnis  zu  den  S'- Werten  sehr  kleine  $ -Werte,  d.  h.  es  genügt  schon 
eine  sehr  kleine  negaüve  Kraft,  um  einen  sehr  großen  positiven  remanenten 
Magnetismus  zu  zerstören.  Bei  weichem  Schmiedeeisen  bewegt  sich  die  Koerzitiv- 
kraft, je  nach  der  Größe  der  voraufgegangenen  magnetisierenden  Kraft  in  dem 
Bereiche  von  1  bis  3  oder  4;  bei  hartem  Stahl,  wo  ja  auch  die  Remanenz 
größer  ist,  kann  die  Koerzitivkraft  bis  30  und  seibat  80  steigen  (s.  w.  u.). 

Über  das  Verhältnis  von  Koerzitivkraft  und  Remanenz  sind,  in  An- 
betracht der  vielfach  schiefen  Aoifassung,  die  man  findet,  noch  iäißige  B«mer- 

1  HoLTTSCHaa,  a.  a.  0  Vgl  msbesondere  die  Kurvantafel  4 ,  S.  *?0*>,  •-»  «  l>i«  Linie 
um  den  NTiUpTinkt  soU  der  Buchstabe  0  sein  '      ■  ■        ■^^'  ^-""^ 
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kangeu  zu  machen.    In  erster  Linie  alelicu  diese  Begriffe  allerdings  in  dem  ein- 
faclien    Verhältnis    von    Ursache    und    Wirkung;    die    Koerzitivkraft    iaL    daher, 
yteometrisch-graphisch   gesprochen,    eine   Abszisse,   die  Remanenz    eine  Ordinate. 
Damit   ist   aber   das  Wesen  ihres  Verhältnisses   nicht   erschöpft.     Denn  wahrend 
die  Remanenz,  außer  von  der  Natur  des  Materials,  ganz  wesentlich  auch  von  der 
Form  des  Eisenkorpera  abhangt,  ist  die  Koerzitivkraft  lediglich  ein  Charakteristi- 
kum des  Materials.    Man  sieht  dies  sehr  deutlich  bei  Betrachtung  der  Figur  103; 
hier   beziehen    sich    die   ausgezogenen  Linien   auf   einen  endlosen  Korper,    z.  B. 
einen  Ring,  sie  stellen  also  die  Normalkurve  dar;  dagegen  gelten  die  gestnchelten 
Linien  für  einen  Korper  mit  entmagnetisierender  Kraft  der  Enden  (im  vorliegenden 
Falle   ist   etwa  7V=  0,U5);   bei  jenem  Körper   ist  S'=  0^=700,  bei   diesem 
nur   noch  öi?'=300,    obgleich   der  Magnetisierungsprozeß  in  beiden  Fallen  bis 
zu    dem    gleichen  Werte   von  $j  =  1000   getrieben  wurde;    mit  anderen  Worten: 
die  Retentionsfähigkeit  des  endlosen  Körpers  ist  70%,  die  des  Körpers  mit  Enden 
nur  HOVo»  obwohl  beide  aus  genau  demselben  Material  sind.    Dagegen  ist  eben 
deshalb    die  Koerzitivkraft  in  beiden  Fallen   die  gleiche,   ndmhch  OC     Ebenso 
wurden  in  Figur  92    die   zu  den  aufsteigenden,   auf  Drahte  verschiedener  Lange 
bezüglichen  Kurven   gehörigen  absteigenden  Kurven  zwar  die  Ordinatenachse  in 
sehr  verschiedenen,   die   negative  Abszissenachse  aber  alle  in  demselben  Punkte 
schneiden.  —  Man  kann  dieses  Verhältnis  von  Koerzitivkraft  und  Remanenz  auch 
so   ausdrucken:  Die  Remanenz  ist  desto  größer,  je  größer  die  Koerzitivkraft  des 
Materials  und  je  kleiner  die  entmagnetisierende  Kraft  der  Gestalt  des  Körpers  ist 

Magnetische  Nachwirkung.  Die  Tatsache  der  Remanenz  beweist,  daß 
der  magnetische  Zustand  eines  Körpers,  auf  den  zurzeit  keine  Kräfte  wirken, 
von  denen,  die  vorher  auf  ihn  gewirkt  haben,  oder,  wie  man  es  ganz  allgemein 
ausdrucken  kann,  von  seiner  „Vorgeschichte",  ganz  wesentlich  abhangt  Diesen 
Satz  kann  man  nun  verallgemeinern  für  den  Fall,  daß  der  Körper  auch  zurzeit 
magnetisierenden  Kräften  unterliegt,  aber  anderen  als  früher;  sein  magnetischer 
Zustand  wird  alsdann  nicht  nur  von  den  jetzigen,  sondern  auch  von  den  früheren 
Kräften,  d.  h.  von  der  ganzen  Vorgeschichte  abhangen.  Diese  Tatsache  kann 
man  ganz  allgemein  als  „magnetische  Nachwirkung"  bezeichnen,  den  Namen 
„Hysteresis"  aber,  der  ja  sprachhch  etwa  dasselbe  besagt,  für  diejenigen  Nach- 
wirkungserscheinungen  oder,  richtiger  gesagt,  für  diejenigen  Unteisuchungsraethoden 
und  ihre  Ergebnisse  reservieren,  die  m  neuerer  Zeit,  im  Zusammenhange  mit  der 
Entwickelung  der  magnetischen  Technik,  in  den  Vordergrnnd  getreten  sind.  Es 
mögen  zunächst  jene  alteren  Arbeiten  erledigt  werden  i. 

Sätze  von  G.  Wiedemann^,  (zum  Teil  zuerst  von  ihm  selbst,  zum  Teil 
schon  vorher  von  Joule,  Poggendorff,  Abru,  Rttchie,  Jacodi,  Mariani,  Plücker 
u.  a.  gefunden).  1.  Bei  der  ersten  Magnetisierung  eines  Stabes  wächst  der  TM 
(temporare  Magnetismus)  anfangs  wie  die  Kraft,  dann  rascher,  zuletzt  langsamer; 
die  Periode  des  rascheren  Wachsens  ist  bei  langen  Stäben  ausgeprägter  als  bei 
kurzen,  und  das  Maximum  wird  bei  langen,  dünnen  Stäben  schneller  erreicht  als 
bei  kurzen,  dicken.  2.  Bei  der  ersten  Magnetisierung  ist  der  Verlauf  des  PM 
(permanenten  Magnetismus)  analog.  3.  Ein  entgegengesetzter  Strom  kann  ent- 
gegengesetztes TM  imd  doch  noch  ursprunghckes  FM  bewirken;  die  zur  Ver- 
nichtung des  JPM  erforderliche  Kraft  ist  kleiner  als  die  zur  Erzeugung  erforderlich 
gewesene.     4.  Ein   auf   diese  Weise    entmagnetisierter  Stab   erhält  durch  noch- 

'  In  dem  hier  gegebenen  Sinne  ist  der  Ausdruck  „Magneüsclie  Nachwirkung"  zuerst  (1878) 
von  Fromme,  dann  von  Auerbach  u.  a.  benutzt  -worden.  Später  ist  dünn,  nachdem  der  Aus- 
druck „Hysteresis"  die  Oberhand  gewonnen  hatte,  der  Ausdruck  „magnetische  Nachwirkung" 
für  ganz  andere  Erscheinungen,  nämlach  für  zeitliche  Änderungen  des  Magnetismus  vor- 
geschlagen worden  5  von  diesen  wird  weiter  unten  die  Rede  sein.  In  einer  gewissen  Beziehung 
zueinander  stehen,  wie  sich  zeigen  wird,  beide  Klassen  von  Erscheinungen,  —  2  Q-,  Wikde- 
MANN,  Pogg.  Ann  100  S  235  1857;  106.  S  169.  1859;  117.  S.  195  1862;  Wied  Ann.  27. 
S.  376    1886;   d.  Lehre  v    d.  Elektr.    Bd.  3  (3.  Aufl.).    Daselbst  auch  die  weitere  Literatur. 
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malige  Anwendung  der  negaüven  Kraft  (oder  einer  kleineren)  kein  nc^aliM-s  /'JA 
wohl  aber  durch  eine  ebenso  große  positive  Kraft  em  positives  PM\  der  Stab 
ist  also  nur  scheinbar  unmagnetisch  geworden  und  besitzt  in  Wahrheit  oine  Asym- 
metne  zugunsten  der  ersten  Magnetisierungsrichtung.  6.  Bei  wiederholter  Iliti- 
und  Hermagnetisierung  durch  dieselbe  Kraft  wachst  das  PM  anfaiiRs  etwas,  wird 
aber  allmählich  konstant;  eine  größere  Kraft  steigert  aber  das  PM  von  niMiem. 
6.  Alle  obigen  Erscheinungen  treten  am  meisten  im  harten  Stahl  hervor. 

Formeln  von  Bouty^.  Die  Dauer  der  Kraft  hat  keinen  EintluÜ  auf  d.n 
PMt  wohl  aber  ihre  Wiederholung,  und  zwar  ist  nach  .v-maligem  M;i}>netisieren 
PM=  A  —  Bjx  (z.  B.  A=  57,7S  ,  B  =  6,32).  Das  Verhältnis  Al{A~B),  d.  \\. 
des  schließhchen  zum  ershnahgen  PM  nimmt  mit  wachsender  Kraft  ab.  Da- 
gegen ist  das  Verhältnis  ^'f^,  d.  h.  der  Kraft,  die  em  bestimmtes  yj/"  nach 
eiumahgem  Wirken  erzeugt,  zu  einer  solchen,  die  es  nach  häufigem  Wirken  tut, 
ziemlich  konstant  für  verschiedene  Ji),  nämlich  etwa  1,0G.  In  manchen  J'ällen 
ist  der  obigen  Formel  für  PM  eine  exponentielle  vorzuziehen. 

Untersuchungen  von  Fromme-.  Die  älteren  von  diesen  Unter.suchnnj,^('n 
sind  fast  durchweg  auf  Stahl  bezuglich.  Sobald  das  PM  für  ein  bestimmtes  .S> 
erreicht  ist,  verhält  sich  der  Korper  für  alle  kleineren  .i?,  wie  wenn  er  keine 
Koerzitivkraft  hätte.  Das  Verhältnis  PM^jPM^  ist  für  kleine  Kräfte  nahezu  1, 
nimmt  dann  bis  zu  einem  Minimum  ab  und  schließlich  wieder  bis  1  zu.  Wiivler- 
holung  einer  ErsÜmgskraft  liefert  gewöhnhch  abnehmende  TM,  dagegen  Wieder- 
holung einer  auf  eine  etwas  kleinere  folgenden  Kraft,  zunehmende  TM\  allgemein 
hangt  die  Zunahme  oder  Abnahme  des  7" i/"  durch  Wiederholung  einer  Kraft  ^()n 
der  Größe  und  Wiederholung  der  vorhergegangenen  kleineren  Kraft  ab.  Anderer- 
seits nimmt  PM  bei  Wiederholung  stets  zu,  das  verschwindende  Moment  /M/ 
stets  ab,  und  z^va^  um  Betrage,  die  sich  mit  der  Diflerenz  ,^5  —  .C">n  'l<'r  wirken- 
den und  der  nachwirkenden  Kraft  der  null  nähern.  Eine  Kraft  \) ,  die  auf  eine 
größere  ^  folgt,  laßt  PM  unverändert;  dagegen  erzeugt  ihre  WiedcrhoUiiiK  ab- 
nehmende TM,  und  das  schließliche  TM^o  ist  von  ,Ci  unabhängig.  Dit;  Nach- 
wirkung von  Ji?  auf  Ij  läßt  sich  in  der  Form  N  =  c i)""  {^  —  \)Y  darstellen,  wo  /' 
ein  echter  Bruch  und  a  vielleicht  nahezu  1  ist;  für  1  =  0  und  l)  ~  ,0  wird  also 
iV=0,  für  einen  gewissen  Zwischenwert  wird  es  ein  Maximum. 

Neuerdings  hat  Fromme  die  analogen  Versuche  auch  bei  weichen  Eisenstäbcii 
und  besonders  bei  Drahtbundeln  durchgeführt  und  gefunden,  daß  hier  die  Kr- 
scheinungen  wesentlich  andere  werden;  insbesondere  ändert  hier  auch  eine  kleinere 
Kraft  das  PM,  selbst  wenn  es  sehr  groß  ist,  ab,  und  zwar  je  nach  dem  Werte 
der  Kraft  in  erhöhendem  oder  verringerndem  Sinne. 

WiLLTENHOFENSches  Phänomen.  Wie  zuerst  v.  Waltenhofen^  beobachtete 
und  später  Fromme 'i,  Auerbach  ß,  Righi",  Peuckert^  u.  a.  näher  untersuchten,  hat 
bei  weichem  Eisen  die  Art  und  Weise,  wie  man  die  Kraft  zu  wirken  anfangen 
resp.  aufhören  läßt,  einen  oft  nicht  unwesenüichen  Einfluß  auf  den  PM,  resp. 
TM.  Unterbncht  man  nämlich  den  magnetisierenden  Strom  plötzlich,  so  bleibt 
em  geringerer  PM  übrig,  als  wenn  man  ihn  durch  Einschalten  von  Widerstanden 
allmählich  auf  null  reduziert  oder  den  Eisenstab  allmählich  seiner  Wirkung  ent- 
zieht. In  Fällen,  in  denen  schcto  bei  allmähhcher  Unterdrückung  der  Kraft  ein 
nur  kleiner  PM  auftritt,  kann  bei  plötzlicher  Stromuntei^brechang  sogar  negativer 

1  Von  dea  zahlreichen  Arbeiten  BoDTYs  s  bes.  Compt.  rend.  80.  S.  650  u.  879;  81.  S.  88. 
Ann.  Ec  norm  (2)  4.  S  g  u.  49.  1875.  —  2  C  Fromme,  Pogg.  Ann.  Ergzbd.  7.  3.  390: 
Wied  Ann  4.  S.  76,  5  S  345,  18.  S.  442;  48.  S.  181;  44.  S.  138;  45.  S.  798.  1875  bis 
1892.  Auf  den  -weiteren,  sehr  reichen  Inhalt  dieser  Abhandlungen  kann  hier  leäder  nidit  «in- 
gegangen werden  —  3  a.  v  WALTENHoraN,  Wien.  Ber.  48  (2).  S.  5Ä4.  1863;  Pogg.  Am.  1»0. 
5/^e  -*C.  Fromme,  Wied  Ann.  6.  S.  345.  1878.  13  S  326.  i8«i;  18.  |.  44!^  lU^i 
44.  S.  138.  1891.  —  BF  Auerbach,  Wied  Ann  14.  S.  308  1881.  ^  « A.  R.rdat^'^iöfiBtfH 
rend.  90  S,  688.  l88o;  Mem.  di  Bol.  (4)  1.  1880  —  7  W 
1887. 
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Magnetismus,  die  sogenannte  „anomale  Magnetisierung"  eintreten.  Diese 
merkwürdige  Erscheinung  könnte  zwei  verscluedcne  Ursachen  haben,  sie  konnte 
namlich  entweder  durch  die  beim  plotzhchen  StromoÖneii  im  Eisen  erzeugten 
Induktionsslnime  bewirkt  sein  und  wurde  alsdann  ihr  eigenthches  Interesse  ver- 
lieren; sie  konnte  aber  auch  rein  magnetischer  Nafur  sein  und  wurde  dann,  wie 
man  sofort  einsieht,  zu  wichtigen  Folgerungen  Anlaß  geben.  Jene  Ansicht  wird 
z.  B.  von  G.  WiiüjEMANN  S  diese  von  v.  WaltenhüI''EN  in  seiner  Theorie  der  mag- 
netischen Oszillationen,  Fkomme-,  Aukruach",  Ewing*  veitreten  und  durch  ver- 
schiedenartige Versuche  und  Erwägungen  gestützt;  hier  sei  nur  zugunsten  der 
letzteren  Auffassung  darauf  hingewiesen,  daß  in  dem  \ erwandten  Gebiete  der 
Elastizität  die  analoge  Erscheinung  (z.  B.  die  verschiedene  Einstellung  einer 
Federwage  nach  behutsamer  und  nach  plötzlicher  Entlastung)  ebenfalls  vorkommt, 
und  daß  sie  dort  jedenfalls  molekular-elastischer  Natur  ist.  Neuerdings  hat  sich 
auch  ZiELiNSKiö  der  Waltenhofen sehen  Theorie  angeschlossen. 

90 


ZO 
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Figur  104. 


Eine  Verallgemeinerung  des  Phänomens  ist  von  Auerbach  im  Zusammen- 
hange mit  seinen  gleich  anzuführenden  Untersuchungen  in  den  Worten  ausge- 
sprochen worden:  Bei  plötzlicher  Änderung  der  magnetisierenden  Kraft  fallt  der 
ihrem  Endwert  entsprechende  Magnetismus  kleiner  oder  größer  aus  als  bei  all- 
mählicher Änderung,  je  nachdem  die  Kraft  verkleinert  oder  vergrößert  wurde. 

Untersuchungen  von  Auerbach^.  Die  allgemeinste  Fragestellung  lautet 
ofiFenbar:  Wie  hängt  der  Magnetismus  von  der  jetzt  wirkenden  Kraft  $  und  den 
ihr  vorangegangenen  Kjsiten  $^ ,  $j ,  .  .  .  ab  ?  In  erster  Annäherung  ist  hierauf 
zu  antworten:  Der  Magnetismus  M  setzt  sich  zusammen  aus  einem  der  Kjraft  ^ 
entsprechenden  Normalmagnetismus  M^  ,und  einem  Nachwirkungswerte  iV,  und 
für   den  letzteren  maßgebend  ist  diejenige  nnter  den  vorangegangenen  Kräften, 

1  G.  WiEDEMANN,  D.j  LeLie  y.  d.  Elektr.  (3)  4.  S.  279  1885;  Wied.  Ann.  37.  S.  610 
1889.  —  2  c  Fromme,  araletzt  Wied.  Aon.  33  S  336.  1888  und  44.  S.  138,  1891.  — 
3  F.  Auerbach,  Wied.  Ajät.'IÖ.  554  1882,  —  ♦  J.  A.  Ewing,  Magm  Ind  (s.  o)  —  B  Zie- 
UNSKi,  Mitt.  a.  d  Telegpf.-Jing.-JBur  d  R.-Postsmte?  2  46.  1896.  —  6  F.  Auerbach,  Wied. 
Ann.  14.  S.  Magnetism,  "WO  ein  Aiis2nig  aus 
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auf  die  nur  noch  solche  folgen,  die  der  Größe  nach  zwischen  ihr  und  ^  liegen. 
In  vielen  Fällen  ist  diese  Regel  genau,  in  manchen  aber  erfährt  sie  Abweichungen 
und  bedarf  alsdann  einer  zweiten  Annäherung.  Der  theoretisch  und  praktisch 
wichtigste  dieser  letzteren  Fälle  ist  der,  wo  unter  den  vorangegangenen  Kräften  .^ 
selbst  vorkommt,  weil  dann  die  Regel  zweideutig  wird.  Es  seien  z.  B.  in  der 
Reihe  ■Oio-Ö'On'Ö  ^^1^  Kräfte  positiv  und  die  Indizes  Andeutungen  für  ihre 
Größenverhältnisse,  dann  bleibt  zweifelhaft,  ob  dag  Endergebnis  M^q  oder  J/^ 
sein  werde;  tatsachlich  hegt  es  zwischen  beiden  Werten,  aber  naher  an  ^17^,^. 
Um  M^  zu  erzielen ,  muß  man  vielmehr  noch  eine  Kraft  Qq  <  ^  einschiebi'n 
und  überdies  die  Glieder  ^r,Jp  mehnnals  wiederholen,  so  daß  folgende  Reihe  ent- 
steht: ^io'Ö'!0o"ßß'ß<£^5"Ö  •••  ^'^^  weitere  Abweichung  laßt  sich  folgendermaßen 
aussprechen:  von  zwei  vorangehenden  Kräften,  die  auf  verschiedenen  Seiten 
von  ,0  (der  GröiSe  nach)  liegen,  ist  die  zweite  ausschließlich  maßgebend,  wenn 
sie  weiter  von  ic>  abliegt  als  die  erste,  andernfalls  bestimmen  beide  Kräfte  ge- 
meinschaftlich die  Nachwirkung,  die  erste  allein  ist  nie  maßgebend.  Mit  Ruck- 
sicht auf  diese  und  andere  Umstände  kann  man  nunmehr  daran  gehen,  für  ein 
gegebenes  ^  den  Magnetismus  M  als  Funktion  der  maßgebenden  vorangehenden 
Kraft  Jq'  zu  ermitteln  und  diese  Fxmktion  als  eine  Kurve  darzustellen.  In 
Figur  104  sind  diese  „Nachwirkungskurven"  für  verschiedene  Werte  von  lo  wieder- 
gegeben. Wie  man  sieht,  sind  sie,  bis  auf  ihre  geringere  Erhebung,  den  Mag- 
netisierungskurven selbst  ganz  ahnlich.  Eine  von  ihnen,  nämlich  die  für  ,C)  =^  U , 
ist  die  Kurve  des  remanenten  Magnetismus,  ihr  Inflexions-  oder  Symmetriepunkt 
hegt  im  Nullpunkt;  dagegen  sind  die  Inflexionspunkte  der  übrigen  Kurven  nach 
rechts  oder  links  verschoben,  ihre  Abszissen  Jq'  sind  nämlich  gleich  den  be- 
treifenden ,0- Werten.  Hiernach  erhalt  mau  den  Satz:  Die  Nachwirkung  hängt 
in  derselben  Weise  von  der  DifTerenz  der  wirkenden  und  der  nachwirkenden 
Kraft  ab,  wie  die  Hauptwirkung  von  der  wirkenden  Kraft.  Verbindet  man  alle 
Inflexionspunkte,  so  erhalt  man  (vgl.  die  unterbrochene  Linie)  die  Kurve  des 
Normalmagnetismus  als  reine  Funktion  der  wirkenden  Kraft. 

Im  Anschlüsse  an  Auerbach  hat  Bachmeujekl' i  den  „normalen"  und  den 
remanenten  Magnetismus  gerader  und  ringförmiger  Magnete  untersucht. 

Entmagnetisierung.  Schließlich  ist  aus  dem  obigen  noch  eine  wichtige 
Folgerung  zu  ziehen  in  bezug  auf  die  Zurückführung  eines  Eisenkörpers  in  den 
unmaguetischen  Zustand.  Eine  einfache  und  zuverlässige  Methode  hierfür  besteht 
bekanntlich  in  dem  Ausglühen  (s.  w.  u.).  Aber  es  fragt  sich,  ob  es  nicht  auch 
ein  magnetisches  Verfahren  gibt.  Daß  die  Anwendung  einer  Kraft,  die  an  sich 
einen  dem  bestehenden  entgegengesetzten  jPM  erzeugen  würde,  nicht  imstande 
ist,  letzteren  zu  vernichten,  und  daß  dies  überhaupt  durch  Anwendung  einer  be- 
liebigen Gegenkraft  nicht  möglich  ist,  ist  nach  dem  Gesagten  klar;  bei  geeigneter 
Wahl  der  Gegenkraft  würde  man  nämlich  zwar  PJ\f^  0  erhalten,  der  Körper 
wurde  aber  immer  noch  eine  Asymmetrie  gegen  neue  magnetische  Einwirkungen 
aufweisen.  Dagegen  findet  in  den  Auerbach  sehen  Versuchen  die  folgende,  von 
verschiedenen  Seiten  mit  Erfolg  benutzte  Entmagnetigierungsmethode  ihre  Be- 
gründung: man  lasse  der  Reihe  nach  die  Kräfte  — $ ,  ~^(Q  —  e),  _(^_2e), 
-|-($  — Sfi),  ...  bis  zur  Null  herab  wirken,  wo  $  desto  größer  zu  wählen  ist, 
je  stärker  magnetisch  der  zu  entmagnetisierende  Körper  ist,  aber  lieber  etwas 
zu  groß  als  zu  klein,  und  wo  e  möglichst  klein  gewählt  werden  muß,  um  den 
Zweck  möglichst  vollständig  zu  erreichen.  Dasselbe  Verfahren  kann  mit  ent- 
sprechender Modifikation  auch  dazu  dienen,  um,  statt  des  NuUzustandes,  einen 
bestimmten  magnetischen  Normalzustand  herzustellen.  Die  EntmagnetiBierungs- 
methode   durch   Stromwechsel  ist  hinsichtlich   der   erzeugten  magnetischen  Sym- 

1  P.  Bachmetjeff,  Rep.  der  Phys.  27.  S.  147,   i8gi. 
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meLric  dem  Ausblühen  nach  Ewing  sogar  noch  überlegen,  während  andere  freilich 
das  Gegenteil  behaupten. 

Hysteresis.     Wir  kommen  nun  zu   den  neueren  Untersuchungen  der  Hy- 
atcrcsis  im    engeren 

Sinne,    wie  sie  sich  ^ 

bei  geschlossenen 
Prozessen,  bei  denen 
ein  KüFi^er  eine  zy- 
klische Folge  von 
magnetischen  Zu- 
standen durchmacht, 
bemerklich  macht. 
Diese  Frage  steht 
mit  der  des  Ener- 
g;ieumsatzes  in  eng- 
stem Zusammen- 
hange und  ist  theo- 
retisch schon  oben 
(S.  153  ff.)  erörtert 
worden.  Hier  han- 
delt es  sich  um  die 
expenmentelle  Aus- 
arbeitung und  die 
einzelnen  dabei  auf- 
tretenden Probleme. 
Zunächst  ist 
festzustellen,  daß  der 
Stationare  Zustand 
der  zyklischen  Ver- 
änderung, wie  er  z.B.  durch  die  Figur  71  dargestelt wird,  sich  nicht  sofort,  sondern 
erst  nach  einer  Periode  der  Einrichtung  herstellt.  Man  erhält  also  etwa  das  Bild  der 
Figur  105,  die  als  eine  einzige 
fortlaufende  Kurve 

OABCDA'EC'FA"  G  C'HA'" 

aufzufassen  ist;  nur  muß  man 
sich  nicht  gerade  drei,  sondern 
je  nach  den  Umstanden  eine 
mehr  oder  weniger  große  An- 
zahl solcher  Schleifen  denken. 
Man  kann  diese  Erscheinung 
magnetische  Akkomodation  nen- 
nen: erst  nachdem  sie  vorüber, 
erhalt  man  das,  was  man  als  die 
endgültige  Hysteresisschleife  be- 
zeichnen darf.  Übrigens  kann 
man  der  Figur  noch  eine  andere 
Bedeutung  geben,  indem  man 
die  Kurve  rückwärts-  durchläuft, 
von  A  anfangend  und  bei  0 
endigend,  so  daß  man  dann  den 
Vorerang   der  Entmagnetisierung  . 

eines  i^sprüi^gjioh   magö.^S6hen,  Körper  ^^**'' j"l'T\7'^.i\'^'^  ^IZtl 
zmn  Ziele  g<i^?Ii,^  m^JX.^^^^'i^^p^  o..S.  ^16)  allmählich  abnehmende 
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Kräfte  wirken  lassen,  also  so  verfahren,  wie  es  etwa  die  Fignr  IOC)  aiul outet.  Im 
folgenden  nehmen  wir  an,  daß  der  definitive  Zustand  erreicht  ist. 

Es  fragt  sich  nun,  wovon  die  Fonn  der  Hysteresisschleife  und  iiisboHondiMc 
ihre  Flachengroße,  also  der  Energieverlust  abhangt.  Da  kommen  denn  zuniichsL 
drei  Faktoren  in  Betracht,   die  sich  unmittelbar  darbieten:   dip  Natur  dos  ]\lal<'- 

nals,   die  Form  des  KorixTS 

'T'^  und    die   Kraft,    bis    zu    <Ii'r 

hinaufgegangen  wird.  Vom 
Material  soll  hier  nicht  ge- 
sprochen werden  (s.  d.  IoIh. 
Art.).  Was  die  Form  bi'triiU, 
so  braucht  man  nur  an  das 
bei  der  Remanenz  Gesagte 
und  an  die  betreffende  Fi- 
gur 10;i  anzuknüpfen  und 
diese  Figur  zu  der  neui-n 
Figur  107  zu  ergdnzen,  um 
einzusehen,  daÜ  die  Form 
keinen  oder  doch  keinen  pii- 
Flgur  107.  mären  Einfluß  auf  die  Flächen- 

große  hat;  denn  die  ausgezo- 
gene und  die  gestrichelte  Fläche  haben  gleiche  Basis  und  gleiche  Höhe  und  sind 
daher  in  erster  Annäherung  gleich  groß;  d.  h.  bei  gleicher  maximaler  Magnoli- 
sierung  ist  der  Energieverlust  von  der  Form  bzw.  dem  Entmagnetisiorungsfaktor 
unabhängig.  Ganz  anders  naturlich,  wenn  man  für  beide  Köqier  den  Prozeß 
nicht  bis  zu  der  gleichen  Magnetisierung,  sondern  bis  zu  der  gleichen  Kraft 
treibt;  dann  bleibt  (Figur  108)  die  gestrichelte  Flache  hinter  der  vollen  an  Größe 
weit  zurück,  d.  h.  der  Energieverlust  ist  bei  offenen  Formen  kleiner  als  bei  ge- 
schlossenen.    Messungen  hierüber  sind  vielfach  angestellt  worden,   es  muß  abi*r 

dafür    auf    die    technische   Literatur   ver- 
wiesen werden. 

Nun  kommen  wir  zu  dem  interessan- 
testen Punkte,  der  Abhängigkeit  des  Energie- 
umsatzes CAvon  der  maximalen  Kraft  oder, 
was  offenbar  dem  Wesen  der  Beziehung 
näher  kommt,  zur  maximalen  Magnetisie- 
rung S  bzw.  Induktion  5}.  Man  könnte 
unter  oberflächlicher  Anwendung  des  P'.ner- 
gieprinzips  vermuten,  es  möchte  £/"  mit  CJ" 
bzw.  582  proportional  sein;  aber  schon 
Warburg  1  fand  das  nicht  bestätigt.  Später 
hat  dann  Steinmetz  2  gezeigt,  daß  die  Be- 
ziehung 

bzw.  £^=?7(Söa,«-5ömln)''« 

die  Verhältnisse  annähernd  darstellt:  das  Minimum  kann  dabei  auch  negativ 
sein  —  vollständiger  Zyklus  nach  beiden  Seiten  —  und  ist  dann  natürljch  zu 
addieren.  Der  Exponent  1,6  findet  sich  freilich  nicht  in  allen  Untersuchungen 
wieder;  er  schwankt  oft  bis  1,8  hinauf  und  1,3  herab;  in  besonderen  Fällen 
konnte   Ewingö    sogar  V  als  Hneare  Funktion  daxstellen.     Die  folgende  Tabttlle 

1  E.  "WARBimG,  Wied  Ann.  13.  141.  1881  —  2  P.  Ch  Steinmetz,  Elektrpt.  Z.  12.  63.  189t; 
13.  519  1892.  —  Electncian  28.  384.  408.  425.  1892.  —  3  T.  A.  EwiNG,  Electrician  2&! 
635.    1892.  —  Vgl.  zur  Hysteresis  auch  EwiNG,  Proc.  R.  Soc.   64.  75.    I893. 


Figur  108. 
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Stellt    nach   Baiia-i    den   Hystoresisverlust  in   Prozenten    des    maximalen   für  ver- 
srhiiMlcnu  Ma^m'tisieruny;en  dar: 


nuü 
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In  utMiostor  Zeit  hat  Maukach  2  den  Exponenten  x  in  der  Energiegleichung 
in  woitom  ,S^-Beroich  bestimmt  (an  einem  Eisennnge)  und  folgendes  gefunden 
(«  SnsKcplibihtät  des  Materials,  also  ö/Jp,  ^Energieverbrauch  während  eines 
Zyklus  in  absolutem  Maße): 


o,;u 
IJG 

:i,li 
7,0 
12,0 

1H,4 
27,8 


3 

4,78 
27,8 
357 
lOOH 
1356 
1450 
1  507 


15,4 

23,9 
115 
134 
105 

79 

56,4 


E 

0,12 
15,4 
1107 
5262 
8162 
8926 
9317 


2,5 
2,2 
1,9 
1,7 
1,3 
1.2 
1,2 


Wie  man  sieht,  nimmt  x  mit  wachsendem  ß  auf  die  Hälfte  ab. 

Läßt  man  andererseits  den  Steinmetz  sehen  Exponenten  gelten,  so  fragt  es 
sich  noch  nach  dem  Werte  des  Faktors  77  bzw.  7;';  hierüber  sind  zahlreiche, 
zum  Teil  nicht  übereinstimmende  Angaben  zu  finden.  Nur  so  viel  läßt  sich  sagen, 
daß  ?;  bzw.  y]'  vom  Material"  und  von  der  Form,  namentlich  von  der  Dicke 
abhdngt.     Bo  fand  z.  B.  Kennelly^^  für  Nickelspiralen: 


dick 


dünn 


fi  =  0,00101 


?y  =  0,00125 

also  im  ersten  Falle  25%  mehr. 

Auf  die  ausgedehnte  Spezialhteratur  über  diese  und  andere  Hysteresisfragen 
kann  hier  nicht  eingegangen  werden 6. 

Statische,  wechselnde  und  rotierende  Hysteresis.  Mit  den  besprochenen 
Einflüssen  ist  aber  das  Problem  nicht  erschöpft;  es  fehlt  vielmehr  noch  em,  wie 
sich  gezeigt  hat,  ganz  wesentlicher  Einfluß.  Die  gewöhnHchen  Magnetisienmgs- 
versuche  kann  man  als  statische  bezeichnen,  weil  die  Magneüsiemng  und  Ent- 
magnetisierung  oder  die  Hin-  und  Hermagnetisierung  in  aUer  Ruhe  erfolgt  Nun 
kann  man  aber  auch  ganz  anders  verfahren,  nämlich  richtige  periodische  Strome 
zur  Magnetisierung  benutzen,  seien  es  nun  unterbrochene  emseiüge  oder  nchüge 

1  F.  G-.  BAn.Y,  Electrician  36.  118.  1895.  "  '^  H.  Maisch  DrndeAim.  6^^  580.  1901- 
3  Vgl.  z.  B.  FÄDLSS,  El.  Z.  IS^S-  669.  wonucli  ^  für  verschiedene  ^^--^l^^^^'^'^^^l 
imd  0,00694.  -  *  A.  E.  KKMNHXY,  Electncian  28.  666  1892  -  ^  VgL  u.  a  A.  E  K^^^! 
ElectrioiJW  666.  189^  ^  J.  A.  Ewmo  und  K^t:f^'^°'^|^  f  ^stt  -  P  Wkiss. 
L'Ect   «rs.'43<^.'i^**,t  A^UMBTT.  P.00.  Phy^  Socu^Lo^d,  l^JSß    1896   _  JA  ^ 
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F  Auerbach,  Magnetische  Induktiou 


Il.Uldli     (1. 

Pliya     2.  Aul], 


Figm  109. 


Wechselströme.  Man  kann  dann  fri'ilioli 
nicht  die  g^ewöhnlichen ,  Rondi'rn  miili 
besondere  Methoden  anwenden,  nm  allr 
Großen:  Ma^metisierun^,  l^emieahihtüt, 
Hysteresis  usw.  einwurfsfn;i  zu  crhaltiMi; 
namentlich  für  die  Hystertsis  macht  sich 
hier  eine  andere  Qnclle  von  l'-ncrific- 
vergeudiin}Jf,  dieWirbelstroinbildunu;,  .stö- 
rend geltend^.  So  ist  es  bof,'reiflich,  daß 
die  anfanghch  zahlreichen  Widersprui'lie 
sich  erst  nach  nnd  nach  ^rehoben  haben; 
gegenwartig  darf  die  Frage,  nachdem  sich 
Oberbeck,  LordRAVLwc.H',  J.  und  li.  lloi'- 
KiNSON,  zum  Teil  mit  Wilson  und  Lv- 

DALL,  WarOURG  lind  IIoNK;,  TANAkADA-jf'-,, 

Weihe,  Niethammer  und  viele  andere, 
namentlich  aber  M.  Wikn^  mit  ihr  be- 
faßt haben,  als  im  weRcntlichen  ge- 
klart gelten. 

M.  Wien  faßt  scino  Resultate  in 
folgende  Sätze  zusammen:  1.  Von  Ein- 
fluß auf  alle  Verhaltnisse  ist  zunächsL 
die  Form  der  Wechselströme,  d.  h.  ihre 
Zusammensetzimg  aus  Grund-  und  Ober- 


stromen, und  dies  bringt  unter  Umständen  eine  große  Komplikation  in  die  ICrschei 
nungen.    2.  Hiervon  abgesehen  sind  Induktion  und  Permeabilität  im  Wechselfeld« 

stets  kleiner  als  im  konstanten;  die 
Differenz  ist  sehr  klein  für  kleine 
Kräfte,  am  größten  für  mittlere  und 
wird  dann  wiederimmcr kleiner.  H.All 
diese  Differenzen  sind  desto  größer,  je 
weicher  imd  je  dicker  der  Körper  ist. 
4.  Die  Differenzen  sind  um  so 
größer,  je  größer  die  Schwingiings- 
zahl  des  Feldes  ist.  Bei  naO  Wech- 
seln erreichten  sie  für  einen  wei- 
chen, 0,003  cm  dicken  Draht  ihr 
Maximum  von  40%  Abnahme  der 
Induktion.  5.  Der  Energieverlust 
ist  bei  gleicher  Magnetisierung  im 
Wechselfelde  stets  größer  als  im 
statischen  und  desto  größer,  je 
größer  die  Frequenz  und  je  stärker 
die  Magnetisiermig  ist  Die  Diffe- 
renzen gehen  bis  zu  707o  hinauf. 
6.  Dagegen  ist  der  Energieverlust, 
wenigstens  in  schwachen  Feldern,  bei 

1  VgL  hierzu  u.  a.  A.  GRAU,  Wien.  Anz  1898.  102.  —  W.  HÖNIG,  Mit.  Gew.  Mus.  Wien 
1897.  —  Die  beiden  Eänflusse  lassen  sich  trennen,  da  der  eine  mit  581,6,  der  andere  mit 
S  P'/?F°oQ°  "*■  oT  A- OBE^beck.  Wied.  Ann.  21.  672.  1884.  -  Lord  Raylbiqh.  Phü. 
Mag  (5)  23  241.  1887  -  J  u  B.  HoPKiNsoN.  Lum.  ölectr.  46.  38.  1892.  —  J.  Hopkinson, 
Wilson  n  Ltoau,  Proc.  R.  Soc.  1893.  352.  —  Evebshed  imdViONOLKS,  Electrician  27.  664. 
^^T^i  -«r^  f  .^  ^I^^-  ~~  ^^'^ON  u.  SUMPNER,  ebenda  20.  615.  1892.  —  Wahburg 
u.  HöNiQ,  Wied  Ann.  20.  814.  1893.  —  A.  TanakadatÄ.  Phil.  Mag.  (5)  28.  207.  1880  — 
GEROSA  n   FiNzi.  Rend.  Ist  Lomb    (2)  24.   9S1.   1891.  -  J.Kl^NCc,  Wied.  Ann.   58. 
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gleicher  Kraft  im  Wechselfelde  kleiner  als  im  konstanten;  Abnahme  bis  zu407o'  7.  Die 
Hysteresisschleifen  werden  desto  breiter  und  kurzer,  je  rascher  die  Kraft  wechselt. 


y 


30  0 


'"W^* 


InaOeaar,.£ 


ioooo 
Figur  III. 


16000 


In  den  Figuren  109  und  110  sind  die  von  Wien  erhaltenen  Hysteresisschleifen, 
für  kleinen  und  für  großen  Zyklus,   wiedergegeben;    in  Figur  111  ist  der  Energie- 


FlgUI  112. 

249.  1896  —  WmHE,  Waed  Ann.  61.  578.  1897.  —  MaüRAIN,  L'EcL  i\.  IB.  409  1898. 
—  NmTHAMMER,  Wied  Ann.  66  29,  1898  —  M.  Wien,  Wied.  Ann.  66.  859.  1898  — 
Benischke,  El.  Z.  22.  s'a.  1901.  —  Die  spezielle  Literatur  über  Hysteresis,  namentlich. 
Wechselliysteresis ,  ist  zu.  atiBgedelint,  um  luer  angeführt  -werden  sra  können. 


^ 


222  F.  Ai'I.hhmii,  M.iL'ucUsche  Imluktiuii.  Il.unll.   d. 

Umsatz  im  Wechsel-  und  koiihtniilen  Fi'ldi'  iiiiHi  Niiih\mmiu  mit  UciuK/.im};   der 

Steinmetz  sehen  Foimcl  als  I'uuklion   der  luthiktioii  \('i)i'l('ich(>iMl   d.irtii'sli'lh.  

Mit  Hilfe  der  Braun  sehen  Rühre  hat  Anc,.si'K(im1  die  Scldciri-n  i)lij('kii\  zm  Dar- 
stellung^, gebracht;  Fif^ur  112  ist  clud  ReprodukLion  der  IMioidf^Miniiic.  D.'ilicj  he- 
zieht  sich  Reihe  I  auf  statische  Ilystercsis,  II  auf  sfilclic  bei  L'd,  111  lid  du  Werh- 
sela  111  der  Sekunde:  ferner  p[ilt  a  für  einen  aiusj^i'i^liihleii  l'".iNt'ns(ah  mit  (i,L'"/o 
Kohle,  b  für  einen  gehärteten  mit  O.S'V«  Kohle,  c  für  ein  liiuKh-i  sclir  wrirher 
Drahte,  d  für  ein  von  einem  MesHin|j;rolir  tim^fclxMU's,  sonsl  \i:\m.  .ilmhclu'.s  Mündel. 
In  neuester  Zeit  sind  GuvK  und  ll\:ii/A<'ii,u -,  sowie  ]\I\iiu\i\-''  hir  sehr  dünne 
Drähte  wieder  zu  entycp[eny[esetzten  Ri*sullat«>n  nelaii|;i:  lene  linden  bis  /,ii  rjiiil 
Wechseln  pro  Sekunde  die  uniffesclzte  L'lnerfrie  unabh.iiij^in  \cin  der  WechM'l/.ahl* 
dieser  findet  eine  VersehmiUerun^  der  Ilysleresisllache,  j.i  hir  diinne  PrulK'sliu'ke 
sogar  eine  vülli|;;e  Untcrdruckunji  der  Ily.steresis,  also  i'iiie  Ntdlkoninieii  r<'\i'rsil>le 
Normalkurve.     Wie  man  sieht,  bedarf  clio  l''ra|fe  nocii  weiteier  KiariiriH '. 

Als  dntte  Abart  hat  nenerdin|j[s  die  Mannetisieruuji  diiu-h  Drehstioia  oder 
durch  Rotation  des  Kiscnkorpeis  im  iuhen<len  Kehle  Hedciilimn  erlanyi;  hier 
wird  also  die  Achse  der  Magnelisieruiifr  fortwährend  neandi-rl,  niid  es  treten 
daher  auch  besondere  qiiaIit;Uiv(>  und  <]nanlita(i\e  Krseiieiniinf^en  auf.  Jedoeh 
muß  es  genügen,  auf  die  bezügliche  Lilcrutiir  hin/mveisen  '•. 

Zeitliche  Erscheinungen.  Magnetische  Nachwirkung« -Veränderungen. 
In  allen  bisher  besprochenen  Krseheiniinjren  .s]>ielte  die  Zeil  als  solclie  keine 
Rolle;  es  wurde  vielmehr  der  mnf,nu'tiHeh('  Ziistaiul  als  elwas  diireli  die  wirken- 
den Kräfte  Erzeufjtes  und  nun  Heslehentl<>4  betiaehlel.  Ks  erhehl  .sich  aber  dio 
Fragte,  ob  der  Vorgaufr  der  Mannet iHiernii^  etwa  Zeit  Ix-aiisprueln,  und  uU  diese 
Zeit  meßbar  ist  —  dieselbe  Fra{;e,  die  auch  auf  anderen  (leliielen  (Liclil,  Klek- 
tnzitat,  Gravitation)  eine  bedeutsame  Rolle  .spielt.  Dabei  sind  in  unseretn'  j'alle 
zwei  Probleme  zu  unterscheiden:  1.  lirandit  der  l\Ia|L,nieli.sniiis  Zeit,  um  an  der 
Stelle,  wo  er  eriegrt  wird,  aufzutreten?  2.  Uraucht  der  Majiiu'liMnus  Zeil,  um  sich 
von  der  Erregimpfastelle  nach  anderen  SteUen  des  Körpers  lort/aipJlaii/en?  Wir 
wollen  zunächst  die  erste  Frafru  behandeln;  man  nennt  sie  /.iiweil.'n  „zähe  Nach- 
wirkung« oder  auch  kurz  „Nachwirkung",  indem  man  dann  liir  die  oben  ho  be- 
zeichnete Klasse  von  ErHcheiimnf,'en  den  Namen  IlyNteresis  aushchlieljlieh  wlihlt; 
am  besten  wäre  es  wohl,  diese  zeillidicm  Krscheinu]ifr(.u  als  „NachwirkimKH-Ver- 
änderungen"  zu  bezeichnen. 

Diese  Art  von  magnetischer  Nachwirkung  ist,  von  einigen  gelegentlichen 
Beobachtungen  von  Atouuahi'!  abgettehen,  zuerst  von  KwincT  und  Lord  Kam.uch«, 
späterhin  aber  von  zahlreichen  Physikern  untersucht  worden.  \nn  denen  namt-nt- 
hch  V.  Heuiiioltz,  Hopkinson.  zum  Teil  in  Verl)indung  mit  Wiim.n  und  Lm>da].l, 
Kuaiia^cic,  Frommk,  F.  MAimoNs,  Yi..siij;iki.  Ka'i-c,  Uyy.iK  Laiuu,  nr,t.i.uMN.  Ma;-- 
ZOTTO  zu  nennen  sind.  Dabei  wurde  eine  zeltliche  Verzögerung  teils  behauptet. 
teils  geleugnet;  und  nachdem  sie  sich  zwolfellos  herausgestellt  hafte,  wurde  sie 
teils  als  eine  Verzögernng  des  Kindringens  in  die  Tiefe  angesprochen,  so  dsö 
sie  sich  also  nur  bei  dicken  Körpern  zeigen  würde;   teils  wiinic  behauptet»  daß 

IQO,   ^^J^"Anwf™^''3  r   M  ^'''   ^^^A^'""*'-   ö^-    ^ST.    >««i9.    -    2  (|,,m„   „.   HKR.FKI.t..    C.   R. 

I?    inT.  p    if^'  ''     L«97-  -  A.  DiNA,  Read.  Ist.  Lonib.  (i)  38.    U.    lytHi;    El.  Z.  23. 

Proc   Rtrifl'ofn      «'^""Vr^-   3'=-    l«7«.  ~  7  J.  A.  EwiNc).    Phd.  Trnua.    ,885.   569; 
22?"  i?«-        t  ;  :^p  x?^"'  ^I'^«'^«';  Induktion.  -  8  Lord  RAVLici.m,  Phil.  Mag.  (5)  93 
SkjlLPr^V'^      B  HopKiNsoN,  Electrician    i8q2.   y.Sept.  -  Hopmnson.   WilsoÄ  Jod 
isTMeAt    8    r«f"  3S=-308    1893.  -  J.  Klemknc.c.  Wled.  Ana.  62.  68,    öST, 
Wi/d  Ann   60  fi,    T«n,     '^"l^  ~  ^'  ^^°''"'='  "^^'^'  ^na.  65.  41.  1898.  -  F,  Makwh«, 

N.  Ci;.   (7)  U    sr    igöü    ^       "    •  ^^°''"°"'''  ^"^'  ^^'  ^'''  ^^'   '73'  '»96.  -  MawOKTO, 
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es  hiervon  abgesehen  auch  eine  primäre  Verzögerung  gebe,  die  sich  also  auch 
bei  dünnen  bzw.  flachen  Kürperformen  geltend  mache.  Ferner  ist  es  nicht  leicht, 
die  Nebeneinflusse  von  der  Haupterscheinung  zu  trennen,  und  es  ist  die  ganze 
Nachwirkung  vielfach  als  eine  Folge  von  Indiiktionsströmen,  Wirbelströmen  u.  dgl. 
im  Eisen  bezeichnet  worden,  wenigstens  in  massiven  Koiperni.  Gegenwärtig  ist 
die  Frage  wohl  dahin  entschieden,  daß  es  sowohl  eine  Eindringungs -Verzögerung 
als  auch  eine  primäre  Erregungs -Verzögerung  gibt. 

Was  zunächst  Auerbach,  Ewing  und  Lord  Rayleigh  beobachteten,  war  eine 
langsame  Zunahme  der  Magnetisierung  nach  Herstellung  oder  Steigenmg  und  eine 
langsame  Abnahme  nach  Aufhebung  oder  Schwächung  des  Feldes.  Einige  Gesetze 
dieser  Nachwirkung,  die  bestimmenden  Einflüsse  sind  dann  namentlich  von  Fromme 
untersucht  worden;  und  YosHUiRO  Kato  konnte  seine  Resultate  sogar  durch  em- 
pirische Formeln  darstellen.  Daß  die  Wirkung  zu  einem  großen  Teile  auf  Rech- 
nung der  Eindringung  kömmt,  geht  daraus  hervoi,  daß  bei  allen  Versuchen  mit 
Wechselströmen  die  Hysteresis  bei  dicken  Körpern  stärker  als  bei  flachen  ist 
(vgl.  o.  S.  220).  Daß  dann  aber  immer  noch  ein  merkhcher  Betrag  von  primärer 
Erregungs -Verzögerung  übrig  bleibt,  haben  die  Versuche  von  F.  Martens  und 
LizziE  Laird  schlagend  gezeigt.  Hier  wurden  namlich  dünne  Scheiben  im  Felde 
m  Rotation  versetzt,  und  es  wurde  die  Magnetisierung  bei  verschiedenen.  Dreh- 
geschwindigkeiten,  namentlich  aber  nach  plötzlichem  Anhalten  der  Scheibe  von 
Sekunde  zu  Sekunde  gemessen  (mittels  photographischer  Registnerung) ;  aus  S 
wurde  dann  auch  die  SuszeptibiUtät  «  berechnet.  Lizzie  Laird  stellt  ihre  Ergeb- 
nisse in  folgender  Tabelle  zusammen: 


Scheibe  aus  Walzeisen,  zweimal  ausgeglüht. 
Dicke  0,062  cm,  Durchmesser  4,5  cm,   x(/=oo)  =  30,8. 


[St  '  ^c 


Ü,fi72 
0,918 
0,947 
0,9G8 


0,567 
0,683 
0,775 
0,854 


G 
9 

12 
oo 


Figur  113  gibt  eine  anschau- 
liche Darstellung  hiervon.  Wie  man 
sieht,  ist  der  Einfluß  auf  x  viel 
stärker  als  der  auf  ^:  und  es  ist 
auch  leicht  einzusehen,  daß  dem 
so  sein  muß  2. 

Von  den  hier  besprochenen 
Nachwirkungs -Veränderungen  sind 
diejenigen  zu  unterscheiden,  die  sich 
nach  mechanischen ,  thermischen 
oder  anderen  Struktuxraodifikatio- 
nen  abspielen;  sie  dauern  viel 
langer  an  und  ixnterliegen  äußerst 
komplizierten  Gesetzen,  so  daß  sich 
in  Kürze  ein  Bild  von  ihnen  nicht 
geben  laßt     Von  besonderer  Be- 
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1,000 
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0,904 
0,959 
0,984 
1,000 


1  Vgl.  hjieTzu  u  ?..  A.  HoHONSON  XL.  E.  Wn^ON,  Proc.  R.  Soc.  56 
Wirbelstromyefln^^  eiißtLpft  eine  r^olie  tpchmsche  Literatnr, 
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deutung  sind  diese  Fragen  für  praktische  Zwecke,  z.  B.  für  die  Fnigo  der  Nomial- 
magnete  und  ihre  Konservierung;  es  sei  m  dieser  Hinsicht  auf  die  schon  Iruhi'i 
(S.  12)  angeführten  Arbeiten  von  Klemencic  verwiesen. 

Fortpflanzung  der  Magnetisierung.  Die  zweite  der  oben  aufucslclllcn 
Fragen,  ob  die  Magnetisierung  Zeit  brauche,  um  sich  von  der  Krrr|;uiij,'ssl('lli' 
nach  anderen  Stellen  des  Korpers  fortzupflanzen,  zerfällt  ihrerseits  wictlfr  in  /Wim 
verschiedene,  je  nachdem  es  sich  um  die  Fortpflanzung  ins  Innere  des  KnrperM 
oder  um  die  Fortpflanzung  längs  seiner  Achse  handelt  Indessen  wird  sieh  die 
erstere  Frage  nicht  direkt,  sondern  nur  dadurch  entscheiden  lassen,  daU  man  pnill, 
ob  bei  Magnetisierung  durch  rasche  Wechselströme  die  Magnetisienmi,'  nach  innen 
zu  abnimmt;  und  das  ist  schon  oben  bei  der  Schirmwirkung  ktmstatiert  worden. 
Angeführt  sei  aber  eine  eigentümliche  Folgerung,  die  J.  Hüpkinson  und  K.  Wii.stiN 
gezogen  haben.  Die  Zeit,  die  zum  Eindringen  des  MagnetiHinus  in  dii'  Tiele 
erfordert  wird,  muß  namhch  mit  dieser  allmählich  immer  stilrker  wai>lisen;  hei 
der  Erde  kann  es  Milhonen  von  Jahren  dauern,  und  so  stammt  vielleicht  ihr 
Magnetismus  aus  einer  entlegenen  Zeit^. 

Was  nun  die  Fortpflanzung  der  Magnetisierung  in  der  Längsrichtung  he t rillt, 
so  hat  schon  W.  v.  Siemens 2  diese  Frage  mit  Hilfe  seines  Fallhammers  gepnifl, 
aber  ein  negatives  Ergebnis  erhalten.  Oberbeck»  wandte  periodische  Verände- 
rungen des  Moments  an  und  fand,  daß  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  an  «ich 
sehr  groß  ist,  durch  die  entstehenden  Induktionsströme  aber  mehr  oder  weniger 
verkleinert  wird.  Seitdem  haben  sich  zahlreiche  Forscher  mit  dem  Problem 
befaßt,  von  denen  besonders  Trouton,  Trowbridge,  Pisati,  Dechani',  W.  PKiR'Ki..iti, 
F.  Braun,  Th.  Lehmann,  van  Huffel  und  Zenneck*  zu  nennen  sind.  Das  wesenl- 
hche  Ergebnis  dieser  teds  an  Ringen,  teds  an  Stäben,  teils  mit  langsamen,  teils 
mit  raschen  Wechselstromen  durchgeführten  Untersuchungen  ist  dies,  daß  die 
Fortpflanzung  in  der  Tat  Zeit  braucht;  es  tritt  nämlich  von  der  Erregungsstelle 
nach  anderen  SteUen  hm  eme  Phasenverzögerung  em,  die  an  der  „Oppüsitions- 
stelle«  ihr  Maximum  erreicht;  auch  Knoten  und  Bäuche  sowie  Interferenzen  kann 
man  feststeUen;  mit  der  Phasenverschiebung  geht  natürlich  eine  Aniplituden- 
verminderung  Haad  in  Hand,  das  Problem  verknüpft  sich  hierdurch  mit  dem 
schon  oben  behandelten  der  Längsverteilung.  Was  indessen  die  quantitativen 
Verh^tmsse  betnfft,  so  gehen  die  Angaben  der  verschiedenen  Autoreu  weit  aus- 
em_aiider,  es  hätte  daher  wenig  Sinn,  Zahlenangaben  zu  machon;  nur  um  di.« 
Größenordnung  anzudeuten,  sei  bemerkt,  daß  Lehmann  PhasendiiTerenzeii  \,m  ^L 
bis  J  Lrrad  fand,  wenn  die  ganze  erregende  Periode  gleich  300  <>  gesetzt  wird 

Em  paar  Worte  smd  noch  über  die  Arbeiten  von  Braun  und  ZmwxK  m 
machen,  über  jene  wegen  der  Methode,  übe'r  diese  wegen  der  Theorie.  Bkauv 
wandte  seme  für  so  viele  Zwecke  brauchbare  Röhre  an,  mit  der  man  die  Fort- 
pflamungserschemung  direkt  sehen  kami:  verschiebt  man  auf  dem  zu  den  Ver- 
suchen  dienenden  Eisenstabe  die  Magnetisiermigggpule,  so  ändert  sich  Gestalt  und 
H,r^^^fl^  Schwmgungsellipse;  hieraus  und  aus  der  Wechselzahl  läßt  sich 

mclcSn'zl^^^T"^^^^^^  '"  ^^  ^/'^^  berechnen,  was  mit  einer  Ohi-k- 
BECKschen  Zahl  ^t  uberemsümmt.  trotzdem  aber  natürlich  keine  allgemeinere 
Bedeutung  hat.     Femer  ergibt  sich,  daß   die  vom  freien  Ende  des  Stlb^s  aus- 

1  J  HoPKiNSON  TL  E.  Wilson,  T.  Inst  El.  Ene    24    iqa     iXoe  2  iir        c 

Wisseusch.  Abb.  S  3SO.  -  3  a  ObWck,  W  ed  A^n  21  T72-22\7r\^'  '''  4'^'^'' 
TON  Rep.  Bnt  A^  Caxd.ff  1891.  -  TROv;BRmGE.  PML  Mag.  (o'sS  Z,!*  ^ti  ~  ^^^i; 
Rend   Acc.  Line.  6    82.    168  n  ^Rt    TR^.r^     -m    n        o,     T   ^v  374'    io92.  —    rlSAT^ 

189a.   -  DickJ,  Wen  U.  (na)    62     i^;.    "^go,     '     w"p   ^'  "^'l^'    "'5  «•  »8. 
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{•(•liciidi'    m.'i|;iu'tiscli(>   Krafl    mit   /.unelnneiider  EntfcrnunR   der  Spule   sehr   stark 
.ilmimnit,  und  y.wnv  lür  Wcchsrlstrom  viel  starker  als  für  konstanten  Strom. 

Zi'NNMK  |Tt'hi  l)i'i  si'iniT  Thooiic,  in  Analogie  mit  dem  entsprechenden 
cli'kliistMiiMi  Pr()l)l('m  (\{,d.  Ud.  -1,  S.  227),  ^on  seiner  Theorie  des  geschlossenen 
()H/,illaLi)iisi-litM>  Kreises  (\gl.  o.  S.  lüO)  aus  und  setzt  so  die  Fortpflanzungs- 
gesclnMiidinkcil  in  lioziidiung  zu  Wechselzahl  und  Absorptionskoeffizient.  Dies 
lalSl  sich  nun  tuif  tii(>  lieobachtun^jen  Ojikkuücks  sowie  auf  solche,  die  der  Ver- 
fasser seihst  mit  der  UmuNHcheu  Rühre  angestellt  hat,  anwenden,  wobei  sich 
freilich  Schwieligkeiten,   abei    doch   zum  Teil   gute  Übereinstimmungen  ergeben.  ^^      , 

Im    ubüt^M'U    hangt    das  Pioblem,  wie  man  sieht,    eng  mit   dem  des  magne-  [.  j  i 

tischen  KreiMos  und  dor  Streuung  zusammen,  und  es  sei  hier  namentlich  auf  die  |    f  i 

sclion   zitierte  Arbeit  von  IIoi'KiNSON  hingewiesen. 

Magnetischer  Kreis.  Streuung.  Es  wäre  nun  noch  der  magnetische 
Krei.s,  der  geschlo.ssi>iie  und  der  unterbrochene,  namentlich  mit  Rucksicht  auf  die 
Streuung,  zu  betrachten.  Allein  die  hier  gewonnenen  experimentellen  Resultate 
sind  entweder,  soweit  sie  wissenschaftlichen  Wert  haben,  sachlich  identisch  und 
nur  hirmell  MTScliieden  von  den  schon  in  den  Abschnitten  über  den  Ring  und 
den  g(>rtchlitzten  Ring,  über  Remanenz,  Hysteresis,  Streuung  und  Schirmwirkung 
liespiochenen;   oder  sie  sind  von  rein  technischem  Interesse  und  haben  nur  Be-  ^  ^ 

deulun^,^  für  den  Bnu  von  Elektromagneten,  Dynamomaschmen,  Transformatoren  uw.,  ,  l  j  ji 

worauf  liier  nicht  eingegangen  werden  kann.  ^ 

Tragkraft   der  Magnete.     Über  wenige  Probleme   existiert   eine   so   aus-  j 

gedehnte  Liteiatur  wie  über  dieses;  und  bei  wenigen  hat  der  größte  Ted  dieser  1 1  / 

Literatur  imuimi  so  geringen,  über  den  engsten  Bereich  der  Versuchsbedingungen 
hlnausgeh(Miden  Wert  wie  hier.  Es  liegt  das  im  wesentlichen  dann,  daß  diese 
Versuche  zu  einer  Zeit  angestellt  wurden,  wo  man  von  den  Grundlagen  der 
Theorie  des  Magnetismus  noch  so  gut  wie  nichts  wußte;  man  unterschied  nicht 
oder  doch  nicht  genügend  zwischen  magnetisierender  Stromstarke,  Intensität  der 
Magnetisierung,  magnetischer  Induktion  und  Induktionsfluß,  man  unterschied  nicht 
zwischciu  gleich-  und  ungleichförmiger  Magnetisierung  us^'.  Es  ergaben  sich  daher 
die  widersprechendsten  Gesetze,  von  denen  man  heute  weiß,  daß  sie  kerne  oder 
nur  ganz  Hpozielle  Bedeutung  haben  können.  Es  braucht  deshalb  auf  diese  \  er- 
Huc-he,  von  denen  die  von  Lenz  und  Jacobi.  Düb.  T.^all,  du  Monoll  Nickles 
Mm  K(.r.Ki.:,  Lamoni>,  Fl^chnek,  J.  Muller,  Joule.  ^J^f  «^ J^^^^^^^'^^^^' ^"l^^^^^^ 
oing(«gangftn   zu  werden;   man  findet  darüber  ausführ^H:hes  m  WIEDE^IA^m    Lehr- 

budi'.  Erst  in  neuerer  Zeit  hat  man  gelernt,  ^^^''^''-''^%'lZTl^^^^^^^^ 
gestalten.  Die  Methode,  nämlich  die  Bestimmung _ des  zum  ^^'''^'^^^^^'^ 
vom  Magneten  erforderhchen  Gewichtes  mittels  irgend  emer  gf ^jgneten  Wage, 
ist  dabei  die  gleiche  geblieben,  nur  daß  mau  die  dabei  auftretenden  Fehler- 
Hioli^n  letzt  beler  vermeidet.  Was  sich  aber  geändert  ^^^t.Jt  erstens  d.e  An- 
wendung von  Körpern,  die  sich  mathematisch  behandeln  ^ssen,  zweitens  die 
richtige Vessung  Ter  Magnetisierung  oder  Induktion  -^^^^-^-^^- 
der  richtigen  Formeln.  Diese  Formeln  sind  bereits  un  theoretischen  ieüe  an 
J.K  .      !rln  T  IflIV   und   da  die  neueren  Versuche  im  wesenthchen  diese 

Wassmuth,   Bidwell,  Bosanqueh:,  Threlfall  und  E.  T.  Jones  .     i^rst  aem 

1  G.  WnrDEMAKN.  Lehre  v  d.  EL  u.  d-  Ma^ae^m.«  3  A^JJ  S^7-J^-^-^^ 
auoh  die  Bücher  von  H.  DU  Bois,  Magn  Kmse  ^l^«!  f  •  J:-/™!^.  ^  Ann.  142  2S2 
h1  1894.  -  l^--ri'^T?T4rr;o    r873    -  w'vis™^^  Ann.  14.  640. 

1881.  —  A.  WAS3M0TH,  Wien.  Ber.  öö  {2).  z^j.  1°°  ^^ 
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genannten  scheint  es  m  der  Hauptsache  gelangen  zu  sein,  die  Fehlerquollen, 
namentlich  das  ungleichmäßige  Abreißen,  wodurch  stets  zu  kleine  Werte  entati'hiMi 
müssen,  zu  beseitigen.  Er  operierte  zuerst  mit  emem  in  der  Äquatoritilebom' 
zerschnittenen  Rotationsellipsoide  von  22,57  cm  Lange  und  1,5  cm  Durchmesser, 
jede  Hälfte  erhielt  ihre  Magnetisierungsspule,  die  Berührungsflache  wurde  äußcrHt 
sorgfaltig  behandelt;  das  Ergebnis  war  die  völlig  befriedigende  Bestati jiruiif?  der 
MAXWELLschen  FormeL  Immerhin  blieb  unentschieden,  ob  T  nicht  mit  !o",  atatt 
mit  832^  pioportional  sei;  denn  in  dem  benutzten  Bereiche  waren  '^  und  iö  selbst 
proportional.  Es  wurde  daher  eine  zweite  Untersuchung  augefugt,  boi  der  niil 
Hilfe  des  du  Bois sehen  Ringmagneten  und  zweier  in  die  Höhlungen  soiner  Pol- 
schuhe eingeschhffener  Stahlstabe,  Feldstärke  und  Induktion  bis  zu  koloHSiilen 
Werten  gesteigert  werden  konnten.  Hier  zeigte  sich  nun,  daß  3  langst  koiistiuit 
geworden  war,  daß  aber  die  Tragkraft  mit  der  Induktion  immer  weiter,  und  zwar 
nach  dem  MAXWELLschen  Gesetze  anstieg.     Dieses  ist  somit  erwiesen. 

Es  stellt  sich  also  heraus,  daß  das  Gesetz  der  Tragkraft  außerordentlich  ein- 
fach ist;  sie  hangt  weder  vom  Matenal  noch  von  der  Gestalt  der  Flache,  noch 
von  sonst  etwas  ab,  sie  ist,  pro  Flacheneinheit,  lediglich  durch  die  Induktion  be- 
stimmt. Sie  wachst  mit  ihr  im  quadratischen  Verhältnis,  die  Verhältnisse  werden 
also  mit  wachsender  Induktion  m  steigendem  Maße  gunstig.  Alle  Umstände,  die 
die  Induktion  steigern,  steigern  auch  die  Tragkraft.  Mit  der  Fläche  ist  die 
Tragkraft,  bei  gegebener  Induktion,  direkt,  dagegen  bei  gegebenem  Induktioiia- 
flusse  umgekehrt  proportional.  Was  endhch  die  Beziehung  der  Tragkraft  /um 
Eigengewichte  des  Magneten,  das  sogenannte  Belastungsverhältnis,  betriff!, 
so  ist  einleuchtend,  daß  der  Zähler  dieses  Verhältnisses  quadratisch,  der  Nenm*i 
dagegen  kubisch  nut  den  Lineaidimensionen  wächst.  Das  BelastungsverhältniH 
nimmt  also  ab  wie  die  Lmeardimensionen  zunehmen.  Große  Magnete  sind  also 
in  dieser  Hinsicht  ungünstiger  als  kleine,  und  durch  Verringerung  der  Dimen- 
sionen kann  man  das  Belasnmgsverhaltms  behebig  steigern;  so  konnte  ein  von 
S.  P.  Thompson  erwähnter  Elektromagnet  von  0,1  g  Gewicht  nicht  weniger  als 
250  g  tragen,  d.  h.  das  2500  fache  seines  Gewichtes. 

Zum  Schluß  folgt  eine  Tabelle  der  zusammengehörigen  Werte  der  Induktion 
und  der  Tragkraft  (in  kg/qcm),  dem  Buche  von  S.  P.  Thompson i  entnommen  und 
nach  oben  vervollständigt 


S9 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 


3 

0,0456 

0,1623 

0,3651 

0,6489 

1,014 

1,460 


8000 
10000 
12000 
14000 
16000 
18000 
20000 


3 

2,596 
4,056 
5,841 
7,550 
10,39 
13,14 
16,23 


25000 
30000 
40000 
50000 
60000 
75000 


3 

25,4 

36.0 

04,0 

101,5 

146,1 

228,5 


-  ( 


^^.taa     8a~T?o  -^^^^T^™^'  JS^.^fS-(5)  22.   S3S.    I886.-R.THHJILFALL,  Phil. 

Mag    (s)  38.  89    1894,  —  E.  T  Jones,  Wied.  Ann.  64.  641.  1895.    67.   258    1806    ~  Auf 
die  besonderen  Untersuchungen  uber  Zugkräfte  im  Felde  ^d  bei  den  Beziehiigen  des  Ma^ne 
fasmuB  2ni  mechanischen  Erschemungen  zurückgekommen  werden.  «^^gen  aea  Magne- 

'  S.  P  Thompson,  Der  Elektromagnet    Halle  1894.    S-  106. 
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Magnetismus  der  verschiedenen  Körper 

Von  F.  Auerbach. 


Übersicht.  Das  Eisen  ist  im  Hinblick  auf  die  magnetischen  Erachemungen 
zwar  weitaus  der  wichtigste  aller  Stoffe,  der  magnetischen  Eigenschaft  sind  aber, 
wie  sich  im  Laufe  der  Zeit  herausgestellt  hat,  auch  die  anderen  Stoffe  mehr  oder 
weniger  fähig,  und  einige  von  ihnen  stehen  dem  Eisen  nur  wenig  oder  gar  nicht 
nach,  während  andererseits  auch  unter  den  verschiedenen  Sorten  des  Eisens  imd 
insbesondere  zwischen  Eisen  und  Stahl  große  quantitative  und  qualitative  Unter- 
schiede bestehen.  Diesen  spezifischen  Eigentümlichkeiten  der  Stoffe  ist  das  vor- 
liegende Kapitel  gewidmet.  Es  läßt  sich  für  dasselbe  eine  Gliederung  m  folgender 
Weise  vornehmen.  Es  hat  sich  nämlich  herausgestellt,  daß  der  Zustand,  in  den 
die  Körper  gelangen  können,  nicht  schlechthin  magnetisch  genannt  werden  darf, 
sondern  daß  dabei  ein  akuter  Gegensatz  auftntt,  indem  sich  manche  Stoffe 
gerade  umgekehrt  wie  die  übrigen  verhalten;  man  unterscheidet  demgemäß 
zwischen  paramagnetischen  (oder  kurz  magnetischen)  und  diamagnetischen 
Stoffen.  Ferner  ist  schon  aus  den  Grundlagen  des  vorigen  Artikels  klar,  daß  die 
Erscheinungen,  welche  kräftig  magnetisierbare  und  nur  schwach  magnetisierbare 
Stoffe  darbieten,  nicht  nur  quantitativ,  sondern  auch  qualitativ  verschieden  aus- 
fallen werden,  indem  alle  sekundären  Erscheinungen,  wie  die  innere  Induktion, 
die  Nachwirkung,  die  Remanenz,  bei  jenen  von  entscheidender  Wichtigkeit  sind, 
bei  diesen  aber  so  gut  wie  gänzhch  fehlen;  man  muß  daher  auch  zwischen  ötark- 
magnetischen  und  schwach-magnetischen  Stoffen  unterscheiden.  Hiemach 
würden  sich  vier  Klassen  von  Stoffen  ergeben,  wenn  nicht  tatsachlich  die  eine  von 
ihnen  in  der  Natur  fehlte  und  auch  künstlich  bisher  noch  nicht  hergestellt  worden 
wäre,  nämlich  die  Klasse  der  stark  diamagnetischen  Stoffe.  Femer  zeigen  die  schwach- 
magnetischen und  die  schwach-diamagnerischen  Stoffe,  eben  wegen  der  Schwäche 
ihrer  Eigenschaften  ein,  abgesehen  von  der  Gegensätzlichkeit  ganz  analoges  Ver- 
halten, so  daß  kern  Grund  vorliegt,  sie  getrennt  zu  behandeln.  Eher  führt  die 
experimentelle  Verschiedenheit  zu  einer  getrennten  Behandlung  der  festen,  flüs- 
sigen und  gasförmigen  schwach-magnetischen  Körper.  Endlich  ist  zu  beachten, 
daß  bei  diesen  Erörterungen  bisher  ebenso  wie  im  vorigen  Artikel  immer  still- 
schweigend angenommen  worden  ist,  daß  es  sich  um  isotrope  Körper  handelt; 
es  ist  also  schließlich  ein  Abschnitt  über  den  Kristall-Magnetismus  hinzuzufügen. 
Übrigens  ist  es  verstandlich,  daß  es  auf  einem  Gebiete  wie  dem  vorliegenden, 
wo  es  sich  um  unzählige  verschiedene  Stoffe  handelt,  das  Material  ein  besonders 
ausgedehntes  ist,  und  es  kann  daher  hier  nur  das  Wichtigste  Berücksichtigung 
finden. 

,  A)  Ferromagnetismtis. 

' "'" 'Fib  A&o.  Inbegriff  der  Erscheinungen,  welche  staik-magnetisierbare  Stoffe  dar- 

men   Ferromagnetismua  *  vor- 
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geschlagen,  der  bis  dahin  vielfach,  z.  B.  von  W.  Thomson,  in  weiterem  SiniiL' 
gebraucht  worden  war;  im  Prinzip  laßt  sich  naturhch  keine  untere  Grenze  für  d;is, 
was  man  noch  Ferromagnetiamus  nennen  soll,  angeben;  die  tatsächlichen  Ver- 
haltnisse aber  lehren,  daß  zu  der  genannten  Gruppe  nur  sehr  wenige  Stoffe  ge- 
hören, namlich  Eisen,  Nickel  und  Kobalt,  die  unter  dem  Namen  Stahl  bekannten 
kohlenhaltigen  Eisensorten  und  diejenige  Verbindung  des  Eisens,  welche  als  Magnet- 
eisenstein zuerst  zur  Entdeckung  der  magnetischen  Erscheinungen  gefuhrt  hat. 

Eisen  und  Stahl.  Die  verschiedenen  Eisen-  und  Stahlsorten  unterscheiden 
sich,  von  weniger  wichtigen  Umstanden  abgesehen,  m  chemischer  und  in  physi- 
kalischer Hinsicht:  m  jener,  insofern  gie  einen  geringeren  oder  größeren  Betraft 
von  Kohlenstofl"  enthalten,  der  bei  Schmiedeeisen  sehr  gering  ist,  bei  den  Stahl- 
sorten 1/2  bis  lV2°/o>  bei  Gußeisen  2  bia  3%  imd  bei  Spiegeleiseu  bis  zu  HVo 
ausmacht;  in  dieser  Hinsicht,  insofern  sie  verschiedene  Härte  besitzen,  vom 
weichsten  Schmiedeeisen  an  bis  zum  glasharten  Stahl.  Über  die  Beziohung 
zwischen  diesen  beiden  Eigenschaften  und  dem  magnetischen  Verhalten  hatte  man 
bis  vor  kurzem  die  folgende  einfache  und  allgemein  bekannt  gewordene  Vor- 
stellung, die  man  aus  dem  zahlreichen,  sich  zum  Teil  freilich  stark  widersprochen- 
den Beobachtungsmaterial  entnehmen  zu  können  glaubte.  Je  weicher  und  kohlo- 
ärmer  das  Eisen  ist,  desto  stärkeren  temporären  Magnetismus  nimmt  es  unter  der 
Wirkung  einer  bestimmten  Kraft  an,  desto  genngeren  Magnetismus  bewahrt  es 
aber  nach  dem  Aufhören  dieser  Kraft;  die  beiden  Grenzfalle  sind  also  die  des 
reinen,  ganz  weichen  Eisens,  welches  stark  magnetisch,  dann  aber  wieder  völlig 
unmagnetisch  wird,  und  des  glasharten  Stahls,  der  einen  verhältnismäßig  nur  ge- 
nügen Magnetismus,  diesen  aber  dauernd  annimmt.  Die  Theorie  der  drehbaren 
Molekularmagnete  und  die  Idee  der  Koerzitivkraft  machen  nicht  nur  beide  Er- 
scheinungen, sondern  auch  ihren  inneren  Zusammenhang  verstandlich.  Auch  er- 
geben sich  dann  zwanglos  zahlreiche  weitere  für  die  verschiedenen  Eisensorten 
charaktenstische  Erscheinungen,  wie  das  schnellere  oder  langsamere  Ansteigen  den 
Magnetismus  mit  der  Kraft,  der  frühere  oder  spätere  Eintritt  der  Sättigung,  die 
verschiedene  Lage  des  Inflexionspunktes  der  Magnetisierungskurve  usw.  Trotz- 
dem muß  diese  ganze  Vorstellung  in  ihrer  einfachen  Form  als  veraltet  bezeichnet 
werden;  sie  behalt  zwar  ihren  Wert  für  viele  Falle  der  Praxis,  z.  B.  für  die  Her- 
stellung von  Dauermagneten  aus  hartem  Stahl  und  von  vorübergehenden  Mag- 
neten aus  weichem  Schmiedeeisen  bei,  den  prinzipiellen  Verhältnissen  wird  sie 
aber  in  keiner  Weise  gerecht,  und  es  kann  daher  unterbleiben,  die  zahlreichen 
Ergebnisse  mitzuteilen,  zu  denen  selbst  die  hervorragendsten  Forscher  auf  diesem 
Gebiete,  wie  Barlow,  Müller,  Dub,  Wiedemann,  v.  WALTE>fHOFEN,  Jamin,  Fromme, 
Ruths  usw.  in  älterer  Zeit  und  noch  bis  vor  kurzem  gelangt  sind;  nur  als  Bei- 
spiele und  für  den  ungefähren  Anhalt  mögen  folgende  Zahlen  dienen^ 

1.  nach  J.  Müller  1: 

Sorte 


Schmiedeeisen   . 
Gewalztes  Eisen. 
Geglühter  Stahl      . 
Angelassener  Stahl 
Harter  Stahl      .     . 
Gußeisen      .     , 


i 

i: 


temp.  Magn. 

reman.  Magn 

0,490 

0 

0,474 

0 

0,404 

3,50 

0,393 

70 

0,259 

90 

0,220 

1° 

Die  temporären  Zahlen  smd  relative,   die  remanenten  Grade,   zur  Umrech- 
nung diene,   daß   die  Remanenz  bei  hartem  Stahl  55%  betrug.     Je  kleiner  der 


1  J  Müller,  Pogg   Ann.  85.  S.  157.    1852. 
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UMnpomre,  desto  jrruLicr  ist,  wie  man  sieht,  der  remanente  Magnetismus,  nur  bei 
Gulifisen  sind  beide  sehr  klein. 

2.  Nach  CuULOMui;  Verhaltniszahlen  des  maximalen  remanenteu  Magnetis- 
mus für  bei  verschiedenen  Temperaturen  abgelöschten  Stahl,  der  dann  wieder 
angelasaen,  also  erst  immer  harter,  dann  wieder  immer  weicher  gemacht  wurde: 


Temperatur  des  Ablöschens 

bis  875°  975°  1075°  1187° 


Rem.  Mag. 


1,42       2,11        2,18 


Anlassens 
267°     512°     1250» 

2,07       1,77       1,00 


Die  Wirkung  des  Abloschens  fdugt  also  erst  bei  S7ij''  an,  durch  Anlassen 
wird  sie  wieder  aufgehoben. 

[).  Nach  G.  Wiedemann2  für  verschiedene  Kräfte,  alles  Relativzahlen  (z.  T, 
interpoliert): 


Kraft 


T«  TV/r       f  Weiches  Eisen 

Temp.  Mag.  |  ^^^^^^  ^^^^    _ 

Stahl  :  Eisen 


14,0 

41,5 
28,5 
0,G9 


28,2 

86,0 
55,6 
0,65 


45,6 

142,0 
87,0 
0,61 


Rem.  Mag. 

(Nach  mehrfacher 

Wiederholung) 


Kraft 

(Weiches  Eisen 
Weicher  Stahl 
Harter  Stahl 


7,4 

20,8 

53,3 

99,1 

4,1 
6,6 
7,5 

7,4 
16,3 
15,0 

9,4 
31,2 
35,5 

9,6 
40,7 
69,3 

91,5 

269,5 

184,8 
0,68 

180,0 

9,7 
43,9 
82,6 


Beim  Stahl  ist  also  der  temporäre  Magnetismus  kleiner  und  wächst  auch 
rtilativ  langsamer  als  beim  Eisen,  der  remanente  dagegen  ist  größer  und  wächst 
auch  viel  stärker. 

Kehren  wir  nun  zu  unserer  Hauptbetrachtung  zurück.  Die  Gründe,  welche 
die  Einfachheit  der  obigen  Vorstellungen  über  den  Haufen  werfen,  sind  zahlreich. 
Zunächst  ist,  wie  wir  aus  dem  vorigen  Artikel  wissen,  die  Form  der  Körper  von 
großem  Einfluß  auf  ihre  Magnetisierung,  es  ist  also  nicht  erlaubt.  Korper  ver- 
schiedener Form,  wie  dies  vielfach  geschehen  ist,  miteinander  zu  vergleichen. 
Noch  wesentlicher  ist  aber  der  Einfluß  der  Form  auf  die  Remanenz,  und  es  ist 
besonders  her\'orgehoben  worden,  daß  derselbe  Stoff,  also  z.  B.  genau  dieselbe 
Eisenaorte  bei  verschiedener  Form  einen  sehr  verschiedenen  Bruchteil  ihres 
Magnetismus  dauernd  bewahrt;  man  muß  eben  unterscheiden  zwischen  demjenigen 
Werte  des  remanenten  Magnetismus,  welcher  auftritt,  wenn  keine  entmagnetisierende 
Kraft  nachwirkt,  was  bei  Ringen  und  langen  dünnen  Stäben  der  Fall  ist,  und 
den  mehr  oder  weniger  kleineren  Werten  bei  Schwächung  durch  eine  entmagne- 
tisierende Kraft.  Wie  groß  diese  Schwächung  meist  ist,  geht  am  besten  daraus 
hervor,  daß  man  früher  meist  schlechtweg  sagte,  weiches  Eisen  zeige  keinen  oder 
nur  g9.i>z  germgen  remanenten  Magnetismus,  wahrend  z.  B.  die  Tabelle  auf  S.  210 
erkennen  laßt,  daß  er  bei  einem  dünnen  Drahte  rund  80  %  des  gesamten  Mag- 
na-tismus  ausmacht,  .  Dabei  kommt  ein  weiterer  Umstand  sehr  wesentlich  m 
'J^teij^ht,    nämlich   die  Art  und  Weise,   wie    das  Eisen  magnetisiert  und  wieder 

aTJ,etisieit  wQrde;a  ist,  und  ob  dieser  Prozeß  einmal  oder  wiederholt  statt- 
m,  .l^at.  J^m  deutlichsten  kann  man  alle  diese  Verhältnisse  sich  durch 
atu^g    eines    Kreisprozesses    von    der  Art    des   in  Figur   71    dargestellten 

1  a-A^fiSsHEiiaw?.  s.  Wied.  Galv  (3)  3.  S  557.  —  2  G  Wiedemann,  Pogg.  Ann.  100. 
S.  23s.  S.  169.  1859. 
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veranschaulichen.  In  Figur  114  ist  ein  solcher  für  weiches  Kiscn  (augi^c/.o^c»), 
hartgezogenes  Eisen  (gestrichelt)  und  harten  Stahl  (punktiert)  ncbiMieiiiandor 
verzeichnet.  Wie  naan  sieht,  steigt  allerdings  die  Kurve  beim  Stahl  nicht  so 
schnell  und  nicht  so  hoch  wie  beim  weichen  Eisen,  d.  h.  der  Stalil  wirtl  laiijr- 
samer  und  schwacher  magnetisiert,  aber  auf  dem  Rückwege  achneidt't  die  Slahl- 
kurve  die  Ordinatenachse  nicht  in  einem  höheren,  sondern  m  imuciu  tirfcrni  l'unkte 
als  die  Eisenkurve,  d.  h,  der  remanentc  Maguetismus  des  Stahls  ist  in  dii'si'iu 
Falle  kleiner  als  der  des  Eisens,  und  man  wurde  also  zu  cmcm  \r)llig(Mi  CIcji-imi- 
satze  zu  der  früheren  Anschauung  gelangen,  wenn  man  nicht  durch  weiteren  \  er- 
folg der  Kurve  einsähe,  wo  die  Versöhnung  zu  suchen  ist.  Di(;  EiHeukurvo  f;ilk 
nämlich  links  von  der  Ordinatenachse  sehr  rasch,  die  Stahlkurve  viel  langsamer 
ab,  imd  der  Abszissenwert,  wo  die  negative  Absiciflsenachae  gesehiiitten  wird,  also 
die  „Koerzitivkraff  im  quantitativen  Sinne  des  Wortes  (S.  212)  ist  Inü  Stahl  viel 


ao(?{p 


8000 


Jt^OO 


-■uooo 


-8000 


HXOOO 


-^-40-3<f-8Z-i8-SA-ZO-^  -^    -8    -^     0     i^      8     4Z    iS   zf^-   df'jt'Sö'   40    U 

Figur  114. 

größer  als  bei  Eisen;  mit  anderen  Worten:  der -lemanente  MagnotismuB  d.-H 
Stahls  ist  beständiger  als  der  des  Eisens,  er  kann  nur  dureh  eine  viel  ftrijlipre 
Kraft  zerstört  werden.  Man  hat  eben  früher  den  Fehler  gemacht,  die  Ko«r/.iti\- 
kraffc  durch  den  remanenten  Magnetismus  zu  messen,  während  es  doch  /Avei 
selbständige  Größen  (Abschnitt  der  negativen  Abszissenachso  und  Abschnitt  der 
positiven  Ordinatenachse)  sind.  —  Das  gehärtete  Eisen  nimmt  in  allen  diesea 
Hmsichten  eine  gewisse  Mittelstellung  zwischen  weichem  Eisen  und  hartem  Stahl 
ein.  Zu  besonderer  Bebrachtung  bietet  noch  das  erste  Stück  der  Kurve  Anlaü 
welches  zu  dem  eigentlichen  Prozeß  nicht  gehört,  sondern  die  Magnetiaierancs^ 
kurve  für  „frisches"  Material  bedeutet.  Gerade  diese  Kurve  ist  je  nach  dem 
Härtegrad  sehr  verschieden  gestaltet,  das  erste,  langsam  ansteigende  Stück  ist 
desto  kurzer,  je  weicher  das  Eisen  ist,  die  Kurve  steigt  infolgedessen  bei  weichem 
Eisen  viel  rascher  an  als  bei  hartem,  und  v.  WaltenhopenI  hat  sogar  eine 
Methode  und  emen  mehrfach  vervollkommneten  und  vereinfachten  Apparat  vor- 

S.  Hl!  fg J-^^^'^««°^=^N,  Diagl.  Pol.  Jouru.  170.  S.  201.  1863;  217.  S.  357.  ,875:  283. 
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geschlagen,    um  durch  Ausmessung  dieser  Kurve    den  Härtegrad  von  Stahlsorten 
zu  bestimmen. 

Die  Form  der  Eisenkörper  bringt  auch  noch  in  anderer  Weise  eine  nicht 
unwesentliche  Verschiedenheit  mit  sich,  näxalich  in  bezug  auf  die  Homogenitat 
der  geharteten  Eisenmasse.  Das  Harten  wird  bekanntlich  entweder  auf  mecha- 
nischem Wege,  z.  B.  durch  Hammern  oder  Strecken  oder  aber  —  ebenso  wie 
das  Weichmachen  —  auf  thermischem  Wege  erzielt,  indem  der  Körper  erhitzt, 
bei  einer  bestimmten  Temperatur  abgelöscht,  d.  h.  plötzlich  abgekühlt  wird, 
wodurch  er  hart  wird,  und  dann  ev,  wieder  geglüht  wird,  wodurch  er  seine 
Harte  wieder  mehr  oder 
weniger  einbüßt.  Fast  ^^^ 
alle  diese  Prozesse  wir- 
ken aber  von  der  Ober- 
flache des  Körpers  aus, 
erstrecken  sich  nur  ab- 
geschwächt in  sein  In- 
neres und  geben  also 
dünneren  Körpern  eine 
homogenere  Umgestal- 
tung als  voluminösen 
Körpern,  wie  denn  z.  B. 
der  Ahnlichkeitssatz  von 
Thomson  (S.  13G)  nach 
H.  MeyerS  Barus  u.  a. 
für  Stahl  seine  Gültig- 
keit verliert,  was  bei 
homogenem  Material 
unverstandlich  wäre. 
Dabei   spielt  femer  in 

leicht     begreifHcher 
Weise  die  Ablöschungs- 
resp.  Anlassungstempe- 
ratur,    die    Höhe    und 
Dauer     des     Glühens, 
Streckens     usw.,      die 
Häufigkeit  der  Wieder- 
holung dieser  Prozesse 
und  noch  mancher  an- 
dere Umstand  eine  wich- 
tige Rolle,  so  daß  man 
die  Komplikation  dieses 
Problems   einsieht  und  sich  nicht  wundem  wird,    wenn  aus  den  meisten  bezug- 
lichen Experimentaluntersuchungen   sichere    und    allgemeine    Schlüsse    nicht    zu 
ziehen  sind. 
*.     Eine  der  brauchbarsten  und  wertvollsten  Arbeiten  dieser  Art  ist  jedenfalls 
^•^^/ v^n  BajrüS  und  Strouhal^.     Alle  erwähnten  Umstände  wurden  hierbei  be- 
^im^i  die  ,Häite  der  verschiedenen  Drähte,  die  benutzt  wurden,  wuide 
^Ji^Jkt^scJhen  Leitongswiderstand   bestimmt,    eine  Methode,    die,   wie 
X  gezöi^  liatte,  relativ  sehr  zuverlässig  ist     Ein  Teü  der  Ergebnisse 
ist  in  der  folgenden  Tabelle  zahlenmäßig  und  in  der  ihr  entsprechenden  Figur  X15 
graphisch   dargestellt     Die   erste  Spalte   der  Tabelle   gibt   die  Behandlung  resp. 


I   H 
3Ü 


Zß 


H? 


SO 


4tO 


^0 


1  H.  Meyer,  Wied.  Ann.  18,    S.  248.   1883. 
States   Geol    Surv.    Nr.  14.   1885 


2  C.  Baeus  u.  V.  SxaouHAL,  Bull   Un 
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den  Zustand  des  Eisens  an,  die  zweite  die  elektrisch  iH'stiniiuto  ll.irlc,  die 
folgenden  den  spezifischen  Magnetismus  für  5  verschiedono,  (hiriihcr  sli-hiMuli- 
Dunensionsverhaltnisse  / :  d  (Lange  :  Dicke). 


Hartezustand 

Glashart    ...  

Angelassen  1  St.  in  Wasserdampf  v.  100  <> 
"  "^    "    >i  »  jj      ]) 

»  "       »        »  U  ))  ]) 

"  iU     „      „  „  „        „ 

„        2(J  Mm.  in  Anilindampf  v.  185  " 
1  St.  in  „  „      „ 

"  ^    »     j>  »  ji      » 

7 
"  '      »      )J  JI  ))       j) 

"          1<J  i>      1)                 I,  „       „ 

>,        10  Min.   im  Zmnbad  v.  240 " 

1  ,,       „  Bleibad  „   330« 

1  St.        „  Zmkbad  „  420° 


Spc/.if.  Maniicli.smiis 
10    I    20    I    ;{()    I    .1(1    '    nu 


Weich 


Wie  man  sieht,  ist  der  Verlauf  der  Kurven  zwar,  wenigstcMis  tcihv.Ms»',  riii 
ähnlicher,  einfach  ist  er  aber  durchaus  mcht,  es  treten  Maxuua  und  Mininwi  iiiif 
und  die  den  verschiedenen  Dimensions -Verhältnissen  cntüpnrhnuh'n  Kiir\.'n 
hegen  so  verschieden  hoch,  daß  die  Um ergleichbarkoit  der  MaitnctiH.n..n  ^..^. 
schiedener  Härtegrade  ohne  Rucksicht  auf  die  Dimensionen  in  die  Auijcn  .snrinut 

Mit  der  zahlenmäßigen  Feststellung  der  verschiedenen  magneÜHchcn  C'lmrnJii,- 
nrf  Rn?.  .  f^^«°^°^e^  haben  sich  besonders  Ewo,  IIopmnson.  I]t.i.Ho«N, 
Z.^1  --d  JONES  Peirce,  Abt,  Gumlich  u.  Schmidt,  sowi.  \^mv^.^vKs^  l)... 
schaftigt.  Es  handelt  sich  dabei  hauptsdchhch  um  mfiximaU'  tcmpnrilr.'  und 
remanente  Induktion  SS  und  So',  bzw  Magnetisierung  S  und  .T.  fcr  "  „» 
Konstanten  .  oder  ;..  um  die  „Koerzitivkraft"  ^  und'um  di/li  d  m  na  1  . 
Kreisprozeß  zerstreute  Energie  ^  pro  cbcm  Matenal  -  sllmtli.h  Gr^ß^  w  1.  h 
von  Wichtigkeit  sind,  da  sie  sich  von  Sorte  zu  Sorte  .uiabhänii,  an  Im'"«  d-r 
und  durchaus  mcht  parallel  andern,  weü  eben  die  MagncLisienrngskurv"«  i     |      • 


Sorte 

1)  Schmiedeeisen 

2)  Hämmerb.  Gußeisen  .     . 

3)  Graues  Gußeisen  .     .     .     , 

4)  Graues  kohlenhltg.  Gußeis. 

5)  Halbiertes  Gußeisen 

6)  Weißes  Gußeisen  .    .     .     . 

7)  Weicher  Bessemerstahl  .     . 

8)  »        Whitworthstahl 

ö)         »  „    (mehr  Kohle) 


Härtezustand 


Längs,  gekühlt 


^     I     58' 


Längs,  gekühlt 
Längs,  gekühlt 
In  Öl  gehartet 


18251 
12408 
10783 

9148 
10546 

9342 
18196 
19840 
16120 
16120 


7248 
7479 
3928 
3161 
5108 
5554 
7860 
7080 
10740 
8736 


St 

2,30 

8,80 

3,80 

13.67 

12,24 

12,24 

2,96 

1,63 

8,26 

19,88 


1  J.  HOPKINSON,   Trans.  R.  Soc    i88c   1^)     »f,-,  t   .   ■„ 

S  581.  -  EW1.0  .  P^sHoxx.  P.OC  ^'h^%4%,Td'  r^fr^'^S^^^, 


isHßij 

34742 
13037 
30780 
41072 
30388 
17187 
10289 
42806 
99401 

S.  Sa3  <a). 
Z.  f.  In«tr.. 
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Der  Kohk'tvi.hfilt  botrast  bei  7)  0,040%,  8)  0,09%,  9)  und  10)  0,P9%,  bei 
0)  L^03(i7o,  bei  5)  2,nHl%  und  bei  4)  3,4.1070.  Außerdem  enthalten  7)  bis  10) 
0,015  bis  0,0fi7o  au  Aljin^'an,  Silizium,  Schwefel  und  Phosphor,  bei  4)  bis  6)  sind 
diosc  Stoffe  bis  zu  0,G7ü,  Silizium  sogar  bis  zu  2,047o  vorhanden.  Der  rema- 
lUMito  Ma[j;netismus  schwankt,  wie  man  sieht,  zwischen  84  und  66  7o  des  tempo- 
raren, am  }j;unstifrsU'n  in  bezup  auf  temporaren  Magnetismus  und  Klemheit  der 
Küorxitivkrafl  (und  von  E)  \  erhalt  sich  weicher  Whitworthstahl,  nächstdem  Schmiede- 
«•iscu;  im  ührig-cii  sei  auf  dio  Zahlen  selbst  verwiesen;  nur  sei,  um  einem  nahe- 
lit'}ic'iKl(Mi  Zw(nfcl  zu  begegnen,  bemerkt,  daß  die  Sßusw.  die  unter  gewöhnlichen 
Umständen  zu  erreichenden  Maxima  sind  —  die  Isthmusmethode  z.  B.  erlaubt 
für  Schmiedeeisen  ^-ö  bis  über  40000  hinaufzutreiben  (s.  S.  201) 


Eisenaorte 

Klavierdraht,  glashart 

„  normal 

Stahldraht,  hart  gezogen 
lüiscndraht,     „  „ 

Stahldraht,  geglüht 
Eisendraht,       „         .     . 
„  stärker  geglüht 

„  sehr  weich   . 


55 
39 

30 

17 

18 
4,1 
2,8 
2,1 


Die  Drahte  sind  nach  steigendem  x  und  /t  geordnet,  wobei,  wie  man  sieht, 
gleichzeitig  ^  abnimmt;  d.  h.  je  größer  das  Maximum  -von  x  ist,  bei  desto  klemerer 
Kraft  tritt  es  bereits  ein.  Hieran  liegt  es  auch,  daß  die  Sorten  sich  hinsichtlich 
des  Wertes  von  x  viel  stärker  unterscheiden  als  in   den  Werten  \on  S  oder  SS. 

In  neuester  Zeit  hat  man  eingesehen,  daß  quantitative  Untersuchungen  der 
in  Rede  stehenden  Art  einen  höheren  Wert  erst  dadurch  erlangen,  daß  man  das 
untersuchte  Material  scharf  charakterisiert,  also  durch  Angabe  seiner  physikalischen 
und  chemischen  Beschaffenheit  oder,  da  das  häufig  sehr  mißhch  ist,  durch  Angabe 
des  Ursprungs  und  Hinziifdgung  der  offiziellen  Bezeichnung.  Einige  der  wichtigsten 
dieser  Arbeiten  müssen  hier  in  ihren  Hauptergebnissen  wiedergegeben  werden ;  dabei 
sind  diejenigen  bevorzugt  worden,  deren  Angaben  sich  auf  das  absolute  Maß  be- 
ziehen, was  leider  bei  mehreren  sonst  sehr  verdiensüichen  Arbeiten  nicht  derFaU  ist 

Du  Bois  und  Jones  haben  u.  a.  folgende  Stoffe  geprüft:  1.  Schwedisches 
Eisen,  Normaltype;  2.  KRUi'Pschen  Dynamo-Stahlfassonguß;  3.  Steirisches  Walz- 
eisen; 4.  Harlemer  Magnetstahl;  5.  Steirischen,  sehr  harten  Magnetstahl;  6.  Ber- 
gischen (Remscheider)  Wolframstahl;  also  drei  Eisen-  und  drei  Stahlsorten.  Der 
Kraftbereich  war  stets  ^  =  +  240 ,  nur  in  der  letzten  Spalte  (*)$  =  +  500 . 
Das  Ergebnis  war  folgendes: 


ö 


1380 
550 


iß 

17400 
6900 


1420 
650 


SB 

18000 
8200 


1460 
550 


18400 
6900 


Magnetisierungsbereich 
Remanepz  3'  bzw.  33'  --,  - 

Koerzitivkraft  ^  0,8  1,8  fi 

Spez,  Energie-Umsatz  U  6 ,6  12,5  14,ö 

(klloerg/cbcm) 

Kia^e'  1891.  113;  Ber.  u.  d.  Verh.  d.  int  Elektr.-Kongr.  2.  81;  Fr^  1892.  Wied.  Ad^  61 
5V:  1897  -  H.  X»ü  Bois  u  E.  T.  JONES.  El.  Z  1896,  543-  -  B  O  P^ce.  Amer.  J  Soeuce 
2^347.  1896.  -  A.  AB^,  -Wled  hL.  66.  116  1898;  Drude  Axm.  6.  774-  1901.  -  Guiojch 
u.  lU^mt  Bl£i2.  62J  1901.  -  CBENEDICKS,  Recherches  s  l'acier  an  caibone,  Ups. 
190^4,   ^.135.     Dtoeibst  findet  man  auch  eine  reiche  Literatni-ZTiBammensteUnng. 
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Magnetis.-Bereich  (3) 
Remanenz   3f' 
Koerzitivkraft   ^ 
Spez.  Energie-Umsatz  U 


4 

!: 

< 

1 

weich 

s.  hart 

weich 

hart 

s.  hart 

1270 

1420 

1150 

1320 

132(1 

1250 

800 

790 

600 

Ö50 

S5(l 

HIM) 

56 

34 

75 

35 

53 

72 

210 

145 

225 

140 

205 

2(15 

(*1 


rjsd 
2Tr, 


Man  sieht  sehr  deuthch,  daß  sich  Eisen  und  Stahl  nur  sehr  wcnii;  hinsichl- 
lich  der  Remanenz,  dagegen  ganz  kolossal  hinsichtlich  der  Koi-raltivkrafl  iiiittT- 
scheiden;  letztere  ist  bei  den  Stahlsorten  20  bis  100 mal  so  groß  wie  bei  tlrn 
Eisensorten,  imd  ebenso  ist  bei  jenen  der  hysteretische  Knorgicmns.U/.  1 5  his 
40  mal  so  groß  wie  bei  diesen.  Den  größten  Wert  erreichen  beide  (IröÜen  bei 
Sorte  6,  bergischem  Wolframstahl,  die  kleinsten  Werte  andererseits  weist  Sorie  1, 
schwedisches  Eisen,  auf;  man  hat  hierin  eine  wichtige  Stutze  für  dii'  Auswahl 
des  Matenals  für  bestimmte  Zwecke.     Die  Werte 

S=77,     ^7=275     , 

letzteres  in  Kiloerg,  scheinen  die  bisher  festgestellten  Maxima  zu  sein. 

(jUmlich  und  Schmidt  benutzten  ihre  Materialien  in  der  Form  von  Kllip.soideii, 
um  die  Theorie  streng  anwenden  zu  können  (s.  d.,vor.  Art.).  Ihre  ReHiillate  siiitl 
sehr  reichhaltig,  em  kleiner  Auszug  ist  im  folgenden  gegeben;  ch  bcdeultM : 
1  Kohlswa  52,  fünfmal  geglüht;  2  Remscheider  Dynamostahl;  3  Gelseiikirchener 
Stahlguß,  zweimal  geglüht;  4  Kohlswa  52;  5  Kohlswa  50;  G  Gulieisen;  7  Höh- 
lerscher  Wolframstahl,  geglüht;   8  Remscheider  Wolframstahl,  ungehärtet. 


Nr. 

Länge 

Dicke 

^(max) 

95  (max) 

1 

33 

0,8 

151 

18500 

2 

26 

0,8 

152 

18400 

3 

33 

0,6 

165 

18660 

4 

18 

0,6 

149 

18310 

5 

26 

0,0 

156 

18320 

6 

33 

0,6 

155 

9900 

7 

10 

1,0 
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17000 

8 

33 

0,8 

505 

18720 

7100 
8840 
8500 
8520 
9000 
4230 
12000 
9880 


1,0 

1,3 

1,6 

1,7 

2,1 

11,9 

10,7 

27,5 


/^  (max) 

3711(1 

32K(I 

2030 

2390 

2100 

184 

433 
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i/(frg) 

11700 
IL'KOO 
1 3301) 
10200 
a0400 
34300 
02OOO 
IIBOOO 


Die  Magnetisierbarkeit  ist,  wie  man  sieht,  bei  den  meisten  Sorten  annähernd 
die  gleiche,  nur  bei  Gußeisen  ist  sie  nur  etwa  halb  so  groß.  Dagegen  verhalten 
sich  die  Extxeme  bei  der  Remanenz  wie  1:3,  bei  der  Ler.itivkrarwie  1  :  0«. 
bei  der  maximalen  Permeabilität  wie  1  :  20  und  bei  der  Energievergeudung  iie 
1  .  10.  Femer  haben  Gumuch  und  Schmidt  für  zahlreiche  Sorten  die  Wirkung 
des  Ausgluhens  bis  zu  950«  geprüft;  die  Ergebnisse  sind  naturgemäß  sehr  ver- 
r±  'w  V  ™^^r7,.*^!;  ^-  B-  f^«t  gar  keine  Wirkung,  bei  GuSeisen  eine  sehr 
den  d  J^?7-i".  ^^  Remanenz  steigt  um  10%.  die  Koerzitivkraft  sinkt  auf 
^"°,  ^"^^.7"^'  d\e  Energievergeudung  auf  weniger  als  die  Hälfte  usw.);  ferner 
wird  die  Wirkung  wiederholten  Glühens  mitersucht,  wobei  sich  meist  ein  Ont irnnm 
nach  emer  bestimmten  Zahl  von  Glühungen  ergibt  u  a  m  Optimum 

Benkdicks'  Untersuchmigen  beziehen  sich  auf  „Elektro-Stahl«  von  Gysinoe 
m  Dannemora  (Schweden),   mid   zwar  im  rohen,   geglühten  und   cehirteten  7» 
Stande;   dabei  wurde  besonderes  Gewicht  auf   die'^iminaU  aller^I^dl^e" 

fo»  ^°™'   ^     "^^  """^   ^'''^-    ""''   ^^^"^-^^  ZusammeLr^X  war 
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Nr. 
1 

y 

3 

n 
(1 

7 
8 


c 

0,08 
0,45 
0,55 
(1,90 
1,20 
1,:J5 
1,50 
1,70 


Si 


0,03 
0,05 
0,Sß 
0,28 
0,30 
0,2(1 
0,12 
0,08 


Mn 


0,13 
0,35 
0,44 
0,41 
0,44 
0,54 
0,29 
0,29 


Ph 

0,009 
0,015 
0,014 
0,014 
0,014 
0,014 
0,018 
0,013 


0,005 

0,02 

0,02 

0,015 

0,01 

0,015 

0.02 

0,03 


ÜbrifTcns  gilt  dieser  Kohlogehalt  nur  im  rohen  und  geglühten  Znstande:  im 
{»ohärtciten^  modifiziort  or  sich  bei  Nr.  6  zu  1,07,  bei  Nr.  7  zu  1,14.  In  der 
fo]{(enden  Tabelle  sind  die  wichtigsten  Ergebnisse  zusammengestellt,  namlich  die 
st|y-kstG  Maffnetisterung,  die  Koerzitivkraft,  die  Remanenz,  der  Energieverlust  in 
Kilocrg  und  der  Faktor  ?;  in  der  Steinmetz  sehen  Hyateresisformel  (vgl.  S.  218, 
wo  U  in  erg  zu  denken  ist). 

A)  roh 


Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


Ölmax) 

1455 
137G 
136Ü 
1339 

1278 
1260 
1225 
113C 


1,8 
10,9 
12,9 
17,5 
17,5 
18,7 
17,0 
13,4 


26,2 
140 
161 
216 
215 
231 
213 
161 


U 

13,4 
52,2 
54^0 
73,0 
71,4 
73,0 
66,4 
62,2 


0,0027 
0,0012 
0,0119 
0,0166 
0,0175 
0,0183 
0,0172 
0,0155 


B)  geglüht 


1473 
1390 
1390 
1349 
1289 
1265 
1230 
1145 


1.1 
5,5 
6,9 
9,9 

11,7 
12,5 
10,9 


14,4 

76 

95,5 
136 
160 
171 
145 
213 


8,3 

0,0019 

34,5 

0,0074 

37,8 

0,0081 

47,5 

0,0107 

56,8 

0,0137 

57,9 

0,0144 

50,9 

0,0133 

40,6 

0,0119 

C)  gehartet 


1 

1475 

1,0 

2 

1279 

26,0 

3 

1248 

34,9 

4 

1029 

45,4 

5 

852 

48,3 

6 

762 

50,2 

13,6 

280 
421 
380 
321 
289 


11,6 

86,8 

115,0 

115,2 

100,2 

93,9 


0,0023 
0,0210 
0,0293 
0,0399 
0,0470 
0,0526 


Während  diese  Untersuchungen  den  Hauptnachdrnck  auf  den  Sattigungs- 
zustand  legen,  hat  Holbobn  gerade  das  Verhalten  gegen  kleme  Kräfte  geprüft 
(vgL  0.  S.  198)  Ttnd  gefunden,  daß  die  Beziehung 

für   alle  Sorten,  in   einem  gewissen  Bereiche   erfuUt  ist;    dabei   ergaben  sich  für 
die  Ko^sM^j^^n.  a  und  b  folgende  Werte: 


:    «, 
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Nr. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
lOA 
lOB 
IOC 
IIA 
IIB 
12 


Sorte 


.S^- Bereich 


Wolframatahl 

Silberstahl 

Stahl  von  Jonas  und  Colver 

Stahl  von  Marsh  Brothei^s 

Harter  Wolframstahl  .     . 

Gußeisen 

Raffinierter  Stahl    .     .     . 

Kohlenstoifreiches  Eisen 

Stahlguß 

Walzeisen,  ungeg^luht 

„  einmal  geglüht 

„  zweimal  geglüht 

Stabeisen,  iingegluht  . 

„         zweimal  geglüht 

Harter  Eisen draht 


0 

bis 

2 

0 

bis 

2 

0 

bis 

2 

0 

bis 

2 

bis  B,5 

bis  3,4 

0,24 

bis 

0,8 

0.1 

bis 

0,7 

0,07 

bis 

0,9 

0,07 

bis 

0,75 

0,07 

bis 

0,75 

0,07 

bis 

0,75 

oberhalb 

0,08 

0,18 

bis 

0,55 

0,1 

bis 

1.07 

K 
10 


TT. 

r. 

- 

tluj 

ier 

f  n 
Tvy 

sta 

Z771 

Int 
'Ol 

'SSi 

'S 

55 

1* 

0*7 

'.ai 

- 

xr 

" 

-- 

w-^ 

^ 

... 

J 

■i 

HR       z!;«-       eis       H8        ^0        1,Z        tfi-       tS        /,8       gp       <£       ^^  '^ 

Figur  ii6tt 


8,90  0,264 

8,00  0,384 

8,31)         0,409 
8,27  0,210 

2,23  0,032 

3,10         0,230 
10,28  1,92 

]0,0  18,6 

]  8,7  ]  3,4 

]  3,0         85,7 
37,5         61,8 
45,3         88 
13,0         85,7- 
51,3       127,5 
5,88  ],76 

In  den  Figuren  1 1 G  a, 
b,  c,  d  sind  diese  Ver- 
hältnisse dargestellt; 
man  sieht,  inwieweit 
die  Kurven  geradlinig 
verlaufen  und  inwieweit 
sie  sich  leicht  krummen. 
Auf  die  weiteren 
Arbeiten  von  Holroun 
wird  im  Artikel  „Mag- 
netismus und  Wärme" 
eingegangen  werden. 


Ein  reiches  Zah- 
lenmaterial hat  schließlich  Abt  für  ungarische  Stahlsorten  aus  der  Rcsitzacr 
Fabrik  sowie   für  Wolframstahl   aus  Hagen   in  Westfalen   bekannt  gemacht;    ein 

Material,  das  leider  viel  von  seinem 
Werte  dadurch  einbüßt,  daß  alles 
in  willkürlichen  Einheiten  angegeben 
ist  und  sich,  zumal  keine  Reduk- 
tion auf  den  durch  die  Theorie 
vorgeschriebenen  Normalfall  durch- 
geführt ist,  nicht  oder  nur  mit 
großer  Mühe  umrechnen  läßt.  Es 
muß  daher  genügen,  die  Inter- 
essenten auf  die  Abhandlungen 
selbst  zu  verweisen. 

Zu    en^'ähnen   sind    noch    die 

Arbeiten  von  M.  E.  Thompson^  über 

die  Penneabilität  von  Eisensorten 

(beste    Gußstahle    sind    Gußeisen 

^  V  weit  überlegen)  und  Chistoni^,  der 

Figur  ii6b.  bei  italienischem  Wolframstahl  den 

spezifischen  Magnetismus  j  =  55  im 
Maximum  und  damit  dieses  Material  sehr  geeignet  für  permanente  Magnete  fand. 

1  M.  E  Thompson,  Knight  und  Bacon,  Trans.  Am.  Inst.  El.  Eng    9.  1892,  —  2  Chistoni 
und  DE  VEccm,  N.  Cim.  (4)  6    216.  1897.  —  Mem.  Acc.  Modena  (3)    2.  1899 


■äsiüaää 


Hd.  V. 
MngnctisiiiuB. 


Fei  rumiiguetismus. 
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Empirische  Beziehungen.     Verschiedene  Autoren   haben,   und   zum  Teil 
mit    einigem    Erfolg,     versucht,    Beziehungen        a 
zwischen    den  a  crachiedenen  Größen,  wie  sie 


Figur  ii6c. 


Figur  Il6d 


für    verschiedene   Eisen-  und  Stahlsorten   charaktenstisch   sind,   aufzustellen, 
hab  enGuMLiCH  und  Schmidt 


So 


die  Beziehung 
(1)       ^(max)  =  a 


n 


0,03a  . 


zwischen  dem  Maximal- 
werte der  Permeabilität, 
der  Remanenz  und  der  o,QZO 
Koerzitivkraft  angegeben, 
wo  a  für  weiches  Eisen 
und  für  Gußeisen  eine 
Konstante  (annähernd  0,5),  °'°^^ 
für  andere  Sorten  aber 
wenigstens  eine  lineare 
Funktion  der  Koerzitiv- 
kraft, «  =  a  +  /?  ^ ,  ist. 
Diese  Beziehung  fand  auch 
Benedicks  für  seine  Stahl- 
sorten gut  und  selbst  für  °'^^^ 
Speziallegierungen  leidlich 
erfüllt;  sie  laßt  sich  offen- 
bar auch  in  der  Fonn 


0,000 


(2)      a  = 


3f(max)^ 


0,000 


schreiben,    und   sie   stellt   ^''^^^ 

dann  auch  die  Messungen 

von  HoPKiNSON  und  Frau 

CuBiE    ganz   leidlich   dar.   o,000 

Femer  hat  Benedicks  ge- 

zeijft,    daß    für   sehr  ver- 

öcäüedene  Stahlsorten  der  ,      .  ,    ,  >*,•„„ oi  icf    m  Fnrmel 

der  Koerzitivkraft  einfach  proporüonal  ist,   m  l^ormei 

•^\^  =  const 


Hysteresiskoeffizient  rj  mit 


Dies»  feezjehung  S^ßßt  sich  sogar 


bei  zahlreichen  Eisenlegierungen  wieder;    die 
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Figur  117  veranschaulicht  dies  für  die,  der  beaserea  Sichtbarkeit  halber,  über- 
einander eingezeichneten  Messungen  von  Benedicts,  Gumlech  und  Schmidt  und 
Barrett,  Brown  und  HadfieldI;  übrigens  hatte  schon  Steinmetz  die  betreffende 
Wahrnehmung  gemacht.  Natürlich  ist  dabei  ein  bestimmter  Kraftbereich  des 
Zyklus  vorausgesetzt;  für  verschiedene  i^  (max)  nimmt  jenes  Verhältnis  ab,  wenn 
.^(max)  wachst,  wie  die  folgende  Tabelle  zeigt: 


(max) 

vß 

Autor 

$(max) 
4,9 

0,0066 

Autor 

40 

0,00131 

Steinmetz 

' 

45 

0,00105 

Barrett  usw. 

10,1 

0,0026 

90 

0,00103 

Steinmetz 

14,4 

0,0023 

100 

0,00110 

■p.R-nrr.iNPx  nnd   SrmrmTS 

18,9 

0,00155 

■  Ewing 

150 

0,00105 

GuMLiCH  und  Schmidt 

23,5 

0,00128 

205 

0,00092 

Benedicks 

30 

0,00114 

500 

0,00072 

Frau  Curie 

82 

0,00098 

505 

0,00062 

GuMLiCH  und  Schmidt 

£s  lassen  sich  dann  noch  weitere  Betrachtungen  an  diese  Beziehungen  anknüpfen, 
worauf  jedoch  hier  nicht  eingegangen  werden  kann. 

Besondere  Stahl-  und  Eisenlegierungen.  Eine  besondere  Betrachtung 
verdienen  die  Eisensorten,  die  man  neuerdings  sehr  vielfach  hergestellt  hat,  und 
die,  von  Kohlenstoff  abgesehen,  erhebliche  Mengen  anderer  Stoffe,  naraenthch 
Silicium,  Chrom,  Wolfram,  Antimon,  Aluminium  und  Mangan  enthalten.  Die 
praktischen  Konsequenzen  dieser  Arbeiten  für  die  Herstellung  temporarer  und  per- 
manenter Magnete  sind  schon  früher  (S.  4  u.  12)  besprochen  worden;  hier  handelt 
es  sich  nur  um  das  Verhalten  als  solches.  Was  zunächst  Chromstahl  und  Wolfram- 
stahl betrifft,  so  besitzen  diese  eine  etwas  geringere  temporare,  ersterer  auch 
etwas  geringere  remanente  Magnetisierbarkeit,  andererseits  aber  beide  eine  ganz 
kolossale  Koerzitivkraft,  die  im  härtesten  Zustande  bei  jenem  bis  zu  40,  bei 
diesem  sogar  über  50  hmaus  ansteigt,  also' 20  bis  25  mal  so  groß  ist  wie  im 
weichen  Eisen  und  2  bis  3  mal  so  groß  wie  beim  harten  Whitworthstahl ;  die  bei 
einem  maximalen  Kreisprozeß  zerstreute  Energie  erreicht  daher  auch  sehr  große 
Werte  (für  $  =  240  z.  B.  bis  über  200000  Erg.).  Am  seltsamsten  verhält  sich 
Manganstahl,  wie  die  folgenden  Hopkinson  sehen  Zahlen  erkennen  lassen. 


Sorte 


Manganstahl 


Zustand 
weich 

7oMn. 
4,73 

So 

SS' 
5848 

33,9 

10578 

hart 

4,73 

4769 

2158 

27,6 

weich 

8,74 

1985 

540 

24.5 

hart 

8,74 

783 

— 

— 

hart 

12,36 

310 

— 

— 

u 

113903 
41941 
15474 


Hadfields  Manganstahl 

Der  4prozentige  harte  Manganstahl  ist  also  noch  1/4  so  stark  magnetisierbar 
wie  gewöhnlicher,  der  8  prozentige  nur  noch  ^/gQ  so  stark  und  der  12pro- 
zentige  fast  gar  nicht  mehr;  dabei  ist  die  Koerzitivkraft  außerordentlich  groß, 
bei  dem  Hadfield  sehen  aber  die  Remanenz  trotzdem  äußerst  schwach,  vielleicht 
überhaupt  nicht  vorhanden;  die  Permeabilität  ^  ist  für  ihn  etv^a  1,4,  also  übferaus 
klein  und  dabei  fast  konstant  Durch  Oxydation  werden  nach  O'ShkaS  Mangan- 
stahlspane magnetisch,  weil  das  Mangan  duich  die  Oxydation  entfernt  wird.  Man 
vergleiche  femer  eine  Abhandlung  von  E.  Wilson*. 

1  Bahrbtt,  Brown  und  Hadfield,  Tians.  Dublin  Soc.  (2)  7.  67.  1900J  J.  Inst  Electr. 
Eng.  31.  729  1902.  —  2  Ebeling  und  E.  Schmtot..  El.  Z.  18.  276.  1897.  —  ®  O'SffBA, 
Rep.  Bnt  Ass.  1890.   753.  —  ♦E.Wilson,  Electridan.  45.  894.  1900. 
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HoLHORN^  hat  besoiulera  deu  Einfluß  der  HaTtungstemperatur  für  gewöhnlichen 
Wolframstahl  untersucht  und  gefunden,  daß  die  wirkliche  Härtung  erst  bei  750  ** 
eintritt,  daß  hierbei  der  temporäre  Magnetismus  ab-,  der  remanente  bis  auf  das 
vierfache  zunimmt,  daß  jedoch  jenseits  850°  beide  Größen  abnehmen,  so  daJJ 
letzterer  bei  1000  "^  nur  noch  -/„  seines  größten  Wertes  beträgt;  der  gewöhnhche 
und  der  WolframsLahl  verhielten  sich  fast  gleich.  Es  muß  jedoch  bemerkt  werden, 
daß  di(ise  Ergebnisse  zunächst  nur  für  die  betreffenden  Versuchsverhaltnisse 
(ziemlich  dicke,  kurze  Stäbe  usw.)  zu  gelten  brauchen.  (Vgl.  auch  w.  u.  Mag- 
netismus und  Warme.) 

Von  anderen  Untersuchungen  seien  noch  die  von  Negbaur^  (22  Eisen-  und 
Stahlsorten,  am  stärksten  magnetisierbar  ganz  weiches  und  Flußeisen,  von  den 
Stahlen  Bensemer-  und  zweimal  raffinierter  Lowenstahl),  von  P.  Meyer  8  (Mangan- 
stahl) und  von  du  Boih'I  (Eisen,  Stahl,  Manganstahl  für  Kräfte  bis  zu  sehr  hohen 
Werten)  envähnt;  letzterer  zieht  aus  seinen  magnetometrischen  und  magneto- 
optischen Beobachtungen  am  Manganstahl  (12%)  den  Schluß,  daß  dieses  Matenal 
sehr   heterogen   in  magnetischer  Hinsicht,  also  für  exakte  Zwecke  untaughch  ist 

Vom  Silicium  war  bisher  nur  bekannt,  daß  es  —  nach  J.  Hopkinson  — 
keinen  besonderen  Einfluß  auf  das  magnetische  Verhalten  des  Eisens,  dem  es 
zugesetzt  wird,  ausübe;  Siliciumstahl  verhielt  sich  danach  etwa  wie  kohlereicher 
Whitworthstahl;  und  ähnliches  galt  für  Aluminstahl.  Systemaüsch  untersucht 
wurden  diese  Logierungen  erst  durch  Bajrrett,  Brown  und  HadfdeudS,  deren 
Resultate  dann  Gumlich"  diskutiert  hat.  Einen  kleinen  Auszug  gibt  folgende 
Tabelle  (Sü' =  pemnnentc  Induktion): 


Marke 

1107D 
IIGTH 
1107J 
Eisen  B 
M9RE 
808  H 
SCI 
B 


0,17 
0,24 
0,22 
0,03 
0,20 
0,26 
0,03 
0,03 


AI 

0,75 
2,25 
5,50 


Si 

0,10 

0,18 

0,20 

0,14 

2,5 

6,5 

0,07 

0,14 


So  fiir 
C^  =  45 

16500 
16500 
13410 
17480 
16640 
16480 
16750 
17480 


SS' 
(kon.) 

11000 

11300 
4500 

10600 
8000 
6900 
9400 

10600 


2,00 
1,87 
1,43 
1,66 
0,90 
0,85 
1,66 
1,76 


(max) 

2700 
2950 
1550 
3100 

4000 
2800 
3100 


U 

11620 

10960 

6825 

11090 

6500 
10100 
11090 


0,0021 
19 
17 
1& 

12 
18 
18 


Femer  hat  A.  Jouvk^  Eisen-Silicium-Legierungen  untersucht  und  in  gewissen 
Grenzen  Proportionalität  mit  dem  Si- Gehalt  gefunden.  v,Wo^r>,^ 

über   L  Aluminium-Legierungen   des   Eisens  ^-^^  -f^^^^^t 
Arbeiten   vor;    sie   beziehen  sich  aber   abgesehen  von   einer  von  ScH^mTZER 
rAWn?um-Z;sätze  zu  Gußeisen)  meist  auf  den  Einfluß  der  Ten^eraf^r  (sj- u.). 

Antimon-Legierungen  hat  P.  Weissö  untersucht  und  gefunden,  daß  sie 
mit  zuneigendem  Eisengehalte,  namenüich  von  38%  ab  Sb,FeJ,  ---t"''' 
netischex  werden,  und  daß  die  Remanenz  große  Verschiedenheiten  äugest 

Magnetit  oder  Magneteisenstein.  Die  A^gab-  ^ber^^eses  Mm^^^^^^ 
lauten    außerordenüich   verschieden,  was  zum   ^eü   auf   die    sehr   s^^^ 
Chemische  Beschaffenheit  desselben  (- -i^^^^t  b^^^^^^^^^ 
z.  B.  das  eine  17,  das  andere  61  /o  iisonj,  zum  icu  »lu 

^  IL  HOX.O.«.  BcU  X893    S  957.   vgl   -c.  «J^^,  ^^  ^tBXuT^TzJst  3^8. - 
w^dhenden  Zahlen.  Zeit?clii.  f-J^^^-^^^^^i.  S.  ii3.  ^  Jf  29,  S  293.  1890.  -  ^  Baä- 

3  p.  MjriSm,  El.  l  TS89.  9.  583.  -  ♦  H  DU  Bois,  Ph^  ^ll^^^_\^^  Gu^ch,  EL  Z.  1902 
1^:.  BROWN  xmdH^Fnu^.  ^ij^^.f  ^^^^^J's^  I' S(L^^  EI.  Z.  1901.  363-466- 
i  BPvwi^;S.%'tris''t96l^'^    S  ^  ^"  ^-'^ 
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dei  den  Beobachtungen  zugrunde  liegenden  Stucke  zu  schieben  isL  Becquerll 
fand  den  spezifischen  Magnetismus  etwa  halb  so  groß  wie  beim  Eisen.  A.  L.  Hülz^ 
verglich  den  Magnetit  mit  Stahl  und  fand  den  temporären  Magnetismus  in  drei 
Fällen  ziemlich  übereinstimmend  zu  93,  84,  77%  von  dem  des  Stahls,  den 
permanenten  beträchtlich  großer  und  zwar  m  einem  von  der  Kraft  ziemlich  un- 
abhängigen Verhaltnisse,  im  Mittel  1,3,  1,45,  1,55  bei  den  3  Stucken.  Trotzdem 
wird  der  Magnetit,  wie  Holz  fand  imd  sich  nach  den  damaligen  Vorstellungen 
noch  nicht  zu  erklaren  vermochte,  leichter  entmagnetisiert,  d.  h.  seine  Koerziti\- 
kraft  ist  kleiner.  Zu  qualitativ  ähnlichen,  quantitativ  jedoch  abweichenden  Er- 
gebnissen ist  neuerdings  Abt^  gelangt,  der  ungarischen  Magnetit,  und  zwar  zu 
gleichartigen  Pnsmen  verarbeitet,  benutzte;  das  eine  Stuck  (I.)  enthielt  (s.  o.)  17, 
das  zweite  (11.)  61%  Eisen.  Die  folgende  kleine  Tabelle  enthalt  für  verschiedene, 
leider  nicht  m  absolutem  Maße  gegebene  Kräfte  ^  das  Verhältnis  der  temporären 
{T)  und  permanenten  [P)  Magnetismen  für  Magnetit  und  glasharten  Stahl: 

f  So     87,5  51,2         64,0         71,5         79,0  95,5  99,5 

I.  \    T       0,25  0,23         0,21         0,20         0,18         0,24         0,24 

[  P       0,84         1,22  1,54         1,50         1,56  1,75  1,82 

ir.l 


^ 

88,5 

50,5 

65,8 

72,2 

82,0 

94,0 

98,5 

T 

0,37 

0,39 

0,35 

0,38 

0,31 

0,38 

0,31 

P 

2,00 

2,61 

2,73 

2,65 

2,57 

2,24 

2,21 

Das  Verhältnis  der  T  ist  also  konstant,  bei  I.  etwa  0,22,  bei  IL  etwa  0,30, 
d.  h.  der  Magnetit  nimmt  etwa  Yö — 7ß  '^'°^  ^^™  temporären  Magnetismus  des 
Stahls  an;  dagegen  ist  der  permanente  (bis  auf  eine  Ausnahme)  bei  Magnetit 
größer,  das  Verhältnis  wachst  bei  I  mit  steigender  Magnetisierung  bis  zu  1,82, 
bei  II  wachst  es  bis  2,73,  um  dann  wieder  auf  2,21  abzunehmen.  Die  Zahlen 
beziehen  sich  auf  die  Gewichtseinheiten;  für  die  Volumenemheit  wird  die  Über- 
legenheit des  Magneteisensteins  noch  größer.  Bei  späteren  Untersuchungen  wurden 
diese  Resultate  im  allgemeinen  bestätigt;  nur  wurde  zu  höheren  Sättigungen 
fortgeschritten,  die  Koerzitivkraft  gemessen  usw.  Allgemeines  läßt  sich  auch  aus 
diesen  Versuchen  nicht  schließen.  Übrigens  fand  sich,  daß  der  Magnetit  zwar 
die  gewöhnlichen  Stahlsorten  an  Remanenz  ubertnfit,  hinter  raffinierten  Tiegelstahlen, 
besonders  Wolframstahl,  aber  zurückbleibt.  Der  größte  ermittelte  Wert  des  spe- 
zifischen remanenten  Magnetismus  ist  s'  =  6,3  ,  woraus  sich  etwa  S'  =50  ergeben 
wurde.  (?) 

Die  einzigen  absoluten  Bestimmungen  sind  bisher  von  du  Bois,  und  zwar 
nach  der  optischen  Methode  (S.  181)  ausgeführt  worden;  hiemach  steigt  der 
Magnetismus  des  Magnetits  mit  der  magnetisierenden  Kraft  rasch  an  und  erreicht 
etwa  bei  ^  =  1500  das  Maximum  =  350,  d.  h.  etwa  i/i  von  dem  des  Eisens. 
Der  Wert  des  remanenten  S'  ist  leider  nicht  angegeben. 

Andere  Mineralien.  Außer  Magnetit  hat  Abt^  noch  mehrere  andere 
Eisenverbindungen,  wie  sie  sich  in  der  Natur  vorfinden,  auf  ihr  magnetisches 
Verhalten  geprüft,  namlich  Pyrrhotit  (annähernd  Fe^  Sg),  Hamatit  oder  Magnet- 
kies (FeOg)  und  Lunonit  (H^Fe^Oq).  Die  beiden  ersteren  erwiesen  sich  als 
von  derselben  Größenordnung  magnetisierbar  wie  Magnetit;  das  Verhältnis  ist 
zwar  in  schwachen  Feldern  sehr  klein  —  1/12  bis  1/6,  die  Kurve  ist  aber 
steiler,  imd  so  kommen  diese  Mineralien  jenem  allmählich  näher;  in  einzelnen 
Fällen  überholte  der  Magnetkies  sogar  den  Magnetit  Jedenfalls  zeigt  der  Vergleich, 
daß  es  bei  diesen  Mineralien  nicht  allein  auf  den  Eisengehalt,  sondern  auch  auf 
die  Strukturverhaltnisse  ankommt.    Dagegen  ist  der  permanente  Magnetismus  des 

1  A.  L  Holz,  Wied.  Ann  6.  S.  169.  1878.  —  «A  Abt,  Wied.  Ann.  46.  S.  80.  1893, 
53.  749.  1894,  60-  119  1898.  —  3A  Abt,  Wied  Ann.  57.  135.  1896,  68.  658.  1899; 
Drude  Ann.   6.  782.  1901. 
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Limonits  kaum  merklich,  und  maa  kann  auch  ganz  gut  verfolgen,  wie  der  Hämatit 
durch  Aufnahme  von  Wasser,  wodurch  er  in  Limonit  übergeht,  seinen  Magnetismus 
nach  und  nach  verliert. 

Endlich  hat  Pockels^  Basalt  untersucht  —  im  Hinblick  auf  die  Bedeutung 
dieses  Materials  für  den  Erd-  und  Gesleins-Magnetismus  —  und  zwar  NepheUn- 
Basalt  von  drei  verschiedenen  Fundstätten.  Die  Proben  erhielten  Stabform,  die 
Messung  erfolgte  nach  dem  magnetometrischen  Kompensationsverfahren.  Die 
Ergebnisse  sind  in  Figur  118  dargestellt,  die  drei  obersten  Kurven  beziehen  sich 
auf  den  temporaren,  die  vier  unteren  auf  den  remanenten  Magnetismus  für  die 
Voliimcncinhcit,  bei  letzteren  ist  der  Ordiuaten-Maßstab  der  halbe.  Wie  man 
sieht,  verhalt  sich  Basalt  im  ganzen  etwa  wie  Eisen,  nui  tritt  bei  den  verschiedenen 
Proben  die  Intlexiou  und  die  Annäherung  an  die  Sättigung  sehr  verschieden  ein. 
Naturlich  sind  dii-  Magnetisierungen  sehr  schwach,  wie  bei  dem  geringen  Gehalt 
an  Magnetit,  auf  den  doch  jedenfalls  alles  zurückzuführen  ist,  nicht  wunder- 
nehmen darf;  bei  III  betrug 
derselbe  24,5,  bei  II  6,0,  bei 
I  17,7  7o. 

Nickel.  Die  älteren  Be- 
obachter- fanden  meist,  daß 
Nickel  et^va  ein  drittel  bis  ein 
halb  so  stark  magnetisch  wird 
wie  Eisen  unter  gleichen  Um- 
standen, und  das  hat  sich  auch 
neuerdings  so  ziemlich  bestä- 
tigt. Die  vollständigsten  und 
zuverlässigsten  Bestimmungen  S, 
sind  die  von  Rowland,  Ewing 
und  DU  Bois,  die  sich  insofern 
ergänzen,  als  sie  sich  auf 
verschiedene  Gestalten  (Ringe, 

Drähte,    Stäbe),  verschiedene   Hartezustände  beziehen  und    nach   verschiedenen 
Methoden  (Induktions-,  magnetometrische,  Isthmus-,  optische)  gewonnen  sind. 

1.  Rowland":    gegossener  Nickelring,  maximale  Werte: 

;,  =  ]7,6,       ^=222,       3  =  434  (für  ^  =  104)  : 

2.  lilwiNG-t;    ausgeglühter  Nickeldraht  bei  kleinen  bis  mittleren  Feldstarken: 


Figur  II 8. 


s 

« 

^ 

"l_ 

22 



24,6 

325 

36 

— 

52,6 

371 

83 

12,8 

79,7 

392 

177 

22,1 

100,4 

401 

223 

23,6 

0 

284 

251 

23,0 

-7,5 

0 

273 

22,2 

_J^_^ ^ ^ _^__ 

0  22  —  24,6  325  13,2 
4,0  36  —  52,6  371  7,1 
6,5  83  12,8  79,7  392  4,9 
8,0  177  22,1  100,4  401  4,0 
9,5 

10,9 

12,3 

S  wächst  also  zuerst  rascher,  dann  langsamer  als  $,  oder  x  nimmt  erst  zu, 
dann  ab;  die  «-Kurve  ist  aber  viel  flacher  als  beim  Eisen,  nnd  zwar  auch 
relativ;  denn  wahrend  das  3-Maximum  etwa  ^/g  bis  V*  desselben  bei  Eisen  ist, 
beträgt  das  «-Maximum  nur  rund  i/^o  desselben  für  Eisen,  auch  tritt  es  erst  bei 

1  F.  PocKELS,  Wied.  Ann.   83.    195     1897.  —  2  Vgl.   namentlich:  G.  Hankel,  Wied. 

Ann.  1  285.  1877.  —  3  H.  RowLAiTO,  PM.  Mag.  (4)  48.  S  321-  1874  —  *  J-  A.  Ewing, 
Phü.  Traiis,  Lond.  179  A.  S.  327.    1888. 

WiNKKLMiuni,  Physik.  8.  Aufl.  V.  ^6 


242 


F.  Auerbach,  Magnetismus  der  verschjedenen  Korper. 


Handb.  d 
Phya     2.  Aufl. 


einer  etwa  dreimal  so  großen  Kraft,  aber  freilich  umgekehrt  schon  bei  sehr  viel 
kleinerem  S  ein-  M!it  anderen  Worten:  Die  Magnetisierungskarve  (^  als  Funktion 
von  ^)  und  die  Kurve  für  «  als  Funktion  von  ^  steigen  beim  Nickel  sanfter  an 
als  beim  Eisen,  die  Kurve  für  x  als  Funktion  von  3',  oder  auch  von  jli  als 
Funktion  der  Induktion  93  (vgl.  Fig.  90)  hingegen  steigt  bei  Nickel  plötzlicher 
an  als  bei  Eisen.  Die  vorletzte  Zahl  für  S  g'ht  den  remanenten  Magnetismus, 
er  betragt  also  70%  des  temporaren;  die  letzte  Zahl  für  ^  gibt  die  Koerzitiv- 
kraft,  sie  ist  im  Vergleich  zu  weichem  Eisen  sehr  beträchtlich.  Noch  viel  größer 
wurde  sie  freilich  nach  Härtung  des  Drahtes,  ndmlich  gleich  18,  wahrend  dabei 
7i  auf  8,3  im  Maximum  herabsank. 

3.  DU  Bois^:  hartgezogener  Nickeldraht  bei  hohen  Feldstärken  und  bei  100" 
(aus  experimentellen  Gründen);  bei  0°  wurden  die  Zahlen  etwas  größer  sein 
(z.  B.  in  der  letzten  Zeile  579  statt  525). 


5 

550 
3410 
6290 


53 

S 

i" 

6420 

453 

11,67 

9920 

518 

2,91 

12850 

522 

2,04 

0,82 
0,15 
0,08 


^^ 


9600 
12620 


ö 

3 

^ 

16250 

527 

1,69 

19290 

525 

1,52 

0,06 
0,04 


Wie  bei  Eisen  wird  also  auch  bei  Nickel  x  für  hohe  ^  sehr  klein;  aber  es 
ist  bemerkenswert,  daß  das  Verhältnis  hier  für  Nickel  immer  gunstiger  wird. 

4.  EwiNG^:  hartgezogener  und  ausgeglühter  Nickeldraht  bei  hohen  Kräften 
imd  0*'  (Isthmus-Methode). 


hartgezogen 

ausgeglüht 

^               i^ 

S8 
7100 

390 

3,20 

.0 
3450 

9850 

510 

fi 

1             2220 

2,86 

1            4440 

9210 

380 

2,09 

6420 

12800 

510 

2,00 

I            7940 

12970 

400 

1,63 

8630 

15200 

530 

1,77 

14660 

19640 

400 

1,34 

11220 

17200 

480 

1,53 

16000 

21070 

400 

1,32 

12780 

19310 

520 

1,51 

j 

13020 

19800 

540 

1,52 

540  scheint  bis  jetzt  der  höchste  erreichte  Wert  der  Magnetisierungs- 
Intensitat  im  Nickel  zu  sem. 

Den  remanenten  Magnetismus  des  Nickels  hat  u.  a.  auch  Abt^  untersucht 
und  mit  dem  des  Stahls  verghchen.  Für  kleine  Kräfte  ist  Nickel  dem  Stahl 
4  bis  5  mal  überlegen,  dann  schneiden  sich  die  Kurven,  und  schließlich  ist  das 
Maximum  nur  ^/^  bis  Y4  von  dem  für  Stahl. 

Legierungen  von  Nickel  und  Wolfram  haben  Trowbridge  und  Sheldon* 
untersucht,  es  muß  aber  an  diesem  Hinweise  genügen. 

Nickeleisen.  Besonders  merkwürdige  Eigenschaften  weisen  die  Legierungen 
von  Eisen  mit  Nickel  auf,  wie  dies  zuerst  von  J.  HoPKmsoN"  festgestellt  worden 
ist  Diese  Legierungen  sind  nämlich,  je  nach  dem  Nickelgehalte,  sehr  stark  oder 
sehr  schwach  magnetisierbar;  imd  zwar  nimmt  die  Magnetisierbarkeit  bis  zu 
einem  Gehalte  von  25%  mehr  und  mehr  ab,  um  dann  wieder  zuzunehmen; 
bei  dem  genannten  Mischungsverhältnis  beträgt  die  Permeabihtat  nur  eine  oder 

1  H.  DD  Bois,  PHl.  Mag.  (5)  29.  S.  300.  1890;  vgl.  J.  A  Ewing,  Magn  Ind.  S.  ISS, '■^ 
jedoch  eimge  Zahlen  falsch  berechnet  sind.   —  2  j 
3  A  Abt,  Centr.  Z.  f.  Opt   u.  Mech.  1890    S.  229.  - 
(3)  38    S  462.   :889.  —  B  J.  Hopkinson,  Proc.  R. 
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wenige  Einheiten.  Allerdings  gilt  das  nur  für  den  naturlichen  Zustand;  dnrch 
Erhitzung  kann  die  Magnetisierbarkeit  gewaltig  gesteigert  werden,  wovon  später 
die  Rede  sein  wird. 

Spater  hat  dann  PaillotI  verschiedene  Nickelstahle  einer  systematischen 
Untersuchung  unterworfen  land  folgendes  gefunden:  1.  bei  irreversiblem  Stahl 
—  so  wird  solcher  unter  25%  Nickelgehalt  genannt,  weil  hier  nach  der  Erhitzung 
der  ursprüiighche  Zustand  sich  nicht  wieder  einstellt  — ,  speziell  bei  24,1 7o 
Nickel  und  0,3%  Kohle  wachst  die  Permeabihtät  mit  wachsender  Feldstärke, 
und  zwar  bei   15"  C  folgendermaßen: 


__  '^'  _ 

20050 
25910 
28182 
29471 
30098 


33 

204G2 
27205 
29309 
80975 
32597 


1,020 
1,040 
1,040 
1,051 
1.083 


Man  beachte  zugleich,  wie  klein  die  Permeabilität  überhaupt  ist,  d.  h.  um  wie 
wenig  die  Induktion  die  Kraft  übertrifft.  2.  Bei  reversiblem  Stahl  mit  26  oder 
27%  Nickelgohalt  erreicht  die  Permeabilität  bei  einer  Feldstärke  von  rund  4000 
den  Wert  1,19,  den  sie  dann  bis  zu  Feldern  von  30000  beibehält.  3.  Sind 
noch  geringe  Mengen  von  Chrom  oder  Mangan  in  der  Legierung  enthalten,  so 
nimmt  die  Permeabilität  mit  wachsender  Feldstarke  ab;  die  zusammengehörigen 
Werte  von  S^,  5Ö,  f(,  entsprechend  größter  Permeabilität  und  größter  Induktion, 
sind  hier  zusammengestellt: 


Legierung 


27,2%  Ni  und  1,48%  Cr 

29.1%  Ni  und  1,4%  Cr 

30,4%  Ni  und  1,3%  Cr 

41,7%  Ni  und  1,3%  Mn 

29,6%  Ni  und  1,1%  Mn 

35  %     Ni  und  0.3  %  Mn 


.'0 

<^"- 

[ 

535Ü 

8834 

l 

30704 

377GG 

3427 

10693 

30G43 

40756 

3530 

5613 

3Ü74R 

40279 

8220 

4925 

29992 

38990 

3128 

10116 

30094 

36113 

■ 

8246 

14964 

30446 

59066 

1,Ü4 
1,23 
3,12 
1,33 
1,59 
1,31 
1,52 
1,30 

3,25 
1,20 
4,61 
1,94 


Andererseits  können  durch  geringen  Nickelzusatz  die  magnetischen  Eigen- 
schaften des  Eisens  sogar  gesteigert  werden,  und  das  Optimum  scheint  bei  5% 
Ni  zu  liegen.  —  Diese  Legierung  ist  also  für  die  Technik  besonders  empfehlens- 
wert 2. 

Auch  OsMOND^  hat  Stahl  mit  Nickel-  und  Mangangehalt  untersucht  und  die 
Bedingungen  zur  Herstellung  brauchbarer  Magnete  aus  solchen  Legierungen  fest- 
gestellt;   sie  haben  den  Vorzug,  nicht  gehärtet  werden  zu  brauchen. 

Endlich  sei  auf  die  Arbeit  von  Abt*,  u.  a.  über  Nickelstahlsorten,  verwiesen. 

1  -R   T?4TTTAT    r   -R    139    TT«n    T nn-T    ^   2  ^Tnn   T    A    TVwiNQ  Und   Parshaü,  Froc. 

750»  1896    —  3  F.  OSMOND, 

16*, 
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Hier  wäre  ferner  das  Matenal  über  Meteorstein,  das  ja  mehr  oder  weniger 
aus  Nickeleisen  besteht,  anzuschheßen.  Es  muß  indessen  in  dieser  Hinsicht  auf 
die  mineralogische  Literatur  verwiesen  werdend 

Magnetische  Verbindungen  unmagnetischer  Bestandteile  Wenn  es 
nach  dem  obigen  zweifellos  ist,  daß  bei  der  Korabination  eines  magnetischen 
Bestandteiles  mit  emem  unmagnetischen  (Eisen  und  Mangan)  und  gelbst  zweier 
magnetischer  Bestandteile  (Eisen  und  Nickel)  die  Magnetisierbarkeit  teilweise  und 
vielleicht  sogar  völlig  verloren  gehen  kann 2,  so  erhebt  sich  andererseits  die  Frage, 
ob  man  auch  durch  Kombination  unmagnetischer  Bestandteile  Stoffe  herstellen 
könne,  die  magnetisierbar  —  im  ferromagnetischen  Sinne  —  sind;  eine  Frage, 
die  offenbar  gleich  hohes  wissenschaftliches  wie  praktisches  Interesse  darbietet. 
Diese  Frage  ist  nun,  nachdem  vereinzelte  frühere  Beobachtungen  ohne  endgültige 
Beweiskraft  geblieben  waren,  uach  den  Entdeckungen  von  Heusleh^  zu  bejahen. 
Die  Manganlegierungen  der  Metalle:  Zmn,  Aluminium,  Arsen,  Antimon,  Wismut 
und  Bor,  also  von  lauter  indifferenten  Metallen,  sind  mehr  oder  weniger  stark 
magnetisierbar,  und  sie  behalten  diese  Eigenschaft  auch  bei,  wenn  man  ihnen 
Kupfer  und  andere  an  sich  unmagnetische  Metalle  zusetzt;  freilich  ist  dabei  die 
thermische  Vorgeschichte  der  Legierungen  von  wesentlichem  Einflüsse,  und  es  sei 
wenigstens  angeführt,  daß  es  am  günstigsten  ist,  die  frisch  gegossenen  Legierungen 
mit  einer  110  gradigen  Temperatur  zu  behandeln. 

Einige  systematische  Untersuchungen  haben  bisher  nur  die  Mangan  -  Alu- 
minium-Kupfer-Legierungen  erfahren,  und  zwar,  unter  Leitung  von  Richarz, 
durch  W.  Starck  und  E.  Haupt;  das  Rohmaterial  bildete  das  von  der  Isabelleu- 
hütte zu  DUlenburg  hergestellte,  ca.  30%  Mangan  enthaltende  Mangankupfer,  dem 
dann  verschiedene  Mengen  Aluminium  zugesetzt  xvnirden;  die  Methode  war  die 
magnetometrische.  Die  Versuchsreihe  I  ergab  wegen  falscher  Vorbehandlung  der 
Proben  noch  keine  brauchbaren  Resultate;    die  Reihe  11  ist  hier  wiedergegeben: 


Nr. 

34 
35 
36 
32 
33 


Prozent 

Mn 

AI 

28,1 

3,6 

27,7 

5,7 

25,9 

9,6 

26,5 

14,6 

24,4 

13,8 

Atom-Verh. 
Mn:  AI 


0,8 

1,25 

2,25 

3,2 

3,4 


Induktion  So  für  Jq  = 
20       I      40      I     100      I     150 


2220 
4500 
3580 


unmagnetisierbar 
schwach  magnetisierbar 


2670 

3200 

4850 

5380 

4075 

4645 

3470 
5550 
4900 


Wie  man  sieht,  nimmt  die  Magnetisierbarkeit  mit  steigendem  Aluminiumgehalte  zu  bis 
zu  einem  Maximum,  das  erreicht  ist,  sobald  auf  ein  Atom  Mangan  em  Atom  Aluminium 
kommt.  Die  Magnetisierbarkeit  an  sich  beträgt  etwa  zwei  Drittel  von  der  des  Guß- 
eisens; da  außerdem  die  Hysteresis  anscheinend  gering  ist,  so  darf  die  Herstellung 
derartiger  magnetischer  Bronzen  als  ein  wichtiger  Fortschritt  bezeichnet  werden. 
Für  Mangan-Zmn-Kupfer  ergab  eine  vorläufige  Reihe  folgendes: 


Nr. 

9 
13 
10 
11 


Atom-Verh. 
Mn:  AI 

1  Sn  :  2  Mn 
1  Sn  :  3  Mn 
1  Sn : 4  Mn 
1  Sn  :  6  Mn 


Induktion  SS  für  5  = 

20            40            100 

fast  unmagnetisierbar 

— 

— 

1140 

S2O 

420 

815 

70 

170 

450 

150 

1500 

1000 

610 


'  VgL  z.  B.  E.  Cohen,  Ann.  k.  k.  Hofmusernns  "Wien.   10.    81.    1895,  —  2  Nach  einer 

elag  entlichen  Bemerkung  von   G.  Reichahd    —  Drude   Ajin.    6.   832     1901    -^    sind    auch 

'    gNi- Co -Legierungen  nicht  magnetisierbar   —  3  Fa.  Heusler.  "W.  Staäck  1194  ^-  SAt;d?lCV  Verh 

D.  Phys.  Ges    1903,    219   u.  220.  —  Ges    z.  Beförd.  d.  Nat-Wiss.  M«ffbip^.  i9>'  ^ 
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Kobalt.  Es  wild  hier  genügen  einige  Zahlen  anzuführen,  aus  denen  her- 
vorquellt, (liiU  das  Kobalt  (lualitativ  sich  ganz  wie  Nickel  verhalt  und  quantitativ 
zwischen  Kiscn  und  Nickel  steht,  derart,  daß  es  sich  für  hohe  Feldstarken  dem 
Eisen  sehr  nähert,  für  geringe  aber  nicht  erheblich  vom  Nickel  abweicht  So 
fand  EwiNc; '  bei  einem  gegossenen  Kobaltstabe  im  Maximum  «  =  13,8  (bei 
,C'>~2r)),  Rdwlani)  bei  einem  gegossenen  Ringe  sogar  nur  11,2,  also  etwa  halb 
bo  viel  wie  bei  Nickel;  andererseits  fanden  du  Bois  und  Ewestg  bei  großen 
Kräften   folgende  sehi   gut  übereinstimmende  Zahlen: 


DU  Bois,  Gegossenes  Kobalt. 
100"  C.     Optische  Methode. 


EwiNG,  Kobalt. 
Isthmusmethode. 


■O 


80  0 
2ÖO0 
4800 
GS70 
8350 


5U 
14180 

lOGO 

16,49 

1,28 

5 

93 
16000 

1260 

12,73 

1350 

10750 

1134 

0,70 

0,45 

4040 

18870 

1280 

4,98 

19550 

1174 

4,07 

0,24 

8930 

23890 

1290 

2,82 

21710 

1181 

3,1G 

0,17 

14990 

30210 

1310 

2,10 

233:^0 

1192 

2,79 

0,14 

0,93 
0,32 
0,14 
0,09 


Das  Maximum  von  S  ist  hiernach  etsva  1300,  d.  h.  »/^  von  dem  Werte  für 
Aveiches  EiHen. 

Für  die  Nickel-  und  Kobaltversuche  gemeinschaftlich  gilt  übrigens  die  Be- 
merkung, daß  diese  Materiahen  schwer  rein  zu  erhalten  sind,  und  daß  sie  auch 
in  den  oben  benutzten  Versuchen  Eisen  und  (das  Kobalt)  Nickel  enthielten,  was 
auf  die  Zahlen  vielleicht  von  nicht  ganz  unwesentlichem  Einflüsse  ist 

BüA'iTiEä  hat  die  Hysteresis  von  Nickel  und  Kobalt  in  einem  magnetischen 
Drehfelde  untersucht,  indem  er  um  das  kreisförmige  Probestück,  das  an  einem 
Stahldrahte  hing,  einen  Elektromagneten  herumdrehte  und  den  Ausschlag  des 
Probestücks  maß.  Wie  sich  zeigte,  nimmt  die  drehende  Hysteresis  pro  Zyklus 
und  cbcm   anfangs  zu  und  erreicht  dann  ein  Maximum,  nämlich 

für  Ni  bei  S  =    350     10000  Erg 

für  Co  bei  S  =    700     36000  Erg 

für  Weicheisen  bei  S  =  1350     44000  Erg     ; 

bei   weiterer   Steigerung   nimmt   sie    ab   und  verschwindet  fast   ganz   für  Ni   bei 
$3f  =  500,  für  Co  bei  1000  und  für  Eisen  bei  1700. 

Dünne  Schichten,  Drähte  und  galvanische  Niederschläge.  Von  ver- 
schiedenen Gesichtspunkten  aus  hat  man  dünne  Draite  aus  magnetischem  Matenal 
oder  solche  aus  unmagnetischem  Stoff?,  aber  mit  einer  magnetischen  Schicht 
überzogen,  sowie  dünne  Schichten  überhaupt  untersucht  NamentUch  sind  hier 
die  Arbeiten  von  du  Bois,  Seckelson,  Leick  und  MaurainS  z^  nennen.  Seckelsün 
benutzte  die  Quincke  sehe  Zugkraftmethode  (S.  181),  die  bekannüich  zwei  ver- 
schiedene Konstanten  k  (=  «/2)  ergibt,  je  nachdem  Parallel-  oder  Querstellung 
erfolgt;  er  bestimmte  diese  Konstanten  für  verschiedene  Dicken  der  Schicht  und 
bei  jeder  Dicke  für  verschiedene  Feldstärken;  schUeßlich  steUt  er  seine  Zahlen 
mit  denen  anderer  Beobachter  nach  der  gleichen  Methode  (Howard,  Lenard, 
Weber,  Allan,  Meyer,  wegen  der  Literatur  s.  o.  S.  191)  zusammen.  Da  dieses 
ganze  Zahlenmaterial  nur  sehr  speziellen  Wert  hat,  kann  hier  von  semer  Wieder- 
gabe abgesehen  werden.     Nur  sei  angeführt,  daß  nach  diesen  Versuchen  beide  k 

l'T  A.  EwiNQ,  a.  a.  O.  -  2  R.  Beattie,  Phil.  Mag  6    642.  1901.  —  3  H  nn  Bois.  Phü. 

Map    (O  29.  aqS.   18QO.  ^  S:.SPCKELS0N,  Wied.  Ann.  67    37    i?99-  -  W.  Leick,  Waed. 

r"  5  Literatur  angegeben  —  Ch  Mau- 
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für  Eisen  am  größten  sind,  daß  dann  Kobalt,  Nickel  und,  wenn  die  untersuchten 
nicht -ferromagnetiachen  Stoffe  gleich  mit  erwähnt  werden  dürfen,  Mangan  und 
Platin  kommen;  im  übrigen  vergleiche  man  das  im  vorigen  Artikel  Gesagte 
(S.  191). 

Leick  untersuchte   das  magnetische  Verhalten   galvanischer  Eisen-,    Nickel- 
und  Kobaltniederschlage  auf  Messing-  oder  Kupferstaben  von  12  cm  Lange  und 

2  bis  4  mm  Dicke,  wobei  die 
Dicke  des  Überzugs  zwischen  4 
und  63  mg  varhert  wurde ;  das 
Eisen  wurde  aus  Eisenvitriol, 
Eisenchlorur  oder  Eisenammo- 
niumsulf at,  das  Nickel  aus 
Nickelammoniumsulfat,  das  Ko- 
balt aus  KobaltsuKat  ausge- 
schieden; schließlich  kamen 
dann  noch  Niederschlage  von 
Nickeleisen  und  Kobalteisen 
hinzu;  die  Methode  war  die 
magnetometrische.  Als  wesent- 
hches  Ergebms  ist  anzuführen, 
daß  die  Suszeptibilität  bei  Eisen 
und  Kobalt  erst  steigt  und  dann 
fallt,  bei  geglühtem  Eisen  und 
Nickeleisen  aber  von  vornherein  fällt;  ferner,  daß  die  Remanenz  bei  galva- 
nischem Eisen  sehr  groß  ist  (in  zwei  Fallen  betrug  sie  65  bzw.  62%  der  tem- 
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Figur  119. 
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Figur  120. 


porären  Magnetisierung),  und  daß  ^sie  durch  Erschütterungen  oder  Liegenlassen 
mcht  wesentlich  beeinflußt  wird  (der  Verf.  spncht  übrigens  fälschlich  vop.  Koerzi- 
tivkraft  statt  von  Remanenz).  Was  endlich  das  Verhältnis  der  vers<:Me€en©Ä  Mate- 
rialien zueinander  betriflEt,  so  gibt  Figur  119  eine  Anschauune;  eS''bea*elrt;  sich 
Kurve  I  auf  Eisen,  IV  auf  geglühtes  Eisen,  X  auf  Nie" 
äjch  von  dieser  nicht  weit  entfernen),  endlich  Xm  auf 
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die  Feldstärken,  Ordinaten  die  Magnetisierungen  S  (nicht,  wie  der  Verf.  sagt,  die 
spezifischen  Magnetisierungen).  Das  Nickeleisen  erreicht  dabei  den  hohen  Wert 
^  =  1830,  also  mit  den  höchsten  bisher  festgestellten. 

Aus  den  Arbeiten  von  Maurain  endlich  ist  namentlich  hervorzuheben  die 
Bestimmung  der  Grenzdicke,  bei  der  der  Niederschlag  bestimmte  magnetische 
Eigenschaften  annimmt,  und  die  sich  bei  Eisen  auf  83,  bei  Nickel  auf  200  fi  fi 
beläuft:  ferner  die  Ermittelung  der  Induktiouskurven  einerseits  für  fertiges,  anderer- 
seits für  erst  im  Augenblick  sich  bildendes  Material,  wobei  sich  zeigt,  daß  die 
letztere  viel  steiler  verlauft  und  keinen  Inflexionspunkt  besitzt. 

Amalgame.  Über  die  magnetischen  Eigenschaften  der  Amalgame,  d.  h.  der 
Verbindungen  der  ferromagnetischen  Substanzen  mit  Quecksilber  sind  wiederholt 
gelegentliche  Versuche  angestellt  worden,  und  Zamboni^  widmete  dem  Eisen- 
amaJgam  sogar  eine  eigene  Untersuchung;  Ergebnisse  \on  allgemeinerem  Werte 
hat  aber  erst  die  Arbeit  von  Nagaoka^  gezeitigt.  Dieselbe  bezieht  sich,  soweit 
Mitteilungen  vorliegen,  auf  flüssige  Amalgame  von  Eisen  und  Kobalt,  die  in  Ge- 
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Figur  121. 

fäßen  von  der  Form  von  Rotationsellipsoiden  sowohl  der  magnetometnschen  als 
auch  der  ballistischen  Prüfung  unterworfen  wurden;  ihre  Zusammensetzung  geht 
aus  folgender  Zusammenstellung  hervor 


Prozentgehalt 

Konzentration  c 

g 

g/ccm 

(Fe.  Hg), 
(Fe,  Hg), 
(Co,Hg)i 
(Co,Hg)j, 

1,78 
0,19 
0,50 
0,25 

0,235 
0,025 

0;068 

0,034 

In  Figur  120  und  121  sind  die  temporären  und  remanenten  Magnetisierungen  der 
Amalgame  sowie  die  temporären  spezifischen  Magnetismen  angegeben,  letztere 
erhalten  durch  Division  mit  der  Konzentration,  wodurch  diese  Zahlen  direkt  ver- 
gleichbar werden  mit  denen  für  reines  Eisen  bzw.  Kobalt,  wo  die  Konzentration 
eben  einfach  die  Dichte  ist  Die  ausgezogenen  Linien  sind  die  aufsteigenden 
Magnetisierungen,  die  gestrichelten  die  von  verschiedenen  Stellen  rückwärts  aus- 
gehenden Remanenzkurven,  endlich  sind  die  punktieTt-gestnchelten  Kurven  die 
der  spezifischen  Magnetismen  @  (Ordinaten  ganz  links),  wobei  man  jetzt  für 
die  verschiedenen  Konzentrationen  desselben  Metalls  eine  und  dieselbe  Kurve 
''""'■"  ~  ■  an  sieht,  180  für  Eisen  und 
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Figur  I22. 


112  für  Kobalt,  sie  bleiben 
nicht  erheblich  hinter  den  Wer- 
ten für  die  reinen  Metalle  zu- 
rück, besonders  wenn  man  be- 
denkt, daß  die  Sättigung  wohl 
noch  nicht  erreicht  ist.  Besonders 
merkwürdig  ist  aber  das  Verhält- 
nis von  Remanenz  und  Koersci- 
tivkraft;  während  nämlich  erstere 
nicht  sehr  bedeutend  ist,  weist 
die  letztere,  wie  sich  aus  den 
ausgezogenen  Verlängerungen  der 
Remanenzkurven  nach  links  bis 
zum  Schnittpunkt  mit  der  Ab- 
szissenachse ergibt,  ganz  gewal- 
tige Werte  auf:  bei  (Fe ,  Hg)i 
240,  bei  (Co,  HgX  ICO;  bei 
einem  2,3  prozentigen  Eisenamal- 
gam fand  sich  sogar  370;  man 
bedenke,  daß  die  höchste  bei 
Wolframstahl  ermittelteKoerzitiv- 
kraft  nmd  80  betragt  Dement- 
sprechend ist  auch  die  Energie- 
vergeudung hier  sehr  groß;  sie 
betrugbei  dem  (Fe,  Hg)^  125  000, 
bei  (Co,  Hg)i  50  000  und  bei 
dem  2,3  Vo- Eisenamalgam  sogar 
190000  Erg  pro  Zyklus  und  Gramm.  In  Figur  122  imd  128  sind  ZAvei  Hyste- 
resisschleifen  für  die  starken  Eisen-  und  Kobaltamalgame  dargestellt,  sie  zeigen 

die  verschiedenen  Ver- 
hältnisse sehr  deutlich 
(man  beachte  den  sehr 
verschiedenen  S  -  Maß- 
stab). 

Die  von  Nagaoka 
m  bezug  auf  Nickel- 
amalgame gelassene 
Lücke  ist  inzwischen  von 
WünscheI  ausgefüllt  wor- 
den, und  zwar  m  sehr 
bemerkenswerter  Weise. 
Es  hat  sich  nämlich  mit 
Hilfe  von  Versuchen,  die 
nach  derZugkraftmethode 
(S,  179)  angestellt  wur- 
den —  die  magnetome- 
tnsche  und  die  ballisti- 
sche erwiesen  sich  als 
nicht  anwendbar  —  her- 
ausgestellt ,  daß  die 
Nickelamalgame  im  Ge- 
gensatz zu.  den  Eisen- 
und     Kob,a,Itamalgamen 


^-5Q0 


S70 


Fignr  123. 
1  H  Wünsche,  Drude  Ann    7     116 


1902 


Bd.V. 
Ma^etismus. 


Ferroni.iguehsmus 


249 


nur  sehr  schwach  magnetisierbar  sind;  ein  Resultat,  das  dafür  spricht,  daß  dieses 
Amalgam  im  Gegensatz  zu  den  beiden  anderen  eine  wirkUche  chemische  Ver- 
bmdung  darstellt:,  die  den  Magnetismus  des  einen  ihrer  beiden  Bestandteile  fast 
völlig  eingebüßt  hat.  Obgleich  Nickelamalgam  hiernach  kaum  noch  zu  den  ferro- 
magnetischen  Körpern  gehört,  mögen  doch  die  folgenden  Zahlen  gleich  hier 
Platz  finden: 


Prozentgehalt 

Suszeptibihtät 

XlO" 

Verhältnis 

0,5 

24,9 

49,8 

1 

49;3 

49,3 

1.5 

83,2 

55,5 

2 

121,9 

61,0 

2,5 

169,6 

57,8 

3 

249,1 

83,0 

3,5 

849,8 

100,0 

Wie  man  sieht,  wächst  k  rascher  als  die  Konzentration,  namentlich  für  stär- 
kere Konzentrationen.  Von  der  Feldstärke  ist  die  Magnetisierung  kaum  abhängig; 
dagegen   von   der  Molekularstruktur,   die   sich  unter  gewissen  Umstanden  ändert. 

Eisen-  und  Nickelpulver.  Über  den  Magnetismus  pulverformigen  Eisens 
haben  Coulomb,  Börnstjein,  Tüpler  und  v.  E'itingshausen,  v.  Waltenhofen, 
Auerbach,  Haubner,  Maurain  u.  a,^  Versuche  und  Messungen  ausgeführt.  Die 
alteren  Versuchsreihen  kommen  nicht  in  Betracht,  da  sie  veraltet  resp.  irrig  oder 
nur  gelegentlich  angestellt  sind.  Die  neueren  fuhren  in  der  Hauptsache  zu  dem 
übereinstimmenden  Resultate,  daß  der  spezifische  Magnetismus  von  Eisenpulver 
kleiner  ist  als  der  von  konsistentem  Eisen  und  daß  er  mit  abnehmender  Dichte 
ebenfalls  abnimmt  —  eine  Erscheinung,  die  verständlich  ist,  da  die  Wechsel- 
wirkung der  Teilchen,  die  doch  einen  wesentlichen  Anteil  an  der  Magnetisierung 
hat,  bei  der  Verdünnung  immer  schwächer  wird;  man  kann  sogar  aus  der  Tat- 
sache, daß  der  Magnetismus  sehr  stark  abnimmt  und  zuletzt  nur  noch  einen 
kleinen  Bruchteil  seines  vollen  Wertes  hat,  schließen,  daß  bei  weitem  der  größte 
Teil  des  Magnetismus  des  Eisens  nicht  von  der  äußeren  Kraft,  sondern  von  jener 
inneren  Wechselwirkung  herrührt  Quantitativ  kommen  freilich  die  genannten 
Autoren  zu  ziemlich  verschiedenen  Ergebmssen,  wofür  Auerbach  die  Grunde  zum 
Teil  erörtert  hat.  Nach  ihm  entsprechen  den  äußersten  von  ihm  untersuchten 
Dichten,  nämlich  0,0176  und  8,012,  spezifische  Magnetismen,  die  sich  wie  1 :  4  ver- 
halten, und  für  den  Vergleich  des  ersteren  Pulvers  mit  konsistentem  Eisen  erhöht  sich 
dies  Verhältnis  auf  1:7.  Die  Magnetisierungskurve,  welche  a  (Verhältnis  des 
Magnetismus  zur  Kraft)  als  Funktion  der  Kraft  darstellt,  verläuft  bei  Pulvern  zum 
Teil  ähnlich  wie  bei  konsistentem  Eisen,  d.  h.  x  wächst  erst,  erreicht  ein  Maxi- 
mum und  fallt  dann  ab;  aber  je  dünner  das  Pulver  ist,  desto  kürzer  ist  der  an- 
steigende Ast,  desto  kleiner  auch  das  Maximum,  und  für  sehr  dünne  Pulver  fehlt 
dieser  Ast  ganz,  x  fallt  von  Beginn  an 2.  Der  Wert  der  HAUBNERschen  Arbeit 
liegt  hauptsächlich  in  der  absoluten  Bestimmung  von  Kraft  und  Magnetismus. 
Die  Werte  von  S  sind  bei  ihm  sehr  klein,  weü  er  die  Pulver  in  die  für  die 
Magnetisierung  ungunstige  Kugelform  brachte,  aber  auch  die  von  dem  Einfluß 
der  Gestalt  befreite  Suszeptibihtät  yt  ist  überaus  klein,  selbst  für  das  dickteöte 

1  C.  A  Coulomb,  vgl.  Wiedemann,  Galv.  (2)  2.  S.  420.  —  R.  Börnstein,  Pogg.  Ami. 
154.  S.  336.  1875,  —  A.  TöHxa  TL  v.  Ettingshaüsen,  Pogg  Ann.  100  S.  i  1877.  — 
A.  V  Waltenhoben,  Wien  Bar.  S0  {?).  1873.  —  F.  Auerbach,  Wied  Ann.  11.  359.  1880. 
—  J  Haubner,  "Wien.  Ber  83  (3),  116^.  i?8i.  —  C.  MAURAm,  Ecl.  €1  34.  465  1903.  — 
2  Hüermit  ist   eme   AutraHa  von  BATTn    Wied    Ann    11    aii     i88o,   "wonacL.  H  bei  Pulver  sein 

1  Einklang  zu  bnugen. 
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Pulver  und  die  stärkste  Kraft  {^  =  1825)  kleiner  als  1,  mit  der  Kraft  aber  nur 
sehr  langsam  steigend  und  dann  gar  nicht  fallend,  so  daß  es  für  die  größten 
Kräfte  sich  den  Werten  für  konsistentes  Eisen  stark  nähert  (vgl.  S.  200).  Die 
remanenten  Magnetismen,  die  Haudner  ebenfalls  maß,  sind  wegen  der  bei  der 
Kugel  sehr  starken  entmagnetisierenden  Wirkung  minimal,  zwischen  U  und  47o 
der  temporaren  schwankend;  viel  großer  —  ebenso  wie  die  hier  bis  1071  an- 
steigende Magnetisierung  S  —  sind  sie  bei  einem  Versuche  mit  ringförmig  an- 
geordnetem Pulver,  wo  sie  bis  14%  steigen.  Auerbach  sowohl  wie  Haubnei4 
haben  aus  ihren  Zahlen  ipcrmeln  für  den  Magnetismus  als  Funktion  der  Dichte 
abgeleitet  und  hieran  theoretische  Betrachtungen  geknüpft,  auf  die  jedoch  nicht 
eingegangen  werden  kann. 

Maueain  untersuchte    gewohnliches    Eisenfeilicht  und  porphynsiertes   Eisen- 
pulver, teils  allein,  teils  mit  Zinkpulver  vermischt,  und  fand  für  schwache  Felder 


;2roo 


4S0O 


ffiM 


^nsstisen 
eM'anjansiah 


^00 
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SOO  ^00  SOO  600 

Figui  124. 

Proportionalität,  später  etwas  schnelleres  Steigen;  auch  etwas  Hysteresis  ergab 
sich.  Bei  starken  Feldern  schien  die  spezifische  Magnetisierung  von  der  Kon- 
zentration unabhängig  zu  werden,  so  daß  dieser  Grenzwert  eine  charakteristische 
Konstante  der  Substanz  wäre.  Indessen  bedarf  das  noch  weiterer  Bestätigung. 
Angeregt  durch  eine  Bemerkung  E.  Becquerels,  der  den  verschiedenen 
Magnetismus  von  Eisen  und  Nickel  mit  ihrer  verschiedenen  Dichte  in  Verbindung 
bringen  zu  sollen  meinte,  hat  Auerbach  ^  auch  Nickelpulver  verschiedener  Dichte 
untersucht  und  für  den  spezifischen  Magnetismus  im  Vergleich  mit  Eisen  von 
gleicher  Dichte  folgende  Zahlen  gefunden: 


Dichte 
Nickel :  Eisen 


0,05      Ojl        0,5  1  2  4  konsistent 

0,49      0,49      0,45       0,39       0,35'    0,24      0,25  bis  0,35 


Das  Verhältnis  wachst  also  zwar  mit  abnehmender  Dichte,  nähert  sich  aber  nicht 
dem  Werte  1,   sondern  dem  Werte  ^/j,   wodurch  jene  Vepnutim|[  widedegt  ist. 


1  F.  Aderbach,  Wied.  Ann.  11.  372.    1880 
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Zum  Schlüsse  dieses  Abschnittes  möge,  soweit  das  bei  den  geschilderten 
Komplikationen  möglich  ist,  eine  vergleichende  Darstellung  der  ferromag- 
ne tischen  Stoffe  gegeben  werden.  Hierzu  dient  die  auf  Eisen,  Nickel  und 
Kobalt  bezügliche  Tabelle  sowie  die  Figur  124,  in  die  auch  noch  Kurven  für  Stahl, 
Gußeisen,  5  prozentisches  Nickeleisen  und  MangansLahl  aufgenommen  sind. 


© 

Eisen  (0  0) 

100 

1410 

200 

1520 

300 

1580 

400 

1G27 

500 

1658 

600 

1677 

700 

1689 

Kobiilt(100'') 

856 

933 

988 
1018 
1032 
1048 


Nickel  (100°) 

§ 

£18611(0°) 

313 

8U0 

1697 

375 

1000 

1705 

406 

1200 

1710 

428 

2000 

1715 

441 

3000 

1720 

450 

5000 

1725 

456 

10000 

1730? 

3 

Kob.ilt(100"') 


1056 
1080 
1090 
1110 
1140 
1175 
12U0 


Nickel  (100») 

45^9 
467 
471 
485 
505 
520 
525 


Zahlen  und  Kurven  beziehen  sich  auf  die  Volumeneinheit  (Intensität  der 
Magnetisierung);  für  die  Masseneinheit  werden  die  Verhaltnisse  für  Kobalt  tmd 
Nickel  noch  etwas  ungünstiger,  die  Maxima  sind  dann 

Eisen  Kobalt  Nickel 

230  140  05. 


B)  Paramagnetlsmus  und  Diamagnetismus. 

Theorie. 

Wie  bei  den  stark  magnetischen  Körpern  muß  auch  bei  den  schwach  magne- 
tischen, wenn  es  sich  um  die'  Aufstellung  einer  Theorie  handelt,  zwischen  der 
eigentlichen  mathematischen  Theone  und  molekular -physikalischen  Hypothesen 
unterschieden  weiden. 

Theorie  der  magnetischen  Induktion  in  schwach  magnetischen 
Körpern^.  Diese  Theorie  ist  in  der  im  vorigen  Artikel  für  stark  magnetische 
Körper  entwickelten  nicht  nur  ohne  weiteres  enthalten,  sondern  es  ist  sogar  zu 
beachten,  daß  die  Grundlagen  der  Theorie  im  jetzt  vorliegenden  Falle  weit 
näher  erfüllt  sind  als  im  früheren,  und  daß  folglich  die  Theorie  für  para-  und 
diamagnetische  Körper  strenger  richtig  ist  Es  ist  nämlich,  wie  gezeigt  wurde, 
bei  letzteren  die  Suszeptibilitat  yi  eine  konstante  Größe  (nicht  von  der  Kraft 
abhängig),  und  es  existiert  keine  (oder  keine  irgendwie  m  Betracht  kommende) 
Remanenz.  Es  handelt  sich  also  nur  darum,  zu  sehen,  wie  sich  die  Theorie 
für  Werte  von  y,  von  kleinen  positiven  oder  negativen  Beträgen  gestaltet;  hier 
hat  die  Gleichung  (28)  des  vorigen  Artikels  (S.  134) 


(4=) 


1  -f  X8 


welche  die  Intensität  Sf  der  induzierten  Magnetisierung  durch  die  äußere  Kraft  JOo 
mit  Hilfe  der  Suszeptibilitat  k  und  des  Gestaltskoeffizienten  e  ausdrückt,  als 
Ausgangspunkt  zu  dienen.  Ist  hierin  «  das  eine  Mal  positiv,  das  andere  Mal 
negativ,  so  kehrt  sich  zunächst  das  Zeichen  des  Zählers  um,  man  erhalt  also 
den  Satz:  Diamagnetische  Körper  werden  entgegengesetzt  magnetiaiert  wie  para- 
magnetische. Aber  man  sieht  auch  sofort,  daß  sie  bei  gleicher  äußerer  Kraft, 
gleichet   Gestalt   und   gleichem   absolutem  Werte   von  %   im   allgemeinen   nicht 

1  Vgl.  u.  a.  "W.  Thomson  (]«tet  Löid  Kelvin),   Ges.  Abb.  üb.  El.  n.  Mag,  S.  478,  484. 
493   und  501    —^  Ferner  sea  anf  eii^e  Al^.  v.  B0LT2iMANN  "vervriesen,  die  besonders  föi   die 

2).    25    Okt    1879    und   83.  3. 
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gleich  stark  magnetisiert  werden,  weil  sich  auch  im  zweiten  Gliede  des  Nenners 
das  Zeichen  umkehrt;  nur  bei  einem  unendlich  langen  Zyhnder  und  beim  Ring, 
wo  e  =  0  und  folglich 

(5)  3  =  «JC\ 

[Gleichung  (30),  S.  136]  ist,  wurde  entgegengesetzte  Gleichheit  der  Magnetisierung 
eintreten.  In  Wirklichkeit  ist  jedoch  x  bei  allen  paramagnetischen  und  dia- 
magnetischen  Stoffen  so  klein  (s.  ob.),  daß  man  ex  gegen  die  Einheit  vernach- 
lässigen kann  und  folglich  für  Körper  beliebiger  Form  die  obige  Gleichung  (5) 
erhalt.  Es  ergeben  sich  also  die  beiden  Sätze:  1.  Bei  den  para-  und  dia- 
magnetischen Stoffen  ist  die  Form  ohne  Einfluß  auf  die  Magnetisierung.  2.  Dia- 
magnetische Stoffe  verhalten  sich  dem  Zeichen  nach  entgegengesetzt  und  quan- 
titativ identisch  wie  paramagnetische  Stoffe  unter  gleichen  Umständen.  Dieser 
Gegensatz  zeigt  sich  in  sehr  mannigfaltiger  Weise,  und  es  sei  zunächst  kurz  auf 
die  in  Figur  60  a  auf  S.  128  dargestellte  Verdichtung  der  Kraftlinien  durch  einen 
m  ein  Feld  eingeschobenen  Eisenstab  hingewiesen:  bei  paiamagnetischen  Körpern 
findet  eine  entsprechende  Verdichtung,  bei  diamagnetischen  dagegen  eine  Ver- 
dünnung, Zerstreuung  der  Kraftlinien  statt,  beides  jedoch  m  so  minimalen  Be- 
tragen, daß  es  unmöglich  sein  wurde,  sie  in  der  Zeichnung  zur  Anschauung  zu 
bringen  K 

Bewegung  und  Einstellung  im  magnetischen  Felde.  Von  besonderem 
Interesse  ist  im  Hinblick  auf  die  Grundversuche ,  welche  man  mit  ferro-,  para- 
und  diamagnetischen  Körpern  anstellen  kann,  die  Frage,  wie  sich  solche  KoriDer 
im  magnetischen  Felde  nach  der  Theorie  bewegen  müssen,  wenn  sie  sich  ver- 
schieben können,  und  wie  sie  sich  einstellen  müssen,  wenn  sie  sich  drehen 
können.  Zu  diesem  Zwecke  geht  man  am  besten  vom  Begriffe  der  potentiellen 
Energie  £  eines  Körpers  im  magnetischen  Felde  aus;  diese  Größe  hangt  von 
dem  herrschenden  Potential  V  ab,  von  welchem  für  alle  schwach  magnetischen 
Körper  angenommen  werden  kann,  daß  es  mit  dem  Potential  der  gegebenen 
äußeren  Kraft  des  Feldes  identisch  ist;  sie  hangt  ferner  von  der  Intensität  der 
Magnetisierung  ab,  die  man  als  eine  Oberflächenmagnetisierung  auffassen,  und 
deren  Element  man  selbst  wieder  durch  xdVjdn  ausdrucken  kann;  es  wird  also 


E=>^\  \xV~-  ds 

on 


yf- 


oder,  nach  Umwandlung  des  Flachenintegrals  m  ein  Raumintegral  und  Ein- 
führung der  Kraft  $: 

(ß)  ^=-i///«Jö2//r     . 

Bewegt  sich  der  Körper,  den  wir  uns  als  klein  vorstellen  wollen,  so  ändert 
sich  seine  Energie  pro  Volumeneinheit  um: 

(7)  d£==-^d(Q^)     , 

und  diese  Änderung  wird,  wenn  der  Körper  die  gedachte  Bewegung  „von  selbst" 
(sich  selbst  überlassen)  ausführt,  in  der  Abnahme  von  B  bestehen  (weil  ohne 
Arbeitsaufwendung  Bewegung  entsteht).  Wie  man  sieht,  muß  er  sich  zu  diesem 
Zwecke  entgegengesetzt  bewegen,  je  nachdem  «  positiv  oder  negativ  ist,  je  nach- 
dem er  also  para-  oder  diamagnetisch  ist;  im  ersten  Falle  muß  er  sich  so  be- 
wegen, daß  die  Kraft  zunimmt,  im  anderen  so,  daß  sie  abnimmt  Man  erhalt 
also  den  Satz,  den  schon  Faraday  2  als  Ergebnis  seiner  Versuche  in  dieser  Form 

1  W.  Thomson  (Ges.  Abb.,  S.  475,  Figui  54),   gibt  Herffax  dmcK  "Waia  libertijebejier, 
in  der  "Wirkliclikeit  niclit  vorhandener  Zahlenverhaltnisse 
Exp.  Res.  21,  §  3418;  Trans.  R.  Soc.  1846,  41 ;  Exp  -U 
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ausgesprochen  hatte:  Im  ungleichförmigen  Felde  bewegen  sich  paramaguetiache 
Körper  nach  Stellen  größter  Kraft,  diamagne tische  nach  Stellen  kleinster  Kraft; 
in  einem  gleichförmigen  Felde  sind  sowohl  para-  als  diamagnetische  Körper  im 
indifferenten  Gleichgewicht  und  bleiben  folglich  m  Ruhe  (vgl.  übrigens  weiter 
unten).  Für  ferromagnetische  Substanzen  gilt  der  Satz  in  dieser  Form  nicht, 
weil  hier  die  Ruckwirkung  der  Induktion  auf  das  Feld  in  Betracht  kommt;  er 
kann  aber,  richtig  gefaßt,  naturlich  auch  auf  solche  ausgedehnt  werden.  Es  ist 
von  Interesse  an  diesen  Satz  die  Bemerkung  zu  knüpfen,  daß  die  Orte  größerer 
Kraft  in  einem  Felde  im  allgemeinen  den  Polen  naher  hegen;  dorthin  werden 
also  paramaguetische  und  ferromagnetische  KörjDer  meist  getrieben,  wahrend 
diamagnetiache  sich  von  ihnen  entfernen;  daher  der  Ausdruck  magnetische  An- 
ziehung und  Abstoßung.  Das  braucht  aber  durchaus  nicht  immer  zu  geschehen, 
da  es  auch  im  Innern  des  Feldes  relative  Maxima  gibt;  es  können  vielmehr 
Umstände  hergestellt  werden,  unter  denen  paramagnetische  Korper  abgestoßen 
und  diamagnetische  angezogen  werden.  Über  solche  Falle  und  manche  andere 
interessante  hierher  gehörige  Fragen  kann  man  bei  W.  Thomson  ^  und  Duhem 
(s.  w.  u.)  ausführlich  nachlesen. 

Einige  wichtige  Spezialfälle  hat  Boltzmann ^  ausgerechnet,  wobei  freilich 
sehr  komplizierte  Formeln  sich  ergeben,  die  nur  bei  gewissen  Vernachlässigungen 
eine  einfachere  Form  annehmen.  So 
den  Fall  eines  schwach  magnetisier- 
baren  Zylinders,  der  aus  einer  koaxia- 
len Spirale,  durch  die  er  erregt  wird, 
teilweise  herausragt  (Fig.  125);  in  die 
Formel  für  die  Anziehungs-  oder  Ab- 
stoßungskraft gehen  dann  außer  der 
SuBzeptibilitdt  x  noch  die  Länge  / 
und  der  Radius  b  der  Spule,  die 
Länge  in  +  n  {m  innerhalb,  n  her- 
ausragend)   und    der  Radius  r   des 

Zylinders,  die  Stromstärke  :  und  die  auf  ]  cm  Achsenlänge  entfallende  Zahl  JV 
der  Windungen   ein;    sie  läßt  sich  in  der  Form 

Z=/{-m,  /-;«)-/(«  ,  l-]-n) 

schreiben,  wo  die  Funktion  /  als  eine  unendUche  Reihe  mit  sehr  verwickelten 
Gliedern  darstellbar  ist.  Vereinfachungen  treten  ein,  wenn  der  Zylinder  gerade 
zur  Hälfte  aus  der  Spule  herausragt,  also  w  =  n  ist,  und  wenn  es  außerdem 
erlaubt  ist,  die  Spule  als  unendUch  lang  und  den  Zylinder  als  unendhch  dünn 
zu  betrachten;  dann  wird  nämlich 


Figur  125. 


(8) 


Z  = 


Qti^xN^  P  r2  m 


p^Jr 


m'^ 


darf  der  Zylinder  nicht  als  unendlich   dünn  betrachtet  werden,   so  ist  noch  das 
Korrektion  sglie  d 


(9) 


3  r2  b^ 
8  {b^  +  w2)2 


6r^b^ 
16  (*a  4.  mi) 


iö  "^     128  {b^  H-  w')* 


zu  addieren;   darf  auch  die  Spirale  nicht  als  unendlich  lang  betrachtet  werden, 
so  kommt  noch  das  weitere  Glied 


J  "V^.  TBOMSOjif,  ft.  e«  Q.  ■--  «  L.  Boi<tzmann,  Wien  Ber.  80  (2),  23.  Okt.  1879.   Daselbst 
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hinzu.  Ferner  maß  noch  berücksichtigt  werden,  ob  die  Spule  mehrere  Lagen 
Drahtes  hati.  Auch  für  eme  Kugel  berechnet  Boltzmann  die  Anziehung  bzw. 
Abstoßung;  jedoch  würden  die  Formeln  zuviel  Raum  m  Anspruch  nehmen. 

Soweit  die  verschiebende  Kraft.  Noch  verwickelter  sind  im  allgemeinen 
die  Verhaltnisse  hinsichtlich  der  Einstellung  langhcher  Körper,  welche  drehbar 
aufgehängt  sind.  Man  muß  hier  wiederum  zwischen  einem  gleichförmigen  und 
einem  ungleichförmigen  Felde  unterscheiden.  In  einem  gleichförmigen  Felde 
kann  man  leicht  das  Drehungsmoment  ableiten,  und  zwar  beispielsweise  für 
ein  Rotationsellipsoid   aus   den  Gleichungen  (39)  und  (40)   des  vongen  Artikels: 


(11) 
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Da  hierin  m  der  Hauptsache  nicht  «,   sondern  x^  vorkommt,  so  folgt,  daß 
sich  paramagnetische  und  diamagnetische  Körper  ganz  gleich  einstellen,  namlich 
(wieder  aus  Gründen,    die    den   obigen  analog  sind)   axial,    d.  h.  mit  der  Längs- 
achse in  die  Richtung  des  Feldes.     Nur  wird  die  Tendenz  zu  dieser  Einstellung 
bei   allen   para-   und.  diamagnetischen  Stoffen  so    geringfügig  sein,   daß  man  an- 
nähernd sagen  kann:   Im   gleichförmigen  Felde   sind   alle   schwach  magnetischen 
Stoffe   im  indifferenten  Gleichgewicht.     Ganz  anders  im  ungleichförmigen  Felde. 
Hier  tendieren  die  einzelnen  Elemente   des  länglichen  Körpers  nach  dem  Punkte 
größter  oder  kleinster  Kraft,  je  nachdem  er  para-  oder  diamagnetisch  ist.    Eine 
paramagnetische  Nadel   wird   sich  axial  stellen.     Bei  einer  diamagnetischen  wird 
es  von  der  Beschaffenheit  des  Feldes  abhangen;  zwischen  zwei  entgegengesetzten 
punktförmigen  Polen  oder  zwischen  zwei  entgegengesetzt  gewickelten  Stromspulen 
(Boltzmann)  wird  sie  sich,  wie  man  leicht  einsieht,   transversal  stellen,   aber  es 
kann   auch  Fälle    geben,  wo    sie   sich   axial  stellt,   rmd  die  Erfahrung  (s.  0.)  be- 
stätigt  dies   vollkommen.     Und    selbst    bei    paramagnetischen  Nadeln   kann   man 
Bedingungen  herstellen,  bei  denen  sie  sich  nicht  axial  verhalten.    Auch  hierüber 
findet  man  bei  Thomson-  und  bei  Mascart  und  Joubert^  nähere  Ausfuhrungen. 
Auch  das  Drehungsmoment  hat  Boltzmann^  in  einigen  Fallen  berechnet, 
z.  B.  in  dem  Falle   eines  Zylinders  von  der  Lange  X  und  dem"  Radius  q  im  Innern 
einer  Spule   von   der  Länge    2/z,    dem   Radius  ^,    der  Wmdungsdichte  iV,    der 
Stromstärke  /  und  dem  Winkel  cc  zwischen  den  Achsen;  gibt  man  dem  Zylinder 
abgerundete   Enden,    läßt   man    die    Mittelpunkte    von  Spirale    und  Zylinder   zu- 
sammenfallen, wählt  letzteren   klein  gegen,  erstere  und  q  wieder  klein  gegen  Xt 
so  wird  das  Drehungsmoment: 
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wozu  noch,  wenn  nötig,  der  Faktor 

2A2 
kommt. 

In  engem  Zusammenhange  mit  der  Theorie  der  Einstellungen  stei^  \ 
die  der  Schwingungen  länglicher  magnetischer  Körpe 

1  L.  BOLTZMANN,  Wien   Ber    83  (2).  575.    1881.  —  2 
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hangt  die  Schwingungsdaiier  naturlich  von  der  Länge  ab,  gerade  wie  beim  Pendel; 
wenn  aber  das  Feld  um  den  Mittelpunkt  der  Nadel  symmetrisch  ist,  fallt  die 
Länge  heraus,  und  man  findet,  wenn  A  und  B  von  den  Dimensionen  der  Nadel 
abhangige  Konstanten  und  q  ihre  Dichte  ist,  die  Schwingnngsdaner 

dB)  >-^,ls-^^-    = 

für  ferromagnetische  Stoffe  wird  also 

für  para-  oder  diamagnetische 

wie  man  sieht,  ist  die  Schwingungsdauer  ferromagne tischer  Stoffe  von  «  unab- 
hängig, die  Schwingungsmethode  also  zur  Bestimmung  von  «  nicht  verwendbar, 
für  schwach  magnetische  Stoffe  hingegen  ist  sie  hierzu  sehr  wohl  geeignet. 

Unmöglichkeit  diamagnetischer  Körper.  Die  obigen  Ausführungen 
zeigen,  daß  nach  der  TnoMSONschen  Theorie  die  diamagnetischen  Korper  zwar 
unter  Umständen  komplizierte  Erscheinungen,  aber  durchaus  keine  prinzipielle 
Schwierigkeit  aufweisen.  Das  ist  aber  der  Fall,  wenn  man  die  von  Duhem 
durchgeführte  thermodynamische  Theorie  (S.  157)  auf  sie  anwendet,  wie  dies  von 
Duhem  >-,  Parker  2  usw.  geschehen  ist.  Nach  Duhem  erhält  man  nämhch  die 
Grundgleichung  des  Problems,  wenn  man  das  thermodynamische  Potential,  da  es 
ein  Minimum  sein  muß,  differenziert  und  das  Ergebnis  null  setzt  Differenziert 
man  nun  noch  einmal,  so  erhalt  man  für  diamagnetische  Körper  einen  negativen 
Wert,  und  das  fuhrt  zu  Bewegungen  der  Körper  in  einem  Sinne,  welcher  der 
durch  den  zweiten  Hauptsatz  vorgeschriebenen  entgegengesetzt  ist.  Parker  hat 
dies  noch  auf  andere  Weise  ausgeführt  und  den  Beweis  auch  gegen  Angnffe  von 
verschiedenen  Seiten  verteidigt  Hier  zeigt  sich  die  Überlegenheit  der  thermo- 
dynaraischen  Theorie  über  die  gewöhnliche,  insofern  letztere  den  diamagnetischen 
Zustand  als  mathematisch  möglich,  erstere  ihn  aber  als  physikalisch  unmöglich 
erweist.  Nach  Siertsema"  ergibt  sich  freilich  die  Unmöglichkeit  diamagnetischer 
Stoffe  nur  bei  Zugrundelegung  der  PoissoNschen,  nicht  aber  der  MAXWELLschen 
Theorie,  weil  hier  jene  Operationen  nicht  erlaubt  sind.  Übrigens  führt  die  thermo- 
dynamische Theorie  auch  sonst  zu  interessanten  Ergebnissen*,  z,  B.  auf  die  nicht 
exakte  Gültigkeit  des  Faraday-Thomson sehen  Satzes  (S.  252). 

DifFerentielle  Theorie  des  Diamagnetismus.  Wenn  es  nun  keine  in 
Wahrheit  diamagnetischen  Körper  geben  kann,  so  bleibt  nur  libng  anzunehmen, 
daß  der  Diamagnetismus  nur  em  scheinbarer  sei,  daß  die  Konstante  «  bei  ihnen 
nicht  in  Wahrheit,  sondern  nur  scheinbar  negativ  sei,  und  die  Analogie  mit  dem 
archimedischen  Prinzip  in  der  Mechanik  führt  sofort  zur  Aufklärung  über  diesen 
Anschem.  Diamagnetisch  erscheinen  Körper,  wenn  sie  schwächer  magnetisch 
sind  als  die  Umgebung,  in  der  sie  sich  befinden.  So  hat  man  durch  den  Ver- 
such gezeigt,  daß  eine  schwache  Eisenchlorid-Lösung,  umgeben  von  einer  stär- 
keren, diamagnetisch  erscheint;  und  bei  Angaben  über  den  Magnetismus  von 
Gasen  (s.  w.  u.)  muß  man  immer  bemerken,  ob  es  sich  um  die  Zahlen  gegen 
Luft   od$r   gegen   ein   anderes  Gas  oder  gegen  den  leeren  Raum  handelt,   weil 

'■'■  de  Lille  1889  u.  ».  a.O. 
1891.  —  *  L  It.  Sekrt- 
de  l'aimantatton  p<  mfl. 
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hiervon  die  Große  der  Zahlen  und  nicht  selten  anch  ihr  Vorzeichen  abhängt. 
Eine  Sch^aengkeit  bereitet  bei  dieser  ganzen  Vorstellung  nur  die  Tatsache,  daß 
auch  im  Vakuum  zahlreiche  Stoffe  diamagnetisch  erscheinen,  so  daß  nur  die 
Schlußfolgening  übrig  bleibt,  daß  das  Vakuum  selbst  magnetisch  und  zwar  stärker 
magnetisch  sei,  als  alle  diejenigen  Stoffe,  welche  m  ihm  diamagnetisch  erscheinen. 
Diese  Annahme  verliert  aber  ihren  paradoxen  Charakter,  wenn  man  bedenkt,  dali 
das  sog.  Vakuum  kein  leerer  Raum,  sondern  mit  Äther  erfüllt  ist,  und  daU  der 
Äther  zwar  unmeßbar  leicht  ist,  trotzdem  aber  auch  m  anderer  Hinsicht  physi- 
kalische Eigenschaften  von  durchaus  nicht  unendlich  kleinen  Größenwerten  be- 
sitzen muß,  um  den  Erscheinungen,  bei  denen  er  eine  Rolle  spielt,  zur  Grund- 
lage dienen  zu  können. 

Die  Annahme,  daß  alle  Korper  positiv  magnetisch  und  nur  einige  von  ihnen 
scheinbar  diamagnetisch  seien,  ist  schon  von  £.  Begquerel^-  aufgestellt,  seitdem 
vielfach  angenommen,  aber  auch  vielfach  angegriffen  worden.  Es  muß  jedoch 
darauf  hingewiesen  werden,  daß  alle  zu  dem  letzteren  Zwecke  angestellten  Ver- 
suche nichts  beweisen,  weil  sie  ebensogut  aus  der  Becquerel sehen  Annahme  ver- 
ständlich gemacht  werden  können;  man  vergleiche  hierüber  unter  anderem  Auf- 
satze von  Braun 2  und  Blondlot •*.  Allerdings  ist  es  auch  schwer,  Versuchs- 
anordnungen zu  treffen,  welche  für  die  differentielle  Theorie  entscheiden,  und  es 
muß  dahingestellt  bleiben,  ob  einem  Versuch  von  Tumlirz  über  die  Einstellung 
eines  Bergknstalls  (s.  w.  u.)  eine  entscheidende  Bedeutung  zukomme.  In  jedem 
Falle  ist  diese  Entscheidung  nicht  mehr  von  fundamentaler  Bedeutung,  seitdem 
die  Unmöglichkeit  wirklicher  Diamagnete  auf  andere  Weise  erkannt  worden  ist. 
Will  man  das  archimedische  Prinzip  auf  das  differentielle  Verhalten  mag- 
netischer Körper  in  magnetischer  Umgebung  anwenden^,  so  muß  man  von  der 
Oberflächengleichung  für  einen  magnetischen  Körper  ausgehen,  also  z.  B.  von 
der  Gleichung  (18b,  S.  128)  des  vorigen  Artikels,  diese  aber  in  der  Richtung 
modifizieren,  daß  man  der  Umgebung  nicht  die  Suszeptibilität  null,  also  die  Per- 
meabilität 1,  sondern  eine  bestimmte  Snszepübilität  x^  und  eine  von  1  verschie- 
dene Permeabilität  ^q  zuschreibt;  es  wird  dann,  wenn  {l-\-  4:7t>i)  durch  /j,  ersetzt 
wird,  die  Gleichung  für  das  Gesamtpotential  V: 

Diese  Gleichung  kann  man  aber  auf  die  ursprüngliche  Form,  in  welcher 
der  Koeffizient  des  zweiten  Gliedes  1  ist,  zurückführen,  indem  man  mit  fj^  divi- 
diert, und  man  sieht  dann,  daß  die  Große  ju./fJ.Q  als  die  scheinbare  Permea- 
bilität jbif  des  Körpers  im  Medium  anzusehen  ist: 

m  tjf  =  ^  . 

Die  scheinbare  Suszeptibilität  wird  demgemäß  die  durch  die  Gleichung 

bestimmte  Größe  x' ,  und  diese  hkngt  mit  den  wahren  Suszeptibilitaten  x  und  Xq 
des  Körpers  und  des  Mediums  durch  die  Gleichung 

(16)  ^' =.!"/' 
zusammen;  sie  ist  also  im  allgemeinen  mcht  eiiJach 

(17)  fc'  =  X  ~  Xq     , 

t  E  Becqükrel,  Ann  Chim  Phys.  (3)  28  S.  343  1850.  —  «F.igBAi^,  Wied.  Ann. 
33.  S.  318.  1888  —  3  R.  Blondlot,  CompL  rend  106  S.  1347  tS$S$.  — '  4-|*.  G,  äUxwell, 
El   u   Magn.  2    S   64.  —  Mascart  u  Joubert,  El.  u.  Magn.  1. 
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d.  h.  gleich  der  Difterenz  der  beiden  wahren  SiiszcpLibilitatcn,  wird,  es  aber  in 
allen  schwach  para-  oder  diamagnetischen  Medien.  Man  kann  also  das  Ergebnis 
in  folgenden  Satz  zusammenfassen:  die  scheinbare  Permeabilität  eines  Körpers 
in  einem  Medium  isL  gleich  dem  Verhältnis  der  wahren  Pcniieabilität  von  Körper 
und  Medium,  die  scheinbaie  Suszeptibilitat  isL  in  schwach  magnetischen  Medien 
gleich  der  Difterenz  der  wahren  Suszeptibilitat  von  Korper  und  Medium,  in  stark 
magnetischen  Medien  hingegen  der  durch  die  Pcrmeabilitdtszahl  des  Mediums 
angegebene  Bruchteil  jener  Differenz.  Ist  diese  DifTeienz  positiv,  so  erscheint 
der  Korper  paramagiietisch,  ist  sie  negativ,  so  erscheint  er  diamagnetsch. 

Physikalische  Theorien.  Die  ausgeführten  Betrachtungen  werden  es  recht- 
fertigen, wenn  die  zahlreichen,  im  Laufe  früherer  Jahrzehnte  aufgestellten  physi- 
kalischen Erklärungsversuche  des  Diamagnetismus  weit  kurzer  behandelt  werden, 
als  es  vielfach  noch  in  modernen  Büchern  geschieht.  Von  der  Becquerkl sehen 
Theone  der  differentiellen  Magnetisierungen  ist  schon  die  Rede  gewesen.  Fara- 
DAY^  stellte  anfangs  die  Theorie  der  umgekehrten  Polarität  auf,  wonach  also  ein 
Nordpol  im  benachbarten  Ende  eines  diamaguetischen  Körpers  einen  Nordpol 
erzeugt  und  umgekehrt,  ließ  aber  diese  Theorie  dann  zugunsten  einer  anderen 
Erscheinung  fallen,  welche  u.  a.  in  seinem  obigen  Satze  Ausdruck  findet,  und 
welche  dann  von  Thomson,  Maxwell  u.  a.  weiter  ausgebildet  wurde,  wobei  sich 
übrigens  herausstellte,  daß  die  beiden  Faraday sehen  Anschauungen  nicht  eigent- 
lich in  einem  diametralen  Gegensätze  zueinander  stehen.  F^vradavs  erste  Theorie 
andererseits  wurde  von  Plücker,  W.  Weder,  Tyndall  u.  a.^  aufgenommen  imd 
durch  zahlreiche  Expenmente  zu  erhalten  versucht:  es  ist  aber  schon  angeführt 
worden,  daß  diese  Versuche  in  letzter  Instanz  nichts  beweisen.  E;ne  besondere 
Anschauung  entmckelte  v.  Feilitzsch^,  indem  er  die  magnetische  Induktion  durch 
die  äußere  Kraft  der  inneren  Induktion  gegenüberstellte  und  annahm,  daß  bei 
manchen  Körpern  jene,  bei  anderen  diese  überwiege;  man  kann  auf  diese  Weise 
naturlich,  außer  dem  Gegensatz  zwischen  stark  und  schwach  magnetischen  Kör- 
pern, auch  einen  Gegensatz  zwischen  positiv  und  negativ  magnetischen  Körpern 
formal  statuieren,  kommt  aber  über  die  Schwierigkeiten  der  physikahschen  Durch- 
fuhrung nicht  hinweg. 

Die  einzige  Theone,  welche  sich,  entsprechend  ihrer  sinnreichen  und  ele- 
ganten Ausgestaltung,  größerer  Anerkennung  zu  erfreuen  gehabt  hat,  ist  die  m 
neuerer  Zeit  von  verschiedenen  Seiten  weiter  ausgebildete  elektrische  Theorie 
von  W.  Weder*.  Sie  schließt  sich  an  die  AMPüREsche  Theorie  des  Magnetismus 
(s.  0.  S.  168  und  w.  u.  im  Art  Elektromagnetismus)  an,  wonach  um  die  Molekeln 
der  Körper  Ströme  kreisen,  welche  durch  eine  magnetisierende  Kraft  mehr  oder 
weniger  gerade  gerichtet  werden.  Außer  dieser  elektrodynamischen  Wirkung  muß 
nun  aber,  wenn  man  einen  magnetisierbaren  Körper  in  ein  Feld  bringt,  noch 
eine  andere  Wirkung  eintreten,  nämlich  eine  elektrische  Induktionswirkung,  es 
müssen  um  die  Molekeln  herum  Ströme  erzeugt  werden,  und  diese  Ströme  werden 
nicht,  wie  andere  Induktionaströme,  rasch  wieder  erlöschen,  sondern  dauernd  er- 
halten bleiben,  wenn  man  annimmt,  daß  sie  in  widerstandslosen  Bahnen  verlaufen, 
gerade  wie  jene  Ströme,  die  beun  Embnngen  des  Körpers  in  das  Feld  schon 
vorhanden  waren  und  nur  genchtet  werden;  erst  wenn  man  zu  einer  neuen,  ent- 
gegengesetzten Induktion  Anlaß  gibt,  indem  man  den  Korper  wieder  aus  dem 
Felde  entfernt,  werden  dann  die  Induktionsströme  wieder  aufgehoben  werden. 
Bei  paramagnetischen  Körpern   sollen  nun  die   schon  vorhandenen  Ströme  stark 

*  M.  Faäaday,  Exp.  Researclies,  S^r.  2i  u.  f.,  1846  u.  f.  —  Pogg.  Arm.  69.  S  289;  79. 
S,  34 ;  76.  ß.  144.  Exp  Unt  Bd.  3.  —  2  Die  Literatur  dieser  Frage  findet  man  n.  a.  bei 
Ka  FRANZ,  Üb.  d.  diafia«nj».3Polasiföt,  N.  Acta  Leop.-Car.  Ac,  40    S.  233.  1878.  —  3  O.  v.Fei- 
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sein,  so  daß  sie  durch  die  entgegengesetzt  gerichteten  Induktionsströmi'  höclistfiis 
um  ein  Gennges  geschwächt  werden;  bei  diamagnetischen  KöriDcm  hinj't'f'i'u 
sollen  sie  gar  nicht  existieren  oder  doch  so  schwach  sein,  daß  sie  durch  (lii'  In- 
duktionsstrome übertroffen  werden  und  folglich  ein  Resultat  von  entgegeiifjfosot/.tfin 
Charakter  entsteht  Weshalb  freüich  in  manchen  Stoffen,  und  zwar  sowohl  in 
den  ferromagneüschen  als  auch  in  den  paramagnetischen,  von  vornherein  starke 
Molekularströme  vorhanden  sind,  in  den  diamagnetischen  nicht,  läßt  sich  nicht 
sagen;  auch  läßt  die  Theorie  emige  eigenartige  Folgerungen  zu,  welche  bisher 
durch  die  Erfahrung  nicht  bestätigt  worden  sind. 

Schließlich  ist  auf  die  schon  im  vorigen  Artikel  erwähnte  Theorie  der  V.i- 
lenzladungen,  wie  sie  namentlich  von  Richarz  und  Robert  Lang^  entwickelt 
worden  ist,  auch  an  dieser  Stelle  hinzuweisen.  Richarz  setzt  dabei  die  Rotations- 
dauer,  die  jedenfalls  außerhalb  der  Grenzen  sichtbarer  Lieh tschwmgun gen  lie{>[en 
muß,  rund  zu  10"'*  an,  wendet  dann  die  Theone  auf  ein  Fe-Atom  an,  für  das 
er  die  Kante  des  Elementarwurfels  und  somit  den  Durchmesser  der  Bahn  d<^s 
Ions  gleich  1,5  •  10"^  setzt,  und  findet  aus  der  Valenzladung  43  •IQ-^''  das 
magnetische  Moment  gleich  2  •  lO-^^  und  daher  das  Sättigungsmoment,  da  in 
1  g  Fe  4  •  10"^^  Molekeln  anzunehmen  sind,  gleich  8;  der  Versuch  gibt  dafür 
etwa  220,  immerhin  ist  die  Größenordnung  ziemlich  dieselbe.  —  Lang  seinei- 
seits  zieht  es  erstens  vor,  statt  der  Metalle  die  Lösungen  als  Beispiele  lii'ran- 
zuziehen,  und  zweitens  wählt  er  für  die  Rotationsdauer  nicht  einen  gr<)ßer(;n, 
sondern  einen  kleineren  Wert  als  den  Lichtschwingungen  entspricht,  was  ebenso 
zulässig  ist,  nämlich  höchstens  10 -^9;  für  normale  Eisensulfatlösung  erhiilt  er 
dann  als  Sattigungsmoment  eines  Kubikzentimeters  die  Zahl  4,6  statt  der  beobach- 
teten Zahl  1,6;  also  eine  der  Größenordnung  nach  sehr  gute  Übereinstimmung. 
Auch  m  weiteren  Fällen  erweist  sich  die  Theone  als  fähig,  die  chemischen  Bi'- 
ziehungen  des  Atommagnetismus  in  großen  Zügen  darzustellen;  es  kann  aber 
hierauf  nicht  näher  eingegangen  werden. 

In  neuester  Zeit  hat  du  Bois^  die  Frage  auch  vom  Standpunkte  des  mecha- 
nischen Bildes  behandelt  (vgl.  o.  S.  169)  und  zur  Veranschaulichung  ein  Modell  kon- 
struiert, das  er  als  magnetokinetischen  Kreisel  zur  Erläuterung  des  Para- 
undDiamagnetismus  bezeichnet  Er  untersucht  namlich,  wie  sich  einpennanonter 
Magnet  im  homogenen  Felde  verhalt,  wenn  es  sich  um  eine  Achse  drehen  kann, 
die  mit  der  magnetischen  Korperachse  und  mit  der  Feldrichtung  beliebige  Winkel 
einschheßt;  alsdann  wu:d  für  drei  naheliegende  Fälle  spezialisiert.  Es  ergibt  sich, 
daß  ein  Medium,  das  derartige  Kreisel  enthalt,  je  nach  den  Umständen  para- 
oder  diamagnetische  Eigenschaften  aufweist 


Methodik. 

Die  paramagnetischen  und  die  diamagneüschen  Stoffe  haben  die  gemeinsame 
Eigenschaft,  selbst  durch  starke  Kräfte  nur  schwach  magnetisch  zu  werden,  so 
daß  man  Beobachtungen  und  besonders  Messungen  ihrer  magnetischen  Konstanten 
nur  unter  günstgen  Umständen  vornehmen  kann.  Man  hat  daher  auf  diesem 
Gebiete  teils  schon  vorhandene,  besonders  kräiüge  Apparate  benutzt,  teils  eigene 
Apparate  konstruiert  und  dabei  keines  der  gebräuchlicheren  Verstärkungsmittel 
magnetischer  Wirkungen  unverwendet  gelassen.  Hierzu  gehört  zunächst  das 
'astetische  Nadelpaar,  das  bei  dem  „Sideroskop««  insofern  eine  von  der  gewöhn- 
hchen  .abweichende  Anordnung  hat,   als   die  beiden  Nadeln   mit  gleichnamigen 

BERT  ll^a^^^'A^'^i  ^r   ^^    *'°'  ,'1^4   (daselbst  auch  die  altere  Literatur).  -  Ro- 
^T  Lang.  Drude  Ann.  2    483.  1900.  —  2h  du  Bois.  Arch.  N6erl.  i2)  f.  242  (Tubelband 

Sn.'ir^W  ist  ^'"  ^''-   ''"'''"•    '''  ^   ^°^'   -  >^^     ?ogg' 
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Enden   in   die   beiden  Enden   eines  Strohhalmes  gesteckt  werden,    der  an  einem 
Faden  aufgehängt  ist;   derart,    daß  sie  im  Räume  entgegengesetzt  orientiert  und 
folglich   astasiert   sind.     Überhaupt   spielt  hier   die  Fadcnaufhangung   eine  große 
Rolle    und  zwar  teils   die    einfache  Fadenaufhan gung,    teils  wie   oben   die    durch 
Vermittelung  eines  horizontalen  Querbalkens,  wobei  man  den  Vorteil  erlangt,  daß 
ein  am  Ende  des  Balkens  angebrachter  Korper  sich  seitlich  bewegen,  also  z.  B. 
angezogen  oder  abgestoßen  werden  kann,  ohne  gegen  die  Schwerkraft  ankämpfen 
zu  müssen.     Neben  der  Fadenaufliangung  hat  man  wohl  auch  die  Beweglichkeit 
schwimmender  Korper,  jedoch  ohne  besonderen  Erfolg,  \  erwertet.     Als  Magnete 
benutzt  man    natürlich   vorzugsweise   Elektromagnete,    einmal    weil    sie    kräftiger 
gebaut  werden  können,  und  dann,  weil  die  Möglichkeit  des  Stromschlusses  und 
der   StromoflFnung   die   Beobachtung    des    plötzlichen   Eintntts    des    magnetischen 
Zustandes  resp.  seines  Verschwmdens   gestattet,    so    daß   man   selbst  kleine,    die 
beiden  Zustande  unterscheidende  Merkmale,  z.  B.  Einstellungen,  noch  wahrnehmen 
kann;   freilich  ergibt  sich  dabei  zugleich  die  Notwendigkeit,  die  beim  Stromöflfnen 
und  -schließen  m  den  Drahten  und  in  den  Massen  der  UntersuchungskoriDer  selbst 
auftretenden  Induktionsströme  mit  peinlichster  Sorgfalt  auszuschließen  oder  in  Rech- 
nung zu  ziehen,  was  namentlich  in  alterer  Zeit  nicht  immer  geschehen  ist  und  bei 
manchen  Anordnungen  gar  nicht  geschehen  kann.    Unter  den  Formen  der  Magnete 
werden  ihrer  kraftigen  Wirkung  halber  hauptsächlich  der  Hufeisenmagnet  und  der 
RuHMKORFFsche   (S.  7)    benutzt;    letzterer   hat   den   Vorteil  noch  größerer  Stärke 
und  geradlinig  zwischen  den  Polen  verlaufender  Kraftlinien,  ersterer  den  Vorteil, 
daß   seine  Polflachen   in    eine   horizontale  Ebene    gebracht  werden    können,    auf 
welcher  man  bequem  expenmentieren  kann.    Ist  schon  bei  diesen  Apparaten  die 
Wirkung  durch  Anwendung  zweier  entgegengesetzten  Pole  verdoppelt,  so  gilt  dies 
m  noch  höherem  Maße  bei  einem  besonders  von  TyndallI  benutzten  Apparate, 
bei  dem  sich  entweder  zwei   entgegengesetzte  Pole  windschief   gegenüber   stehen 
oder  deren  gar  vier  benutzt  werden.    Em  ähnliches  Prinzip,  kombiniert  mit  einer 
Art  von  Multiphkationsverfahren,  hegt  auch  dem  Diamagnetoraeter  von  Weber^ 
in  seiner  empfindhchsten  Form   zugrunde.     Hier  ist  ein  gewöhnliches  astatisches 
Nadelpaar  (die  Nadeln  nebeneinander  in  einer  horizontalen  Ebene),  mit  dem  sich 
behufs  Ablesung  ein  Spiegel  dreht,    an  einem  Kokonfaden  aufgehängt;   zwischen 
dem  Sudpole    des   einen  Stabchens    und    dem  Nordpole    des   anderen   geht   eine 
vertikal   stehende  Drahtspule    hindurch,    eine    ebensolche    auf    der  anderen  Seite 
zwischen  Nordpol  des  einen  Stäbchens  und  Sudpol  des  anderen.    Durch  die  Achse 
der  Spule  ist  ein  Faden   ohne  Ende   gezogen,    der  oberhalb    und  unterhalb    um 
eine  Rolle  geführt  ist  und  an  zwei  Stellen,  die  den  Faden  in  gleiche  Teile  teilen, 
zwei   der  Lange    nach,    also    gleichfalls   vertikal   stehende  Stäbchen   aus   dem  zu 
untersuchenden  Stoffe  trägt;   bei   symmetrischer  Stellung  befindet  sich  die  Mitte 
dieser  Stabchen  zwischen   den  Polen    des   astatischen  Paares,    durch  Ziehen   an 
der  Schnur  kann  man  aber  auch  das  untere  Ende  des  einen  und  das  obere  des 
anderen  zwischen   diese  Pole  bnngen  und   ebenso    umgekehrt     Leitet  man  nun 
durch  die  Spulen  entgegengesetzte  Strome,  die  man,  wenn  sie  schon  an  sich  das 
Nadelpaar  beeinflussen,   durch  Anwendung  einer  Gegenspule  äquilibrieren   kann, 
so   lenken   die  durch   sie    magnetisch   gewordenen   Stäbchen    das   Nadelpaar   ab, 
und   diese    an   und  für  sich   meist    sehr    kleine   Ablenkung    kann   man    bequei^ 
steigern,   indem  man  die  Stäbchen  abwechselnd  hebt  resp.  senkt     Eine  weitere' - 
Methode  beruht  ebenfalls  auf  Ablenkungen,  aber  auf  solchen  einseitigen  Charaktets, 
ausgeübt  nicht  auf  astatische,  sondern  einfache  Systeme.    Drei  verschiedene  der- 
artige elektromagnehsche  Methoden  hat  Boltzmann^  angegeben;   bei  der  ersten 

1  J.Tyndau;,,  Phil  Mag.  (4)9.  S  425  I8SS  ^d  (4)  10.  S.  268.  Trans.  R  Soc.  1855  S.  24. 
—  2  w.  Weber,  Elektrodynamisclie  Maßbestunmungen,  S.Teil,  1852.  Vgl.  auch  Tyndall,  Trans. 
R.  Soc.  1856.  1  S.  237  und  Chmstie,  Pogg.  Ann,  103.  S.  577.  1858.  —  3  L.  Boltzmank. 
Wien.  Ber.  80  (2).    23    Okt   1879    —  83    (2).  576     1881. 

17* 


I 


260  F   AUERB\cn,  Magnetismus  der  verschiedenea  Korper  Pbys"  2  Aufl 

befindet  sich  der  Körper  derart  koaxial  zur  Spirale,  daß  sein  Mittelpunkt  lu  deren 
Frontebene  liegt,  die  Kraft  wird  durch  Aquilibnerong  eines  bifilaren  Horizontal- 
hebels gemessen;  bei  der  zweiten  befindet  sich  der  Korper  drehbar  in  der  Mitte 
der  Spirale,  und  es  wird  der  Winkel  zwischen  ihren  Achsen  gemessen;  bei  der 
dntten  befindet  er  sich  zwischen  zwei  koaxialen,  einander  gegenüberstehenden, 
entgegengesetzt  gewundenen  Spixalen,  und  es  wird  das  auf  ihn  ausgeübte  Moment 
gemessen.  Im  Anschluß  hieran  hat  v.  Ettingshausen  eine  Methode  ausgearbeitet 
(Abstoßung  eines  Körpers  aus  einer  Spule  ^  s.  w.  u.).  Ferner  kann  man  mit 
RowLAND  und  Jacques  3  davon  Gebrauch  machen,  daß  sich  im  magnetischen  Felde 
die  Schwingimgsdauer  ändert.  Statt  die  bei  obigen  Methoden  auftretenden  Ab- 
lenkungen zu  beobachten,  kann  man  sie  natürlich,  wie  bei  anderen  elektrischen 
und  magnetischen  Messungen,  auch  aufheben,  indem  man  nach  dem  Vorgänge 
G.  WiEDEMANN  s  3  die  Torsionsmethodc  anwendet,  was  sogar  entschieden  vorzuziehen 
ist  und  deshalb  meist  geschehen  ist.  Stat:t  der  Aquüibrierung  durch  Torsion 
kann  man  ferner  die  durch  Gewichte  benutzen,  wodurch  man  zu  dem  Prinzip 
der  diamagnetischen  Wage  gelangt,  an  deren  einem  Arm  der  zu  untersuchende 
Körper  frei  herabhangt,  wahrend  man  auf  die  Wagschale  am  anderen  Ende 
Gewichte  auflegt  oder  von  ihr  abnunmt.  Die  Wagungsmethode  ist  besonders 
\on  Plücker*  angewandt  worden.  Des  weiteren  ist  auch  hier,  wie  bei  den  ferro- 
magnetischen  Substanzen,  die  Induktionsmethode  vielfach  benutzt  worden,  und 
auch  hier  wieder,  um  die  Wirkung  zu  steigern,  unter  Anwendung  häufiger  Induktions- 
stöße, zu  deren  regelmäßigerer  und  m  Rechnung  zu  ziehender  Ausfuhrung  sich  Toi'- 
LER^  und  spater  Silow"  eines  Rotationskommutators  eigener  Konstruktion  bedienten. 

Endlich  ist  an  die  Zugkraft- Methode,  wie  sie  im  Anschluß  an  Quinckes 
Steighöhenmethode  (S.  116)  namentlich  von  P.  Meyer,  M.  Weber  und  Seckelsün 
(S.  181)  für  drahtformige  Körper  ausgebildet  worden  ist,  zu  erinnern. 

Insoweit  war  in  erster  Linie  an  Versuchskori^er  vom  festen  Aggregat- 
zustande gedacht.  Für  Flüssigkeiten  und  ev.  auch  Gase,  die  begreiflicher- 
weise ein  besonderes  Interesse  darbieten,  müssen  die  Methoden  meist  variiert 
oder  durch  andere  ersetzt  werden.  Es  kommen  hier,  wie  dies  du  Bois''  über- 
sichtlich zusammengestellt  hat,   im  wesentlichen   folgende  Verfahren  in  Betracht: 

1.  Ablenkung  astatischer  Systeme,  deren  eine  Magnetnadel  über  oder  in  der 
Flüssigkeit  schwebt;  letztere  wurd  entv\'eder  durch  das  Erdfeld  oder  durch  be- 
sondere Spiralen  magnetisiert  ^. 

2.  Induktionsmethoden  mit  Differentialschaltung,  wobei  das  Feld  der  einen 
primären  Spirale  mit  der  zu  untersuchenden  Flüssigkeit  gefüllt  wird". 

3.  Schwingungsdauer  eines  mit  der  Flüssigkeit  gefüllten  Gefäßes  von  bestimmter 
Form  in  einem  ungleichförmigen,  symmetrischen,  topographisch  ausgemessenen 
Felde  10. 

4.  Statischer,  durch  Torsion  bestimmter  Zug  auf  eme  Flüssigkeitsmasse  im 
ungleichförmigen,  topographisch  ausgemessenen  oder  berechneten  Felde  i^;  dabei 
kann  die  Flüssigkeit  entweder  in  einem  Gefäße  eingeschlossen  sem,  oder  man 
kann  nach  E.  Becquerel  ^^  einen  festen  Körper  abwechselnd  im  Vakuum  und  in 
der  Flüssigkeit  aufhängen,  so  daß  man  m  Analogie  mit  dem  archunedischen 
Prinzip  indirekt  die  Wirkung  der  verdrängten  Flüssigkeit  erhalt 

1  A  V.  Ettingshausen,  "Wieu  Ber.  85  (3).  S.  38  1882  —r-  2  rowland  uadjACQUÄS,  Sill. 
JoTim  18.  S.  360  1879,  —  3  G  WiEDEMANN,  Pogg  Ann.  126.  S  8  1865  —  ♦  J. Plückeä,  Pogg. 
Ann  81  S  i.  1854  —  B  A.  TöPLBB,  Pogg.  Ann.  160  S.  i.  1877  — ÖP  SiLOW,  Wwd.  Ann.  11. 
S.  324  1880.  —  7  H.  DuBois,  Wied  Ann  36,  139.  1888  —  8  P.  SiLow»  Wied.  Ana;i.  X, 
481.  1877.  —  9  A  Töplär,  Pogg.  Ann.  164.  600,  1875.  —  Töpler  u,  v.  E:|TFMes^AüSBN,  Pogg 

Ann  160.  i.  1877   —  P-  SiLow,  Wied.  Ann.  11.  324.  -o"'  in  tt  d^™^ J  t 

SiHJ   18    360    1879.  —  ScHüHMEiSTEH. ,  Wien.  Ber    I 
Pogg  Ann  126.  8     1865     —   Schuhmeistfh.,  a  a  O 
—  A.  V.  Ettingshausen,  Wied.  Ann.  17.  304.  1883 
(3)  28.  290.   1850 
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f).  Die  Steighöhen -Methode  mit  Benutzimg  des  QuiNCKEschen  U -Rohres^ 
oder  in  der  modifizierten  Form  von  Jiu  Boi.s  (vgl.  S.  117,  181   u.  Figiir  58)3. 

Diese  Methoden  sind  geordnet  nach  zunehmender  Intensität  der  Felder,  in 
denen  sie  zu  openeren  gestatten;  für  kraftige  und  dementsprechend  räumlich 
beschrankte  Felder  ist  die  Steighöhen- Methode  unzweifelhaft  den  anderen  über- 
legen, und  sie  ist  auch  neuerdings  am  häufigsten  benutzt  worden. 

Eine  Modifikation  dieses  Verfahrens  haben  Jager  und  St.  Me^tsr"  benutzt, 
indem  sie  nicht  die  Steighohen  ablasen,  sondern  den  Überdruck  maßen,  der 
erforderlich  war,  um  den  Meniskus  nach  Erregimg  des  Magnetismus  wieder  m 
seine  ursprüngliche  Stellung  zu  bringen;  und  zwar  wurde  dieser  Druck  au  der 
Volumenandening  gemessen,  die  man  einem  weiten  Gefäße  erteilen  mußte,  in 
das  der  dem  Magneten  abgewandte  Schenkel  des  U -Rohres  auslief,  wozu  ein  mit 
dem  Gefäße  verbundenes  Kapillarrohr  diente. 

Ferner  ist  sehr  erwähnenswert  eine  eigenartige  Nullmethode,  die  Methode 
der  „inaktiven  Lösungen",  die  H.  du  Bois^  angegeben  hat,  und  die  von 
Liebknecht  und  Wills''  weiter  ausgebildet  worden  ist;  sie  besteht,  kurz  gesagt, 
dann,  daß  man  -von  einer  etwas  paramagnetischen  Losung  ausgeht  und  diese 
so'  lange  verdünnt,  bis  die  Magnetisierung  des  Salzes  durch  das  diamagnetische 
Lösungsmittel  gerade  kompensiert  erscheint;  auf  Grund  gewisser  gesetzmäßiger 
Beziehungen  kann  man  dann  die  nötigen  Schlüsse  ziehen. 

Übrigens  ist  auf  die  Abhandlung  von  Liebknecht  und  Wills  noch  insofern 
hinzuweisen,  als  man  dort  nähere  Angaben  über  die  QuiNCKEschen  Tropf- 
erschemungen  für  para-  und  diamagnetische  Flüssigkeiten  findet  (s.  w.  u.). 

Nachdem  es  sich  herausgestellt  hatte,  daß  die  Messung  an  Flüssigkeiten, 
namentlich  nach  den  letztgenannten  Metlioden,  sehr  zuverlässig  ist,  zuveilassiger 
als  die  direkte  Messung  an  festen  Körpern,  lag  der  Gedanke  nahe,  die  Messung 
fester  Körper  auf  indirektem  Wege  vorzunehmen,  nämlich  indem  man  die 
Dißerenz  der  ponderomotonschen  Wirkungen  des  Feldes  auf  eine  bereits  bekannte 
Flüssigkeit  und  auf  den  zu  prüfenden  festen  Korjjer  mißt;  dieser  Gedanke  ist 
namentlich  von  J.  Konigsberger "  ausgearbeitet  worden;  eine  Platte  aus  dem 
botrelTenden  festen  Material  wird  bifilar  aufgehängt  und  in  eine  Flüssigkeit  ge- 
taucht, die  sich  m  einem  Glasgefaße  zwischen  den  Polen  eines  Elektromagneten 
befindet;  je  nachdem  das  Material  para-  oder  diamagnetibch,  stellt  sich  die  Platte 
mit  ihrer  Längsrichtung  parallel  oder  senkrecht  zur  Polhnie.  Die  Empfindlichkeit 
laßt  sich  sehr  günstig  gestalten,  so  daß  auch  die  Abhängigkeit  von  der  Feldstärke 
verfolgt  werden  kann. 

Zu  der  Schwierigkeit,  die  in  der  Kleinheit  der  zu  bestimmenden  Große  bei 
den  para-  und  diamagnetischen  Stoffen  begründet  ist,  kommt  nun  noch  eine 
andere,  mit  ihr  zusammenhängende,  namhch  die  Schwierigkeit  und  doch  un- 
umgängliche Notwendigkeit,  die  zu  untersuchenden  StoflFe  in  ganz  reinem  Zustande 
zu  benutzen;  die  käuflichen  festen  Korper,  insbesondere  die  Minerale  und  manche 
Metalle,  enthalten  bekannüich  fast  immer  größere  oder  kleinere  Spuren  von  Eisen; 
und  bei  dem  gewaltigen  Übergewicht  des  Eisens  in  magnetischer  Hinsicht  über 
alle  anderen  Stoffe  können  selbst  kleine  Spuren  \on  Eisen  die  Erscheinung  nicht 
nur  quantitativ,  sondern  auch  quahtativ  modifizieren,  ein  Grund,  weshalb  man, 
besonders  in  älterer  Zeit,  vielfach  zu  ganz  falschen  Ergebnissen  gelangt  ist  und 
über  die  festen  Korper,  die  der  Verunreinigung  vorzugsweise  ausgesetzt  smd,  noch 

1  G  Quincke,  Wied.  Ann.  24.  374.  1885.  —  2  H.  du  Bois,  Wied  Ann.  35.  137.  1888. 

—  3  G  Jäger  luid  St.  Meyer,  Wied.  Ann.  63    83    1897     —    *  H.  du  Bois,  Wied   Ann    36. 
154.  1888.  —  66.  38    1898    —  Übrigens  ist  dieser  Gedanke,  soweit  es  sict  um  rem  qualitative 
Schlüsse   handelt,   schon  von   Quet  und   Verdet  benutzt  -worden:     Quet,    C.  R     38.    562. 
1854.  —  E.  Vkrdet,  Oeuvres  1.  199.   —   B  O  Liebknecht  und  A.  P  Wills,  Drude  Ann    1        .^ 
178    igoo.  —  6  joh.  Königsberger,  Wied   Ann    66    698.  1898.  —  Später  hat  Königsberoer         ' 

—  Drude  Ann.  6.  506    1901  —  auch  für  die  Feldstarkemessung  ein  neues  Verfahren  angewandt, 
das  unter  Benutzung  des  Quadrantelektrometers  große  Genauigkeit  gewährleistet. 
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I  bis  vor  karzem  wenig  sicheres  wußte.     Übngens  ist  zu  bemerkiMi,  daß  man  zahl- 

reiche feste  Stoffe  in  amorphein  oder  pulverförmigem  Zustande  unti^rHuchcii  miiU,  weil 
sonst  besondere,  von  der  Knstallnatur  abhangige  Erscheinungen  auftreten  (s.  \v.  ii.). 

II    ^ 
l 

4  Ergebnisse. 

]  Diamagnetismus     Während  für  viele  Stoffe  die  Versuche  über  ihr  ina^- 

^  netisches  Verhalten   nichts  Besonderes  darbieten,  indem  eben  die  ICiKchcimmniMi 

'^  lediglich   schwächer   sind    als   beun   Eisen,   hat   das   entgegengcset/.tc    \'t'rha]l('n 

niancher  Stoffe,  der  diamagnetischen,  schon  frühzeitig  das  Interesse  der  nenl)arhler 
■*  erregt     Man   kann   die   bezüghchen   Granderscheinungen   iu   sehr   versehietleneii 

Formen,   z.  B.  den   folgenden  beobachten.      Eine   Wismutkugel  wird   vnn    einem 
■  Magnetpole  nicht  angezogen,  sondern  abgestoßen.     Ein  Wisrautatubchen  Htellt  sicli 

zwischen  zwei  Magnetpolen  nicht  axial,  sondern  transversal  ein;  dabei  nuissen  aber 
möghchst  punktförmige  Pole  benutzt  werden,  bei  flächenhafteu  Polen  kommt  der 
Mißstand    m   Betracht,    daß     die    Randteile    dieser    Flachen    viel    stärker    inan- 
I  netisch  sind  als  die  Mitte,  so  daß  das  Wismuthstabchen,  indem  es  der  AbstoÜiini,' 

'  der  ersteren  folgt,  sich  axial  einstellt.    Diese  letzteren  Versuche  kann  m.'iu  dureh 

,  Benutzung   verschieden   geformter  Pole,   verschiedener  Abstände   derselben,    \er- 

_  schiedener  Lage   des  Wismutstäbchens   zu  den  Polen  usw.  vielfach  modifizieren, 

'  erhält  dabei  aber  keine  Erscheinungen  von  innerem  Interesse,  sondern  nur  Holelu', 

^ie   ^nrch   die  Umstände  in  leicht   erklärlicher  Weise   beeinflußt  sind  und  nach 
Elunimerung  derselben  doch   wieder  auf   die  Grunderscheinungen   führen.     lOine 
Flüssigkeit,    die   in  einer   Schale    auf    die   Polflachen    eines    Hufeisen -Magneten 
;  ^  gebracht  wird,  verändert  ihre  ursprünglich  radial  symmetnsche  Form;  aber  währentl 

i  '  ^^^^  manche  Flüssigkeiten  axial  dehnen  und  dabei  an  beiden  Enden,  den  Polen 

^  zunächst,  Wulste,  in  der  Mitte  eme  Mulde  büden,  verhalten  sich  andere  wied.T 

I ,  gerade   umgekehrt,   sie   dehnen  sich  in  die  Breite   und  bilden   einen   nach    den 

I  '  Polen  hin  abfallenden  Sattel. 

I  Die  Körper,  welche  angezogen  werden,  resp.  sich  „axial"  stellen,  neimt  man 

I  '  paramagnetisch,  diejemgen,  welche  abgestoßen  werden,  resp.  sich  „transversal" 

oder  „äquatorial"  stellen,  diamagnetisch.  Ehe  man  aus  dei  Beobachtung  in 
dieser  Richtmig  emen  Schluß  zieht,  muß  man  sich  vergewissern,  daß  sit«h  nicht 
Nebenerscheinungen  geltend  machen,  unter  denen  namentlich  die  Induktion  von 
Strömen  in  der  Masse  des  mitersuchten  Körpers  zu  nennen  ist,  wie  sie  auftreten, 
wenn  der  Elektromagnet  geschlossen  wird.  Man  muß  also  insbesondere  einigo 
m^  d^c?qnh.r-if'^'^/^.''  Gleichgewichtszustand  eingetreten  ist.  Auch  muß 
m^  durch  Schutehullen  dafür  sorgen,  daß  nicht  Luftströmungen  die  Sicherheit 
des  Ergebnisses  beeinträchtigen.  -Jn-nKmi  u 

ob^rlT!  r°  f  Gmnderscheinung  an  einer  Flüssigkeit  oder  einem  Gase  be- 
obachten so  muß  man  sie  m  Glasballons  oder  Röhren  einschließen,  findet  dann 
abej  da  es  nicht  nur  von  der  Natur  der  Flussigkeil,  sondern  auch\on  der  des 
Geaßxnatenals  abhangt,  ob  Anziehung  oder  Abstoßung,  axiale  oder  transversaL 
SteUung  eintritt;  sehr  begreifUch,  da  beide  Stoffe  magnetisch  werden  und  es 
olghch  lediglich  darauf  ankommt,  welcher  von  ihnen  starker  paramaSsch  oder 
schwacher  diamagnetisch  wird.  Es  ist  hierauf  bei  der  BesprechZ^e  Theotie 
des  Diamagnetismns  bereite  eingegangen  worden.     M^^gonH   delonstrierfc  die 

S  2400,  1846.    Exp   Unters   Bd.  3.     *         "     ~   2  m.  Fahaday.    Exp,       " 
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Färbungsmethode  für  Gase  erwähnt  sein  mag.  Bei  den  gefärbten  Gasen  sieht 
man  schon  ohne  weiteres,  ob  sie  magnetisch  oder  diamagnetisch  smd;  bei  farb- 
losen ließ  Faraday  eine  Anzahl  Rohrchen,  die  Papier  mit  flüssigem  Ammoniak 
enthielten,  zwischen  und  neben  den  Polen  bis  in  ihre  Ebenen  hinabreichen;  in 
dem  Rohre  andererseits,  welches  das  Gas  von  unten  her  zuführt,  befand  sich 
mit  Salzsäure  getränktes  Papier;  in  jenen  Röhrchen,  m  welche  das  Gas  einströmte, 
bildeten  sich  infolgedessen  weiße  Dampfe,  und  zwar  bei  magnetischen  in  den 
axial,  bei  den  diamagnetischen  m  den  äquatorial  einmundenden  Röhrchen. 

Man  kann  dieses  differentielle  Verhalten  der  Stoffe  dem  Magnetismus  gegen- 
über mit  dem  ganz  analogen  der  Schwere  gegenüber  vergleichen  und  das 
arclftmedische  Prinzip  von  dort  hierher  übertragen  (s.  c).  Man  kann  also 
hier  wie  dort  entweder  verschiedene  Korper,  die  man  untersuchen  will,  in  dem- 
selben Medium  beobachten,  oder  einen  und  denselben  Körper,  der  dann  als 
Hilfskörper  dient,  in  verschiedenen,  eben  den  zu  untersuchenden  Medien; 
beide  Methoden  sind  angewendet  worden,  und  man  sieht  leicht  ein,  in  welchen 
Fallen  die  eine,  in  welchen  die  andere  von  Vorteil  sein  wird. 

Der  Erste,  der  die  diamagnetische  Natur  des  Wismuts  beobachtete,  und 
zwar  schon  1778,  war  BrugmannsI;  Bequerel2  (1827)  und  Faraday»  (1845) 
haben  die  Beobachtungen,  die  vielfach  mißdeutet  worden  oder  in  Vergessenheit 
geraten  waren,  \\^ederholt  und  variiert;  von  Fajsaday  rührt  auch  der  Name 
Diamagnetismus  und  der  Nachweis  her,  daß  fast  alle  Stoffe,  auch  Flüssigkeiten 
und  Gase,  schwach  magnetisch  oder  diamagnetisch  sind. 

In  der  ersten  Zeit  nach  dem  Bekanntwerden  der  allgemeinen  Verbreitung 
des  Magnetismus  hat  man  sich  meist  begnügt,  anzugeben,  welche  Korper  para- 
magnetisch, welche  diamagnetisch  sind,  und  welche  von  jenen  imd  diesen  es  in 
stärkerem  oder  achwacherem  Grade  sind,  wobei  es  freihch  einen  Unterschied  macht, 
ob  man  den  Magnetismus  auf  die  Volumen-,  Gewichts-  oder  Atom-Emheit  (s.  w.  u.) 
bezieht;  man  kommt  auf  diese  Weise,  ähnlich  wie  in  anderen  Gebieten,  zu  einer 
magnetischen  Reihe  der  Stoffe,  in  die  sich  jedoch  die  meisten  Stoffe  nicht 
einreihen  lassen,  weil  sie  sich  hinsichtlich  der  Starke  ihrer  Eigenschaften  zu  wenig 
und  in  zu  wenig  sicherer  Weise  unterscheiden.  Beschränkt  man  sich  daher  auf 
die  hierfür  geeigneten  Stoffe  und  nimmt  noch  die  ferromagnetischen  hinzu,  so 
erhalt  man  für  das  Atom  etwa  folgende  Reihe,  die  mit  dem  am  stärksten  mag- 
netischen Metall  anfangt  und  mit  dem  am  stärksten  diamagnetischen  aufhört: 

(-1-)  Eisen  —  Kobalt  —  Nickel  —  Mangan  —  Chrom  —  Ger  —  Didym 

—  Lanthan  —  Palladium  —  Platin  —  Wolfram  —  Molybdän  —  Aluminium  — 
Silizium  —  (hier  hegt  etwa  der  Indifferenzpunkt)  —  Kohle  —  Kalium  —  Natrium 

—  Calcium  —  Baiyum  —  Phosphor  —  Arsen  —  Kupfer  —  Zink  —  Cadmium 

—  Silber  —  Schwefel  —  Blei  —  Gold  —  Brom  —  Jod  —  Quecksilber  — 
Antimon  —  Tantal  —  Wismuth  (— ). 

Viele  der  hier  auf  der  diamagnetischen  Seite  stehenden  Stoffe  wurden  früher 
für  magnetisch  gehalten,  weil  sie  eisenhaltig  waren,  und  es  ist  nicht  ausgeschlossen, 
daß  immer  noch  einige  Änderungen  an  der  obigen  Reihe  vorgenommen  werden 
müssen.  In  der  Hauptsache  aber  zeigt  sie  deutiich  eine  Beziehung  zum  periodischen 
System  der  Elemente;  denn  die  in  der  Mitte  stehenden  Elemente,  die  bekanntlich 
das  kleinste  Atomvolumen  haben,  smd  zugleich  am  stärksten  paramagneüach,  nach 
rechts  und  links  reihen  sich  dann  Elemente  mit  steigendem  Atomvolumen  und 
abnehmendem,  ja  negativ  werdendem  Atommagnetismus  (s.  w.  u.)  an,  und  die 
ganz  rechts  stehenden  Stoffe  mit  dem  größten  Atomvolumen  sind  am  stärksten  dia- 
magnetisch*. 

1  Brugmans,  Magnaüsmus  seu  de  affin,  magneticis  oes.  Ludg.  1778.  —  ^  A.  C.  Becqueeel, 
Pogg.  Ann.  10  S  507.  1827.  —  3  M.  ^ahaday,  Exper.  Reseärches  20  u.  f.  1845  u  f.  — 
4  Vgl.  J.  KÖNIGSBKRCSER,  Wied   Ann.  66.  ,731.  1898. 
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Manche  Stoffe,  z,  B.  Palladium,  verhalten  sich  übrigens  verschieden,  je  nach 
der  Art  und  Weise,  wie  sie  chemisch  dargestellt  worden  sind.     Sonst  seien  noch 
folgende  Stoffe  als  diamagnetisch  m  ungeordneter  Folge  aufgeführt:  fast  alle  Glas- 
i;  Sorten,  falls  sie  eisenfrei  sind,  was  freilich  meist  nicht  der  Fall   ist,   Bergkristall, 

'«  Gips,  Koch-,  Bitter-  und  Glaubersalz,  Alaun,  Salmiak,  Salpeter,  Soda,  Kalkspat, 

'i  Wachs,  Walrat,  Olivenöl,  Terpentm,  Kautschuk,  Gummi,  Starke,  Elfenbein,  Leder, 

3  Blut,  Fleisch,  Brot  usw.     Die  Flüssigkeiten  sind  fast  sämtlich  diamagnetisch,  ins- 

'  besondere  Wasser,  Alkohol  und  Ätlier.     Sehr  wenig  einheitlich  verhalten  sich  die 

.1  Verbindungen  und  Lösungen  der  Metalle.     So  sind  z.  B.  nicht  einmal  alle  Jiisen- 

i  Verbindungen   magnetisch,    das    gelbe  Blutlaugensalz   ist  vielmehr  diamagne Lisch; 

1  die  chromsauren  Salze  sind  sogar  sämtlich  diamagnetisch.     Vom  Kupfer  anderor- 

J  seits  sind   die  Oxydulsalze   diamagnetisch,   wie   das  Metall  selbst,   die  Oxydsalze 

.''  hingegen  magnetisch.     In  manchen  Fallen  ist  der  Zustand  magnetisch  oder  dia- 

magnetisch, je    nach   dem  Lösungsmittel   oder  sogar  je   nach  der  Konzentration 
J  der  Lösung,    in  welch   letzterem  Falle    entsprechend    dem   Diamagnetismus    des 

}  Wassers,  meist  die  konzentnerte  Losung  magnetisch,  die  verdunntere  diamagnetisch 

"  ist.    Beistimmte  Gesetze  wird  man  daher  nur  m  gewissen  eng  begrenzten  Gruppen 

^  erwarten  dürfen  (s.  w.  u.). 

j,f  Bei  den  Gasen  kann  man  sich  eine  magnetische  Reihe  verschaffen,  indem 

man  nach  dem  übertragenen  archimedischen  Prinzip  zunächst  Luft  und  dann  der 
Reihe  nach  andere  Gase  als  umgebende  Medien  einer  und  derselben  Flüssigkeit 
wählt.  Man  ist  hierbei  indessen  nicht  immer  zu  übereinstimmenden  Ergebnissen 
gelangt,  und  es  sei  daher  hier  zunächst  nur  angeführt,  daß  gegen  den  leeren 
Raum  Sauerstoff  und  demnächst  Stickoxyd  und  Luft  am  stärksten  magnetisch, 
daß  aber  wahrscheinlich  auch  alle  übrigen  Gase  gegen  den  leeren  Raum  schwach 
magnetisch  oder  höchstens,  wie  vielleicht  Wasserstoff,  sehr  schwach  diamagnetisch 
sind;  wahrend  gegen  Luft  nur  Sauerstoff  und  Stickoxyd  magnetisch,  alle  anderen 
Gase  aber  diamagnetisch  sind. 

Quantitative  Bestimmungen. 

Um  die  spezifischen  Charakteristiken  der  diamagnetischen  Stoffe  zu  erhalten, 
muß  man  sich  zunächst  darüber  klar  werden,  inwieweit  es  solche  gibt.  Beim 
Eisen  gibt  es  bekanntlich  keine  spezifische  magnetische  Konstante,  weil  das 
Verhalten  von  der  magnetisierenden  Kraft  abhangig  und  zwar  m  nicht  proportionaler 
Weise  abhangig  ist.  Bei  den  schwach  magnetischen  Körpern  ist  dies  jedoch 
jedenfalls  innerhalb  gewisser  Grenzen  der  Fall  (s.  w.  u.),  man  braucht  also  nur 
bei  irgend  einer  (möglichst  großen)  Kraft  den  Magnetismus  zu  bestimmen  und 
den  Quotienten  zu  bilden,  wobei  man  die  äußere  Kraft  geradezu  als  mag- 
netisierende  Kraft  betrachten  darf,  da  die  innere  Selbstinduktion  von  äußerst 
geringem,  Betrage  oder  geradezu  null  ist  (eine  hiervon  abweichende  Beobachtung 
V.  EttlngshausensI,  wonach  der  Magnetismus  gepulverten  Wismuts  um  12  7o 
kleiner  ist  als  der  des  konsistenten,  wird,  von  dem  Autor  selbst  als  wahrscheinlich 
durch  fremde  Einflüsse  verursacht  hingestellt). 

Die  Bestimmungen,  die  besonders  neuerdings  in  sehr  großer  Zahl  ausgeführt 
worden  sind,  sind  teils  relativ,  d.  h.  auf  irgend  einen  Vergleichsstoff  als  Einheit 
bezogen,  teils  absolut;  und  es  wird  entweder  die  Magnetisierung  der  Volumen- 
emheit  im  Verhältnis  zur  Feldstärke,  also  die  Suszeptibilität  x,  oder  der  spezi- 
fische Magnetismus  s  oder  der  Atom-  bzw.  Molekular-Magnetismua  angegeben;  im 
folgenden  ist,  weim  möglich,  überall  «  angegeben  und  zwar,  da  es  sich  um  meist 
sehr  kleme  Zahlen  handelt,  mit  10^  multipliziert.  Femer  handelt  es  sich  meist 
um   die   scheinbare  Suszeptibilität   gegen   Luft,    es   muß    also,   um  den  Wert  im 

1  A.  v.  Ettingshauskn,  Wien.  Ber    (2)  96.  S.  785.  1887. 
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Vakuum  zu  bekommen,  noch  die  oben  bezeichnete  Korrektion  angebracht  werden. 
Der  Übersichtlichkeit  wegen  soll  zwischen  den  drei  Aggregatzustanden  unterschieden 
werden,  innerhalb  jedes  derselben  aber  die  alphabetische  Reihenfolge  innegehalten 
werden,  außer  wo  dadurch  zusammenhangende  Reihen  gar  zu  sehr  auseinander- 
genssen  werden  würden. 

I.  Feste  Stoffe. 

{p  im  pulverförmigen  Zustande.) 

Literatur:  Faraday,  Plücker,  E.  Becquerel,  W.  Weber,  Christie,  Rowland 
und  Jacques,  v.  Ettingshausen,  Swinton,  Blkekrode,  Lombard:,  Curie,  Konigs- 
lü'ROER,  St.  Meyer,  Wills^. 


a)  Elemente. 


Aluminium 

Antimon  .  . 
Antimon  p . 
Antimon  .  . 

Beryll/  .  . 
Blei 


1,9 

1,7 
1,7 

(-  33,1) 

-  2,3 

-  5,2 


WiLLS 

Lombardt 
königsberer    i 


33,8 

-1,03 
-U,S6 
-1,24 


Bor  /  .  .  . 
Cadmium 


9  9 


-1,1G 


Cer  p 

Didym  p  .  .  .  . 
Erbium  p   .  .  . 

Gold j 

Gold  (elektrol.) 

Kohle    

Kohle  (Anthraz.) 
Kohle  (Graph.) 

Kohle 

Kohle  (Stemk.) 


182 

121 

231 

-2,G0 
-2,77 
-3,07 

-2,6 
+  0,39 
-8,1 

+  1 


Meyer  ]  ,. 
Meyer  J  ^> 
Ettingshausen  I 

Meyer  | 

Becquerel 
Lombardi 
Konigsberger  ' 

Me^-er  ' 

Meyer 


Kupfer  . 


'l 

Kupfer  (elektr.) 

Lanthan  p  .  .  . 
Magnesium  .  . 


-0,G6 
—  0,30 
-0,82 

112 


+  0,44    Meyer 


Meyer 

Meyer 

Meyer 

Faraday 

Becquerel 

Konigsberger 

Meyer 

Me\'er 

Me\er 

Königsberger 

Königsberger 


Molybdän  .  .  . 
Osmium  p  .  .  . 

Palladium  .  .  j 

Phosphor,  rot 
Plaün 


Schwefel^  . 

Selen  .... 
Selen  (rot,  p)  . 


Meyer 

Königsberger 

Königsberger 

Meyer 


_2^2_ 

0,62 

Gl 
55 

-0,4 


29 

-0,87 
-0,76 
-0,87 
-0,85 
-0,77 

-1,25 
-1,32 
-1,34 
-1,28 
-0,50 


Meyer 

Meyer 

Curie 
Konigsberger 

Meyer 

Konigsberger 

Faraday 

Becquerel 

Lombardi 

Konigsberger 

Wills 


Faraday 

Becquerel 

Curie 

Königsberger 

Königsberger 


1  M.  Fabaday,  Exper.  Researches.  Bd.  3     —    J- Plücker,   Pogg.  Ann.    74.    321,    1848. 

—  E.  Becquerel,  Ann.  Chim  Phys.  (5)  12  34.  1887.  —  W.  Weber,  Elektr.  Maßbestimm., 
msb  über  Diamagnetismus.  523.  —  H.  Christie,  Pogg.  Ann.  133.  589.  1858.  —  PL  Rowland 
und  Jacques,  Stül  J.  18  360  1879  —  A.  v  Ettingshausen,  Wien.  Ber.  86  (2)  37.  1882; 
Wied    Ann    17.  272;   Wien   Ber  96  (2).  177.  1877.  —  A.  C.  SwiNTON,  El.  Review.  34.  1894 

—  L.  Bleekrode,  Wied.  Ann  66.  398  1895  —  L.  LoifHARDi,  Mera  Acc  Science  Tonno  (2) 
47.  1897.  —  P  CuRffi,  C  R  U6  u.  U8  1892  —  J  Königsberger,  Wied  Ann.  66  698. 
1898  —  Sr  Meyer.  Wied.  Ann  68  325.  1899;  6Ö-  236  1899,  Drude  Ann  1  668  1900. 
Wien  Ber  110.  (2a)  541.  1901,  111  (2ft)  38.  1902.  —  P.  WiLLs,  Phys  Review.  6  223. 
1898;  Phil  Mag.  45.  432  1898.  —  2  Die  von  St  Meyer  angegebene  Zahl  — 0,43  für  ge- 
pulverte Knstalle  •weicht  von  den  übereinstimmenden  obigen  Zahlen  zu  sehr  ab. 
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,  J 

I  f. 


I'    \\ 


Silber . 


Silber  (elektr.) 
SiUzimn  p  .  .  . 
Tantal 

Tellur   .  .  .  .  - 

Thallium.  . 
Thonum  f 


Titan  .  . 
Titan  ^ 


Uran  .  .  . 
Vanadium 


-1,74 
-1,86 
-1,3 
-1,5 

0,33 

58 

-1,6 
-1,9 
-2.1 
-0,6 

-4,6 

81 

9,5 
18,5 

16,3 

1,56 


Fahaday 
Becquerel 

ME\rER 

köntgsberger 

Me\'er1 

Meyer 


Ettingshausen 
Curie 

Königsberger 
Meyer 

konigsberger 

Meyer 


Meyer 
Meyer 

Meyer 

Meyer 


Wismut . 


Wismut  /  .  . 

Wolfram  .  .  . 
Wolfram  p    . 


Zink 


Zinn    .  . 
Zirkon  p 


-16,4 
-14,G 
-15,1 
-14,0 
-13,8 
-13,3 
-   5,3 

10,5 
14 

-0,62 
-0,20 
-1,05 
-0,83 

0,46 
0,26 
0,35 

—0,18 


Weber 
Christie 
Topler  u.  E. 

ETnNGSHAUSE> 

Curie 

lombardi 

Meyer 

Meyer 
konigsberger 

Faraday 
Becquerel 
Lombardi 
künigsberger 


konigsberger 
Meyer 

WiLLS 

Meyer 


1 1' 


Überblickt  man  diese  Tabelle,  so  sieht  man,  daß  die  seltenen  Metalle 
Erbium,  Cer,  DidjTii,  Lanthan  und  Thorium  am  stärksten  paramagnetisch  sind; 
ihre  Magnetisierbarkeit  beträgt  aber  der  Größenordnung  nach  nur  ein  milliontel 
von  der  des  Eisens.  Andererseits  ist,  wenn  man  von  dem  einen,  unmöglich 
richtigen  Werte  für  Antimon  absieht,  Wismut  am  stärksten  diamagnetisch,  und  es 
hat  demgemäß  auch  zuerst .  die  Aufmerksamkeit  auf  das  dem  Eisen  entgegen- 
gesetzte Verhalten  mancher  Stoffe  gelenkt.  Immerhin  ist  seine  Magnetisierbarkeit, 
von  dem  Vorzeichen  abgesehen,  noch  wieder  zehnmal  kleiner  als  die  der  besten 
paramagnetischen  Stoffe,  also  nur  rund  ein  zehnmilliontel  Aon  der  des  Eisens. 


b)  Andere  feste  Stoffe. 


Apatit 

Argentan.  .  .  . 

Asbest  .  .  .  .  { 

BeryU 

Caesiumchlorid 
Celluloid.  .  .  . 

Ebomt 

Eisenoxyd  .  .  . 
Flußspat  .... 
Gips  II 


-1,23 

Königsberger 

—  0,16 

+4,8 

Lombardi 

Holz 

bis 

Wnxs 

z.  stark 

SWINTON 

-0,51 

param. 

Bleekrode 

Marmor    .... 

-0,8 

WiLLS 

3,9 

Königsberger 

Messmg   .... 

-1,3 

Lombardi 

-Ü,47 

Meyer 

Palmitinsäure  . 

-0,73 

Königsberger 

-0,2 

Königsberger 

Paraffin 

-0,78 

Lombardi 

34   1, 
1,1/ 

Lombardi 

WiLLS 

Quarz i 

-1,20 
-1,14 

Königsberger 
Curie 

50 

Königsberger 

Samariamoxyd 

66,8 

Meyer 

—  1,3       Königsberger 

Stearinsäure.  . 

-0,90 

Königsberger 

—  0,8  6     Königsberger 

Topas 

—  0,43 

Königs?erger 

Turmalin  _L   . 

1,4     1  Königsberger  j 

r  Stelle  st 

eilt  fireihch  o,oo6  | 

!)• 

;\ 

Bd.V 
MagnetiBmua 


Quantitative  Bestmimaugeu. 

c)  Jenenser  Gläser  (Konigsbkrger). 
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0.2259 
0-2253 
0.2161 
0.1282 
0.2236 


Borosilikat-Kron 
Borat-Kron 
Silikat-Kron  m.  Zn. 
Silikat-Kron  m.  Ba. 
Schwerstes  Baiyt-Kr. 


-0,90 
■0,93 
0,86 
■0,60 
■0,95 


O.1809 
0-1614 
0.2217 
0.2178 
0 . 2234 


Boro-Flint 

-0,78 

Baiyt-Leichtflmt 

-0,39 

Baryt-Leichtfimt 

-0,93 

Gew.  Silikat-Fliat 

—  0,92 

Schweres  Silikat-Flint 

-1,01 

Kobaltglas  .  . 
Kathedralglas  . 
Eisenoxyd-Sihkat 


2,15 
23,3 
79 


d)  Ferner  hat  St.  Meyer  zahlreiche  Oxyde,  Sulfide,  Halogenver- 
bindungen und  kompliziertere  Salze  von  Metallen  in  Pulverform 
untersucht  und  die  Resultate  in  ausgedehnten  Tabellen  zusammengestellt;  es 
können  hier  nur  einige  Zahlen  bzw.  Grenzwerte  für  ganze  Reihen  wiedergegeben 
werden. 


Lithium  -Verbindungen 
LiCl   -0,45 

Boro  -Verbindungen 
B^Oß   0,014 

Natrium  -Verbindungen 


—  0,12    bis     —0,45 
+  0,22    bis    --0,01 

—  0,13    bis    —0,57 


Na  Gl  -0,52;    NaBt  —0,51    NaJ  -0,57;     NagCOg   —0,132 

Magnesium -Verbindungen       —0,30    bis    —0,45  (außer  MgO) 

MgO  -0,055;   MgClg  —0,42;    MgSO^  -0,34;    MgCOg  —0,38 

Aluminium -Verbindungen  .     — 0,28    bis    — 0,42 
AUOß   -0,279;    ^^(50^)^   —0,36 

Kalium -Verbindungen  .     .     —0,44    bis    — 0,57 

KFl  -0,437;      KCl  -0,566;    KBr  -0,515;    KJ   —0,521 

Calcium -Verbindungen      .     —0,27    bis    —0,46 

CaO  -0,310;  CaFl,  —0,32;  CaCl^  -0,442;  CaSO^  -0,447  ' 

Chrom -Verbindungen    .     .     +31    bis     +41    (außer  CrO^H,) 

CrgOg  +41,0;   CrCU  +31,8;    CraClg   +35,5;     CrO^H.,  +0,62 

Kupfer -Verbindungen  .     .     sehr  verschieden,  teils   +  ,  teils   — 

CuO  +2,90;   CuSO^  +6,72;   CuBrg  +6,1;    CuClg  +1,02;    Cujg  —0,18 

Zmk -Verbindungen  .  .  —0,39  bis  —0,61 
Selen -Verbindungen  .  .  —0,45  bis  —0,55 
Strontium -Verbindungen   .     —0,40    bis    — 0,58 

Silber -Verbindungen     .     .     —0,61     bis     —0,73 

AgCl  -0,658;    AgBr  —0,610;   AgJ— 0,726  

Cadmium-Verbmdungen    .     —0,55    bis    — 0,76 

Zinn -Verbindungen       .     .     sehr  verschieden,  teils   + ,  teils   — 

Barium -Verbindungen  .     .     —0,23     bis      — 0,65    (außer  BaOg  ?) 
BaO  —0,236;  BaClg  —0,643;  BaS  —0,41 

Quecksilber -Verbindungen     — 0,43    bis    — 0,87 

HgO  -0,87;    HgCl  —0,61;   HgClg   -0,65;    HgS  —0,465 

Platin- Chlorur     ....     —0,029 
Gold -Chlorid      ....     —0,455 
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Blei -Verbindungen  .     .     .     —0,38    bis    —0,63    (außer  PbOg  ?) 

PbO  —0,88;    PbC],   —0,54;    PbJs  -0,623;    PbFU   -0,519  

Uran -Verbind  tingen      .     .     sehr  verschieden,  teils   +  >  t^ils   —  (UOg   -f-2,46) 


J  Soweit   die   festen  Korper.     Die  Bedeutung   der  betreffenden  Bestimmungen 

1^  tritt  zurück   gegen   die   an  Flüssigkeiten,   weil  sich   letztere   bekanntlich  scharfer 

I  definieren  lassen  und  es  bei  der  Festlegung  einer  Konstanten  von  meist  so  kleinen 

j  Werten    wie    die    vorliegende    auf   Reinheit   und   Bestimmtheit   des    Materials    in 

^  hohem  Maße  ankommt. 


II.  Flüssigkeiten. 

Hier  ist  das  Zahlenmaterial  so  überaus  umfangreich,  daß  eine  große  Be- 
schrankung in  der  Wiedergabe  stattfinden  muß.  Dabei  dürfen  zunächst  mehrere 
ältere  Reihen,  die  in  der  ersten  Auflage  dieses  Werkes  Platz  fanden,  wegbleiben, 
da  sich  herausgestellt  hat,  daß  die  betreffenden  Zahlen  ^  nicht  richtig  sind.  Im 
übngen  muß  es  genügen,  nur  für  die  wichtigsten  Stoffe  eine  vergleichende,  alpha- 
betische Tabelle  der  von  verschiedenen  Autoren  erhaltenen  Werte  zu  geben. 
Dabei  sind  fast  nur  absolute  Zahlen  berücksichtigt;  einige  wenige  relative  sind 
in  geeigneter  Weise  umgerechnet 

Von  alterer  Literatur  sind  die  Arbeiten  von  Faraday,  E.  Becquerel,  PIücker, 
Arndtsen,  BoRGMA2srN  ihres  histonschen  Interesses  halber  zu  nennen;  die  neueren 
Bestimmungen  rühren  im  wesentlichen  von  folgenden  Autoren  her:  Quinckk, 
H.  DU  Bois,   SiLow,  Henrichsen,  P.  Curie,  Lombardi,   G.  Jager  und  St.  Meyer, 

TOWNSENH,  WiLLS,  J.  KÖNIGSBERGER,  St.  MeYER,  V.  EtTINGSHAUSEN,  R.  ApT,  FREI- 
TAG, Heinrich,  Liebknecht  und  Wills,  Piaggesi,  Stearns  und  (für  verflüssigte 
Gase)  Fleming  und  Dewar^. 

Snszeptibilität  «XIO"- 

Die  erste  Spalte  nennt  die  Flüssigkeit,  die  zweite  charakterisiert  sie,  wenn 
erforderlich,  entweder  durch  ihre  Dichte  (ohne  Zusatz)  oder  durch  den  Gehalt 
an  Ge^^chtstellen  des  gelösten  Stoffes  ("/o)  oder  durch  die  Zahl  der  Gramm- 
Molekeln  (g-M);  die  dritte  Spalte  gibt  x  •  10^,  wobei  das  Minuszeichen  fort- 
gelassen und  nur  die  wenigen  paramagnetischen  Stoffe  durch  ein  -|-  gekenn- 
zeichnet sind:  die  letzte  Spalte  nennt  den  Autor. 

1  Hierher  gehören  namentlich  die  Zahlen  von  Schuhmeistbr  (Wien.  Ber.  83  [2]  45.  1881) 
und  von  WÄHNER  (Wien.  Ber.  dQ  [3].  85.  1887),  .die,  -me  der  Vergleich  mit  neueren  Messungen 
gezeigt  hat,  fast  um  die  HMfte  zu  klein  sind.  Ubngens  sind  aucli  unter  den  neueren  Angaben 
■wohl  noch  manche,  die  mit  Vorsicht  aufgenommen  -werden  müssen.  —  2  M.  Faraday,  Exp. 
Res.  3.  497;  Pogg.  Ann.  88.  557  1853.  —  E  Becqubrel,  Ann.  chim  phys.  (3)  28.  313. 
1850,  44  223.  1855  —  H.  Becquerel,  Ann.  chim.  phys.  (5)  12  s-  ^^77-  —  J-  PlOcker, 
Pogg.  Ann.  74.  321.  1848.  —  A.  Abndtsen,  Pogg.  Ann.  104.  600.  1858  —  J.  Borgmann, 
Wied.  Ann,  Bbl.  3.  812.  1879.  —  G.  QmNCKE,  Wied  Ann.  24  347.  1885  —  H.  du  Bois, 
Wied.  Ann.  36.  137.  1888;  65  38  1898.  —  P.  SiLOW,  Wied.  Ann  11  324.  1880.  —  S  Hen- 
richsen, Wied.  Ann.  34.  180.  188S5  45.  38  1892  —  P  CtmiE,  C.  R.  115  u.  116.  1892  — 
L  Lombardi,  Mem.  Acc  Science  Tonno  (2)  47  1897  —  G  Jägoer  und  St.  Mstss.,  Wien. 
Ber  (2a)  106.  104  u.  594.  1897;  "Wied.  Ann.  63.  83.  1897;  Ö"?-  427.  707  1899.  —  TovmsENÖ, 
Proc  R.  Soc-  60.  186.  1896/97.  —  P.  Wills,  Phys  Rev  6.  323.  1898;  Phil.  Mag  46.  432. 
1S98.  — J.  KöNlGSHERGER,  Wied.  Ann.  66.  698.  1898;  Drude  Ajm.  L  175.  jgoo;  Drude  Ann. 
6  506.  1901.  —  St.  Mk-xer,  Drude  Ann.  1,  664  1900  —  A.  v.  EttingSRAüSEN,  Wigfn.  Ber. 
(2)  85.  37.  1882.  —  R.  Apt,  Schrift  Nat.-Ver.  Schlesw.-Holst.  11  1S98.  —  IJ.  I^BErjgAöj  SutZj- 
Ber  Munch  Alcad.  1900.  36,  —  G  Heinrich,  Sitz.-Ber  Münch,  Akad  1900.'  35-  ,4»;  6:  XitPö- 
KNECHT  und  A.  P,  Wnxs,  Drude  Ann.  1.  178.  1900  —  H  DU  Bois  nndOj~  "  '"  '  "^  ' 
Arm.  1.  189.  1900.  —  G  Piaggesi,  N.  Cim.  (5)  4  247.  ig 
H  D.  Steabns,  Phys.  Review  16  l  1903.  —  J  DewaR, 
J  A  Fleming  und  J.  Dew AR,  Proc.  R   Soc.  60.   283.   1896; 
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2G9 


Aceton 


Äther 


Athylacetat 
Athylformiat 
Alkohol      . 


Aluminiiimchlond  in  HCL 
Ameisensäure 


Ammoniak 

Amylacetat 
Amylalkohol    . 

Banumacetat 

Bariumbromid 

Banumchlorid 

Banumjodid 

Benzin 
Benzol  . 

Bleiacetat 

Brom     .     . 
Bromoform 

Bnttersaiire 

Cadmiumchlond 
Calciumchlond 

Cerchlorid 

Chloral       .     . 
Chloroform 

Chromalaun    . 


Chrom  oxyd 
Eisenchlond 


Eisen  chlorur 
Eisenmtrat 


20  7o 
ILGVo 
30,1 7o 
20    7o 


157o 


15  7o 
20  7o 
37,47o 


ii,r)7o 


1.1 7o 

5  7o 
16,27o 
14    7o 

1,49 
1,49 
1,51 
1,52 
1,48 
1,36 
3,6  g-M 

1,31 

1,88  g-M 


0,505 

U,G3 

0,G42 

CGI 


0,65 
0,69 

0,807 
0,871 
0,839 
0,880 
0,871 

0,63 
0,69 
0,70 

+  0,78 

1.44 
1,02 

0,64 

0.858 
0,880 
0,939 

+  4,877 

0,75 
0,785 

—  0,63 
+  0 
+  1,60 

0,578 

+  57,5 

48,8 

65 

55 

57,2 

42,9 

42,7 
+  35 
+  20,5 


Hrnrichsen 

Quincke 
DU  Bois 
Königsberger 

konigsberger 

königsberger 


QUINCBOS 

DU  Bois 
kcnigsberger 

konigsüerger 

Henrichsen 

Quincke 
konigsberger 

Henrichsen 
Henrichsen 

KüNIGSBERGER 

konigsberger 
königsberger 
königsberger 
königsberger 

königsberger 

Quincke 

königsberger 

KüNIGSBERGER 

Quincke 
Henrichsen 

Henrichsen 

Königsberger 
Königsberger 

KüNIGSBERGER 


DU  Bois 

Henrichsen 
Henrichsen 

Königsberger 
königsberger 

KüNIGSBERGER 

königsberger 

Arndtsen 
Borgmann 
Quincke 

SiLOW 

V.  Ettingshausen 
Henrichsen 
Jäger  und  Meyer 

Quincke 

Jager  und  Meyer 
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Eisenaulfat 

Essigsäure 
Glyzenn     . 


Isobutylalkohol    .     . 

Kaliumbromid     .     . 
Kalium  chlorid 
Kaliumfluorid       .     . 
Kaliumjodid    .     .     . 
Kaliumhydroxyd 
Kaliumpertnauganat 

Kobaltchlonir      .     . 


Kobaltnitrat    . 
Kobaltsulfat    . 

Kupferchlorid 
Kupfersulfat    . 


Lithiumchlorid 

Luft,  flüssig    . 

Manganchlorid 
Manganchlorür 

Mangansiüfat 


Magnesiumchlorür 
Magnesiumsulfat 


Methylacetat  .  . 

Methylalkohol  . 

Methylformiat 

Monobromnaphthalin 

Natnumchlorid  . 
Natriumjodid 

Nickelchlorüx 

Nickelnitrat    ,  . 

Nickelsulfat    .  . 


1,22 
1,21 
l,U9g-M 


-1-19,6 
H-13,6 


Paiaffinöl  . 
Petroläther 
Phosphor    . 


1,117 
1,110 
1,131 
1,120 
1,120 
1,03 

1,129 

2.02  g-M 

2.03  g-M 
1,2G 

_  1,75  g-M 

4,7% 
in,3^/o^ 

1,081 


3,55  g-M 

1,045 

1,37 

2       g-M 

1,417 

m 

1,25 


1,109 
1,126 

1,14 

2       g-M 
2,47  g-M 
1,292 
1,92  g-M 
2,35% 
12,3   % 


0,64 

0,8 
0,82 

0,70 

0,835 
0,833 
0,847 
0,840 
0,825 
0,78 

-hl  2,4 
-1-20,8 
4-20,1 
-hl8,5 
+  15,0 


1,21 
0,30 
1,06 


+    

0309 

+_180_ 

-H52,4   " 
-h   6,82 
-f-58 
-1-29,1 
-1-56,2 

0,852 
0,9 

0,69 

0,68 

0,60 

_0_,66 

o'o"' " 

0,828 
0,840 

H-   4,9 
-h    9,44 
-H10,6 


+ 
+ 
+ 

+ 


8,8 
6,9 
0 
3,89 

0,48 
0,62 
1,64 


Quincke 

lombardi 

Jager  und  Meyer 

konigsberger 

Quincke 

KoNIGSBERGER 
KoNIGSBERGER 

Königsberger 

KoNICSBERGliR 
KoNIGSBERGER 

Königsberger 
Königsberger 
Quincke 

Quincke 

Jäger  und  Meyer 

JA.GER  und  Meyer 

Quincke 

Jager  und  Meyer 

Kunigsberger 
Künigsberger 

KoNIGSBERGER 

Königsberger 

Fleming  und  Dewak 

Jager  und  Meyer 

DU  Bois 

Quincke 

Jager  und  Meyer 

Quincke 

KoNIGSBERGER 

Quincke 

Königsberger 
Quincke 
Hensjchsen 
Künigsberger 

Königsberger 

Königsberger 
Königsberger 

Quincke 

Jager  und  Meyer 

Jäger  und  Meyer 

QUß^CKE 

Jäger  und  Meyer 

Königsberger 

Königsberger 

Königsberger 
Königsberger 
Quincke 
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Platinchlorid  .     . 
Propylalkohol 
Quecksilber    .     . 

Rapsöl  .... 
Sauers  toiF,  flüssig 
Schwefelkohlenstoff 


Salpetersaure 

Salzsaure 

Schwefelsaure 

Silberchlorid  in  NHg    .     .     . 
Steinöl        

Terpentinöl 

THOULETsche  Lösung   .     .     . 

Wasser 

Die  Zahlen  für  Wasser  be- 
ziehen sich  nicht,  -wie  die  meisten 
anderen,  auf  Luft  als  Umgebung, 
sondern  auf  das  Vakunm,  gegen 
Luft  ist  0,023  hinzuzufügen,  so 
daß  0,804  (KüNiGSBBRGEs)  her- 
auskommt. 


Wasserstoffsuperoxyd  in  Wasser 

Wismutnitrat 

Xylol _.     . 

Zmkchlond 

Zinksulfat 

Zinnchlond 

Zinnchlorür 


6% 


1,387 
1,147 

1,165 
1,137 

1,833 
1,828 

10% 


1,552 
3,164 


1,006 
1,625 

15% 
1,44 

1,856 
1,465 


0,79 

^6 

2,6 
2,05 

0,77 

+  324     _ 

0,75 
0,816 
0,77 
0,77 

0,70 
0,74 

0,82 
0,78 

0,82 
0,83 

0,765 

0,72 
0,33 


Mit- 
tel 


0,69 

0,93 

1,21 


0,84 

0,75 

0,77 

0,837 

0,79 

0,781 

0,689 

0,732 

0,77 

■}o,' 

0,81 


,78 


0,89 

0,69_ 

0,857 
0,92 

0,92 
0,74 


konigsberger 

Henrichsen 

Quincke 
Me\  er 

Quincke 

FLEMiNd  und  Dewar 

Quincke 
DU  Bois 
Königsberger 
Henrichsen 


Quincke 
Königsberger 


Quincke 
Königsderger 

Quincke 
Königsberger 


Königsberger 

QxmsrcKE 
Königsberger 


Quincke 

Königsberger 
Königsberger 


Quincke 

Henrichsen 

townsend 

du  Bois 

Curie 

Königsberger 

Jager  und  Meyer 

Stearns 

PlAGGESi 


Königsberger 

Quincke 

Königsberger 

Königsberger 
Quincke 

Quincke 
Quincke 


Eine  ms  eiazelne  gehende  Kritik  dieser  Tabelle  muß  unterbleiben.  Nur  in 
bezug  auf  zwei  Gruppen  von  Stoffen  ist  eine  kurze  Bemerkung  zu  machen.  Die 
Zahlen  für  die  Eisensalze,  namentlich  für  Eisenchlorid,  das  man  früher  gern  zur 
Basis  nahm,  differieren  recht  beträchtlich;  und  selbst  wenn  man  die  Reduktion 
auf  eine  sehr  genau  definierte  Konzentration  ausführt,  erhalt  man  noch  kein  be- 
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friedigendes  Resultat.  In  noch  weit  höherem  Maße  ist  das  bei  Nickelsalzen, 
z.B.  bei  Nickelsulfat  der  Fall:  hier  hat  die  Konzentration  einen  —  nach  früheren 
Erfahrungen  ubngens  nicht  auffallenden  (vgl.  S.  242)  —  kolossalen  Einfluß.  — 
Andererseits  gibt  es  eine  Gruppe  von  StoflFen,  für  die  man  die  absoluten  Werte 
gegenwärtig  bis  auf  etwa  iVo  als  gesichert  ansehen  darf,  so  daß  man  sich  auf 
sie  als  Basis  beziehen  kann:  Wasser,  Äther,  Alkohol  und  Schwefelkohlenstott";  die 
Mittelwerte  sind: 

Wasser        Äther         Alkohol       Schwefelkohlenstoff 
0,78  0,625  0,685  0,77  , 

alles  natürlich  negativ  und  mit  10""  zu  multiplizieren. 

III.  Gase. 

Absolute  Bestimmungen  sind  für  Gase,  von  den  Torsionsmessungen  Schuh- 
meisters ^  abgesehen,  ausschließlich  nach  Quinckes  manometrischer  Methode  aus- 
geführt worden,  und  zwar  von  Quincke 2  selbst,  von  Töpler  und  Hennig ■''  und 
von  H.  E.  J.  G.  DU  Bois"*.  Die  Anwendung  der  Methode  auf  Gase  erfolgt  am 
einfachsten  derart,  daß  eine  in  das  Manometer  oder  in  die  U -Röhre  gebrachte 
Flüssigkeit  mit  verschiedenen  Gasen  umgeben  wird;  zur  Kontrolle  wird  man  naturlich 
nacheinander  verschiedene  Flüssigkeiten  wählen.  Töpler  modifizierte  die  An- 
ordnung, mdem  er  eine  in  der  Mitte  schwach  geknickte  Glasröhre  benutzte,  an 
die  Knickstelle  die  Flüssigkeit  brachte  und  sich  auf  diese  Weise  eine  Art  von 
magnetischer  Libelle  verschaffte  —  eine  Anordnung,  die  siph  durch  Empfindlichkeit 
und  Freiheit  von  einigen  Fehlerquellen  auszeichnet  Die  bei  der  manometri- 
schen Methode  sich  direkt  ergebende  Konstante  Q  führt  durch  Multiplikation 
mit  2  g-,  also  mit  1962,  zur  Suszeptibihtat  «.  Die  TöPLERSchen  Zahlen  fußen 
insofern  auf  den  QuiNCKEschen  Messungen  an  Flüssigkeiten,  als  zur  Berech- 
nung der  Feldstarke  die  QuiNCKEsche  Zahl  für  Eisenchlondlosung  benutzt 
wurde.  Beim  Vergleichen  der  QuiNCKEschen  und  der  TöPLERSchen  Zahlen  ist  zu 
beachten,  daß  die  letzteren  Differenzwerte  gegen  Luft,  die  ersteren  absolute  Werte 
gegen  den  leeren  Raum  sind.  Mit  Rücksicht  hierauf  stimmen  die  Resultate  dem 
Vorzeichen  nach  insoweit  uberein,  als  sich  alle  Gase  außer  Sauerstoff  und  Stick- 
osyd  gegen  Luft  diamagnetisch  verhalten;  dagegen  sind  sie  gegen  den  leeren  Raum 
nach  Quincke  sämtlich  magnetisch,  während  nach  Töpler  und  Hennig,  wenigstens 
wenn  man  den  QuiNCKEschen  Wert  für  Luft  benutzt,  Kohlensäure,  Stickstoff, 
Wasserstoff,  Schwefelkohlenstoff  und  Cyan  schwach  diamagnetisch  sein  wurden.  In 
quantitativer  Hinsicht  ist  die  Übereinstimmung  nur  zum  Teil  einigermaßen  be- 
friedigend, wie  die  folgenden  Zahlen  zeigen.  (Die  ^ -Werte  von  Töpler  und  Hennig 
müßten,  um  mit  den  QuiNCKEschen  vergleichbar  zu  werden,  um  eine  Zahl  ver- 
größert werden,  die  nach  Quincke  0,163  ist,  von  Töpler  und  Hennig  aber  nicht 
angegeben  ist,  weshalb  die  Umrechnung  besser  unterbleibt). 


Stoff 


Sauerstoff  . 
Stickoxyd  . 
Luft  .  .  . 
Stickoxydul . 
Kohlensäure 


ö-lOio 


0,7993 

0,271 

0,1626 

0,0159 

0.0146 


4CKE 

Töpler  u 

.  Hennig 

«•10« 

G-lQio     «-lOö 

0,157 

0,662 

0,129 

0,053 

0,120 

0,024 

0,032 

— 

— 

0,0031 

-0455 

--0,031 

0.0029 

—  0.172 

w-0.^ft<t. 

DU  Bois 

«•108 

0,117 
0,024 


1  Schuhmeistee,  Wien. 
i888.  —  3  A  TöHXR  und  . 
Ann.  35.   S.  137     1888 
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Stoft 


Elayl 

Sumpfgas     . 
Stickstoff     .     .     . 
Wasserstoff .     .     . 
Kohlenoxyd 
Schwefelwasserstoff 

Cyan 

Leuchtgas    . 


Quih 

CKIi 

TöPLER  l 
(2-10" 

.  Henntg 
«.10« 

<2-ioi« 

0,0129 

?«.10" 
0,0025 



0,0058 

0,00]  1 

— 

— 

0,004(1 

(),ÜU09 

-0,165 

—  0,032 

0,0015 

0,0003 

-0,170 

—  0,034 

— 

-0,132 

-0.02G 

— 

-0,175 

-0,034 

— 

— 

-0,183 

—  0,036 

— 

— 

-0,150 

—  0,029 

DU  Bois 
«■10" 


Spater  hat  Hennig^  den  Sauerstoff  noch  besonders  sorgfaltig  untersucht  und 
bei  25 0  «•  lO**  =  0,096  gegen  Luft,  also  «-10"  =  0,120  gegen  das  Vakuum 
gefunden. 

Hierzu  kommen  noch  emige  relative  Bestimmungen.  Zunächst  die  hier 
folgenden  alteren  von  E.  Becquerel  (1851  und  1 855,  Mittelwerte)  und  Faraday  (1853), 
die  auf  Wasser  gleich  — 1  bezogen  sind  und  teils  durch  Torsions-,  teils  durch 
Wagungsversuche  gefunden  wurden.  (Die  Umrechnung  in  absolute  Zahlen  fällt 
beträchtlich  verschieden  aus,  je  nachdem  man  dabei,  wie  du  Bois,  den  absoluten 
Wert  für  Wismut  oder  den  du  Boisschen  absoluten  Wert  für  Wasser  benutzt). 


Stoff 

Sauerstoff .     . 
Stickoxyd  .     . 
Luft      .... 
Elayl    .... 
Kohlensaure  . 
Stickstoff  .     .     . 
Wasserstoff    .     . 


Ferner  einige  neuere  Zahlen  von  Efjmoff^,  im  wesentlichen  nach  der 
Becquerel  sehen  Methode  gewonnen  und  gegen  den  leeren  Raum  zu  verstehen; 
als  Einheit  dient  der  Wert  für  Luft: 


Becquerel 

Faraday 

0,181 

0,175 

0,0498 

— 

0,038 

0,034 

— 

0,006 

0 

0 

0 

0,003 

0 

0? 

o 

-1-4,83 


NO 

+  1,60 

NgO 

-0,018 


Luft 

4-1 

N 
-0,015 


CjHj 
-0,008 

CO 

—0,009 


CH,i 
-0,063 

H 
-0,002  (?) 


CO., 
— 0,0''33 


Diese  Zahlen  stimmen  mit  den  Töpler  sehen  besser  als  mit  den  Quincke- 
schen.uberein;  man  vergleiche  im  übrigen  die  Einwände  von  Goldhammer^  und 
die  Entgegnung  von  Efimoff^. 

Endlich  eine  Angabe  Curjes'',  wonach  der  Sauerstoff  145  mal  so  magnetisch 
wie  die  gleiche  Masse  Wasser  ist. 

Abhängigkeit  vom  Druck  der  Gase.  Schon  die  Versuche  von  PLüCKiaiß 
und  Becquerel''  hatten  es  wahrscheinlich  gemacht,  daß  der  Magnetismus  mit 
dem  Drucke  proportional  ist,  und   die   neueren  Untersuchungen,  besonders  von 

1  R  Hknnig,  Wied.  Ann.  50.  S.  485.  1893.  —  2  A.  Efimoff,  J.  d  phys.  (2)  7.  S.  494. 
1888,  J.  soc.  russe  20;  Beibl.  13.  S  240.  1889.  —  3  D.  Goldhammkr,  BeibL  14.  S.  304.  1890. 

—  ♦  A.  Efimoff,  Beibl.  14.   S.  1160    1890.  —  B  p.  Curce,  CompL  rend.  116.   S    1292."  1892 

—  6  J.  PlOcker,  Pogg.  Ann,  83.  S   87  und  84.  S.  161.    1851.  —  7  E.  Becquerkl,  Ann.  cliini 
phys   44    S.  209.    1855. 

WiNKKLMANN,  Phymlc,   2.  Aufl.   V.  18 
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Quincke  1  haben  dies  bestätigt,  wenigstens  für  nicht  zu  kleine  Drucke.  Da  ferner 
anzunehmen  ist,  daß  die  Magnetismen  sich  in  Gemischen  chemisch  indiflereiiter 
Gase  einfach  addieren,  ao  muß  zwischen  den  Magnetismen  von  Sauerstoff,  Stick- 
stoff und  Luft  eine  bestimmte  Beziehung  bestehen,  es  müssen  sich  namhch  die 
Topler  sehen  Zahlen  für  Sauerstcif  und  Stickstoff  wie  79  :  21,  d.  h.  wie  [\,S  :  1 
verhalten,  womit  das  wirkliche  Verhältnis  4,U  nahezu  übereinstimmt -^ .  Da  der 
Magnetismus  des  Stickstoffs  übrigens  sehr  klein  ist,  muß  der  der  Luft  gegen  den 
leeren  Raum  et\va  ^q  von  dem  des  Sauerstoffs  betragen,  was  tatsachhch  der  Fall  ist. 

Chemische  Beziehungen. 

Nachdem  man  die  Magrietisieningskonstanten  zahlreicher  Elemente  und  Verbm- 
dnngen  festgestellt  hatte,  erhob  sich  sofort  die  Frage  nach  den  chemischen  Bezichunp^cn, 
durch  die  allein  man  hoffen  konnte,  einige  Übersicht  in  das  Material  zu  bringen.  Das 
wichtigste,  was  in  dieser  Hinsicht  bisher  erzielt  wurde,  sei  hier  kurz  zusammengestellt. 
Periodisches  System  der  Elemente  Hierüber  ist  schon  oben  (S.  2f).'i) 
eine  Bemerkung  gemacht  worden.  Ehvas  genauer  hat  St.  Me^tsr'^  die  Fiage 
studiert  und  zwar  an  der  Hand  der  bekannten  Lothar  Meyer  sehen  Kurve,  die 
ihren  Urheber*  seinerzeit  schon  selbst  zu  bezughchen  Ideen  über  den  Zusammen- 
,  hang  der  Suszeptibilitat  mit  dem  Atomgewicht  und  folglich  mit  dem  Atomvoluraen 
gebracht  hatte.  Ein  Blick  auf  die  von  St.  Meyer  gezeichnete  Kurve  zeigt  nun 
sofort  folgendes:  Die  ferro-  und  paramagnetischen  Stoffe  hegen  in  allen  Buchten 
links  vom  tiefsten  Punkte,  und  zwar 

in  der  1.  Bucht:  Be,  B, 

in  der  2.  Bucht:  Mg,  AJ  (Si  schon  etu'as  rechts), 

in  der  3.  Bucht:  Ti ,  V,  Cr,  Mn,  Fe,  Ni,  Co, 

in  der  4.  Bucht*  Nb ,  Mo ,  Ru  (Rh  und  Pd  schon  etwas  rechts), 

m  der  5.  Bucht:  La,  Ce ,  Nd, 

in  der  6.  Bucht;  Ta,  W,  Os,  Ir,  Pt  (letzteres  schon  etwas  rechts), 

in  der  7.  Bucht:  Th,  U. 
Eine  Ausnahme  bildet  der  Sauerstoff,  der  (s.  w.  ü.)  an  sich  magnetisch  ist  und 
doch  am  rechten  Hange  liegt;  es  ist  aber  anzuführen,  daß  er  sich  in  seinen 
festen  und  flüssigen  Verbindungen  wie  ein  diamagnetischer  Stoff  verhält.  — 
Andererseits  entsprechen  die  Stellen  großen  Atomvolumens,  also  die  Gipfel  der 
Kurve,  und  die  rechten  Hange  der  Buchten  den  diamagnetischen  Stoffen;  es 
besteht  also  zwischen  beiden  Eigenschaften  sozusagen  eine  Phasenverschiebung. 
Auf  die  weiteren  Einzelheiten  kann  nicht  eingegangen  werden,  nur  sei  noch  auf 
einen  Aufsate  von  Errera^  hingewiesen. 

Lösungen.  Bei  Losungen  erhebt  sich  ferner  die  Frage,  welchen  Einfluß 
die  Konzentration  ausübt,  und  wie  es  mit  verschiedenen  Lösungsmitteln  steht.  In 
erster  Hinsicht  seien  zunächst  zwei  Versuchsreihen  von  Quincke''  angeführt: 

Manganchlorur  verschiedener  Konzentration  nach  Quincke. 


spez.  Gew.  j 

1,0357 
1,1209 
1,1739 
1,2992 
1,3339 


(2 -1010 

25,6 

95,0 

140,0 

249,6 

281,8 


<2'-io 

29,9 

99,3 

144,3 

253,9 

286,1 


10 


Q' 


s-  1 


100 


84 
82 
83 
85 
86 


34. 


G.  Quincke,  Wied.  Ann  34.  S.  401.  1888.  —  2  A.Töpler  und  R.  Hennig,  Wied.  Ann. 

797     l888    —  3  St.  Meyer,  Wied.  Ann.  69    261.   1899.   —  *  Lothaä  Meyer,  Die 

Atome   und    ihre    Eigenschaften.    6.  Aufl.    —   B  L.  Ehkeha,    Ball    Ac    Belg     1900     icj.    

6  Gr.  Quincke,  "Wied  Ann.  24.   347.   1885. 
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Eiscnchlondlösung  verschiedener  Konzentration  nach  Wahner. 

IG" 


':i(i) 


spez.  Gew.  s 

?<.10'' 

x'-  lU" 

y/ 

j  —  1 

1,1325 

10,21 

10,75 

81 

1,1G40 

1 3,08 

13,62 

S3 

1,3132 

26,35 

26,89 

86 

1,3751 

31,89 

32,43 

87 

1,4345 

37,63 

38,17 

87 

Hierin  bedeutet  Q'  resp.  x'  den  um  den  entsprechenden  Wert  für  Wasser 
verminderten  (in  Wahrheit  wegen  des  negativen  Vorzeichens  vermehrten)  Wert 
von  Q  resp.  x,  also  gewissermaßen  den  Wert  dieser  Konstanten  für  das  Salz 
selbst;  die  dabei  benutzte  einfache  Superposition  der  Magnetismen  ist  bei  ihrer 
Kleinheit  und  dem  damit  verknüpften  Fehlen  innerer  Wechselmrkungen  jeden- 
falls gestattet.  Pie  Zahlen  der  letzten  Spalte  zeigen  dann,  daß  der  Magnetismus 
des  Salzes  mit  seiner  Dichte  —  genauer  noch  mit  dem  Prozentgehalte  der  Lösung 
—  proportional  ist.  Eine  sehr  exakte  Bestätigung  hat  neuerdings  St.  Mever^  für 
Vanadiumchlond  geliefert. 

Da  das  Wasser  an  sich  diamagnetisch  ist,  so  muß  es  möglich  sein,  Lösungen 
magnetischer  Salze  herzustellen,  die  unmagnetisch  oder  „magnetisch  inaktiv" 
sind,  ein  Gedanke,  den  du  Bois^  für  die  beiden  hier  folgenden  Falle  verwirk- 
licht hat: 


Mangauchlorur 

Cerchlorid 

s 

X  .  10« 
-0,837 

s 
0,9992 

X  •  Kl'' 

0,9992 

—  0,837 

1,0010 

-0,418 

1,0529 

—  0,215 

1,0028 

-0,127 

1,0748 

0,000 

1,0040 

0,000 

1,1565 

+  0,950 

1,0054 

+  0,182 

1,2165 

+  1,590 

1,0087 

+  0,578 

1,2697 

+  2,175 

1,0445 

+  6,819 

1,5229 

+  4,877 

Bei  Manganchlorur  tritt  also  die  Indifferenz  bei  j  =  1,0040,  bei  Cerchlorid 
bei  s=  1,0748  em;  weitere  Zahlen  sind  folgende,  wobei  zu  bemerken  ist,  daß 
das  Gas,  gegenüber  dem  als  Umgebung  die  Zahlen  gelten,  Leuchtgas  ist: 

Elsenchlorid 1,0066 

Nickelchlorür 1,0183 

Kupferchlorid 1,0520 

Ferricyankalium    .     .  1,(J513 

Liebknecht  und  Wills^  haben  die  Frage  weiter  verfolgt  und  einen  Apparat 
konstruiert,  mit  Hilfe  dessen  man  unmagnetische  Losungen  sehr  genau  feststellen 
kann.  In  Figur  126  ißt  er  abgebildet;  man  sieht  das  große  Verdünn ungsgef aß, 
zwischen  den  Stopfen  j'  und  s"  befindet  sich  das  Kapillarrohr  t,  der  Meniskus 
liegt  gerade  zwischen  den  Polen  des  erregenden  Ringmagneten,  von  denen  der 
hintere  m  angedeutet  ist;  als  Nachbarmedinm  dient  das  so  gut  wie  unmagnetisier- 
bare  Leuchtgas.  Bei  para-  oder  diamagnetischen  Lösungen  verschiebt  sich  der 
Meniskus  nach  der  einen  oder  anderen  Seite,  bei  inaktiven  bleibt  er  stehen,  und 

1   St.  Meyer,   Drude  Ana.  1.  664.    1900.  —  2  H  du  Bois,  Wied.  Ann.  36.  154     1888 
—  3  0.  Liebknecht  ti   A  P  Wills,  Drude  Ann   1.    178.    1900. 
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man  kann,  bei  sehr  geringer  Neigung  des  Rohres  gegen  die  Honzontcale  noch 
Suazeptibihtäten  nachweisen,  die  nur  ^/looooo  ^o°-  ^^^  ^^^  Wassers  betragen.  — 
Auf  die  Untersuchungen  von  Liebknecht  und  Wills  wird  noch  an  anderer  Stelle 
zurückzukommen  sein. 

Nicht  so  einfach  hegen  die  Verhaltnisse  beim  Vergleichen  von  Lösungen 
desselben  Salzes  m  verschiedenen  Lösungsmitteln,  zumal  da  hierbei  jeden- 
falls die  Volumenanderungen  und  anderes  eine  Rolle  spielt.  Demgemäß  findet 
man  z.  B.  für  die  Quotienten  {Q  —  Q(j)j{s  —  s^)  bzw.  (x  —  Xo)l{s  —  Sq),  wo  Qf,  bzw. 
Xq  ,  und  Jq  sich  auf  das  Losungsmittel  beziehen,  voneinander  abweichende  Zahlen, 
z.  B.  für  Eisenchlorid  nach  Quincke  (a.  a.  O.  S.  380): 


in  Wasser 
62  bis  65 


in  Salzsäure 
86  bis  96 


in  Methylalkohol 
50  bis  56. 


In  diese  Verhaltnisse  hat  zuerst 
G.  WiEDEMANN^  Klarheit  gebracht,  indem 
er  folgende  Satze  aufstellte,  die  sich  in 
der  Folge  mindestens  als  Leitsätze  und 
als  erste  Annäherungen  bewährt  haben: 
Der  spezifische  Magnetismus  einer  Lo- 
sung ist  proportional  der  dann  aufge- 
lösten Gewichtsmenge  des  magnetischen 
Salzes.  Bei  verschiedenen  Lösungsmit- 
teln gilt  dies,  falls  keine  Dissoziation, 
Volumenanderung  oder  andere  außer- 
gewöhnliche Erscheinung  auftritt,  eben- 
falls, und  der  spezifische  Magnetismus 
ist  alsdann  von  dem  Lösungsmittel  un- 
abhängig. 

In  neuerer  Zeit  ist,  namentlich  von 
KüNiGSBERGER^,  gezeigt  worden,  wie  sich 
dieser  Satz,  besonders  sein  erster  Teil, 
verallgemeinem  und  begründen  läßt;  er 
gelangt  zu  der  Gleichung  für  den  spezi- 
fischen Magnetismus  S  {=x/s,  wo  .\ 
das  spezifische  Gewicht): 

wo  Wq  und  mj^  die  Anteile  des  Losungs- 
mittels  und   der  gelösten  Substanz    am 
Ganzen  {mq  -f-  vi^  ==  l)  sind,  S^  der  spezifische  Magnetismus  des  Lösungsmittels 
und   Si    eine   Konstante   ist,    deren  Deutung   als    spezifischer  Magnetismus    des 
festen  Salzes  naheliegt,  aber  nicht  notwendig  richtig  zu  sem  braucht    Man  sieht, 
daß   der  erste  Teil  des  Wiedemaijjn  sehen  Satzes  nur  für  stark  magnetische  Salze 
streng  richtig   ist,    daß    dagegen   für   schwach  magnetische    oder  diamagnetische 
■  -'eichungen  ergeben  werden.    So  fand  Königsberger  für  Lösungen 
■^e  5o  =  — 0,80  zu  setzen  ist)  für  S^  folgende  Werte: 


Figur  ia6. 


fat 


Eisenchlorid 


10,4 
12,6 
75,0 
32,7 
91,8 


Chlorcalcium 

.     .     -0,45 

Chlomatrium 

.     .     -0,45 

Chlorkalium 

.     .     -0,47 

Jodkalium     .     . 

•     .     -0.47 

Jodbarium    .     . 

.     .     -0,43 

1  G.  WmDEMANN,  Pogg.  Ann.  126  i.  1865;  135.  177.  1868.  ^  Ptoot.  Uj^v.  X,eip?dg 
1876.  —  Wied  Ann.  5  45.  1878;  32.  452.  1887.  —  Diese  Zitate  gelten  «ttm .Xeö-airelt  für 
das  Folgende.  —  2  J.  KöNIGSBBägER,  Wied.  Ann.  66.   707     189 
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Die  Werte  für  die  rechts  stehenden  diamagnetischen  Salze  stimmen  mit  den 
direkt  gemessenen  uberein,  der  Schluß  von  der  Losung  auf  das  feste  Salz  ist 
also  hier  erlaubt;  dagegen  ergeben  sich  bei  den  links  stehenden  magnetischen 
Salzen  sehr  erhebliche  Differenzen. 

Weitere  Beziehungen  für  Losungen  liefert  die  thermo dynamische  Theorie 
DuHEMs^,  so  eine  Beziehung  zwischen  den  Dampfspannungen  einer  Lösung  eines 
magnetischen  Salzes  innerhalb  und  außerhalb  des  Feldes;  eine  Beziehung,  die 
auch  Königsderger 2  untersucht  hat;   es  muß   aber  an  diesem  Hinweise  genügen. 

Ganz  kurz  sei  hier  noch  die  Frage  des  Kristallwassers  angeschlossen, 
worüber  Wiedemann  den  Satz  aufgestellt  hat:  Der  Magnetismus  der  festen,  mit 
Kristallwasser  verbundenen  Salze  ist  nahezu  derselbe  wie  der  der  gelösten  Salze; 
dagegen  weicht  er  für  die  wasserfreien  Salze  mehr  oder  weniger  ab.  Man  sieht, 
in  welchem  Zusammenhange  dieser  Satz  mit  den  eben  erwähnten  Ergebnissen 
Königsbergers  steht.  Übrigens  ist  die  Frage  neuerdings  auch  von  St.  Me^tsr^ 
diskutiert  worden,  und  zwar  besonders  auch  der  Gegensatz  zwischen  Kristall-  und 
chemisch  gebundenem  Wasser. 

Verbindungen.  Geht  man  zu  chemischen  Verbindungen  über,  wobei  zu- 
nächst wesentlich  an  binare  zu  denken  ist,  so  erhebt  sich  die  Frage  nach  dem 
Einflüsse  der  beiden  Bestandteile  auf  den  Magnetismus  des  Ganzen;  und  zwar 
einmal,  was  das  Vorzeichen,  und  sodann,  was  den  Wert  selbst  betrifft.  In  erster 
Hinsicht  sind  offenbar  drei  Falle  möglich,  es  können  beide  Teile  diamagnetisch 
oder  beide  paramagnetisch  oder  sie  können  entgegengesetzt  sein.  Daß  in  der 
Regel  eine  Verbindung  zweier  gleichsinniger  Teile  dasselbe  Vorzeichen  hat,  ist 
sicher;  es  fragt  sich  nur,  ob  es  Ausnahmen  gibt  Sicher  zu  bejahen  ist  diese 
Frage  für  Verbindungen  zweier  schwach  paramagnetischer  Teile,  die  diamagnetisch 
sein  können;  Beispiele  sind  nach  St.  Me^tsr^ 

Be^Oß,     MgO,     Al^Og,     S1O3,     MooOg,     WOg ,     ThOg , 

also  samthch  Oxyde,  was  man  naturlich  auch  so  ausdrucken  kann,  daß  der 
Sauerstoff  in  Verbindungen  diamagnetisch  macht  Dagegen  hatte  Meyer  die 
Regel,  die  Verbindung  zweier  diamagnetischer  Elemente  sei  stets  di am agne tisch,  als 
ausnahmslos  erklart  und  anscheinende  Ausnahmen  auf  Verunreinigungen  zurück- 
fuhren zu  sollen  gemeint;  Königsderger''  stellt  demgegenüber  fest,  daß  es  wirkliche 
Ausnahmen  gibt,  z.  B.  Kupfersulfat  und  Kupferchlorid. 

Femer  fragt  es  sich,  welcher  von  zwei  entgegengesetzt  magnetischen  Bestand- 
teilen einer  Verbindung  entscheidend  für  den  Charakter  dieser  selbst  sei.  Ea 
wird  das  natürlich  sehr  von  den  quantitativen  Verhaltnissen  abhängen;  bei  gleicher 
Vertretung  scheint  das  Metall  häufig  den  Ausschlag  zu  geben;  allgemeines  läßt 
sich  indessen  hierüber,  wie  sich  neuerdings  gezeigt  hat,  nicht  aussagen. 

Was  andererseits  den  Zahlenwert  der  Suszeptibilitat  oder  des  spezifischen 
Magnetismus  betrifft,  so  sind  wieder  drei  Fälle  denkbar,  es  kann  nämlich  der 
Wert  für  das  Ganze  zwischen  den  Einzelwerten  liegen,  oder  er  kann  mehr  oder 
weniger  genau  mit  dem  einen  von  ihnen  zusammenfallen,  so  daß  der  eine  der 
beiden  Bestandteile  der  wesentlich  ausschlaggebende  wäre,  oder  der  Wert  für  das 
Ganze  kann  außerhalb  des  Bereichs  der  Einzelwerte  liegen.  Daß  das  letztere 
vorkommt,  folgt  ]a  schon  aus  den  Angaben,  die  eben  nber  die  Vorzeichenver- 
hältnisse gemacht  wurden;  aber  auch  bei  gleichsinnigen  Bestandteilen  scheint  es, 
und  zwar  sogar  zuweilen  m  sehr  hohem  Maße,  vorzukommen;  denn  es  ist  z.  B. 
nicht   anzunehmen,   daß   metalhsches  Erbium   oder  Neodym  so  stark  magnetisch 

1  P  DuHBiM,  Ann    Ec.  norm.  (3)  7.  289.    1890.  —  2  j.  KöNiGSBKRGER ,   a.  a.  O     S   709» 

—  3  St.  Meyer,  Wied.  Ann.   68    254.    1899.  —  *  St   Meyer,  Wied.  Ann.  69.  247.    1899. 

—  B  J    KöNiGSBERGEE,  Drude  Ann    1    175     1900. 
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seien,  wie  es  dem  Magnetismus  ihrer  bisher  allem  imtersuchten  Salze  entspracht' '. 

So  ist  z.  B.  ET.,Og  nach  Me\'ER  viermal  so  stark  magnetisch  wie  FeoOf, . 

Die  beiden  anderen  Falle  scheinen  gleich  häufig  vorzukommen,  und  es  scheint 

eine  stetige  Reihe  der  Möglichkeiten  zu  existieren,  von  dem  Grenzfalle  aus,  wo 

die  Suszeptibilitat  eine  additi\e  Kigeii- 
schaft  ist,  bis  zu  dem  anderen,  wo  die 
eine  Komponente  völlig  gleichgültig  isl. 
Ein  t)'pisches  Beispiel  für  das  letzten» 
Verhalten  bieten  die  Halogen\erbin- 
diingen  der  Metalle 

Li,     Na,     K,     Ca,     Sr,     Ba , 

bei  ihnen  ist  es  fast  gleichgültig,  ob  die 
andere  Komponente  Cl,  Br,  J  oder  Fl 
ist;  freilich  ist  hinzuzufügen,  daß  auch 
die  genannten  Metalle  untereinander 
keine  großen  Unterschiede  aufweisen; 
die  kleine  Zusammenstellung  auf  S.  270 
(rechte  Spalte)  zeigt  dies,  deutlicher 
aber  die  ausführlichen  Tabellen  bei 
Königsberger  2.  Femer  haben  G.  Jaolr 
und  St.  Me\^r3  Salze  von  Eisen,  Ko- 
balt, Nickel  und  Mangan  untersucht, 
und  zwar  Chlorure  und  Chloride,  Sul- 
fate und  Nitrate,  und  gefunden,  daß  es 
bei  gleicher  Konzentration  nur  auf  den 
Metallgehalt  ankommt;  mit  anderen 
Worten:  wenn  man  als  Abszissen  den 
Gehalt  an  Gramm-Molekeln,  als  Ordmaten  die  Suszeptibilitaten  einträgt,  so  erhielt 
man  für  jedes  Metall  nur  eine  einzige  gerade  Linie.  Die  Figur  127  veranschau- 
licht das  sehr  deutlich;  c  bedeutet  Chloiid,  s  Sulfat,  n  Nitrat. 

Die  weiteren  Betrachtungen   knüpfen  sich  besser  an  die  Begriffe  des  Molo- 
kular- und  Atommagnetismus  an. 

Molekular-  und  Atommagnetismus.  Bisher  wurde  die  Magnetisierung 
und  die  Suszeptibilitat  meist  auf  die  Einheit  des  Volumens  oder  des  Gewichtes 
bezogen.  Man  wird  aber  erwarten  dürfen,  neue  Einblicke  in  die  chemischen 
Beziehungen  zu  gewinnen,  wenn  man  statt  dessen  den  Magnetismus  bzw.  die  Sus- 
zeptibihtät  der  Molekel  oder  des  Atoms  einfuhrt;  zur  klaren  Unterscheidung 
sollen  die  alten  und  die  neuen  Großen  folgendermaßen  bezeichnet  werden: 
für  die  Volumeneinheit  ...  3  .  .  .  x  , 
für  die  Masseneinheit       ...     3'      .     .     .     x'     , 

für  die  Molekel Sw     ■•.«,«     , 

für  das  Atom ^„      ...««, 

und  es  gelten  dann  folgende  einfache  Beziehungen,  wenn  ä  das  spezifische  Gewicht 
und  m  bzw.  a  Molekulargewicht  bzw.  x\tomgewicht  bedeuten: 


s  « 


Figui  127 


^          1    ' 

■vj  w  ■=  -7  lO  =  ZW  lOf      » 

nja  —    J  "^ 

m 

a 

1  Mail  vergleiche  hierzu  die  Bemerkungen 
^e  Meinung  vertreten  -wird,  daß  reines  Erbiur 
netisch  sein  -wuide.  —  2j  KöNiGSBERGER,  "^ 
St.  Meyer,  Wied.  Ann.  63.   83.    1897. 
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Hiernach  kann  man  mit  Leichti[rkeit  den  Atommagnetismus  der  Elemente 
oder  den  Molekularmagnetismus  von  Verbindungen  angeben.  Bei  Losungen  er- 
gibt sich  der  letztere  (in  bestimmtem  Maße)  naturhch  direkt,  wenn  man,,  wie  das 
z.  B.  Jager  und  Me\er  tun,  den  Gehalt  m  Gramm- Molekeln  angibt.  Übrigens 
ist  zu  beachten,  daß  in  obigen  Formeln  d  keine  Konstante  ist,  sondern  sich 
mit  der  Temperatur  und,  auch  bei  konstanter  Temperatur,  mit  Rucksicht  auf 
die  Erscheinung  der  Magnetostriktion  (s.  w.  u.)  mit  dem  Grade  der  Magnetisie- 
rung ändert,  wodurch  sich  das  Verhältnis  zwischen  S-,  ^„,  und  3,j  meiklich  ver- 
schieben kann. 

Dabei  besteht  zwischen  den  Angaben  verschiedener  Autoren  eine  Differenz, 
insofern  z.  B.  Konigsberger  ein  Grammatom  im  Kubikzentimeter,  St.  !Meyer  im 
Liter  nimmt;  das  erstere  ist  bequemer  und  entspricht  dem  absoluten  Maßstabe, 
es  ist  daher  vorzuziehen;  die  obigen  Formeln  sind  dann  ohne  weiteres  anwendbar  i. 

Zunächst  ist  auch  hier  G.  Wiedemann  mit  seinen  Arbeiten  zu  nennen.  Die 
wichtigsten  Satze,  zu  denen  er  gelangt  ist,  sind  folgende . 

1.  Der  Molekularmagnetismus  der  analog  zusammengesetzten  gelösten  Salze 
desselben  Metalls  mit  verschiedenen  Sauren  ist  nahezu  der  gleiche  (z.  B.  der  von 
schwefelsaurem,  salpetei-saurem  Nickeloxydul  und  Nickelchlorur  1426,  1433,  1400 
in  willkürlicher  Einheit,  für  schwefelsaures,  salpetersaures  Eisenoxydul  und  Eisen- 
chlorur  3900,  8861,  8858,  für  schwefelsaures,  salpetersaures,  essigsaures  Mangan- 
oxydul und  Manganchlorur  4695,  4693,  4586,  4700  usw.).  2.  Dagegen  ist 
der  MolekularmagTietismus  z.  B.  der  Eisenoxyd-  und  Eisenosydulsalze  sehr  vei- 
schieden.  3.  Der  Magnetismus  einer  binaren  Verbindung  ist  gleich  der  Smiime 
der  Magnetismen  der  Bestandteile  in  ihrem  jedesmaligen  besonderen  Zustande, 
und  diese  Bestandteile  behalten  beim  Eingehen  anderer  binarer,  mit  Konstitutions- 
änderung nicht  verknüpfter  Verbindungen  ihren  Magnetismus  ungeändert  bei. 
4.  Dagegen  ändert  sich  der  Molekularmagnetismus  im  allgemeinen  mit  der  Kon- 
stitutionsdnderung,  und  zwar  sogar  dem  Vorzeichen  nach  (z.  B.  sind  die  Kupfer- 
oxydsalze stark  paramagnetisch,  die  Kupferoxydulsalze  stark  diamagnetisch);  es 
kann  auf  diese  Weise  sogar  ein  diamagnetisches  Metall  (z.  B.  Kupfer)  mit  einem 
diamagnetischen  Element  (z.  B.  Brom)  eine  magnetische  Verbindung  (Kupfer- 
bromid)  liefern.  5.  Der  Molekularmagnetismua  der  meisten  Ox}'dhydrate  weicht 
von  dem  der  entsprechenden  Salze  m  ihren  Losungen  nur  wenig  ab;  der 
Magnetismus  der  kolloid  gelosten  Oxyde  und  der  geglühten  Oxyde  ist  hingegen 
sehr  viel  kleiner  (z.  B.  der  des  kolloid  gelosten  Eisenoxyds  nur  ^/^  von  dem  der 
Eisenoxydsalze,  der  des  geglühten  Eisenoxyds  sogar  nur  ^/g). 

Von  den  von  Henrichsen^  aus  seinen  Messungen  abgeleiteten  und  zunächst 
wohl  nur  für  die,  allerdings  sehr  zahlreichen  von  ihm  untersuchten  Körper  gültigen 
Sätzen  seien  folgende  angeführt:  1.  Der  Molekularmagnctismus  der  normalen 
primären,  sekundären  und  der  Isoalkohole  ist  derselbe,  und  das  Analoge  gilt  für 
die  Aldehyde,  Säuren  und  Ester.  2.  Ganz  allgemein  ist  innerhalb  der  bisher 
beobachteten  Reihen  von  Körpern  der  Molekularmagnetismus  derselbe  für  alle 
isomeren  und  metameren  Korper.  Die  empirische  Formel  ist  also  für  den 
Molekularmagnetismus  bestimmend,  die  Konstitution  gleichgültig  (vgl.  hierzu  w.  u.). 
3.  Der  Molekularmagnetismus  hangt  von  der  Bindungsweise  der  Atome  ab;  eine 
doppelte  Bindung  scheint  ihn  zu  vermindern. 

Man  kann  nun  noch  einen  Schritt  weiter  gehen  und  aus  dem  Molekular- 
magnetismus den  Atommagnetismus  ableiten.  Wiedemann  ^  (und  im  Anschlüsse 
an   ihn    auch    Quincke)    macht    dabei    die    vereinfachende    Annahme,    daß    der 

1  Nähere  Angaben  bei  den  früher  genannten  Autoren,  namentlich  bei  J.  Königsbesger  (Wied. 
Ann.  66)  und  St.  Meyer  CWied.  Ann.  63,  68,  69,  Drude  Ann.  1).  Die  Zahlen  von  St.  Mosyer 
•weisen  ubngens  vielfache  "Widerspruche  auf,  indem  die  «  und  xm  einander  mcht  entsprechen  — 
2  Henrtchssn,  Wied.  Ann.  34.  207.  1S88.  —  3  G.  Wekdemann,  a.  a  0.  Vgl.  Elektrizität 
3.   852. 
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Magnetismus  eines  Salzes  ausschließlich  dem  „Kation"  resp.  dem  Metalle  in  ihm 
zozuschjeiben  sei,  und  bezeichnet  demgemäß  den  Magnetismus  der  ein  Atom 
Metall  enthaltenden  Salzmenge  als  Atommagnetiamus  des  betreffenden  Metalls  in 
dem  Salze.  Es  ergeben  sich  dann  z.  B.  folgende  Zahlen,  deren  zweite  die  Ver- 
gleichnngseiuheit  ist. 


Salze  des  Manganoxyduls  . 

.  3  00,4 

Salze  des  Nickeloxyduls    .     . 

.     30,5 

„        „     Eisenoxyds    .     . 

.  100,0 

„        „     Didymoxyds       .     . 

.     22,G 

„        „     Eisenoxyduls 

.     83,1 

„        „     Kupferoxyds 

.     10,8 

„        „     Kobaltoxyduls    . 

.     67,2 

„     Ceroxyds       .     .     . 

.     10,3 

„        „     Chxomoxyds 

.     41,9 

Der  Atommagnetismus  des  Eisens  ist  also  in  den  Oxydsalzen  und  in  den 
Oxydulsalzen  nicht  unwesentlich  verschieden.  Dagegen  hat  er  im  aUgemeinen 
bei  gleichen  chemischen  Eigenschaften  des  Metdlatoms  in  der  Molekel  ver- 
schiedener Verbindungen  denselben  Wert.  Auch  Quincke  ^  hat  aus  seinen  mano- 
metnschen  Messungen  für  zahlreiche  Stoffe  den  Atommagnetismus  des  in  ihnen 
enthaltenen  Metalls  nach  einer  einfachen  Formel  beiechnet.  Er  beträgt  z.  B.  in 
hier  nicht  näher  zu  erörternder  Einheit  bei: 


Mangan     . 

Eisen    .     . 

Kobalt 

Nickel  .     . 

Chrom 

Cer      .     . 

Kupfer 

Zinn 

Quecksilber 

Magnesium 

Wismut 


(im  Sulfat  imd  Chlorur), 

(im  Sulfat,  Chlond  und  Chlorur), 

(im  Sulfat  und  Chlorur), 

(  I)  j)  n  n       h 

(im  Alaun,  Chlorid  und  Chlorur), 

(im  Sulfat), 

(  n         «    )» 
—  0,04  „  —  0,07  (im  Chlorur  und  Chlond), 

-0,02 

—0,05  (im  Sulfat), 

—0,12  (un  Nitrat). 


7,8 

bis 

9,1 

6,1 

n 

8,2 

5,7 

n 

6.1 

2,0 

« 

2,0 

2,7 

2,8 

4,1 

0,8 

bis 

0,9 

Wie  man  sieht,  variiert  der  Atommagnetismus  eines  Metalles  in  verschiedenen 
Verbmdungen  zwischen  nicht  unerheblich  voneinander  abweichenden  Grenzen;  es 
lassen  sich  aber  hieran  keine  weiteren  Betrachtungen  knüpfen,  weil  man  nicht 
weiß,  inwieweit  dieses  Verhalten  auf  besonderen  molekularen  Verhaltnissen  beruht 
und  inwieweit  es  der  Fehlerhaftigkeit  der  Annahme  zuzuschreiben  ist,  daß  der 
Magnetismus  der  nicht  metallischen  Bestandteile  gegen  den  der  metallischen  zu 
vernachlässigen  sei.  Im  übrigen  stimmen  die  für  einzelne  Verbindungen  gültigen 
QuiNCKEschen  Zahlen  mit  den  Wiedemann sehen  recht  gut  überein,  d.  h.  sie  sind 
ihnen  nahezu  proportional. 

Schließhch  ist  noch  eine  spezielle  Angabe  Wiedemanns  zu  erwähnen,  weil 
später  wiederholt  an  sie  angeknüpft  worden  ist;  es  sollen  nämlich  die  Atom- 
magnetismen von  Ni,  Co,  Fe,  Mn  die  Proportion  bilden: 

a:  a-\-b\  a-\-\b:a-\-2b     . 

Henrichsen^  greift  das  Problem  des  Atommagnetismus  ohne  vernachlässigende 
Annahmen  an;  er  findet  zunächst,  daß  die  Gruppe  CHj  in  den  zahlreichen,  von 
ihm  untersuchten  Flüssigkeiten  nahezu  den  gleichen  Beitrag  zum  Molekular- 
magnetismus  liefert,  wie  sich  durch  Vergleichung  der  verschiedenen  Körper  einer 
Gruppe  ergibt;  so  ergeben  z.B.  die  Alkohole  die  folgenden  Molekularmagnetismen  fji, 
und  deren  Differenzen  6  mit  der  folgenden  Zahl: 


i888. 


1  G,  Quincke,  Wied.  Ann.  24    392.    1885.  —  25,  Henbic^ssn, 
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Stoff 

Methylalkohol 
Äthylalkohol  . 
Propylalkohol 


{A. 

d 

307 

166 

47  B 

166 

639 

167 

Stoff 


Isobutylalkohol 
Amylalkohol  . 
Heptylalkohol 


r 

577 


S 
2S4. 


Ähnlich  ergeben  die  Säuren  Zahlen  zwischen  154  und  ]  69  di^  wa 
157  bis  IGG,  die  Ester  143  bis  177,  die  Chloride  151  bis  168  die  R  -^^ 
157  bis  178,  die  Jodide  147  bis  166,  die  Sulfide  159  bis  164.  Der  ""h 
scheinliche  Fehler  des  Mittels  dieser  Zahlen  beträgt  nur  etwa  S^/o,  "und  ma  V  ^" 
somit  den  für  alle  untersuchten  Verbmdungen  gültigen  Satz  aufstellen-  F  H 
CHg,  das  m  die  Formel  eines  Körpers  eingeführt  wird,  steigt  der  Mo^lekular- 
magnetismus  um  1G3,  wenn  der  Volumenmagnetismus  des  Wassers  rieich  10 
gesetzt  wird  (beides  negativ).  Halt  man  sich  nun  zunächst  an  die  Verbindungen 
die  nur  C,  O  und  H  enthalten,  also  an  die  1.  Alkohole,  2.  Aldehvde,  ,B.  Säuren 
und  Ester,  und  nimmt  man  den  bekannten  Wert  für  CH,  hinzu,  so  hat  man  \ier 
Gleichungen  und  kann  folglich  die  Atommagnetiamen  von  C,  H  (diese  beiden 
überall  als  gleichwertig  angesehen),  von  O'  (einfach  gebunden)  und  O"  (zwei- 
fach gebunden)  ermitteln;  die  übrigen  Verbindungen  liefern  dann  auch  die  Zahlen 
für  die  Halogene  und  Schwefel  (für  Stickstoff  reichen  die  Beobachtungen  nicht 
aus);  dabei  zeigt  sich,  daß  man  auch  beim  Kohlenstoff  zwischen  einfacher  und 
doppelter  Bindung  unterscheiden  muß,  und  daß  die  Atommagnetismen  der  Halo- 
gene ebenfalls  von  der  Atomzahl  abhängig  sind  —  überall  in  dem  Sinne  einer 
Abnahme  des  Atommagnetiamus  mit  wachsender  Bindungs-  resp.  Atomzahl.  Im 
folgenden  sind  die  sich  ergebenden  Zahlen  zusammengestellt. 

H      O'      O"      C  C" 

0      129      17      145      98 

er    Cl"    Cl'"    C\""         Br'    Br"    Br'''    J' 

282    240    218    194    413   374    334   642 

O"  ist  paramagnetisch,  alle  übrigen  sind  diamagnetisch. 

jÄdüR  und  Mkver  sowie  St.  Mii\'ER  allein  i  haben  sich  wiederholt  mit  den 
'emschlägigi^n  Fragen  befaßt,  und  es  kann  aus  den  Schlüssen,  die  sie  ziehen,  fol- 
gendes hervorgehoben  werden:  Ob  der  Molekularmagnetismus  einer  Verbindung 
sich  aus  den  Atommagnetiamen  der  Beatandtede  additiv  zusammensetzt,  hängt 
wesentlich  davon  ab,  ob  sich  das  Molekularvolumen  aus  den  Atomvolumina  ad- 
ditiv zusammensetzt;  mit  dem  einen  ist  auch  das  andere,  wenigstens  annähernd, 
erfüllt.  Dagegen  hat  Volumenkontraktion  eine  Steigerung  des  paramagnetischen, 
eine  Volumendilatation  Steigerung  dea  diamagnetischen  Charakters  zui  Folge.  Bei 
den  diamagnctischen  Stoffen  ist  die  additive  Beziehung  hanfig  gut  erfüllt,  z.  B.  bei 

CugS,     AgBr,     CdBr,,     Hgjg,     PbBrg ,     CdJ,  ; 
dagegen  ist  bei  paramagnetischen  Stoffen  Xm  fast  immer  kleiner  als  die  Summe 
der  Xa,  wofür  als  auffallende  Beispiele  die  Oxyde  der  Gruppe 

Ti,     V,     Cr,     Mn,     Fe,     Co,     Ni 
dienen.     Bei  alledem  ist  freilich  zu  bedenken,  wie  unsicher  oft  die  Grnndlagen 
der  Berechnung  sind;  um* nur  ein  Beispiel  anzuführen,  legt  Meyer  für  Schwefel 
die  Zahl  —0,43   zugrunde,  wahrend  für  dieses  Element  je   nach   den  überein- 
stimmenden Ergebnissen  aller  anderen  Forscher  doppelt  so  groß  ist. 

In  der  Tat  haben  manche  der  Schlüsse  dieser  Autoren  von  seilen  nach- 
folgender, namentlich  Königsbeger,  du  Bois,  Liebknecht  und  Wnxs  Anfechtung 
erfahren.     So   findet  z.  B.  Königsberger,   daß   der  Atommagnetismus    des  Eisens 

1  G  Jäger  u  St.  Mevbh,  Wiei  Ann.  63.  83.  1897.  —  St.  Meybr,  Wied.  Ann.  60. 
236.    1899;  Drnde  Ann.  1.   664  u.  668.    1900. 
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in  den  Lösungen  der  Oxydulsalze  kleiner  ist  als  in  denen  der  Oxydsalze,  was 
mit  WrEDEMANN  stimmt,  aber  mit  Jager  und  MiiVER  (s.  o.)  im  Widerspruch  stchl.. 
Sehr  merkwürdig  ist  auch  das  Verhalten  des  wasserhaltigen  im  Gegensatz  zum 
wasserfreien  Eisenvitriol;  hier  sieht  sich  Künigsberger  genötigt,  sich  in  Gegen- 
satz zu  WiEDEMANN  ZU  stellen.  Auch  für  die  Gläser  (s.  o.  S.  2G7),  bei  denen  es 
vermutlich  im  wesentlichen  auf  den  Gehalt  au  Eisen-  und  Manganverbmdungon 
ankommt,  läßt  sich  über  die  Möglichkeit  einer  additiven  Berechnung  noch  nichts 
bestimmtes  sagen. 

Ganz  neuerdings  haben  nun  du  Bois,  Liebknecht  und  Wnxs  nach  der  Methode 
der  unmagnetischen  Lösungen  die  Frage  zu  klaren  versucht  Aus  der  magnetischcMi 
Indifferenz  folgt  namlich  die  einfache  Beziehung 


>i 


wo  w  die  Snszeptibilitat  des  Wassers  mit  Fortlassung  ihies  negativen  Vorzeichens, 
und  Mw\Ms  das  Massenveihältnis  von  Wasser  und  Salz  in  der  Lösung  ist;  und 
zwar  gilt  nach  dem  über  die  Lösungen  Gesagten  dieser  Wert  nicht  bloß  für  die 
indifferente,  sondern  für  aUe  Lösungen,  er  gilt  eben  für  das  Salz  selbst.  Aus 
der  Beobachtung  ergibt  sich  nun  direkt  das  Verhältnis  «,„/7£' ,  das  die  genannten 
Autoren  als  relative  molekulare  Suazeptibilitat  des  Salzea  bezeichnen;  durch 
Multiplikation  mit  w  ergibt  sich  dann  h^i  selbst,  aber  mit  geringerer  Sicherheit, 
da  man  im  Zweifel  sein  kann,  welchen  Wert  man  für  %v  einsetzen  soll;  die 
Autoren  setzen  0,75  (richtiger  wäre  wohl  0,78). 

Die  untersuchten  Stoffe  waren  46  verschiedene  Salze  von  13  MetallcMi, 
natürlich  lauter  magnetische,  da  sich  auf  diamagnetische  die  Methode  nicht  an- 
wenden laßt.  Die  Hauptergebnisse  sind  hier  zusammengestellt  (bei  «,„  ist  0 , 
überall  weggelassen). 


Salz 

Clxromisiilfat       .     . 
Chromkahumalauu 
Chrom  um  momumnlauu 
Chromimtrat 

Manganofluoncl  .     .     . 
Maugauochloiid      .     . 
Maiigauabromid 
Mangaaojodid 
MangaüosTÜfat         .     . 
Manganoammonium- 
sulfat     .... 
Manganonltrat 

Fenojodid      .     .     , 
Ferrosulfat     .     . 
Ferro  ammomomsulfat  . 
5  emchlond   . 
Feiribroraid  .  .     . 

FernsTilfat      ,     .  , 

Feiriammoninmalaun.   . 
Femammouiumoxelat 
Femnitrat 

Kobaltfluorid  .  . 

Kobaltchlond  .  . 
Kobaltbromid 

Kobaltjodid  .  .  .     . 

Kobaltsolfat  .  .     , 

Kobaltmtrat  ,  . 


40,73 
29,63 
30,77 
35,28 

215,71 

163,10 

94,63 

65,49 

133,65 

71,04 
114,37 

55,18 

111,72 

59,42 

111,14 

66,77 

101,06 

75,64 

81,75 

74,48 

142,60 
108,21 
63,13 
44,08 
87,65 
76.62 


7990 
8400 
8070 
8400 

20060 
20530 
20340 
20220 
20190 


00599 
00629 
00605 
00629 

01504 
01540 
01524 
01516 
01614 


01609 
01536 


20130 
20480 

17090 
16990 
16890 
18040 
19750 
20200 
20140 
20460 
18030 

13880 
14060 
13820 
13790 
13590 
I40snlmnfi9 


01282 
01272 
01268 
01363 
01482 
01515 
01510 
01533 
01352 

01037 
01054 
01036 
01034 
01019 


Siilz 

Nlckelfluond 
Nickelchlorid 
Nickelbroinid 
Nickeljodid    . 
Nickelsülfat 
Nickeluitrat   . 

Cuprichlond 
Cupnbromid  . 
Cupnsulfat     . 
Cuprinitrat 


Yttniimchlorid    . 

Cenumchlorid     . 
Cerlumbromid     . 

Praseo  dymchlond 


Neodymchlond  . 
Neodymmtrat 

S  amanumchlond 

Gadohmmachlond 

Erbiiimchloiid    . 

Ytterbiumchlond 


^4,K 

61,50 
46,02 
27,00 
18,62 
37,39 
32,31 


16,33 

9,40 

13,72 

11,54 


1,41 

13,20 
8,44 

17,72 


28,00 
20,98 

60,52 
180,24 
179,59 

38,96 


««,/^" 

^111 

5950 
5960 
5900 
5820 
6790 
5910 

00446 
00447 
00442 
00436 
00435 
00443 

2200 
2090 
2190 
2170 

00165 
00157 
00164 
00163 

280 

000219 

8250 
3210 

00243 
00240 

4370 

00328 

7000 
6920 

00525 
00519 

15610 

01164 

34170 

02568 

48910 

03668 

9480 

00711 

■»**_-  fc 
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Wie  man  aus  diesen  Zahlenreihen  ersieht,  besteht  allerdings  in  erster,  roher 
Annäherung  eine  Abhängigkeit  anaschließlich  von  dem  metallischen  Bestandteile; 
bei  einigen  Metallen  ist  die  Übereinstimmung  der  Zahlen  für  die  verschiedenen 
Salze  sogar  sehr  gut,  bei  anderen  betragen  die  Abweichungen  5  und  mehr  Prozent, 
am  größten  sind  sie  bei  den  Eisensalzen,  wo  erstens  die  Ferrisalze  wesentlich 
größere  Zahlen  liefern  als  die  Ferrosalze,  und  zweitens  die  Fcriisalüe  unter- 
einander bis  zu  12  70  abweichen.  Alles  in  allem  gelangt  man  also  zu  dem  Schluß, 
daß  die  Atomsuszeptibihtat  des  Kations  zwar  den  Haupteinttuß  auf  die  Molekular- 
Suszeptibihtdt  der  Verbindung  ausübt,  daß  sich  aber  ein  bestimmter  Wert  dieser 
Atomsuszeptibihtat  nicht  streng  angeben  läßt. 

Was  nun  die  Rangordnung  der  wichtigsten  magnetischen  Stoffe  betrifft,  so 
laßt  sich  zunächst  über  die  Metalle  der  letzten  Tabelle  folgendes  sagen.  Mit 
wachsendem  Atomgewicht  —  so  sind  die  Metalle  geordnet  —  steigt  die  mole- 
kulare Suszeptibilität  von  Chrom  zu  Mangan  und  Eisen  (Ferrisalze)  und.  fallt  dann 
zu  Kobalt,  Nickel  und  Kupfer  ab;  bei  Yttnum  liegt  das  Minimum;  dann  folgt 
ein  neuer  Anstieg  bis  zum  Erbium,  dessen  Wert  mehr  als  doppelt  so  groß  wie 
der  für  Eisen  ist  (vgl.  o.  S.  265),  schließlich  ein  plötzlicher  Abfall  zum  Ytterbium. 

Für  die  6  Metalle  der  ersten  Bucht  in  der  Atomgewichtskurve  hat  teilweise 
schon  WiEDEMANN  (s.  0.)  eine  Beziehung  aufzustellen  versucht,  die  dann  von  Jager 
und  Mevtlr  sowie  von  Liebicnecht  und  Wnxs  modifiziert  und  vervollständigt 
worden  ist;  die  folgende  Zusammenstellung  gibt  darüber  Aufschluß:  (für  Eisen 
ist  dabei  Ferro-  und  Ferri-  zu  unterscheiden,  die  Zahlen   der  ersten  Reihe  sind 

die  —  Relativzahlen). 
w 


Beobachter 


Liebknecht  und  Wills  exp. 
Widemann  Ni  =  fl- ,  /;  =  1,15« 
Jager  und  Me\er,  Ni  =  ß  =  /^ 
Liedknecht  und  Wills,  Ni  =  ß 
Liebknecht,  b  =  \,2^a  .  .  .  . 


Cr 
7990 

Mn 
20190 

Fe-o 
16990 

Fe-i 
20200 

Co 

Ni 

13590 

5790 

1,3-1  ß 

8,29ß 

2,74« 

3,26« 

2,26« 

a 

— 

3a 

2,5« 

— 

2« 

a 

l,38ß 

3,49^ 

2,93« 

3,49« 

2,35« 

a 

— 

3,5  ß 

2,88« 

— 

2,25« 

a 

Cu 
2190 

0,38« 


Wie  man  sieht,  ist  die  Sache  ziemlich  uuklor,  und  es  scheint  nicht,  daß  hier 
besonders  einfache  Verhdltniszahlen  vorhegen.  Dasselbe  gilt  wohl  für  die  Be- 
ziehungen, die  namentlich  Mever  für  bestimmte  Gruppen  diamagnetischer  StoÜe 
aufgestellt  hat. 

Schließlich  sind  noch  zwei  Spezialuntersuchungen  zu  erwähnen,  die  eine 
von  H.  Frkitag^  über  Substanzen  der  aromatischen  Reihe,  die  andere  von 
G.  Heinrich ä  über  Alkohole  verschiedener  Stufen.  Beide  Arbeiten  wurden  im 
Anschlüsse  an  die  von  Jäger  und  Meyer  ausgeführt  und  lieferten  im  wesenthchen 
das  Ergebnis,  daß  diese  sämtlichen  Stoffe  diamagnetisch  sind,  und  daß  ihr 
Molekulannagnetismus  keine  rein  additive  Eigenachaft  ist,  sondern  auch  von  der 
Konstitution  der  betreffenden  Verbindung  abhängig  ist 

Abhängigkeit  der  Suszeptibilität  von  der  Feldstärke,  Bisher  war  immer 
von  der  Suszeptibilität,  gleichviel  ob  sie  auf  Volumen,  Masse  oder  Molekel  bezogen 
wurde,  als  einer  Konstanten  die  Rede;  eine  solche  würde  sie  indessen  offenbar 
nur  dann  sein,  wenn  die  Magnetisierung,  und  zwar  im  ganzen  Bereiche,  der 
verfüglich  wäre,  mit  der  magnetisierenden  Kraft  proportional  wäre.  Existierte 
dagegen,  wie  bei  den  ferromagnetischen  Substanzen,   eine  Annäherung   an  den 


1  H.  Freitag,  Sitz   Ber.  Munch.  Ak.  1900.  36.  —  2  g.  Heinrich,  Sitz.  Ber.  Münch.  Ak. 
1900.  35. 
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Sattigangszustand,  so  muUte  für  gxoße  Kräfte  x  abnehmen;  und  fände  wie  dort 
im  Zusammenhajige  mit  der  Koerzitivkraft  auch  hier  für  kleme  bis  mittlere 
Kräfte  em  rascheres  als  proportionales  Ansteigen  des  Moments  statt,  so  mußte 
für  maßige  Kräfte  x  zunehmen;  für  eine  gewisse  mittlere  Kraft  mußte  also  x 
ein  Maximiun  aufweisen.  Zur  Entscheidung  dieser  Frage  liegt  ein  außerordentlich 
reichhaltiges,  wenn  auch  nur  teilweise  ganz  zuverlässiges  Material  vor.  Die  alteren 
Autoren,  E.  Becquerel,  Tvndall,  JouuJ,  Reich,  Chrisite,  Arndtsen  ^  u.  a.  haben 
samüich  Proportionalität  zwischen  Moment  und  Kraft,  also  konstante  Siiszeplibilitat 
gefunden;  nur  Plucker  glaubte  die  Annäherung  an  das  Maximum  des  Moments 
beobachtet  zu  haben,  und  in  einigen  wenigen  Fallen  fand  auch  BLCQUERicr,  Ab- 
weichungen von  der  Proportionahtät.  In  neuerer  Zeit  ist  bald  Konstanz,  bald 
Vanabihtat  von  x  gefunden  worden,  und  es  seien  zunächst  die  letzteren  Arbeiten 
erwähnt. 

So  erhielt  Silow^  für  Eisenchloridlösung  nach  den  früher  erwähnten  Methoden 
folgende  Zahlen  ($  Feldstarke  mit  der  Honzontalkomponente  des  Erdmagnetismus 
als  Einheit). 


1.     Jp  =  0,46 

0,82 

1,12 

1,48 

2,15 

2,89 

4,36 

6,64 

«•106=  34 

62 

122 

148 

179 

138 

105 

72 

2.     ^1  =  1,15 

1,60 

1,81 

2,13 

3,73 

6,54 

12,60 

«.  10"=  96 

131 

142 

111 

70 

65 

55 

Diese  Zahlen  zeigen  immerhin  eine  nicht  unbetrachthche  Gesetzmäßigkeit, 
und  es  folgt  aus  ihnen,  daß  wie  beim  Eisen  so  auch  beim  Eisenchlond  h  erst 
steigt  und  dann  fallt;  sonderbar  ist  nur,  daß  das  Maximum  bei  einer  so  kleinen 
Kraft,  nämlich  etwa  0,3  bis  0,4  CGS -Einheiten  eintritt,  wahrend  es  beim  Eisen 
erst  bei  3  bis  5  Einheiten  eintntt.  Schuhmeister  (s.  o.)  findet  —  jedoch  seltsamer- 
weise gerade  mit  Ausnahme  des  Eisenchlonds  —  für  große  Kräfte  veränderliches  jc, 
und  zwar  nimmt  es  bei  den  diamagnetischen  Flüssigkeiten  (Wasser,  Alkohol, 
Schwefelkohlenstoff  und  Äther)  ab,  bei  den  magnetischen  Gasen  (Sauerstoft  und 
Stickosyd)  hingegen  zu,  jenes  um  rund  20  "/o,  dieses  bis  auf  mehr  als  das  Doppelte. 
Endlich  findet  Quincke  für  sehr  starke  Kräfte  (6000  bis  12000)  eine  wenn  auch 
gennghigige  und  nicht  bei  allen  Stofi"en  deutliche  Abnahme  der  Suszeptibilitat, 
am  deuüichsten  ist  sie  bei  TeCl,,  FeSO^,  MNClg ,  Br,  P  ,  Hg;  bei  den  Gasen 
ist  das  Ergebnis  nicht  einheitlich,  indem  sich  bei  einer  Versuchsreihe  eine 
nicht  unbeträchtliche  Abnahme,  bei  einer  anderen  ungefähre  Konstanz  von  « 
ergab. 

Diesen  Ergebnissen  stehen  andere  gegenüber,  bei  denen  sich  x  als  konstant 
herausstellt.  So  die  von  G.  Wiedemann  für  Eisenchlond,  von  Eaton ^  für  Eisen- 
chlond, Wasser,  Alkohol,  Äther  und  Schwefelkohlenstoff  (die  Zahlen  zeigen  freilich 
für  eme  durch  2  resp.  4  resp.  6  Elemente  erzeugte  Feldstärke  eine  regelmäßige 
kleine  Zunahme  von  durchschmttlich  67o,  mit  Ausnahme  des  Eisenchlonds), 
TöPLER  und  V.  Ettingshausen  für  Wismut  und  Eisenchlond  (meistens  ganz  gering- 
fugige  Abnahme),  insbesondere  aber  DU  Bois*,  der  die  Kraft  von  700  bis  10000 
wachsen  ließ  und  dabei  unter  anderen  folgende  Zahlen  erhielt  ($  Kraft,  («) 
Relativzahlen  für  die  Suszeptibilitat). 


1  Die  Literatur  s.  bei  G.  "WlEDSMANN,  Elektncatät  3.  S.  825  u.  f.  —  i  P.  Sn,ow,  Wied. 
Ann  11.  S.  324  1880.  —  3  H.  W. 'Eaton,  Wied.  Ann.  16  S  iic  T882.  ,^,  4  TT  -niT  •Rni'? 
Wied.  Ann    35.  S.  137.    1888. 


Bd  V. 
Magnetismus 

Chemisiche 

Be^äiehuugeu. 

Wasser  (s 

=  0,9992) 

lMNCl^-Lösuiig(j=  1,1597) 

FeCljj-Losuiig 

(.f=l,17 

'"  10 

_w 

~0 

____  M l 

ir^ 

"(«)' 

2295 

19,8 

73G 

104,0 

73G 

0o,5 

3782 

20,1 

1782 

105,2 

1782 

94,1 

5180 

20,1 

8837 

104,7 

3847 

95,1 

6G84 

20,3 

5205 

105,0 

5180 

94,S 

7990 

19,9 

6G3S 

106,1 

6674 

95,8 

9658 

20,3 

7600 

105,7 

7654 

94,5 

1       9837 

104,8 

9853 

95,1 

285 


Indirekt  ergab  sich  dann  weiter  die  Konstanz  \on  «  auch  für  Sauerstoft. 

In  Anbetracht  dieser  Widersprüche  ist  die  Frage  auch  neuerdings  sehr  leb- 
haft diskutiert  und  durch  Ausdehnung  der  Versuche  auf  möglichst  viele  Stoffe 
und  auf  einen  möglichst  großen  Bereich  von  Feldstarken  zu  entscheiden  versucht 
worden;  namentlich  sind  die  Arbeiten  von  Gerosa  und  FiNzr,  Townsend,  Jager 
und  Meyer,  Konkjsberc.er,  Lombardi,  Wiu.s,  du  Bois  und  Liebknecht  sowie 
^'0N  HeydweillkrI  anzuführen. 

Gerosa  und  Finzi  finden  zwischen  0,15  und  1,1  Feldstärke  eine  kleine  Zu- 
nahme der  Suszeptibilität  von  Fernchlondlösungen,  bei  einer  verdünnten  von  4 
auf  5,  bei  einer  konzentnerteren  von  10  auf  11  relativ;  dies  steht  mit  Silows 
Ergebnis  im  Widerspruch. 

Jager  und  Me\er  finden  für  Lösungen  Konstanz;  für  Pulver  findet  Mever 
ebenfalls  Konstanz,  mit  Ausnahme  von  Eisenoxyd,  das  eine  entschiedene  Ab- 
nahme von  «  mit  wachsender  Feldstarke  zeigt,  wahrend  bei  den  Kobaltoxyden 
vielleicht  eine  kleine  Abnahme,  bei  Berj'Uium  und  Bor  eine  kleine  Zunahme 
stattfindet 

KoNiGSBERGER  findet  für  Eisenchlondlösung  von  der  Dichte  1,0504  Konstanz, 
ebenso  für  andere  Flüssigkeiten.  Dagegen  findet  er  bei  manchen  wasserfreien 
magnetischen  Salzen  eine  Abhängigkeit  von  der  Feldstärke,  und  zwar  gerade  bei 
denen,  deren  Suszeptibilität  eine  andere  ist,  als  aus  dem  Verhalten  der  Lösungen 
zu  schließen  wäre;  er  schließt  demgemäß  auf  einen  Zusammenhang  zwischen 
beiden  Erscheinungen.  Bei  den  meisten  Elementen  findet  er  Konstanz,  nur  bei 
Wolfram  und,  in  schwächerem  Maße,  bei  Molybdän,  Silizium  und  Platin  Abnahme 
mit  wachsendem  ^ .  Bei  den  meisten  Glasern  fand  er  Konstanz.  Alles  in  allem 
zieht  er  den  Schluß,  daß  x  für  alle  nicht  freies  Eisen  enthaltenden  Flüssigkeiten 
sowie  für  alle  diamagnetischen  festen  Stoffe  konstant,  für  viele,  auch  eisenfreie 
paramagnetische  Körper  dagegen  von  der  Feldstärke  abhangig  ist 

LoMBARDi,  Townsend  und  andere  finden  Konstanz,  ersterer  besonders  auch 
für  Eisenchlondlosungen.  Ebenso  findet  Wjlls  Konstanz  für  Wismut  zwischen 
den  Feldstarken   1,6  und  10,5. 

DU  Bois  und  Liebknecht  haben  die  Methode  der  unmagnetischen  Lösungen 
(s.  0.  S.  261)  auch  auf  die  vorliegende  Frage  angewandt,  wozu  sie  wegen  ihrer 
Empfindlichkeit  offenbar  sehr  geeignet  ist.  Bei  keiner  der  untersuchten  Lösungen 
wurde  in  dem  weiten  Bereiche  von  2000  bis  40000  Feldeinheiten  eine  Ab- 
weichung der  inaktiven  Konzentration  gefunden.  Allerdings  gilt  dies  zunächst 
nur  von   der   relati\en  Suszeptibilität  gegen  Wasser;    da  es  aber  höchst  unwahr- 

1  C.  G  Gerosa  und  G  Finzi,  Atti  Acc.  Liuc.  (4)  6  494  1890.  —  J.  S.  Townsbwd, 
Trans.  R.  Soc.  178  A.  533.  1896  —  G.  Jäger  und  St.  Meyhr,  Wien.  Ber.  106  (2a).  594 
u.  623.  1897,  107  (2a)  5  1898,  Wied  Ann.  66  83  —  St  Mever,  Wied  Ann  69.  236 
1899.  —  J.  KüNiGSBERGKR,  Wied,  Anu.  66  698.  1898.  —  L  LoMBAimi,  Mem  Acc.  Tonno 
(2)  47  I  1897.  —  P.  WrnLS,  Phil.  Mag.  45  432.  1898,  —  H.  DU  Bois  und  O.  Lujdknecht, 
Drude  Anu.  1.  189.  1900.  —  A  Heydweiller,  Drude  Ann.  12.  608.   1903. 
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schemlich  ist,  daß  der  Gang  einer  etwaigen  Veränderlichkeit  bei  Wasser  uiul 
den  Lösungen  ganz  der  gleiche  wäre,  ist  zu  schließen,  daß  auch  absolut  ge- 
nommen «  sowohl  für  Wasser  wie  für  die  Lösungen  konstant  ist. 

Heydweit-Ler  endlich  setzt  sich  die  Aufgabe,  die  beiden  Lucken  der  bis- 
hengen  Arbeiten  auszufüllen,  weil  ohne  das  keine  deutliche  Entscheidung  möglich 
ist:  namlich  erstens  bei  ganz  kleinen  Feldern  zu  messen  und  zweitens  einheit- 
liche Reihen  über  den  ganzen  uns  zugänglichen  Bereich  von  Feldstarken  von  11,1 
bis  40  000  zu  erstrecken.  Was  nun  die  kleinen  Kräfte  betrifft,  so  ergab  sich 
für  schwächeres  FeCl„,  MnClg,  Fe^  [SO,^]a,  FeSO^  und  Fcg  [SOJg  (saure  Lösung) 
Konstanz,  für  stärkeres  FeCl,j  und  MnSO^  leichte  Abnahme,  woraus  aber  nicht 
viel  zu  schließen  wäre.  Die  andere  Frage  wurde  in  der  Weise  bearbeitet,  daß 
zunächst  für  FeClg  festgestellt  wurde,  daß  der  Molekül armagnetismus,  wie  or  sich 
aus  den  Beobachtungen  verschiedener  Forscher  bei  sehr  verschiedenen  Feld- 
starken  berechnet,  im  ganzen  Bereiche  konstant  ist: 


Beobachter 

Wylach  (Hevdweiller) 
townsend    .     . 
Arndtsen    .     . 

V.  EnCNGSHAUSEN 

lombardi     .     . 

Königsberger  . 

Quincke 

Jager  und  Me\'er 

Liebknecht  und  Wills 


Grenzen  von  ^ 

0,1—1 
1—9 
8,5—70 
14—77 
70  —  600 
1800—2200 
6000—12500 
10000—18000 
18000—40000 


«,.  ■  10' 

13,7 
14,7 
13,9 
13,9 
14,3 
14,9 
15,0 
13,(i 
13,5 


Es  wurden  deshalb  alle  zu  untersuchenden  Stoffe  mit  FeClg  verglichen  und 
die  —  bekanntlich  viel  sichereren  —  Relativzahlen  festgestellt.  Es  ergab  sich  nun 
folgendes : 


Beobachter 


WVLACH 

Townsend  .     . 
Heyd  weiller 

WiEDEMANN 

Quincke     .     . 
Jäger  und  Mever 
Liebknecht  und  Wills 


Feldsthrke 

oZ— 1 

1—9 

<15 

ca.  100—1000 

6000—12500 

10000—18000 

18000—40000 


FeClg 

MnCla 

0,90 

0,77 

— 

0,79 

1,02 

0,84 

0,98 

— 

1,07 

0,85 

1,09 

0,85 

1,12 

^  Fe  [SO  Ja 

Fe  so, 
"~0,G6 

0,86 

0,99 

0,76 

0,96 

0,80 

0,96 

0,85 

— 

0,90 

— 

0,91 

1,12 

0,94 

MuSOj 
(1,81 

0,90 
0,97 
1,18 
1,10 
1,14 


Diese  Reihen  zeigen  übereinstimmend  eine  Zunahme  mit  der  Feldstärke, 
gering  imd  unsicher  bei  den  Chloriden,  ausgesprochener  bei  den  Sulfaten,  im 
äußersten  Falle  um  40%  des  Anfangswertes,  aber,  was  zu  beachten  ist,  bei 
kolossal  verschiedenen  Feldstärken  und,  was  vielleicht  besonders  betont  werden 
muß,  nach  verschiedenen  Methoden  beobachtet 

Endlich  ist  noch  auf  die  beiden  schon  einmal  erwähnten  Arbeiten  von 
Heinrich  und  Freitag ^  zurückzukommen,  die  sich  auf  Alkohole  und  Stoffe  der 
aromatischen  Reihe  beziehen.  Beide  finden  übereinstimmend,  daß  x„  mit  wach- 
sender Feldstärke  abnimmt,  und  zwar  derart,  daß  das  Produkt  ^  •  Xm  konstant 
bleibt,  mit  anderen  Worten,  daß  die  molekulare  Magnetisierung  3«  sich  mit  $ 
~)^^^  Werte  dieses  Produktes  sind  hier  wiedergegeben  (alle  Zahlen 


1.  Ber.  1900.   35    —  H.  Frettag,  ebenda  1900.   3^ 
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(Heinrich) 

Methylalkohol 0,185 

Äthylalkohol 0,296 

Propylalkohol 0,392 

Isopropylalkohol 0,409 

Biitylalkohol 0,520 

Isobutylalkohol  ....  0,541 

TnmeÜiylkarbinol 0,483 

Amylalkohol 0,599 

Dimethylathylkarbinol       .     .     .  0,5  GB 


(Freitag) 

Orthoxylol 0,734 

Metaxylol 0,718 

Paraxylol       ...  .  .0,685 

Äthylbenzol 0,675 

Pseudokumol 0,823 

Mcsityleu 0,773 


Sättigung,  Koerzitivkraft,  Remanenz  und  Hysteresis.  •  Wenn  mau  die 
Frage  der  Konstanz  oder  Nichtkonstanz  der  Suszeptibilitat  schwach  magnetisier- 
barer  Stoife  theoretisch  betrachten  will,  so  wird  man  sich  am  besten  des  bei 
den  fcrromagnetischen  Stoßen  ausführlich  Auseinandergesetzten  erinnern.  Zunächst 
trat  uns  dort  als  erste  Abweichung  von  der  Proportionalität  die  Erscheinung  der 
Sättigung  entgegen:  sie  hat  zur  Folge,  daß  «  abnimmt  und  «i^  konstant  bleibt. 
Es  wäre  also  zu  schließen,  daß  bei  den  Reihen  von  Heinrich  und  Freitag  die 
Sättigung  erreicht  war.  In  einigen  der  anderen  Falle  ist  diese  Sättigung  noch 
nicht  erreicht,  aber  sie  verrat  ihre  Nahe  duich  eine  leichte  Abnahme  von  « . 
Wo  umgekehrt  sich  eine  Zunahme  von  «  zeigt  wie  bei  He\tdweiller,  muß  man 
an  die  innere  Wechselwirkung  der  Teile  denken.  Diese  wird  ja  begreiflicher- 
weise bei  Lösungen  und  dergleichen  Körpern  wegen  der  zerstreuten  Verteilung 
klein  sein,  und  es  stimmt  hiermit,  daß  eben  meist  «  konstant  ist;  aber  es  läßt 
sich  denken,  daß  in  gewissen  Losungen  Komplexbildiing  auftritt,  und  diese  würde 
also  im  Steigen  von  x  zum  Ausdruck  kommen. 

Hand  m  Hand  mit  derartigen  hätte  man  nun  auch  die  übrigen  Erschei- 
nungen, die  bei  ferromagnetischen  Körpern  in  hohem  Maße  auftreten,  hier 
wenigstens  andeutungsweise  zu  erwarten;  und  es  ist  das  auch  der  Fall:  Spuren  von 
Remanenz  und  sogar  von  Hysteresis  sind  bei  einigen  Stoffen  gefunden  worden  — 
man  vergleiche  u.  a.  die  oft  zitierten  Arbeiten  von  Königsberger  und  St.  Mevtsr, 
lerner  verstreute  Angaben  bei  Lodge,  Tumlirz  u.  v.  a.  — ;  wird  man  aber  nach 
einer  kurzen  Antwort  gefragt,  so  muß  man  sagen,  daß  diese  Erscheinungen  bei 
den  para-  und  diamagnetischen  Stoffen  nahezu  ganzlich  fehlen. 


Kristalltnagnetistnus. 

Einleitung,  Bisher  wurde  bei  allen  Betrachtungen,  sowohl  bei  denen  des 
vorhergehenden  als  auch  bei  denen  des  jetzigen  Artikels,  angenommen,  daß  es 
sich  um  nicht  nur  homogene,  sondern  auch  isotrope  Körper  handle.  Ein  solcher 
Korper  verhält  sich,  wie  in  den  übrigen  Hinsichten,  so  auch  den  magnetischen 
Kräften  gegenüber  nach  allen  Richtungen  gleich,  Ungleichheit  des  Verhaltens 
nach  verschiedenen  Richtungen  tntt  nur  ein,  wenn  entweder  die  äußeren  Kräfte, 
also  das  Feld,  ungleichförmig  sind,  oder  wenn  seine  eigene  Ausdehnung  nach 
verschiedenen  Richtungen  verschieden  ist.  Man  kann  demgemäß  das  Verhalten 
eines  isotropen  Körpers  nicht  besser  veranschaulichen,  als  weim  man  sich  einen 
Fall  denkt,  m  welchem  beide  Ungleichförmigkeiten  fehlen,  wenn  man  sich  also 
eine  Kugel  in  einem  gleichförmigen  Felde  denkt  Man  erhält  dann  für  die 
ponderomatorische  Wirkung  den  Satz:  Eine  isotrope  Kugel  ist  in  einem  gleich- 
förmigen Felde  im  indifferenten  Gleichgewicht;  und  füi  die  magnetische  Indufc- 
tionswirkung  (magnetomotorische  Wirkung)  den  Satz:  In  einem  gleichförmigen 
(und  offenbar  auch  m  einem  ungleichförmigen)  Felde  ist  die  magnetische  In- 
duktion, welche  eine  isotrope  Kugel  erfährt,  von  ihrer  Situation,  von  ihrer  Orien- 
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tierung  unabhängig  —  ein  Satz,  der  ganz  selbstverständlich  ist,  da  alle  Durch- 
messer der  Kugel  gleichwertig  sind,  es  also  keinen  Unterschied  ausmachen  kann, 
welchen  von  ihnen  man  in  die  Richtung  des  Feldes  bringt.  Endlich  kommt  als 
dnttes  Charakteristikum  einer  isotropen  Kugel  hinzu,  daß  die  Richtung  der 
Magnetisierung,  die  sie  erhalt,  mit  der  Richtung  des  Feldes  an  der  Stelle,  wo  sio 
sich  befindet,  übereinstimmt  (oder,  wenn  man  will,  bei  diamagnetischen  Körpern 
ihr  entgegengesetzt  ist). 

Es  ist  ohne  weiteres  einleuchtend,  daß  man,  wenn  man  jetzt  zu  heterotropen 
Körpern,  also  zu  KriBtallen  oder  künstlich  heterotrop  gemachten  Körpern  über- 
geht, deren  charakteristisches  Verhalten  ebenfalls  in  drei  Sätzen  aussprechen 
kann,  die  man  emfach  erhalt,  indem  man  die  obigen  Sätze  umkehrt;  es  bleibt 
dann,  bei  der  viel  größeren  Mannigfaltigkeit  der  Kristalle  den  isotropen  Kori^crn 
gegenüber,  immer  noch  die  Aufgabe,  die  umgekehrten  Sätze  genügend  allgemein 
zu  fassen  und  sie  alsdann  für  die  einzelnen  Kristalltypen  zu  spezialisieren.  In 
mathematischer  Hinsicht  ist  diese  Aufgabe  gewissen  Aufgaben  in  anderen  Zweigen 
der  Physik,  insbesondere  in  der  Elastizitatstheorie,  so  analog,  daß  man  die  meisten 
Betrachtungen  tuid  Begriffe  von  dort  hierher  übertragen  kann. 

Daß  die  Knstalle  dem  Magnetismus  gegenüber  ein  besonderes  Verhaltt»n 
offenbaren  müßten,  ist  zuerst  von  PoissoN^  vermutet  worden.  Durch  Beobachtung 
entdeckt  wurde  es  von  Plucker^  1847,  dem  dann  Faraday^,  Tynijall  u.  a. 
nachfolgten.  Die  Theorie  wurde  1850,  unmittelbar  nach  Plückers  Entdeckung, 
von  W.  Thomson*  m  überaus  einfacher  und  eleganter  Weise  entwickelt,  so  daß 
man  auch  heute  noch  am  besten  tut,  sich  ihr  anzuschließen,  obgleich  inzwischen 
auch  andere,  teils  in  den  Grundannahmen,  teils  in  der  Methodik  abweichende 
Theonen,  namentlich  von  A.  Beer''  und  von  Duhem",  ausgearbeitet  worden  sind. 
Dagegen  sind  zahlreiche  physikalische  hyiDothetische  Vorstellungen  und  Erklärungen, 
die  unter  anderen  von  Fahaday  ausgingen,  inzwischen  als  überflussig  oder  irr- 
tümlich fallen  gelassen  worden,  und  auch  der  von  Faraday  für  die  Ursache  der 
Erscheinung  aufgestellte  Name  „Magnekristallkraft"  verdient  kaum  beibehalten  zu 
werden,  einfach  weil  eine  solche  besondere  Kraft  gar  nicht  existiert.  Schließlich 
ist  auf  em  Buch  von  Voigt  ^  zu  verweisen,  in  dem  die  magnetischen  Eigen- 
schaften der  Kristalle  im  Rahmen  ihrer  übrigen  physikalischen  Eigenschaften 
behandelt  werden. 

Theorie  der  Magnetisierung  einer  Kristallkugel.  Der  Emfachheit  halber 
betrachten  wir  die  Kugelform,  bemerken  aber,  daß  die  Formeln  näherungsweise 
auch  für  andere  Körper  mit  nicht  zu  verschiedenen  Dimensionen  gelten  werden, 
da  bei  schwach  magnetischen  Körpern,  wie  es  Knstalle  fast  stets  sind,  die  Gestalt 
(S.  133  u.  251)  so  gut  wie  gar  keinen  Einfluß  auf  die  Magnetisierung  ausübt. 
Anzuknüpfen  ist  an  die  allgemeinen  Formeln  auf  S.  125  und  an  die  speziellen 
auf  S.  140,  welch  letztere  für  eine  Kugel  gelten,  wenn  das  Feld  gleichförmig  ist, 
also  die  Kugelfunktion  erster  Ordnung  ist.  Bei  isotropen  Körpern  wurde  die 
Komponente  der  Magnetisierung  proportional  mit  den  Komponenten  der  Ge- 
samtkraft und  folglich  auch  proportional  mit  den  Komponenten  der  äußeren  Kraft 
gesetzt;  zwischen  den  entsprechenden  Proportionalitätsfaktoren  p  und  «  bestand 
eine  einfache  Beziehung.  Die  entsprechenden  Betrachtungen  können  hier  über- 
gangen werden;  wir  setzen  demnach  von  vornherein  die  Komponenten  der  Mag- 

1  PoissoN ,   M6m     Ac.  Sciences   5.   S   247  u  488.    1821,    6.   S.  441     1823    —  Pogg. 

Arm.  1,  S   301;  3    S.  429.  —  2  J  Plücksr,  Pogg  Ann    72.  S.  315.  1847;  76.  S.  57(5.  1849; 

S,  447,    1849,    78.  S   427.  1849;   8L  S.  115.  1850,   82.  S.  43.  1851   (die  letzten  beiden 

dlimgen  gemeinschafUicli  mit  Beer),  86.  S.  i    1852,  110.  S   397    1860.  —  3  M.  Fara- 

'-    Researches,   Ser    22,  26,  30  (1849,    1851,    1856).  —  Pogg   Ann.    Erg.-Bd.  3.  S,  i 

^,  100   S   III  n.  439    1857.  —  Exp.  Unt  3.  S.  76    194   534  —  4  w.  Thomson 

',soc.  1850  (2)    S.  23;  Phü.  Mag.  (4)  1    S.  177     1851,   Ges.  Abhwudl.   S.  449.  — 

nl   in  die  Elektr.  ns-w.    Brannscli-weig  1865.  S    221.   —  6  P.  DüHBia;,  De  Taimant 

■1;    _  7  w.  Voigt,  Die  fund  physikal  Eigenschaften  dei  KS^talle.  Lpipiig  1898 
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netisierung  gleich  linearen  Funktionen  der  Gesamtkraft  X,  ]',  Z,  wobei  wir  die 
aultretenden  neun  Koeffizienten  wieder  mit  x  bezeichnen,  diesem  x  aber  doppelte 
Indizes  beifugen.    Wir  haben  also  für  die  gedachten  Beziehungen  die  Gleichungen: 

A  =  x^^  X -\- Tt^^Y -\- x^^  Z     , 
B  =  x_,j  X  +  «22  y-{-  >i>a  Z     , 

diese  Formeln  lassen  sich  m  Wahrheit  sehr  bedeutend  spezialisieren.  Zunächst 
muß  das  System  der  x  symmetrisch  sein,  weil  sonst  bei  fortwahrender  Umdrehung 
der  Kugel  im  Magnetfelde,  wie  eine  kleine  Betrachtung  lehrt,  fortwährend  Arbeit 
gewonnen  werden  wurde,  was  dem  Prinzip  von  der  Erhaltung  der  Energie  wider- 
sprechen wurde;  es  muß  also  sein: 

wodurch   sich   die  Zahl  der  Koeffizienten  in  jedem  Falle  vou  9  auf  6  reduziert 
Eine  fernere  Vereinfachung  erlangt  man  durch  Einfuhrung  des  dem  Druck- 
ellipsoid  in  der  Elastizitatslehre  (vgl.  Bd.  1)  entsprechenden  magnetischen  In- 
(luktionsellipsoids,  dessen  Koordinaten  x,  y,  a  durch  die  Gleichung 

«ii  x^  -\-  «22  J'^  +  ^i\9  ^'  +  2  «a8>'  -  -{■  2}{q^zx  -\-  2>ii2xy  =  1 

bestimmt  sind.  Dieses  Ellipsoid  veranschaulicht  die  Richtung  und  Intensität  der 
Magnetisierung  S  in  sehr  einfacher  Weise.  Zieht  man  nämlich  nach  irgend  einem 
Punkte  des  EUipsoids  den  Radiusvektor,  legt  im  Endpunkt  desselben  die  Tangential- 
ebene an  das  Ellipsoid  und  fallt  vom  Mittelpunkt  auf  diese  Tangentialebene  die 
Normale,  so  gibt  der  Radiusvektor  Richtung  und  Größe  der  Kraft  und  die  Nor- 
male Richtung  und  reziproke  Größe  der  entsprechenden  Magnetisierung.  Man 
leitet  hieraus  ohne  weiteres  den  Satz  ab.  In  einer  Kristallkugel  stimmt  die  Rich- 
tung der  Magnetisierung  im  allgemeinen  nicht  mit  der  Richtung  des  Feldes 
uberein,  aber  es  gibt  drei  Richtungen  in  ihr  von  der  Eigenschaft,  daß,  wenn 
man  bei  Einbringung  der  Kugel  in  das  Feld  eine  von  ihnen  den  Kraftlinien 
parallel  einstellt,  die  Magnetisierung  dieselbe  Richtung  annimmt.  Diese  Richtungen 
nennt  man  Hauptmagnetisierungsachsen  oder  magnetische  Symmetrie- 
achsen. Ferner  folgt  aus  der  angestellten  Betrachtung,  daß  eine  heterotrope 
Kugel  sich  ganz  ebenso  verhält  wie  em  isotropes  Ellipsoid;  es  tritt  hier  eben  an 
die  Stelle  der  in  verschiedenen  Richtungen  verB9hiedeiien  Ausdehnungen  die  in 
verschiedenen  Richtungen  verschiedene  Struktur. 

Benutzt  man  jetzt  die  Symmetrieachsen  als  Koordinatenachsen,  so  fallen  die 
Glieder  mit  «^^ ,  x^^,  «^  weg,  und  es  erhalt  das  Induktionsellipsoid  die  ein- 
fachere Gleichung 

«1  ä;3  -j-  «2  jj;3  -j-  ;<3  ^3  t^  1       . 

Die  drei  Größen  «j ,  «g '  ^a  i^e^mt  man  die  Hauptmagnetisierungs- 
konstanten  oder  Hauptsuazeptibilitäten,  sie  entsprechen  der Magnetisierunga- 
konstante  resp.  Suszeptibihtät  bei  isotropen  Körpern  und  werden,  wie  man  sofort 
einsieht,  durch  die  reziproken  Quadrate  der  halben  Achsen  des  Induktionsellipsoids 
gemessen.  Die  eine  Hauptsuszeptibilität  ist  die  größte,  die  dritte  die  kleinste 
von  allen,  die  der  Körper  besitzt,  die  zweite  ist  die  größte  von  allen  in  dem 
einen,  dagegen  die  kleinste  von  allen  in  dem  dazu  senkrechten  Hauptschnitt. 

Die  Komponenten  der  Magnetisierung  nehmen  nunmehr  die  einfache  Form 

A  <=  x^X  ,    B  =  x^y )     C=  x^Z 

an;  dafür  kann  man,  wenn  $  die  Richtung  ,uflidr  Stärke  des  Feldes  und  Aj^^  die 
Kosinus  seiner  Winkel  mit  den  Symmetrieaphsan  sind,  auci;  schreiben; 

^="«iAiö,     J3  =  x^k^Q  ,     C==  x^XqQ     , 

WiNKBXMAMN,  Physik.   2.  AufL    V.  19 
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die  Intensität  der  Magnetisierung  selbst  wird  also 

ihre  Richtung  bildet  mit  den  Symmetrieachsen  Winkel,   deren  Kosmus  a.^^  o(,^  ot» 
durch  die  Gleichungen 

öCi  Ötj  öf„  1 


bestimmt  wird;    schließlich  ist   der  Winkel   ^,    den   die  Magnetisienmgsrichtung 
mit  der  Feldrichtung  bildet,  bestimmt  durch  die  Gleichung 


COS-Ö-  =  öti  ^1  H"  «2  ^  +  1^8  ^«   = 


«1  Ai^  +  «2  ki  +  «R  li 


Einstellung  im  gleichförmigen  Felde.  Für  das  Experiment  ist  es  von 
Wichtigkeit,  das  Drehungsmoment  zu  kennen,  welches  auf  die  Kugel  wirkt,  wenn 
sie  sich  um  ihren  Mittelpunkt  frei  drehen  kann.     Hierfür  ergibt  sich 

z>  =  z/  .Ct  S  sm^  =  V  jc»2 fx^jf^^^r;^^  xi  x^  («B  -  «i)2  _|_  xi^  xi  («j.  -  «.,)!*  , 

wo  V  das  Volumen  der  Kugel  ist;  die  Richtungskosmua  von  D  leiten  sich  hieraus 
in  bekannter  Weise   ab.     Wie  man  sieht,   ist   dieses  Drehungsmoment  mit  dem. 
Volumen  und  dem  Quadrate  der  Feldstarke  proportional,  im  übrigen  aber  eine 
komplizierte  Funktion   der  Orientierung  der  Kugel  und  der  drei  Differenzen  der 
Hauptsuszeptibilitäten,  welch  letztere    also   nicht  selbst  in  die  Formel  eingehen. 
Daraus  folgt,   daß   man   sie    um    einen  beliebigen,   für   alle  drei  gleichen  Betrag 
vergrößern   oder  verklemem   kann,  ohne   an  den  Verhältnissen  etwas  zu  ändern, 
und  hieraus  folgt  wieder:     1.   daß  man  die  obige  Flache  zweiten  Grades  stets, 
auch  für  diamagnetische  Körper,  zu  einem  Ellipsoid  machen  kann,  so  daß  sich 
der  obige  Ausdruck  allgemein  rechtfertigt,  und  2.  daß  die  Erscheinungen,  welche 
ein  ELristall  in  einem  gleichförmigen  Felde  darbietet,  von  dem  Medium,  in  dem 
sich  der  Knstall  befindet,  sofern  es  nur  isotrop  ist,  unabhängig,  und  zwar  auch 
quantitativ  unabhängig  sind.     Soll  dieses  Drehungsmoment  verschwinden,  so  muß 
jedes   der  Wuizelglieder  verschwinden,    also,   da  die  x  voneinander  verschieden 
angenommen  wurden,  zwei  von  den  X  gleich  null  sein,  in  Worten:    Eine  drehbare 
Kristallkugel  und  ebenso  jeder  Kristall  von  nicht  zu  verschiedenen  Dimensionen 
ist  im  gleichförmigen,   magnetischen  Felde   im  Gleichgewicht,  wenn   eine   ihrer 
Magnetisierungsachsen  in  die  Richtung  des  Feldes  fällt     Man  sieht  femer  durch 
Betrachtung  des  Minimums  der  Energie  leicht  ein  und  kann  es  auch  direkt  aus 
der  Analogie  mit  dem  isotropen  Ellipsoid  schließen,  von  welcher  Art  jenes  Gleich- 
gewicht sein  wird:     Das   Gleichgewicht  ist  stabil,  wenn  die  Achse  der  größten 
SuBzeptibilität  m   die  Richtung   des  Feldes  fällt,  anderenfalls  ist   es  labiL     Der 
Korper  stellt  sich  infolgedessen  stets  mit  der  Achse  seiner  größten  Suszeptibilitat 
m  die  Richtung  des  Feldes.     Dabei  kommt  es,  wie  die  obigen  Formeln  lehren, 
auf  den  algebraischen  Wert  der  Suszeptibilitat  an;   ist  der  Korper  diamagnetisch, 
so  stellt  er    sich   also  mit   derjenigen  Richtung  in  die  Richtung   des  Feldes,   in 
welcher  er   am  schwächsten  diamagnetisch  ist     Nach  der  differentieUen  Theorie 
des  Diamagnetismus   (S.  255)  ist   die   letztere  Bemerkung  an  sich  einleuchtend; 
ein  schwächerer  Diamagnetismus  ist  ja  mchts  anderes,  als  stärkerer  Magnetismus. 
Außer  den  Magnetiaierungsachsen  gibt  es  m  dem  Kristalle  noch  zwei  andere 
ausgezeichnete  Linien,  die  Plücker  „magnetische  Achsen"  genannt  hat     Sie 
haben  die  Eigenschaft,  daß,  wenn  man  eme  von  ihnen  mit  dem  Aufhkngefaden 
zusammenfallen  läßt,   für  jede  Orientierung  jD  =»  0 ,   das  GleichgewMit-'aJlÄO   In- 
different wird.    Man  sieht  leicht,   daß  die  Ricl 
durch  die  Kreisschnitte  des  EUipsoida  bestimm 
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netischen  Achsen  symmetrisch  zu  den  Magnetisieningaachsen,  und  es  können  dabei 
zwei  Fälle  auftreten:  der  spitze  Wmkel  zwischen  den  magnetischen  Achsen  kann 
entweder  durch  die  Achse  der  größten  oder  durch  die  der  kleinsten  Magnetisier- 
barkeit halbiert  werden;  einen  Körper  ersterer  Art  kann  man  als  positiv,  einen 
der  letzteren  als  negativ  bezeichnen. 

Verschiebung  im  ungleichförmigen  Felde.  Im  ungleichförmigen  Felde 
wird  der  Kristall  sich  nicht  nur  einstellen,  sondern  auch  verschieben.  Eine 
Betrachtung,  die  der  auf  S.  252  angestellten  analog  ist,  fuhrt  hier  für  die 
Änderung  der  potentiellen  Energie  zu  der  Gleichung 

Auch  hier  wird  sich  also  der  Körper  nach  den  Stellen  stärkster  oder 
schwächster  Kraft  bewegen,  je  nachdem  er  para-  oder  diamagnetisch  ist;  aber 
diese  Bewegungstendenz  ist  hier  für  verschiedene  Orientierungen  des  Korpers 
verschieden;  sie  ist  am  größten,  wenn  die  Hauptachse  der  algebraisch  stärksten 
Magnetisierung  (also  des  stärksten  Para-  oder  des  schwächsten  Diamagnetismus) 
dem  Felde  parallel  ist,  am  kleinsten,  wenn  sie  auf  ihm  senkrecht  steht.  Auch 
hier  ist  wieder  zu  beachten,  daß  die  Tendenz  der  stärksten  Achse,  sich  dem 
Felde  parallel  zu  stellen,  und  die  Tendenz  des  Korpers,  sich  nach  einer  bestimmten 
Stelle  des  Feldes  zu  bewegen,  miteinander  m  Konflikt  kommen  und  dadurch 
eigentümliche,  scheinbar  paradoxe  Erscheinungen  hervorgerufen  werden  können. 
Noch  ver^'ickelter  wurden  die  Verhältnisse  bei  einem  Körper  werden,  für  welchen 
die  drei  Hauptsuszeptibilitäten  verschiedene  Vorzeichen  haben,  ein  Fall,  der  zwar 
in  der  Natur  nicht  vorzukommen  scheint,  aber  künstlich  hergestellt  werden  kann, 
indem  man  als  Medium,  welches  hier  naturlich  von  Einfluß  ist,  ein  solches  wählt, 
dessen  Suszeptibilitat  dem  Zahlenwerte  nach  zwischen  denen  des  Kristalls  hegt 

Schwingungen.  Läßt  man  die  Kugel  der  Reihe  nach  um  jede  der  drei 
Hauptachsen  schwingen,  so  erhält  man  Schwingungsdauem  f^^,  t^,  ^j, ,  die  der 
Proportion 

1  ,  1  .  1  _ 

7ä  '  Tüi  ■  72  —  ^2       «n  *.  «1       «a  :  «i       X2     > 
*1      '2      ^3 

und  folghch  auch  der  Gleichung 

£        1        i 

genügen,  die  sich  leicht  in  Worten  aussprechen  lassen.  Die  Schwingungsdauer  t  um 
eine  beliebige  Achse  läßt  sich  am  besten  durch  die  Winkel  y  und  y/  ausdrücken, 
welche  diese  Drehungsachse  mit  den  beiden  „magnetischen  Achsen"  bildet,  und 
durch  die  Schwingungsdauer  t^  um  die  mittlere  Flauptmagnetisierungsachse: 

t  =  f^  •  sini/;  sini/;'     , 

Einachsige  Kristalle.  Die  obigen  Formeln  vereinfachen  sich  wesentlich, 
wenn  die  Struktur  des  Körpers  gegen  eine  Gerade  in  ihm  symmetrisch  ist,  also, 
kurz  ausgedrückt,  bei  einachsigen  Kristallen.  Hier  werden  zwei  von  den  x  einander 
gleich,  das  InduktionseUipsoid  ein  Rotationsellipsoid,  woraus  dann  folgt,  daß  in 
sämtlichen,  gegen  die  Achse  senkrechten  Richtungen  die  Suszeptibüität  gleich 
groß  ist.  Der  Winkel  zwischen  den  beiden  magnetischen  Achsen  (s.  0.)  ist  hier 
null,  diese  fallen  also  mit  der  Symmetrieachse  zusammen.  Der  Körper  ist  dann, 
um  die  Achse  drehbar  aufgehängt,  in  jeder  Orientierung  im  indifferenten  Gleich- 
gewicht; ist  die  Achse  senkrecht  zur  Drehungsachse,  so  stellt  er  sich  in  be- 
stimmter Weise  ein,  und  zwar  sind  hier  zwei  Fälle  zu  unterscheiden:  wenn  das 
aiiale  «  größer  ist,  als  das  äquatoriale  «' ,  stellt  er  sich  mit  der  Symmetrieachse 
dem  Felde  parallel,  im  anderen  Falle  senkrecht  zu  ihm.    Man  nennt  einen  em- 
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achaigen  Körper  magnetisch  positiv,  wenn  >«>«',  negativ,  wenn  ;k  <  «' ist. 
Da  bei  der  Anwendung  obiger  Regel  auf  diamagnetische  Körper  die  algcbraischoii 
Werte  (nicht  die  Zahlenwerte)  der  «  zu  vergleichen  sind,  erhalt  man  folgendes 
Schema   der  Einstellung  der  Symmetrieachse  zum  Felde: 


paramagnetisch 
positiv 


paramagnetisch 
negativ 


diamagnetisch 
positiv 


_L 


diamagnelisch 
negativ 


■a  —  «'  =  -4-  — 

—  üJ52sin2^W2 


(einfacher  wurde  es  gewesen  sein,  unabhäxigig  vom  para-  oder  diamagnetischcii 
Charakter  jeden  Kristall  positiv  zu  nennen,  bei  welchem  die  Achse  des  grolieron 
algebraischen  w- Wertes  sich  axial  stellt). 

Das  Drehungsmomeut,  mit  welchem  ein  einachsiger  Kristall  seine  Achse  in 
das  Feld  oder  senkrecht  dazu  zu  stellen  sucht,  ist 

{-&  der  Winkel  zwischen  der  Achse  und  der  Drehungsachse  und  (p  der  Winkel 
der  durch  Achse  und  Drehungsachse  gelegten  Ebene  und  der  auf  der  Feldrichtunjr 
senlcrechten  Ebene). 

Für  die  Schwingungsdauer  brauchen  hier  naturhch  keine  der  obigen  analüjrt' 
Beziehungen  aufgestellt  zu  werden.  Dafür  sei  hier  die  Schwingungsdauer  /  aiiH- 
gedrückt  in  Beziehung  zur  Schwingungsdauer  ohne  magnetische  ICrrogung  /„  , 
wobei  natürlich  das  Trägheitsmoment  K  auftritt: 

71^  K       /l 

h 

Reguläre  Kristalle.  Wenn,  wie  beim  regulären  System,  x^  =  «^  =--  «3  wird, 
so  findet  ein.  verschiedenes,  magnetisches  Verhalten  in  verschiedenen  Richtungen 
überhaupt  nicht  mehr  statt,  der  Kristall  verhält  sich  also  magnetisch  wie  ein 
isotroper  Körper. 

Theorie  für  ferromagnetische  Kristalle.  Bei  ferroraagnetischen  Körpern 
besteht,  wie  -wir  wissen,  zwischen  Kraft ^  und  Magnetisierung  nicht  mehr  Propor- 
tionalität; entsprechend  werden  für  ferromagnetische  Knstalle  die  auf  die  Haupt- 
magnetisierungsachsen bezogenen  Komponenten  der  Magnetisierung  den  Kompo- 
nenten der  Kraft  nicht  mehr  proportional  sein.  Für  solche  Kristalle  hat  daher 
W.  Voigt  1  eine  neue  Theorie  ausgearbeitet,  allerdings  unter  der  Annahme,  dali 
diese  Nichtproportionalität  die  einzige  einzuhihrende  Änderung  sei;  von  Rema- 
nenz und  Hysteresis  wird  also  abgesehen.  Beschrankt  man  sich  femer  der  Ein- 
fachheit halber  auf  zentnsch-symmetrische  Kristalle,  so  kann  man 

^==Z[«i+/i(^2,F^  22)]     , 

5=F[«.  H-/3(.Ya,y2,  Z2)]     , 

C=2[«, +/8(X^y2,  Z2)] 


setzen,  wo  die  /  Reihen  in  den  geraden  Potenzen  von  X,  K,  Z  vorstellen, 
das  reguläre  System  insbesondere  wixd 


Für 


C  =  Z  {x  -  k^Z^'  -  k.^-i  -  k^Z^  -  k^Z^  ^^  ~  k,^^ 
1  W.  VoicJT,  Gott   Nachr.    1900.  ,Sj43ji.   . 


•■) 


^^eüLua  KnstaUmagnetismus  293 


Magnetismus 


WO  Jq  die  Feldstärke  und  die  k  Konstanten  sind,  die  die  betrefFenden  Glieder 
klein  machen  im  "Vergleich  mit  den  ersten,  mit  x  behafteten.  Wahrend  sich 
also  schwach  magnetische  Kristalle  isotrop  verhalten,  ist  das  bei  ferroraagnetischen 
nicht  mehr  der  Fall.  Inwieweit  obige  Reihen  konvergieren,  ist  freilich  zweifel- 
haft, und  es  erscheint  deshalb  angezeigt,  bei  Beobachtungen  zum  Vergleich  mit 
der  Theorie  sich  auf  kleine  Feldstärken  zu  beschranken.  Femer  wird  man  dem 
Kristalle  eine  Form  geben,  für  welche  die  Theone  am  einfachsten  wird,  z.  B.  die 
eines  EUipsoids.  Für  ein  abgeplattetes  Rotationsellipsoid  (Hauptachse  in  der 
5 -Richtung)  laßt  sich  die  Rechnung  unter  gewissen  vereinfachenden  Annahmen 
durchfuhren;  und  wenn  es  sich  speziell  um  eine  Kreisscheibe  handelt,  werden 
die  Formeln  relativ  emfach;  und  noch  einfacher,  wenn  man  sich  auf  äquatorial 
gerichtetes  Feld  beschrankt.  Nun  sind  drei  Falle  zu  unterscheiden,  je  nachdem 
es  sich  um  eine  Würfel-,  Granatoeder-  oder  Oktaeder-Flache  handelt.  Es  er- 
geben sich  hierfür  mit  einer  gewissen  Annäherung  folgende  Formeln,  wobei  nach- 
stehende Abkürzungen  benutzt  sind: 

a  Äquatonal-,   c  Polarachse  des  durch  die  Scheibe  dargestellten  Rotations- 
ellipsoids. 


E^'=  ^     „  '^"     (Abplattung) ; 


i)/=:^[(l  +  A2)arctgA-A] 


4\    ,  ,      .  JE- 


=  —  ijt -j    (angenähert)     =  -j-    (noch  roher  angenähert); 

m  =•=  =  (roh  angenähert); 

e 
^Q  ==  äußere  Feldstärke; 

^  =  «  w  ßo  -  '^a  "^^  ^0  —  h  '«"  -Öo^  —  h  "'^  ^ö'     ' 

<&  Winkel  zwischen  $o  ^'^^  ^' 

l  longitudinales,  |  Moment, 

/  transversales    J 

(/  =  ^cos"i?  +  i?sin'i?  ,     ^  =  — ^sin^ -|- 5cosi^)     . 

1.  Wurfelflache  (C  =  0) : 

^  =  ^"003^  — -fiTiCOsSi^  — iTaCOsSi^  — -ff'scos^ö-     , 

i?  =  iSTsini?  -  ^1  sin»i?  —  ^2  sin^T^  — -«"g  sin^T? 
und   hieraus: 

^^^[^^  +  j5r2-|-ir8(l-isin22^]cos2^sin2^     . 

2.  Granatoederflache  [C  =  0) : 

A  =  iTcosi^  -  ^1  cosÖT?  —  K^  cosßi?  —  K^  cos'^     , 
B  =  ATsm-i?  -  \K^ sin^i?  -\K^  ^^^^^  -  i^a  sin^i? 
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und  hieraus: 

1^{K-  K^-K,_  --Sa)  +  [^^1  (1  +  3  cos  2i?)  +-3-^2(1  +  cos-^-^p 

+  ^  JTg  (7  -f  11  cos 2iJ  -)-  5  cos *^  -h  9  cos "  d)\  sin  '^  i'>     , 

t=\\K^  +i^(l  +cos2i?)  +  ^^s(l  — cos2i^  +  4cos^j^)]sin2^(3cos-'i'>--1)  . 

3.  Oktaederfläche  {C  im  allgemeinen  nicht  null,  aber  für  die  Scheibe  sol»r 
klein) : 

A  =  [K-  \K^  cosi?  -  -gV-^^  (10  cosi?  +  cos 5  •&) 

—  Thr^»  [(35  +  2  cos6^)cos^  + 6  cos5i5^1     » 
j9  =  (^-  \K^  sini?  —  Tjig-Äg  (10  sm^  -  sin5 1^) 

-  -rhr^ß  [(35  +  2  cos6  ??)  sin^  —  6  smö  ?'>] 
und  hieraus. 

/=  {K-\K^  --hK^  (10  +  cos6 1?)  -  ^l-ü-^8  (35  +  8  cosO  ?'>)     , 
^  =  ^(^2+^8)siii6i9    . 

Der  Sinn  der  vorstehenden  Formeln  ist  oflFenbar  im  wesentlichen  folgftndt'r: 
Bei  der  Würfelfläche  ist  ohne  die  höheren  Glieder  /  konstant,  t  null;  die  Heran- 
ziehung der  höheren  Gheder  macht  beide  um  n\2  periodisch,  und  zwar  /  in 
cos4j?,  t  m  sm4^,  so  daß  der  ganze  Zug  der  Kurven  für  /  und  /  in  8  j,deiclus 
abwechselnd  nach  oben  und  unten  hegende  Zweige  zerfallt,  wobei  die  btudoii 
Amplituden  einander  gleich  smd.  Nimmt  man  noch  höhere  Glieder  hinzu,  so 
werden  die  Amplituden  ungleich,  und  es  verschiebt  sich  die  Phase.  Ganz  ähnlicli 
\ erhält  es  sich  bei  der  Granatoederfläche.  Dagegen  ist  der  Sachverhalt  bei  der 
Oktaederfläche  wesentlich  anders;  hier  setzt  nämhch  die  Veränderlichkeit  von  / 
und  der  Wert  von  t  nicht  schon  bei  den  Gliedern  erster,  sondern  erst  bd  denen 
zx^-eiter  Ordnung  ein,  die  mit  sehr  kleinen  Koeffizienten  behaftet  sind;  der  EflVkt 
wird  also  hier  sehr  schwach  sein. 

_  Bald  darauf  hat  SanqI  das  Problem  für  alle  regulären  Kristalle  der  holo- 
edmdien,  der  henumoiph-  und  enantiomorph-hemiedrischen  Gruppen  durchgeführt 
mid  Fomehi  erhalten,  die  bei  Beschrankung  auf  zentnsche  Symmetrie  in  die 
\oiGTschen  übergehen.  Endlich  hat  dann  Voigt^  auch  die  Fälle  der  para- 
morphen  (oder  pentagonalen)  Hemiedne  sowie  der  Tetartoedrie  behandelt  und 
e^  en  ^^^^^^^ene  Lücke  ausgefüllt;  es  muß  aber  an  diesem  Hinweise 

.r^-lT  ^^''T  ^"^^^^«^^^^  Untersuchungen  sei  noch  die  von  Wallerant» 

SLh^^'d  ""'"''''"  t'  ""'"'"^^  "^^'^  ^'^  quatemären  Achsen  ^rden 
durch  mehr  oder  weniger  willkürliche  Ausdrücke  dargestellt,  die  die  Induktion 
nach  einer  binären  Achse  und  die  Richtongskosinus   des  F  Ides   euLuen  •    für 

nnr  das  erstere  ergibt  sich  eme  charakterisüsche  Oberfläche,  die  zwischen  para- 
und  diamagnetischen  Körpern  zu  unterscheiden  erlaubt  ^ 

temer  ist  auf  eine  Arbeit  Beckenkamps*  hmzuweisen    diP  f»t^\,  «,«),^         u 
der  ^ezieU  knstaUographischen   Seite   der  Frage  TrSt    und   auf  dt/v 

2.  f.  Krist  36.   I02.   1902  ^°''-  °'°-   ^^-    404.   1901.   -  4  J.  BKCKttWcLp, 
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Endlich  sei  envähnt,  daß  Lutteroth  ^  —  im  Anschlüsse  an  eine  später  zu 
besprechende  Experimentaluntersuchung  —  gezeigt  hat,  wie  sich  die  Theorie  der 
drehbaren  Molekularmagnete  auf  Kristalle  anwenden  laßt;  die  Formeln, 
zu  denen  er  gelangt,  stimmen,  soweit  das  erforderlich  ist,  mit  den  Thomson  sehen 
uberein. 

Beobachtungen  und  Messungen.  Die  mathematische  Theorie  des  Kristall- 
magnetismus ist  ein  klassisches  Beispiel  dafür,  wie  übersichtlich  und  relativ  ein- 
fach die  Erscheinungen  in  einem  Gebiete  werden,  m  welchem  sie  ohne  diese 
Theorie  einen  höchst  venvickelten  und  zum  Teil  paradoxen  Eindruck  machen 
würden.  Es  dürfte  daher  hier  ebensowenig  wie  bei  den  isotropen,  para-  und 
diamagnetischen  Stoffen  Interesse  darbieten,  die  zahlreichen  Beobachtungen  mit- 
zuteilen, welche  früher  an  Kristallen  m  magnetischer  Hinsicht  angestellt  worden 
sind;  denn  entweder  ist  ihre  Notwendigkeit  nach  der  Theorie  sofort  zu  übersehen, 
oder  ihre  Komplikation  ist  nach  der  Theorie  durch  das  Zusammenwirken  ver- 
schiedener Umstände  bedingt,  das  weiter  zu  verfolgen  wenig  lohnend  ist  Es 
werden  daher  hier  nur  eimge  wenige  der  rem  qualitativen  Beobachtungen  be- 
rücksichtigt werden.  Von  Wichtigkeit  sind  hingegen  die  quantitativen  Bestimmungen, 
und  diese  kann  man  weder  in  drei  KUassen  einteilen.  Bei  den  Untersuchungen 
der  ersten  Art  handelt  es  sich  lediglich  um  die  experimentelle  Prüfung  der 
TnOMSONschen  Theorie  bzw.  deren  Verallgemeinerung,  bei  den  zweiten  um  die 
Feststellung  des  para-  oder  diamagnetischen  Verhaltens,  des  positiven  oder 
negativen  Charakters  und  der  Reihenfolge  der  Achsen  hinsichtlich  der  Stärke  der 
Magnetisierung,  bei  den  dntten  endlich  um  Ermittelung  von  Zahlenwerten  für  die 
magnetischen  Konstanten. 

Grundversuche.  Plücker,  der  einen  großen  Hufeisenmagneten  benutzte, 
untersuchte  zuerst  grünen  Turmalm  und  fand,  daß  er  zwar  einerseits  angezogen 
wird,  sich  aber  andererseits  mit  der  Achse  äquatorial  einstellt;  ein  Gegensatz, 
der  ihn  damals  sehr  überraschen  mußte,  wahrend  wir  jetzt  die  einfache  Deutung 
kennen,  daß  der  Turmalin  paramagnetisch,  aber  negativ  ist  Auch  bei  einigen 
anderen  Kristallen  fand  er  dasselbe  Verhalten.  Als  bald  darauf  Faraday  entdeckte, 
daß  sich  ein  Wismutlcristall  axial  einstellt,  glaubte  er  hierfür  eine  besondere 
Ursache,  die  Magnekristallkraft,  annehmen  zu  müssen.  Erst  durch  seine  und 
Plückers  weitere  Versuche  gelangte  er  zu  der  Emsicht,  daß  alle  kristallmagnetischen 
Erscheinungen  einheitlichen  Ursprungs  sind  und  durch  den  Satz  beschrieben 
werden  können,  daß  ein  Kristall  im  gleichförmigen  Magnetfelde  sich  in  diejenige 
Lage  dreht  oder  zu  drehen  strebt,  m  der  ihn  die  Kraftlinien  am  leichtesten 
durchsetzen  können;  man  sieht  den  Zusammenhang  dieses  Satzes  mit  der  obigen 
Theorie  leicht  ein.  Die  Auffindung  des  Gegensatzes  zwischen  positivem  und 
negativem  Charakter  bei  para-  oder  diamagnetischer  Substanz  brachte  dann,  nebst 
weiteren  Versuchen  von  Plücker  und  Beer,  sowie  von  Knoblauch  und  Tyndall^, 
vollends  Klarheit  in  die  Verhaltnisse.  Die  Letztgenannten  prüften  auch  künstlich 
heterotrop  gemachte  Körper,  z.  B.  schnell  abgekühltes  Glas  und  einseitig  kom- 
primierte Stoffe,  femer  auch  tlolz,  Elfenbein  usw.  und  fanden  überall  analoges 
Verhalten. 

Endlich  hat  O.  Lehmann  ^  bei  seinen  ausgedehnten  Untersuchungen  über 
flüssige  Kristalle,  wie  sie  von  gewissen  Substanzen  unter  besonderen  Umständen 
gebildet  werden,  auch  das  magnetische  Verhalten  geprüft  und  das  Bestreben  der 
Molekeln,  sich  in  die  Feldnchtung  einzustellen,  konstatiert;  es  liegt  damit  zum 
ersten  Male  die  Beobachtung  vor,  daß  auch  ohne  Bewegung  des  Körpers  als  eines 

1  A.  LOTTKROTH,  Wied.  Ann.  68.  1097  1898.  —  In.-Diss  Leipz.  1898  —  2  H.  KlNOB- 
LAUCH  und  J  Tyndall,  Pogg.  Ann.  78.  S.  233,  81.  S  481.  1850.  —  J.  Tyndall,  Phil.  Mag. 
(4)  2.  S.  165.  1851  und  (4)  10.  S.  153  u  257.  1855.  —  Phil  Mag.  (4)  11.  S.  125.  1856.  — 
Pogg.  Ann.  83.  S.  384.  —  3  O  Lehmann,  Drade  Ann.  2.  675.  1900.  —  Flussige  KnBtalle, 
Leipzig  1904. 
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Ganzen  und  ohne  Änderung  seiner  Form  eine  molekulare  Drehung  nu)|flit'h  Nl, 
Gleichzeitig  macht  sich  allerdings  auch  eine  Tendenz  des  Tropfens  gclloiid,  sicli 
als  Ganzes  so  zu  stellen,  daß  die  Symmetrieachse  äquatorial  steht. 

Eine  quantitative  Prüfung  der  TnoMSONSchen  Theorie  rrachciul 
insofern  nicht  durchaus  erforderlich,  als  diese  Theorie  an  sich  uiiaiifoc-lub.'ir  ist, 
abgesehen  von  zwei  Voraussetzungen,  welche  sich  aber  ebenfalls  direkt  als  nclilig 
erweisen  lassen,  namlich,  daß  bei  den  Kristallen  die  Suszeptibih'Liil  von  der 
magnetisierenden  Kraft  unabhängig  ist,  und  daß  keine  Remanenz  cxiatM-Tl,  KIhimi- 
schaften,  die  ebenso  wie  bei  den  isotropen  schwach  magnetischen  Ki)ri)('rn  auch 
bei  den  Kristallen  sehr  naherungsweise  und  höchstens  mit  speziellen  Aiisnahnicn 
(s.  w.  u.)  erfüllt  sind.  Immerhin  ist  es  dankenswert,  daß,  von  früheren  boscliränkLcicu 
Untersuchungen  abgesehen,  sich  m  neuester  Zeit  Stenger'-  und  W.  Konu;-  der 
Prüfung  der  Theone  unterzogen  haben.  Sie  benutzten  als  Material  Kalkspat 
und  Quarz,  gaben  dem  Knstall  die  Kugelform,  arbeiteten  im  gl<'ic'lif<irmip;(Mi 
Felde  und  prüften  die  Richtigkeit  der  obigen  Formeln  für  das  DrehungHiuomeiit, 
das  durch  die  Torsion  unifilarer  Aufhangung  oder  die  Schwerkraft  bifilarerAiifhani^img 
äquilibnert  wurde,  sowie  für  die  Schwingungsdauer.  Nach  letzterer  Fnimel  mnU 
die  Größe  Ijfi—  1/i^  caetens  panbus  1.  mit  sin^i^,  2.  mit  ^i^  nnd  H.  mit  jf 
proportional  sein.  Die  ProportionaUtät  mit  sin 2^,  die  sich  bei  den  ersten 
Versuchen  Stengers  nicht  herausgestellt  hatte,  wurde  zuerst  von  König  und  dann 
auch  von  Stenger,  der  seinen  anfänglichen  Apparat  fehlerhaft  befunden  hatte, 
erwiesen,  was  nicht  ganz  leicht  ist,  da  sich  der  Winkel  i9'  bei  so  kleinen  Ku{>[eln 
nur  sehr  mühsam  und  mit  einer  gewissen  Unsicherheit  bestimmen  l.'ißt.  Die 
Proportionalität  der  Große  mit  Jp3  hat  König  direkt  geprüft,  wahrend  Stj-inckr 
m  seiner  ersten  Arbeit  nur  mit  einer  und  derselben  Feldstärke  arbeitete  und  in 
der  zweiten  den  Einfluß  von  ■&  und  Q  gemeinschaftlich  untersuchte.  Da.s  Kr- 
gebnis  ist  für  Kalkspat  mit  fast  absoluter  Sicherheit,  für  Quarz  mit  großer  Wahr- 
scheinlichkeit die  Richtigkeit  der  TnoMSONscTien  Theone,  also  die  UnabhanfjigkeiL 
der  Suszeptibilitat,  oder  nchtiger  gesagt,  der  Differenz  der  beiden  Suszeptibilitäl(!n , 
von  der  magnetisierenden  Kraft,  die  bei  Sttenger  von  300 — 1000,  bei  Konk; 
sogar  bis  3000  absoluten  Einheiten  variierte.  Bei  Quarz  fand  zwar  KoNic.  <Mne 
kleine  Abnahme  für  große  Kräfte,  sie  ist  aber  zu  unsicher,  als  daß  man  sie  für 
erwiesen  erachten  könnte.  Im  Zusammenhange  mit  dem  Ergebnis  oben  auf  S.  2H:\ 
sieht  man  also,  daß  wahrscheinhch  alle  schwach  magnetischen  Korper,  isotrope 
und  heterotrope,  konstante  oder  doch  nur  wenig  veränderhche  SuszeptibilitJit 
haben.  König  hat  auch  noch  die  Frage  geprüft,  ob  die  Magnetisierung  des 
Knstalls  eme  magnetische  Rückwirkung  auf  das  Feld  ausübt,  was  sich  an  dem 
Betrage  der  Dämpfung  der  Schwingungen  oder  durch  die  Differenz  der  aus  den 
Schwmgungen  und  aus  den  Ablenkungen  ermittelten  Zahlenwerte  zu  erkennen 
geben  müßte;    das  Ergebnis  war  aber  negativ. 

Soweit  die  Schwmgungsformel.  Die  Formel  für  das  Drehungsmoment  in 
abgelenkter  Lage  hat  nur  St^nger  geprüft;  für  den  Einfluß  von  '&  und  ß  ergibt 
sich  nichts  Neues,  dagegen  erlaubt  sie  auch  noch  den  Einfluß  des  Winkels  w  zu 
prüfen,  also  zu  untersuchen,  ob  das  Drehungsmoment  der  zur  Äquilibrierung' 
erforderlichen  Torsion  mit  sin?, 00897,  oder  mit  Bm2<p  proportional  ist;  natürlich 
kann  man  auch  hierauf,  wenn  ^an  .künstliche  Torsion  hervorruft,  die  Schwinjfungs- 
methode  anwenden.  Beide  Male  fand  sich  wiederum  die  Theone  vollauf  bestätigt 
T>™.K  wichügsten  allgemeinen  Resultate.  Zmiachst  mögen  diejenigen 
Ergebnisse  angehihrt  werden,  .die  .lediglich  den  paxamagnetischen  0>)  oder  dV 
magneüschen  {dj,  positiven  (+)  oder  negativen  (-)  Charakter  des  betreffenden 
KnstaUs  resp.  die  Reihenfolge   der  knstaUogrä|,hischen  Achsen  (a  >  ^  >'0  be- 

'  F.Stenghh,  Wied.  Arm.  20.  S  304.  188^     35    S  ^it     tRR«  2  tct  vm         «r.    , 

Ann.  31.  S.  273.  1887;  32    S.  222    1887  ~  '  ^^*^- 
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zuglich  ihrer  Magnetisierbarkeit  feststellen.     Die   meisten  Angaben  stammen  von 
Plücker  und  Beer  sowie  von  Grailich  und  von  Lang^  her. 


Hexagonal  oder  rhombo- 
edrisch 

Eisenspat,  FeCOg      .     .     . 

(Ca,  Fe)  COg 

(Mg,  Fe)  CO3 

Turmalm 

Beryll 

Dioptas 

Kalkspat  ' 

NaNOg  

Wismut 

Antimon 

Arsen 

Eis 

Korund  AlgOg      .     .     .     . 

Ber}'ll,  BeaAl_,SiflOi8      .     . 

Unterschwefelsaurer     Kalk, 

CaS^O^  +  iHgO        .     . 

Kotatt-}^^^^"^''"'^''^"^       • 


Einachsige  Kristalle 

Tetragonal 


/ 

+ 

p 

+ 

p 

+ 

p 

— 

p 

— 

p 

— 

d 

+ 

d 

+ 

d 

— 

d 

— 

d 

— 

d 

— 

P 

+ 

P 

— 

d 

+ 

P 

+ 

Quecksilberchlorur,    Hg^  Cl 

Vesuvian 

(NH4)C1.  CuCl  ■  2HoO 
N1SO4.6H2O 
Wolfenit      .'    . 
Zirkon     , 
tI,(NHJAsüi 
Hg(CN)2      .     . 
Mellit      .     .     . 
Amraoniumkupferchlond, 

2(NHJCuCl^  +  2H20 
Magnesiumplatincyanür, 

MgPtCy.  +  THsO      . 
Zinnstein,  SnOg     • 
RutU,  TiO,      .... 
Phosphorsaures   Ammoniak, 

HaN^iPO^       .     .     . 
Phosphorgaures  Kali, 

H2KPO4       .... 
Arsensaures  Kali,  HjKAsO 
Harnstoff,  CH.^NgO    .     . 


d 
P 
P 
P 
d 
d 
d 
d 


P 

d 
P 


+ 


+ 


+ 
+ 


Einige  dreiachsige  Kristalle  verhalten  sich  nach  ct'ci  dieser  Achsen  ziemlich 
gleich  stark  magnetisch,  so  daß  sie  als  nahezu  einachsig  betrachtet  werden 
können;  unter  ihnen  ist  Eisenvitriol  ^  4"  >  Bemsteinsaure  ^  +  >  Borax  d  — ,  Ka- 
liumnickelcyanid  d — . 

Rhombisches  System. 

Die  älteren  Angaben  von  Plucker,  Knoblauch  und  Tyndall  sind  wegen 
mangelnder  Analyse  unsicher  und  überdies  m.eist  nicht  auf  die  Achsen  bezogen. 
Die  folgenden  Angaben  rühren  von  Grailich  und  v.  Lang  her;  auch  hier  fehlt 
bei  einigen  Stoffen   die  Analyse. 


Magnesiumcadmiumchlorid  . 
Nickelcadmiumchlond  .  . 
Kobaltcadmiumchlorid  .  . 
Kaliumeisencyanid  .  .  .  . 
Unterschwefelsaures  Natrium 
Ammoniumsulfat       .     .     .     . 

Kaliumsulfat 

Kaliumchromat 

Saures  Kaliumsulfat      .     . 

Anhydrid 

Baiyt 

Cölestin 


MgCl^  .  2  CdCla 
NiCl,  .  2CdCl2 


12HaO 
12  PLO 


CoClg  .  2CdCl2  .  12HgO 


^2  0e 


SO., 


Na,S 

K2SO4 
KjCrO^ 
KHSO^ 


2H2O 


d 

P 

P 

P 
d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 


bac 
bac 
bac 
bca 
acb 
bca 
bca 
bca 
ab  c 
ab  c 
cab 
cab 


1  J  Grajlich  und  V   v.  Lang,  Wien   Sitz-Ber.  32.  S.  43.    1858.  —  V.  v.  Lang,  Wien. 
Ber.  108.  (2  a)   557.   1900. 
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Handb.  d 
Phya.    2.  Aufl. 


Magnesmmsulfat 
Zmkaulfat  .  .  . 
Nickelsulfat  .  .  . 
Magnesiumchromat  . 
Arragonit  .... 
Salpeter  .... 
Uranylnitrat    .     .     . 

Topas 

Staurollt  .... 
Lithiumacetat 
Bariumformiat  .  . 
StrontiumfoTmiat 
Zitronensäiire  .  . 
Natmimnitrat  .  . 
Kaliuirmatriumtartrat 


MgSO^ 
ZnSO^ 


THjO 


NiSO^  .  7  H,0 
MgCrO^  .  7  H^O 


U02(N08)2  .  6HoO 


LiCQHgO,) 

Ba(CHO,)o 
Sr(CH03), 


2H2O 


I  Cr  Hg  O^ 


2H2O 

V  .  HoO 
5H,0 


Na, 
KNaC^H^Oo  •  4HoO 


d 
d 

t 
d 
d 
d 
d 
d 

P 
d 

d 

d 

d 

d 


cb  a 
cb  a 
cb  a 
cb  a^ 
b  ca 
bca 
b  c  a 
ab  c 
acb 
bca 
acb 
bca 
b  ac 
ab  c 
bca 


Monoklinea  System. 


Nach  Plücker  sind  hier  magnetisch:  Diopsid  und  Kaliumfemcyanid  (Achse  b 
[010]  am  stärksten  magnetisch)  sowie  Kupferformiat  und  Kupferacetat  (Achse 
mittelstark  magnetisch);  diamagnetisch:  •unterschwefl.igsaures  Natnum  (Achse  am 
stärksten  magnetisch)  sowie  Natnumacetat  und  Bleiacetat  (Achse  am  schwächsten 
magnetisch). 

Ambronn^  hat  durch  Dehnung  heterotrop  gemachte  Gelatineplatten  unter- 
sucht und  gefunden,  daß  sie  sich  mit  der  Dehnungsrichtung  aquatonal  einstellen. 

Zahlenmäßige  Ergebnisse.  Für  das  Folgende  ist  in  noch  höherem  Maße 
als  für  das  Voranstehende  auf  die  Schwiengkeit  hinzuweisen,  welche  kristall- 
magnetische  Versuche  infolge  der  Geringfügigkeit  der  m  Betracht  kommenden 
Kräfte  bereiten.  Insbesondere  muß  auf  peinlichste  Sauberkeit  und  den  Aus- 
schluß selbst  kleiner  Fehlerquellen  gehalten  werden,  da  es  sich  hier  nicht  bloß 
wie  bei  isotropen  schwach  magnetischen  Körpern  um  kleine  Größen,  sondern 
sogar  nur  um  deren  Differenzen  in  verschiedenen  Richtungen  handelt.  Vor  allen 
Dingen  darf  naturlich  kein  Eisenstaub  auf  den  Kristall  kommen,  und  das  Gehänge 
muß  mit  Sorgfalt  magnetisch  unwirksam  gewählt  werden;  aber  auch  die  feuchte 
Hand  kann  schon  das  Ergebnis  völlig  umgestalten. 

Die  älteren  Experimentatoren  arbeiteten  im  ungleichförmigen  Felde  eines 
Magnetpoles  und  maßen  die  Abstoßung,  teils  indem  sie  den  Ablenkungswinkel 
bestimmten,  teils  indem  sie  die  Ablenkung  durch  Torsion  kompensierten.  Als 
Verhältais  der  Abstoßungen  parallel  und  senkrecht  zur  Achse  fand  für  Wismut 
HankelS  67:100,  Tyndall*  71:100;  für  Kalkspat  T\'ndall  im  Mittel  aus 
zwei  recht  gut  übereinstimmenden  Zahlen  100  :  91,  für  Eisenspat  100  :  81.  Auch 
RowLAND  und  Jacqxjes"  benutzten  ein  veränderliches,  wenu  auch  symmetrisches 
Feld,  bestimmten  aber  nicht  die  Abstoßung,  sondern  die  Schwingungsdauer;  leider 
sind  die  erhaltenen  Zahlen  infolge  irrtümhcher  Berechnung  dem  Vorzeichen  und 
der  Größenordnung  nach  offenbar  falsch 0.  Stenger  und  König''  endlich  be- 
nutzten gleichförmige  Felder  und  erhielten  somit  aus  den  obigen  Formeln  die 
Differenz  x  —  «'  der  beiden  Suszeptibihtäten  parallel  und  senkrecht  zur  Achse. 
Für  Kalkspat  ist  « <  x'  (algebraisch  genommen),  also  x  —  x'  negativ,  für 
(«'  —  «)  •  10^°  ergaben  sich  folgende  Werte: 

1  Voa  V.  V.  Lang  neuerdtngs  berichtigt  —  2  H.  Ambronn,  Ber.  Sachs.  Ges.  1891,  — 
3  G.  Hankel,  Ber.  Sachs  Ges  d.  "Wiss.  1851.  S.  99  —  ♦  J  Tyndall,  Phd  Mag.  (4)  ^.  S.  174. 
1851;  Pogg.  Ann.  83.  S  397.  —  5  Rowland  u.  Jacques,  SJL  Journ.  (3)  18.  S.  360.  1879. 
—  6  Vgl  A  V.  Ettingshausen,  Wied  Ann.  17  S.  274.  1882.  —  7  F.  Sa?tNCpi*  ^  9,^.0.  — 
W  König,  a.  a.  O.  t  ,  '^^  ,j. 
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König 


Kugel  1 


1080 

1168  und  1148 

1067  und  1083 


Stenger 


Kugel  2      .     .     .     . 

808 

„      3      .... 

900 

„       5       .... 

788 

Parallelepiped        .     . 

797 

Die  Zahlen  sind,  wie  man  sieht,  beträchtlich  verschieden;  ob  dies  auf  Ver- 
suchsfehler oder  auf  Materialverschiedenheiten  zurückzuführen  sei,  dürfte  sich 
noch  nicht  entscheiden  lassen.  Was  die  beiden  Suszeptibilitkten  «  und  «'  selbst 
betrifft,  so  kann  man  sie  durch  Kombination  der  Tyndall  sehen  Verhältnismessung 
und  der  König  sehen  Differenzmessung  ableiten,  muß  dann  aber  berücksichtigen, 
daß  alle  Beobachtungen  m  Luft  angestellt  sind,  was  zwar  auf  die  Differenz  keinen, 
wohl  aber  auf  das  Verhältnis  einen  Einfluß  hat.  Nach  Königs  Berechnung  würde 
man  hiernach  für  die  beiden  Suszeptibilitaten  des  Kalkspats  m  Luft 

(«)  =  -1,25  •  10-8  .     («0  =  -1,14  .  10-c 

erhalten.  Für  Quaiz  sind  die  Zahlen,  weil  noch  wesentlich  kleiner,  auch  noch 
betrachtlich  unsicherer.  Konig  findet  für  zwei  Kugeln  60,2  resp.  68,6,  Stenger 
43  bis  55  für  («'  —  «)  •  lO^«. 

Über  das  Verhalten  des  Bergknstalls  liegt  auch  eine  Arbeit  von  Tumlirz 
vor,  deren  Resultate  zu  eigentümlich  sind,  um  nicht  noch  der  Bestätigung  und 
€v.  anderer  Erklärung  zu  bedürfen,  die  aber  jedenfalls  erwähnt  zu  werden  ver- 
dienen. Als  namlich  eine  vorher  als  diamagnetisch  erkannte  Quarzplatte  in  das 
homogene  Feld  gebracht  wurde,  stellte  sie  sich  mit  der  Hauptachse  unter  60° 
gegen  die  Feldrichtung  ein,  und  bei  Umkehrung  des  Stromes  begab  sie  sich  in 
dieselbe  Einstellung  nach  der  anderen  Seite.  Nach  der  Schlußfolgerung  des 
Verfassers  muß  hiemach  der  Kristall  eine  dauernde  Polarität  erworben  haben, 
und  ein  weiterer  Versuch  zeigte,  daß  diese  Polarität  nicht  diamagnetischen,  sondern 
paramagnetischen  Charakters  war.  Hinsichtlich  der  weiteren  Ausführungen  muß 
auf  die  Abhandlung  selbst  verwiesen  werden. 

Ferromagnetische  Kristalle.  Die  wichtigste  an  ferromagnetischem,  hetero- 
tropem  Matenal  angestellte  Expenmentaluntersuchung  ist  die  von  Weiss  i;  sie 
betrifft  den  Magnetit  (Magneteisenstein)  und  sie  ist  es,  die  zu  den  besprochenen 
Theorien  von  Voigt,  Sano,  Wallerant  und  Beckenkamp  die  Anregung  gegeben 
hat,  namentlich  infolge  ihres  Fundamentalresultats,  wonach  sich  der  Magnetit, 
obwohl  er  dem  regulären  System  angehört,  doch  m  magnetischer  Hinsicht  nicht 
isotrop  verhält,  was  er  doch  nach  der  TsOMSONschen  Theorie  tun  mußte.  Im 
einzelnen  ist  über  die  Arbeit  von  Weiss  folgendes  zu  sagen.  Aus  einem  und 
demselben  Kristall  wurden  Stäbe  parallel  zu  den  binaren,  temdren  und  quatemaren 
Achsen,  also  m  der  Richtung  der  Granatoeder-,  Oktaeder-  und  Würfel-Normale, 
geschnitten  und  nach  der  ballistischen  Methode  untersucht.  Die  Magnetisierung 
erwies  sich  am  stärksten  für  die  temare,  nur  wenig  schwacher  für  die  binare, 
dagegen  wesentlich  schwächer  für  die  quartemare  Achse.  Für  jene  beiden  Rich- 
tungen tritt  in  ziemlich  übereinstimmender  Weise  Annäherung  an  die  Sättigung 
ein,  bei  der  dritten  ist  das  nicht  der  Fall,  viel  eher  scheint  eme  gegen  die  Feld- 
stärkenachse geneigte  Asymptote  vorhanden  zu  sein.  Dagegen  ist  die  Remanenz 
gerade  für  die  dntte  Richtung  am  größten.  Alle  diese  Verhaltnisse  sind  aus 
Figur  128  zu  ersehen,  die  sich  auf  einen  Kristall  von  Brozzo  bezieht.  —  Zur 
weiteren  Prüfung  und  zur  Ausdehnung  der  Beobachtung  auf  Richtungen  außerhalb 
der  Symmetrieachsen  wurden  dann  noch  Kreisscheiben  parallel  den  Flächen  des 
Würfels,  Oktaeders  und  Granatoeders  hergestellt,  im  konstanten  Felde  plötzlich 
um  einen   gemessenen  Winkel  gedreht  und   die  Differenz   der  Magnetisierung  in 

1  P.  Weiss,  Thises  pr6s.  ä  la  Fac.  d.  Sciences,  Pans  1896;  J.  de  Phys.  6.  435.  1896, 
Z.  f.  Knst    29.   411  u  690. 
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der  Anfangs-  und  Endnchtung  wieder  ballistisch  gemessen,  woraus  sich  dio  Map;- 
netisierung  als  Funktion  der  Richtung  ergibt.  Tragt  man  nun  dicsi>  CröUiMi  in 
Form  \on  Rosetten  von  einem  Punkte  aus  auf,  so  erhalt  mau  Kurven  bzw.  Obfr- 
flachen  von  der  Art  der  für  den  Elastizitätsmodul  bekannten:  nur  die  SrhnULe 
parallel  zu  den  Oktaederflachen   sind  Kreise. 

Halt  man  diese  Tatsachen  mit  der  VoiGTSchen  Theorie  zusammen,  S(i  lindoL 
man  eine  völbg  befriedigende  Übereinstimmung.  Leitet  man  z.  B.  für  den  l'ii-ll 
der  Würfelflache  die  /-  und  /-Kurven  ab,  so  erhalt  man  durrhaiia  den  IlaliiLiis 
der  theoretischen,  und  zwar  mit  einem  Amphtudenverhältnis  \on  uiigef.'ihi  4:1, 
so  daß  mindestens  die  Gheder  2.  Ordnung  (also  5.  Grades)  orfordert  wi'rdcn; 
da  sie  aber  außerdem  die  erwähnte  Dissymmetrie  aufweisen,  muß  man  uorh  die 
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Glieder  3.  Ordnung  (7.  Grades)  heranziehen.  Ebenso  verhält  es  sich  bei  der 
Granatoederfläche;  und  die  Kreisnator  der  Kurven  bei  der  Oktaederfläche  stimmt 
ebenfalls  mit  der  theoretischen  Kleinheit  der  höheren  Gheder  bei  dieser  überein.  — 
Eme  genaue  Übereinstimmung,  besonders  auch  m  quantitativer  Hinsicht,  darf  man 
nicht  verlangen,  weü  die  Versuche  von  Weiss  starke  Remanenz  und,  was  schließ- 
hch  noch  zu  erwähnen  ist,  Hysteresis  ergeben  haben. 

Sonst  sind  noch  Beobachtungen  voa  Weiss  ^  am  Pynt  und  am  Pyrrhotin 
sowie  von  Westalan^  am  Hamatit  zu  erwähnen.  Pynt-Schwefelkies,  auch  Eisen- 
kies genaimt,  FeS, ,  regulär  kristallisierend  —  läßt  sich  nur  in  einer  bestimmten 
Richtung  magnetisieren.  —  Bei  Pyrrhotin  —  Magnetkies,  Fe^Sg,  hexagonal  —  ist' 
eine  Magnetisierung  in  der  Hauptachse  fast  unmöglich,  in  der  Basis  380 mal  so  stark. ' 
—  Die  Magnetisierung  des  Hämatit  — "Eisenglanz,  FegO^  rhomboedrisch  —  beträgt 
senkrecht  zur  Achse  1,8  bis  1,9,  dagegen  parallel  nur  0,05  bis  0,09;  im  Gegensatz 
zu  diesem  großen  Unterschied  war  die  Magnetisierung  parallel  einer  Nebenachse  und 
parallel  einer  Zwischenachse  fast  gleich;  die  Koerzitivkraft  ist  ziemlich  groß. 

1  P.  Weiss,  a  a.  O  —  J  dePhys  8.  542.  1899.  —  2  J  Westman,  UpsalaUniV  Arsskr.  1896. 1 
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Beziehungen  des  Mag-netismus  zur  Mechanik. 


Von  Feux  Auerbach. 


Übersicht  über  die  Beziehungen  des  Magnetismus  zu  anderen  Er- 
scheinungen überhaupt.  Im  Laufe  der  Zeit  hat  sich  herausgestellt,  daß  es 
kaum  eine  Klasse  physikalischer  Erscheinungen  gibt,  zu  welcher  der  Magnetismus 
nicht  eine  direkte  oder  indirekte  Beziehung  hatte.  Eine  der  w^enigen  Ausnahmen 
hiervon  bildet  die  Gravitation,  deren  Beziehungen  zum  Magnetismus  nach  den 
■vielfachen  Versuchen  von  Faraday  u.  a.  rein  negati-ver  Natur  sind,  wenigstens, 
"wenn  man  davon  absieht,  daß  die  magnetischen  Kräfte  in  vielen  Fallen  das 
Gei^acht  der  Korper  scheinbar  modifizieren,  worauf  doch  z.  B.  die  Anwendung 
aller  Wagungsmethoden  (s.  o.)  beruht.  Im  ubngen  sind  Beziehungen  des  Mag- 
netismus zur  Elastizität,  Festigkeit  und  Kristallisation,  zu  den  Bewegungen,  zum 
Schall,  zur  Warme,  zum  Chemismus,  zum  Licht  und  zur  statischen  und  d)Tiamischen 
Elektrizität  aufgefunden  worden,  und  zwar  sowohl  Einflüsse  der  m  diesen  Gebieten 
wirksamen  Kräfte  auf  den  Magnetismus,  als  auch  umgekehrt  des  Magnetismus 
auf  diese  Erscheinungen,  eine  Wechselwirkung,  die  nicht  nur  im  großen  und 
ganzen  zur  Dlustrierung  des  Pnnzips  von  der  Erhaltung  der  Energie  dient,  sondern 
vielfach  auch  quantitativ  erlaubt,  den  einen  Einfluß  theoretisch  vorherzubestimmen, 
wenn  der  umgekehrte  experimentell  ermittelt  worden  ist.  Die  Erscheinungen, 
von  denen  hier  die  Rede  sem  wird,  sind  teils  an  sich  außerordentlich  interessant, 
teils  tragen  sie  zur  Klarung  der  Anschauungen  über  den  Magnetismus  selbst 
wesenthch  bei;  sie  sind  demgemäß  auch  mit  solchem  Eifer  und  ^on  so  vielen 
Seiten  bearbeitet  worden,  daß  hier  nur  eine  ganz  kleine  Auswahl  des  Wichtigsten 
gegeben  werden  kann.  Dabei  sollen  die  Beziehungen  des  Magnetismus  zur 
Elektrizität  ausgeschlossen  werden,  weil  diese  m  dem  spateren  Artikel  „Elektro- 
magnetismus"  gesonderte  Darstellung  finden  werden. 

1.  Beziehung  zum  longitudinalea  Zug  und  Druck. 

a)  Einfluß  von  Längsspannung  auf  den  Magnetismus.  Die  Beobachtung, 
daß  ein  Eisenstab,  wenn  er  im  magnetischen  Felde  einem  Längszuge  unterv^'orfen 
wird,  seinen  Magnetismus  ändert,  ist  zuerst  von  Matteucci  ^  gemacht  worden ;  später 
haben  sich  Wertheim 2,  Villabi ^^  w.  Thomson ^  Tomlinson^  Ewing**  u.  a.'  hiermit 
beschäftigt,  und  die  Eischeinung  wurde  auch  bei  Nickel  und  Kobalt  konstatiert 

1  C  Matteucci,  Compt  rend  1847,  Ann  Cham  Phys  63  S.  416  1858.  —  2  A.  Wert- 
HEiM,  Compt.  rend  36  S.  702  1852,  Ann  Chrni  Phys.  60  S.  385  1857.  —  3  .  Villari, 
Pogg.  Ann  126  S  87.  1868  —  ♦  W.  Thomson,  Proc.  R.  Soc.  23  S.  445  u.  473.  1875; 
27.  S.  439  1878,  Trans  R  Soc.  166  (2)  S  693  1877,  Reprint  11.  S.  332.  —  B  H.  TOM- 
UNSON,  Phil.  Mag.  (s)  29  S.  394  1890.  —  6  j.  A.  Ewtng,  Trans  R.  Soc.  1885  {2)  S.  523, 
bes.  Kap.  3,  6,  7;  Magn  Ind.  S.  1S2.  —  7  Vgl  anch  die  In  -Diss.  von  G.  KLINGENBERG, 
Berkn  1897. 
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Im  Nickel  erwies  sie  sich  bei  den  ersten  Untersuchungen  sogar  verhältnis- 
mäßig am  einfachsten,  tmd  es  ist  dalier  gut,  mit  ihm  zu  beginnen.  Die  Versuchs- 
methodik ist  meist  sehr  einfach,  der  Apparat  besteht  aus  der  Magnetisierungs- 
spirale,  iu  welcher  der  Stab  oder  der  Draht  steckt,  einer  laduktionsspirale  zur 
Messung  des  Magnetismus  resp.  seiner  Änderungen  und  einer  Zug-  resp.  Druck- 
vorrichtung. Beim  Nickel  wird  der  Magnetismus  durch  Längs zug  vermindert,  und 
zwar  desto  mehr,  je  kräftiger  der  Langszug  ist.  Dies  gilt  vom  temporaren  Mag- 
netismus ebenso  wie  vom  remanenten,  vom  letzteren  sogar  quantitativ  in  noch 
höherem  Grade;  die  Figur  129  zeigt  dies  besser  als  Zahlenreihen,  und  sie  läßt 
auch  erkennen,  daß  die  Abweichung  der  Große  «  von  der  Konstanz,  also  die 
Wölbung  ihrer  Kurve  nach  oben,  immer  kleiner  wird,  und  daß  mit  wachsender 
Belastung  der  Inflesionspunkt  der  Kurve  immer  weiter  nach  rechts  ruckt,  d.  h. 
der  Maximalwert  von  «  erst  bei  einer  immer  größeren  Kraft  eintritt;  man  kann 
aus  alledem  schließen,  daß  die  Unterschiede  des  Magnetismus  in  stärkeren  Feldern 
immer  kleiner  werden.     Umgekehrt  hat  Langsdruck   auf  Nickel  zur  Folge,  daß 
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Figur  I2g. 


Sich  der  Magnetismus  steigert,  das  Maximum  von  «  früher  eintritt  und  das  An- 
und  Abschwellen  von  «  starker  wird.  Mit  wachsender  Feldstärke  zeigt  sich  hier 
noch  deuthcher,  daß  die  Kurven  sich  nähern,  und  es  ist  auch  einleuchtend,  daß 
im  Zustande  der  Sättigung  der  Magnetismus  durch  den  Langsdruck  überhaupt 
nicht  mehr  gesteigert  werden  kann.  Die  Kurven  für  hohe  Belastungen  steigen 
sted  an  und  biegen  dann  fast  scharf  m  die  horizontale  Richtung  um,  der  Sattigungs- 
zustand  tritt  also  sehr  plötzlich  ein.  Statt  der  bisher  betrachteten  Magnetisierungs- 
kuTven  für  verschiedene  Belastungen  kann  man  sich  durch  eine  kleme  Änderung 
des  Beobachtungsverfahrens  auch  Kurven  verschaffen,  welche  den  Magnetismus 
(Ordinate)  als  Funktion  der  Belastung  (Abszisse)  darstellen,  und  zwar  für  ver- 
schiedene Feldstärken;  bei  Zugbelastung  fallen  sie  von  links  oben  nach  rechts 
unten,  bei  Druckbelastung  steigen  sie  von  links  uxiten  nach  rechts  oben. 

Beim  Eisen  ist  die  Erscheinung  verwickelter.  Ob  Längsdruck  hier  den 
Magnetismus  steigert  oder  schwächt,  hangt  von  der  Stärke  der  ursprunglich  vor- 
handenen Magnetisierung  ab:  schwache  Magnetisierung  wird  gesteigert,  starke 
verrmgert  Jedoch  gilt  dies  nur  für  Zugbelastung  bis  zu  einer  gewissen  Grenze; 
bei  weitergetn ebener  Belastung  wird  auch  schon  schwacher  Magnetismus  ge- 
schwächt Die  obige  Umkehrung  der  Erscheinung  beim  Übergang  von  schwachen 
zu  starken  Magnetisierungen  nennt  man  nach  ihrem  Entdecker:  „ViLLARische 
Wirkung",  den  Punkt,  wo  sie  eintritt,  Villari sehen  kritischen  Punkt.  Man 
kann  diesen  Punkt  verschieden  definieren,  je   nachdem  man  ihn   als  kritischen 
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Zug  oder  als  kritische  Magnetisierang  auffaßt;  im  ersten  Falle  ist  er  eine  Funktion 
der  Magnetisierung,  im  letzteren  eme  Funktion  des  Zuges.  Aus  den  beiden 
Teilen  der  Figur  130  geht  dies  deutlich  hervor.  Die  ViLLARische  Wirkung  hat 
nämlich  zur  Folge,  daß  die  Magnetisierungskurven  für  verschiedene  Zugbelastungen 
beim  Eisen  sich  schneiden,  wie  die  Figur  links  zeigt;  im  untersten  Teile  liegt 
die  Kurve  für  die  stärkste  Belastung,  weiterhin  die  für  die  mittlere,  zuletzt  die 
für  den  unbelasteten  Draht  zu  oberst;  die  Schnittpunkte  sind  die  kritischen 
Magnetisierungen  als  Funktion  der  Zugbelastung.  In  der  rechten  Hälfte  der  Figur 
ist  das  merkwürdige  Verhalten   anders  veranschaulicht,  nämlich  durch  die  schon 


JCt-s^J 


oben  erwähnten  Kurven,  welche,  für  verschiedene  Feldstärken,  die  Magnetisierung 
als  Funktion  der  Belastung  darstellen;  die  unterste  dieser  Kurven,  die  der  ge- 
ringsten Feldstarke  entspricht,  steigt  durchweg,  die  oberste  fällt  durchweg,  die 
dazwischenhegenden  steigen  erst  und  fallen  dann;  für  jede  Feldstarke  gibt  es 
zunächst  eine  bestimmte  Belastung,  bei  welcher  der  Magnetismus  am  größten  ist, 
und  dieser  Belastungswert  rückt  mit  wachsender  Feldstärke  immer  weiter  abwärts. 
Wenn  dann  die  Kurve  wieder  fällt,  wird  sie  unter  Umstanden  bis  auf  ihr  Anfangs- 
niveau herabsinken:  dies  ist  der  kritische  Zug  als  Funktion  der  Magnetisierung. 
Wie  sich  der  kritische  Punkt  mit  der  Belastung  und  außerdem  auch  mit  der 
Temperatur  ändert,  hat  des  näheren  Tomlinson^  gezeigt  Auch  der  remanente 
Magnetismus  wird,  wenn  die  vorausgegangene  temporare  Magnetisierung  schwach 
war,  durch  Zug  erhöht,  dagegen  vermindert,  wenn  sie  stark  war.  Bei  gehärtetem 
Eisen  sind  die  Änderungen  des  Magnetismus  analog,  aber  wesentlich  größer.    Die 

1  H  TOMLiNSON,  Phil,  Mag.  (S)  29.  S,  394,    Lum.  61.  37.  S.  40.  1890 
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Kurven  in  der  rechten  Hälfte  der  obigen  Figur  wuiden  ubngens  nicht  etwa  erhalten, 
indem  man  im  magnetischen  Felde  die  Belastung  erhöhte,  sondern  gerade  wie 
die  Kurven  der  linken  Hälfte,  indem  man  nach  der  Belastung  das  Feld  herstellte 
und  wachsen  ließ:    erstere  wurden  aus  letzteren  einfach  umgerechnet. 

Wenn  man  direkt  Versuche  der  angedeuteten  Art  anstellt,  erhalt  man  zwar 
ahnliche  Kurven,  wie  die  oben  rechts  sichtbaren,  sie  sind  aber  durch  verschiedene 
Umstände  kompliziert,  und  der  kritische  Punkt  erscheint  infolgedessen  nicht  eindeutig 
definiert     Erstens   ruft   namhch    eine    erstmalige   Belastung    oder   Entlastung   im 

magnetischen  Felde  besondere  Wirkungen  her- 
vor; dehnt  man  einen  Stab,  der  sich  in  einem 
nicht  zu  starken  Felde  befindet,  nach  und  nach, 
so  steigt  sein  Magnetismus  oft  bis  auf  das  viel- 
fache seines  ursprünglichen  Wertes :  aber  dasselbe 
tntt  auch  dann  ein,  wenn  man  einen  vorher  auf 
Zug  belasteten  Draht  im  Felde  nach  und  nach 
entlastet,  auch  hier  wachst  der  Magnetismus; 
man  hat  es  also  hier  nicht  mit  einer  Wirkung 
zu  tun,  die  mit  der  Ursache  das  Vorzeichen  wech- 
selt, sondern  sich  als  symmetrische  Funktion 
jedes  elastischen  EingriflFs  kennzeichnet.  Erst 
wenn  man  den  Draht  mehrmals  belastet  und 
entlastet  hat,  verliert  sich  diese  besondere  Er- 
scheinung. Aber  auch  dann  bleibt  noch,  und 
das  19t  der  zweite  der  erwähnten  Punkte,  eine 
ziemlich  kraftige  magnetisch-elastische Hys- 
teresis  geltend,  d.  h.  derselben  Belastung  ent- 
sprechen ganz  verschiedene  Magnetismen,  je  nach- 
dem man  sich  bei  der  zyklischen  Belastung  und 
Entlastung  auf  dem  Hinwege  oder  Rückwege 
befindet  Man  erhält  infolgedessen  Hysteresis- 
Schleifen,  aber  diese  sind  nicht  so  einfach,  wie 
die  im  Art.  Magneüsche  Induktion  S.  218ft'.  be- 
trachteten; denn  wahrend  die  beiden  Zweige  der 
letzteren  rem  aufsteigend  bzw.  absteigend  sind, 
ist  hier  jeder  Zweig  aus  einem  auf-  und  einem 
absteigenden  Zweige  zusammengesetzt,  die  Kurve 
schneidet  sich  also  selbst  Die  Figur  131  zeigt 
unten  die  Schleife  I  für  einen  erstmaligen  Be- 
^^;ij.^_  lastungszyklus  und  11  für  einen  späteren;  oben 
"  entsprechend  für  ein  stärkeres  Feld  III  und  IV ; 
I  und  III  sind  ganz  offene,  II  und  IV  nahezu 
geschlossene  Kurven;  endlich  ist  V  die  Kurve 
der  Remanenz  nach  der  größeren  Feldstärke. 
Man  kann  übrigens  die  Wirkung  der  Hysteresis  fast  vollständig  aufheben,  wenn 
man  den  Versuchskörper  häufigen  Erschütterungen  aussetzt  (vgl.  hierzu  auch  w.  u.). 
Die  meisten  der  erwähnten  Erscheinungen  kehren  sich  bei  Anwendung  von  Longi- 
tudmaldruck  um. 

Sieht  man  von  diesen  und  anderen  Sondererscheinungen  ab,  so  wurde  also 
in  der  Hauptsache  em  prinzipieller  Unterschied  zwischen  Eisen  und  Nickel  be- 
stehen, für  den  man  vergeblich  nach  einer  Ursache  sucht  Diese  Erwägung  hat 
HeydweillerI  veranlaßt,  die  Frage  wieder  aufzunehmen.  Das  Verhalten  des 
Eisens   ist  nämlich   vom   Standpunkte    der   Theorie    der  Moleknlaröagnete,    ins- 


1  A  Heydweilleh,  WJhzh    Sitz   Ber.    1893     n.  MSiz, 


Ann.   62.  462.'  1894. 
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besondere  der  EwmGschen  Vorstellungen  (S.  164)  leicht  verständlich.  Denn  die 
Zugkraft  wird  einerseits  das  Umkippen  der  Gruppen  aus  der  ersten  in  die  zweite 
Gleichgewichtslage  befördern,  sie  wird  aber  gleichzeitig  infolge  der  mechanischen 
Deformation  das  magnetische  Moment  jeder  Gruppe  in  dei  zweiten  Gleichgewichts- 
lage herabmindern;  solange  also  noch  eme  größere  Anzahl  von  Gruppen  in  der 
ersten  Lage  vorhanden  ist,  d.  h.  bei  nicht  zu  großer  magnetisierender  Kraft,  wird 
die  Zugkraft  den  Gesamtmagnetismus  verstärken,  bei  größerer  Kraft,  wenn  die 
Mehrzahl  der  Gruppen  schon  umgekippt  ist,  wird  dagegen  der  ungunstige  EinfluJJ 
überwiegen.  Ist  diese  Vorstellung  richtig,  so  ist  nicht  einzusehen,  warum 
die  Erscheinung  beim  Nickel  fehlen  solle.  In  der  Tat  konnte  Heydweiller  sie  auch 
hier  —  nach  Überwindung 
mannigfacher  Schwiengkei- 
ten  —  konstatieren  (mag- 
netometrische Methode  mit 
astatischem  Nadelpaar).  Der 
Unterschied  gegenüber  dem 
Eisen  ist  nur  der,  daß  die 
Umkehr  hier  bei  sehr  viel 
kleineren  Feldstarken,    also 

auch  Magnetisierungen,  ein-     ^  >.      \  \ReiJii,3 

tritt  als  beim  Eisen  und 
deshalb  bisher  übersehen 
worden  war.  Die  Ergebnisse 
werden,  besser  als  durch  die 
zahlreichen  Tabellen,  durch 
die  beistehend  wiedergege- 
benen Figuren  132  a  und  b 
veranschaulicht;  Abszissen 
sind  die  Zug-  und  Druck- 
kräfte (letztere  negativ)  pro 
qmm,  Ördinaten  die  Magne- 
tisierungen, die  Kurven  für 
wachsende  Zugkräfte  sind 
voll,  die  für  abnehmende 
punktiert  gezeichnet.  Man 
flieht  die  Maxima  und  Mi- 
mma  sowie  die  elastisch- 
magnetische Hysteresis.  Als 
typische  Kurve  für  schwache 
Belastung  kann  man  etwa  die  Kurve  ab  cd  der  Figur  132b  betrachten;  Maximum 
und  Minimum  werden  um  so  flacher  und  drucken  um  so  näher  zusammen,  je 
starker  die  Magnetisierung  wird;  bei  einer  gewissen  Stärke  verschwinden  sie  ganz. 
Die  Lage  des  der  Belastung  null  entsprechenden  Punktes  o  hängt  von  der  Vor- 
geschichte des  Drahtes  ab,  der  magnetischen  wie  der  elastischen;  in  der  Regel 
hegt  er  unsyinmetrisch.  Jede  Zugkraft  verschiebt  ihn  nach  rechts,  jede  Druck- 
kraft nach  links.  Alles  in  allem  sind  die  Erscheinungen  bei  Nickel  nur  quanti- 
tativ von  denen  beim  Eisen  verschieden.  Dieses  Ergebnis  ist  neuerdings  von 
Honda  und  SraMizu^  angezweifelt  worden;  sie  wiederholten  die  Versuche  nach  einer 
anderen  Methode  und  vermochten  keinen  kritischen  Punkt  aufzufinden.  Heyd- 
weiller ^  betont  aber  mit  Recht,  daß  sein  positiver  Befund  schwerer  wiege  als 
der  negative   seiner  Gegner  und  führt  zur  Unterstützung   —   aufler  einer  Kritik 
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■2  A.  Hbypwf.tt.lt.h,  Phys.  Z.  5    255.   1904, 
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der  gegnenschen  Versuche   —  noch  aa,    daß  auch  G.  S.  Meyer  ^   den  kntiachen 
Punkt  bei  Nickel  konstatiert  habe. 

Was  endhch  das  Kobalt  betrifft,  so  existiert  hier  die  ViLLARische  Wirkunp; 
ebenfalls;  nur  smd  die  beiden  bezüglichen  Untersuchungen  von  Chree^  einerseits 
und  von  G.  S.  Meyer  **  andererseits  nicht  recht  m  Einklang  zu  bringen.  Wahrend 
namhch  Chree  zeigt,  daß  beim  Kobalt  Druck  dieselbe  Rolle  spielt  wie  beim 
Eisen  Zug,  also  schwachen  Magnetismus  verstärkt,  starken  schwächt,  wobei  der 
Übergang   etwa  bei   einer  Feldstarke   von  120  stattfände,   findet  Me\er  dieselbe 
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Figur  133  a 

Wirkung  beim  Zug  (so  daß  also  Druck  und  Zug  hier  gleichsinnig  wirken  wurden), 
aber  bei  sehr  geringen  Feldstarken.  Hier  war  also  weitere  Aufklärung  erwünscht, 
und  sie  ist,  wenigstens  was  die  Zugwirkung  betrifft,  \on  Nagaoka  und  Honda -i 
gehefert  worden.     Es   besteht  nämhch   ein  Gegensatz  zwischen   gegossenem   und 
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Figur  133  b. 

geglühtem  Kobalt  In  gegossenem  Kobalt  bewirkt  Zug  eine  Verminderung  der 
Magnetisierung  in  schwachen  Feldern,  mit  wachsender  Feldstarke  nimmt  sie  ab 
und  geht  zuletzt  in  eine  Vermehriing  über;  d.  h.  es  gibt  hier  einen  umgekehrten 
ViLLARischen  Punkt.  In  ausgeglühtem  Kobalt  bringt  Zug  ebenfalls  Verminderung 
der  Mairnetlaierung  hervor,  aber  diese  wachst  mit  der  Feldstarke.  —  Schließlich 
sei  noch  erwähnt,  daß  im  Nickelstahl  Zug  die  Magnetisierung  vergrößert 

Bisher  wurde  der  Einfluß  untersucht,  den  Längszug  oder  Druck  auf  gleich- 
zeitige Magnetisierung  ausübt  Aber  auch  vorangegangene  Längsdeformation 
übt  einen  solchen  Einfluß  aus,  und  zwar  selbst  dann,  weim  sie  rpin  temporären 
Charakters  war,  wenn  sie  sich  also  innerhalb  der  Elastizitätsgrenze  hielt,  und  der 
betreffende  Körper  sich  beim  Beginn  der  Magnetisierung  wieder  in  semem  scheinbar 

T,  l®;^'^^'™'  ^•■^^-  Straßbg.  1895.  —  Wied.  Ann.  69.  134.  1896  —  2  C.  Chbee, 
Proc.R.  Soc  47.  +1.  1889,  Trans  R.  Soc.  1890  A.  829.  —  3  G.  S.  MEYEat,  Wied.  Ann  69 
142.  1896,  —  4  H.  Nagaoka  uad  K.  Honda,  Phil.  Mag-  4    45.   1903 
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ursprünglichen  Zustande  befindet;  allerdings  scheinen  diese  Wirkungen  nur  bei 
hartem  Material  erhebhch  zu  sein  Man  kann  diese  Wirkungen  aufheben,  wenn 
mau  den  vorübergehend  deformierten  Draht  vor  Beginn  des  Magnetisierungs- 
prozesses entweder  durch  abnehmende  Ströme  wechselnder  Richtung  (S.  216) 
behandelt,  also  so,  als  ob-  er  magnetisch  wäre  und  man  ihn  entmagnetisieren 
wollte,  oder  starken  Erschütterungen  aussetzt.  Die  folgenden  Zahlen  zeigen  nach 
EwiNG  die  Magnetisierung  eines  Eisendrahtes,  der  vor  joder  Versuchsreihe  mit 
42  Kilo  pro  qmm  belastet  wurde;  bei  der  ersten  Reihe  folgte  hierauf  unmittelbar 
die  Magnetisierung,  bei  der  zweiten  wurde  er  erst  noch  „entmagnetisiert",  bei 
der  dritten  erst  noch  erschüttert.  Die  letzte  Spalte  gibt  die  Überschusse  der 
Zahlen  unter  I  über  den  Durchschnitt  der  Zahlen  in  II  und  III  an.  Wie  man 
sieht,  ist  die  gedachte  Nacliwirkung  eine  für  die  Magnetisierung  gunstige,  imd 
zwar  zeigt  sie  sich  am  stärksten  für  mittlere  Magnetisierungen,  für  starke  aber 
so  gut  wie  gar  nicht  mehr. 
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Sehr  viel  starker,  aber  auch  weit  unmittelbarer  verständlich  ist  die  Nach- 
wirkung dann,  wenn  die  vorangegangene  Beanspruchung  die  Elastizitätsgrenze 
überschritten  hatte  und  die  Deformation  infolgedessen  eine  bleibende  geworden 
ist.  Beruht  doch  hierauf  eine  der  einfachsten  Methoden  zur  Härtung  von  Drahten, 
und  ist  doch  schon  im  vorigen  Artikel  gezeigt  worden,  wie  außerordentlich  ver- 
schieden sich  weiche  und  harte  Eisenkorper  dem  Magnetismus  gegenüber  ver- 
halten. Die  Figuren  133a  und  b  stellen  die  Verhaltnisse  nach  Versuchen  Ewings 
dar,  und  zwar  a  für  den  temporaren,  b  für  den  remanenten  Magnetismus.  Man 
sieht,  in  wie  hohem  Grade  maßige  Zugkräfte  die  Magnetisierung  in  schwachen 
Feldern  erhöhen;  ist  dagegen  die  Sättigung  nahezu  erreicht,  so  wirkt  die  Zugkraft 
ungünstig;  also  auch  hier  die  Vn^LARische  Erscheinung.  Aber  auch  in  schwachen 
Feldern  tntt  die  Erhöhung  der  Magnetisierung  nur  dann  ein,  wenn  die  Belastung 
maßig  ist;  zu  starke  Belastung  wirkt  m  kleinen  und  großen  Feldern  ungunstig 
—  in  der  Tat  liegt  die  Kur\e  für  14,5  kg  durchweg  unter  denen  für  5  und  10  kg. 
Außerdem  sieht  man,  daß  bei  der  remanenten  Magnetisierung  die  Verhaltnisse 
in  mancher  Hinsicht  anders  hegen  wie  bei  der  temporären. 

b)  Längenänderung  durch  Magnetisierung.  Wir  betrachten  nun  die 
umgekehrte  Beziehung:  Wie  die  Langenanderung  auf  den  Magnetismus,  so  hat 
auch  die  Magnetisierung  auf  die  Lange  der  Korper  einen  Einfluß.  Zuerst  fest- 
gestellt wurde  das  von  Joule i,  und  seitdem  hat  sich  eine  sehr  große  Zahl  von 
Forschem  mit  dem  Problem,  zunächst  für  die  drei  ferroraagnetischeu  Metalle, 
beschäftigt;  es  muß  genügen,  hier  die  Arbeiten  von  A.  M.  Mayer,  Righi,  Wert- 
heim, Beetz,  Barrett,  Bidwell,  Berget,  Lochner,  Nagaoka  (allein  und  mit  Honda), 

ROSING,    MORE,    BaCHMETJEV^t,    KnOTT,    Kt .INGENBERG,    TaVI.OR-JoNES,    E.  T.  JoNES, 

Rhoads,  Austin,  Shaw  und  Laws^  anzuführen. 

1  J.  P.  Jodle,  Phü.  Mag  30.  76  u  225  1847.  —  2  a,  Wertheim,  Ann.  chim,  phys  (3) 
23.  302.  1848;  Pogg.  Ann.  77.  43  —  W.  Beetz,  Pogg  Ann.  128.  193.  1866.  —  A.M. Mayer, 
PM.  Mag.  (4)  46.  177  1873  —  W.F.Bashett,  Phil.  Mag.  (4)  47.  51.  1874,  Nat.  26  515  u. 
586.  1882  —  A.  RiGHi,  Mem  di  Bologna  (4)  1.  99  1879.  —  S  Bddwell,  Proc.  R.  Soc.  38. 
265,  1885,  40.  109  n.  257.  1886;  Trans.  R  Soc,  1888.  S  205;  Proc.  R.  Soc.  47.  469    1890; 
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Was  zunächst  die  Methodik  betrifft,  so  ist  über  das  Magnetische  nach  dem 
früheren  nicht  viel  zu  sagen;  es  handelt  sich  also  im  wesentlichen  tim  die 
Messung  der  —  meist  sehr  kleinen  —  Verlängerung  bzw.  Verkürzung.  Hier 
sind  nun  hauptsächlich  drei  Verfahren  zu  nennen:  1.  die  optische  Methode  der 
■wandernden  Interferenzstreifen  (mit  oder  ohne  Benutzung  des  FiZEAUschen  oder 
ABBEschen  Dilatometers  und  m  \ erschiedenen  Variationen);  2.  die  Methode  des 
Hebels,  dessen  Bewegung  optisch  —  mit  Spiegel  oder  Prisma  —  beobachtet 
wird;  3.  die  Methode  des  elektrischen  Kontaktmikrometers,  dessen  Berührung 
mit  dem  Stabe  durch  das  Telephon  signalisiert  wird;  jede  der  Methoden  scheint 
für  gewisse  Falle  Vorzuge  zu  bieten,  für  die  stetige  Verfolgung  zyklischer  Langen- 
anderungen  ist  die  zweite  offenbar  am  bequemsten,  da  man  hier  die  Verande- 
^1'    I  rungen  gewissermaßen  direkt  photographieren  kann.    Sodann  handelt  es  sich  um 

die  Beseitigung  oder  Berücksichtigung  der  Fehlerquellen,  von  denen  namentlich 
die  elektromagnetischen  und  die  theraiischeu  leicht  die  zu  untersuchende  Er- 
scheinung ganzhch  verdeckeji  können.  Die  elektromagnetischen  Einflüsse  be- 
stehen dann,  daß  die  magnetisierende  Spule  die  Stabenden  anzieht  und  dadurch 
den  Stab,  ]e  nach  dem  Lageverhaltnis  zwischen  Spule  und  Stab  und  je  nach  der 
Befestigungsart  des  letzteren,  verkürzt  oder  verlängert;  von  den  bezuglichen 
Untersuchungen  ist  schon  früher  die  Rede  gewesen,  und  es  wird  im  Elektro- 
magnetismus auf  sie  Zurückzukommen  sein.  Hier  kann  mau  die  Wirkung  ent- 
weder m  Rechnung  ziehen ,  worüber  man  bei  Nagaoicv  '  nähere  Darlegungen 
findet,  oder  man  kann  sie  durch  Anwendung  sehr  langer  Stabe  oder  noch  besser 
von  Ringen  —  Büjwell  —  ausschließen,  in  welch  letzterem  Falle  man  dann  aus 
der  Änderung  des  großen  Ringdurchmessers  die  Langenanderung  seiner  Achse 
berechnen  muß.  Die  thermische  Ausdehnung  des  Probekorpers  andererseits  — 
{'I  eine    Temperaturanderang   um    ü,2  Grad    genügt    oft    schon,    um    alles    zu    ver- 

wischen —  pflegt  man  durch  Umgebung  des  Körpers  mit  einer  hölzernen  Hülle, 
hauptsächlich  aber  dadurch  herabzumindern,  daß  man  den  Strom  jedesmal  nur 
für  sehr  kurze  Zeit  (Bruchteile  einer  Sekunde)  schließt.  Am  besten  ist  jedenfalls 
das  von  Cantone  (s.  w.  u.)  und  Nagaoka  benutzte  Kompensationsverfahren,  bei 
dem  der  Stab  mit  einem  Korper  aus  anderem  Metall  derait  kombiniert  wird, 
daß  gegenüber  dem  festen  Stutzmaterial  Ausgleichung  erfolgt.  Auf  diese  Weise 
kann  man  zugleich  noch  eine  dritte  Fehlerquelle  ausschalten,  nämlich  die  Durch- 
biegung des  Stabes  infolge  seiüicher  Asymmetrien. 

Als  Versuchskörper  dienten  meist  Stäbe  oder  Drähte,  nur  Nagaoka  hat, 
um  mit  der  Theorie  in  einfacher  Relation  zu  bleiben,  auch  Rotationsellipsoide 
imtersuchL 

Die  Ergebmsse  stehen,  was  die  älteren  Versuchsreihen  betrifft,  zum  Teil  im 
Widerspruch  miteinander.  So  hat  schon  Joule  das  Gesetz  ausgesprochen,  daß 
die  Langenanderung  im  Eisen  mit  dem  Quadrat  der  Magnetisierung  proportional 
sei,  und  seine  Nachfolger  haben  mehrfach  dieses  Gesetz  bestätigt  gefunden, 
namenthch  für  schwache  Felder,  wo  man  dann  auch  an  die  Stelle  der  Magneti- 
sierung die  magnetisierende  Stromstärke  setzen  kann.  So  fand  z.  B.  Righi  folgende 
Relativzahlen,  die  sich  jedenfalls  auf  sehr  schwache  Felder  beziehen: 

56.  94  1894  —  A  BicaGET,  C.  R.  115  722.  1892.  —  S.J.  Lochheu,  Phü.  Mag.  (5)  36.  498 
1893.  —  H.  Nagaoka,  Phil.  Mag  (5)  37.  131.  1894;  Wied  Ann.  53.  487.  1894  —  H.  Na- 
gaoka und  K  Honda,  Phil.  Mag,  (5)  46    261.  1898;  J.  Coli.  Science  Imp,  Univ.  Tokyo  13. 

57.  1900;  Phil  Mag  4  45.  1903  —  K.  Honda  und  S.  Shimizu,  Phys.  Z.  3.  378  1902; 
Phil.  Mag.  4  338.  1902.  —  B.  RosiNG,  J.  russ.  phys.  ehem.  Ges.  26,  253.  1894.  —  L.T.MoaE, 
Phil.  Mag  40  345  1895.  —  CG  Knott,  Trans  Edinb.  Soo.  (3)  38.  527.  1896.  — 
G.  KxiNGEWBERG,  Inaug -Diss.  Berlin  1897.  —  E.  Tavlor-Jones,  Proc.  R.  Soc.  91.  19.  1897. 
—  E.  T  Jones,  ebenda  63  44.  1898.  —  E  Rhoads,  Phys  Rev.  7.  65.  189&.  .,^  L.W.AUSTIN, 
ebenda  10  180.  1900.  —  Shaw  und  Laws,  Electncian  46.  649  u.  738  1901;  48.  69911.  765. 
1902.  —  1  H  Nagaoka,  Wied.  Ann.  53.  492.   1894. 
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Immerhin   sieht  man   schon   aus    diesen  Zahlen,    daß   mit  wachsender  Feld.f.rt. 
die    Verlängerung    allmählich    langsamer    zunimmt.      Nach    Bidxvell    anderPr^pr.! 
wird  Eisen  durch  schwach  magnetisierende  Kräfte  verlängert,  anfangs  pronn  Kl 
allmählich  schwacher,   und  bei  durchschnitthch  ^i  =  100  tntt  das  Maxim         H 
Lange    ein,    wobei   die    Ver-  mum  der 

langenmg  für  verschiedene 
Proben  zwischen  0,0000025 
und  0,0000050  der  Lange 
schwankte.  Dann  tritt  wieder 
Verkürzung  ein,  und  zwar 
schließlich  unter  die  ursprüng- 
liche Lange  herab,  bis  um 
etwa  0,0000070  ihres  Wertes.  ^ 
Bei  Stahl  ist  die  Erscheinung 
ähnlich,  aber  schwacher.  Bei 
Kobalt  ist  sie  umgekehrt, 
schwache  Felder  bnngeii 
keine  merkliche  Wirkung  her- 
vor, dann  tntt  Verkürzung  ein,  diese  wird  bei  einer  gewissen  Feldstärke  null,  und 
bei  Starkeren  Kräften  tritt  Verlängerung  ein.  Bei  Nickel  endlich  tntt  von  vornherein 
Verkürzung  ein,  die  sich  für  mäßige  Feldstarken  durch  die  Formel  dl=~\% .  lO-^^ 
darstellen  lälit  und  bei  stärkeren  Kräften  einem  Grenzwert,  etwa  0,000025  pro 
Längeneinheit,  nähert  (Fig.  134).  Beim  Nickel  wäre  also  die  Wirkung  am  ein- 
fachsten und  am  kraftigsten. 
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Figur  134. 
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Figui  135. 

Berget  operierte  mit  einem  5,2  cm  langen,  1,98  cm  dicken  Eisenstabe  und 
fand  in  Feldern  von  49  bis  540  Einheiten  Verlängerungen  von  0,000255  bis 
0,000562  mm,  die  sich  durch  die  Formel 

darstellen  ließen.  Lochner  fand  bei  Eisen  Zunahme  bis  zu  einem  Maximmn 
und  dann  Abnahme,  bei  der  Rückkehr  Zunahme  über  den  vorigen  Maximal- 
punkt  hinaus. 

Wenn  man  die  Drähte  wahrend  der  Versuche  dehnt  oäex  fcompfrimiert,  so 
wird  dadurch  die  Wirkung  beeinflußt;  die  neuesten  VersUöhe  aucü  hierüberrühreu 
von  BmwELL  her.  Beim  Eisen  hat  Zttg  aux  F0%©,  -daß.  4ie  lißfängKche  Veriaaigeruug' 
kleiner  und  die  bei  größeren  ICrÖfteö'  «si5&*^iiij^'  Vcifetii'^g^  ^ö$er  wird,  daß  also 
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die  ganze  Langeakurve  tiefer  zu  liegen  kommt;  bei  sehr  starken  ZiigbL'lasliiiit,^(Mi 
verschwindet  sogar  die  Verlängerung  ganz,  es  tntt  sofort  Vcrkurznn},^  ein.  IJi'i 
Nickel  ist  der  Einfluß  ein  ziemlich  \ envickelter,  bei  Kobalt  scheint  er  jjfcir  nicht 
vorhanden  zu  sein. 

Diese  und  andere  Ergebnisse  sind  dann  von  Nagaüka  und  IIoNJ)^.  teils  be- 
richügt,  teüs  bestätigt,  hauptsächlich  aber  durch  Betrachtung  des  ganzen  Kreis- 
prozesses m  harmonischen  Zusammenhang  gebracht  und  damit  die  Frage  zu  einem 
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Figur  136 

gewissen  Abschluß  gebracht  worden.  Nagaoka  stellt  seine  Hauptresultate,  die 
sich  auf  alle  drei  ferromagnetischen  Metalle  erstrecken,  in  je  drei  Ku^^'ensystemen 
dar,  nämlich  die  Verlängerung  e  als  Funktion  1.  der  äußeren  Feldstärke  .ST^ ,  2.  ala 
Funktion  der  Magnetisierung  S  und  3.  als  Funktion  des  Quadrates  der  Mag- 
netisierung. In  den  beistehend  wiedergegebenen  Figuren  sind  die  Kurven  |,^ ,  c] 
punktiert,  die  Kurven  [S,  e]  dünn,  die  Kurven  [^^ ,  c]  stark  ausgezogen;  Figur  IST) 

bezieht  sich  auf  Eisen,   Figur  130 

Bei  Eisen  nimmt,  wie  man 
sieht,  die  Verlängerung  mit  wach- 
sender Magnetisierung  beHchlcunigt 
zu,  erreicht  einen  Inflexionspunkt, 
nimmt  dann  immer  langsamer  zu 
und  erreicht  ein  Maximum;  nun 
nimmt  sie  ab,  bei  einer  Feldstärke 
305  ist  die  anfängliche  Länge 
wieder  erreicht,  der  Stab  verkürzt 
sich.  Soweit  der  Hinweg  des  Zyklus. 
Läßt  man  jetzt  das  Feld  abnehmen, 
so  verläuft  die  punktierte  Kurve 
zunächst,  bis  $  =  120  über  der  alten,  schneidet  diese,  d.  h.  die  Ver- 
längerung setzt  sich  noch  weiter  fort  und  erreicht  ihr  i^aximum  erst  in  sehr 
schwachen  Feldern.  Bei  der  Feldstarke  nuU  ist  noch  Verlängerung  vorhanden; 
diese  nimmt  im  negaüven  Felde  zu,  und  es  wiederholt  sich  ein  ähnlicher  Ver- 
lauf wie  auf  der  positiven  Seite.  Die  ganze  Figur  ist  also  —  von  dem  ersten^ 
bei  späteren  Zyklen  nicht  mehr  wiederkehrenden  Stücke  abgesehen  —  sym- 
metrisch. Die  [S,  e]- Kurve  unterscheidet  sich  hauptsächlich  durch  den  sanfteren 
Anstieg  und  ganz  steilen  Abstieg;  dasselbe  gilt  auch  von  der  [3f?,  e]- Kurve; 
diese  hat  aber  die  Besonderheit,  daß  ihr  Anstieg  —  im  Einklang  mit  dem  Joule- 
RiGHischen  Gesetz  geradlinig  ist  Schließlich  sei  bemerkt,  daß  sich  z\\'iscben 
Drähten  und  Ellipsoiden  kern  wesentlicher  Unterschied  ergab. 
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Bei  Nickel  ist  die  Erscheinung,  im  Einklang  mit  Bidvvell,  viel  einfacher. 
Es  tritt  hier  Verkürzung,  und  zwar  recht  erhebliche  Verkürzung  ein,  sie  wachst 
mit  der  Magnetisierungsintcnsitat  und  nähert  sich  asymptotisch  einem  Grenzwerte. 
Auch  hier  findet  Symmetrie  in  bezug  auf  die  Ordinatenachse  statt.  Die  Hyste- 
resis  ist  gering  für  die  |.0j  r"] -Kurve  und  geradezu  null  für  die  beiden  anderen, 
d.  h.  hier  fallen  steigender  und  fallender  Ast  zusammen,  die  [S»  ^]- Kurve  ist 
einfach  und  von  der  Form  einer  Parabel,  die  [$^-,  ^|- Kurve  verlauft  auch  hier 
ein  großes  Stuck  weit  geradlinig. 

Bei  Kobalt  kommt  es  wieder  darauf  an,  vor  welcher  Art  es  ist.  Gußkobalt 
zieht  sich  in  schwachen  Feldern  zusammen,  erreicht  etwa  beim  Felde  130  die 
geringste  Lange,  dehnt  sich  dann  aus,  erreicht  bei  740  seine  ursprungliche  Länge 
und  verlängert  sich  dann  noch  weiter;  die  Kurve  ist  also  et;va  das  Spiegelbild 
derjenigen  für  Eisen,  nur  mit  anderer  Lage  des  Minimums  (Maximums).  Aus- 
geglühtes Kobalt  dagegen  zieht  sich  bis  zum  stärksten  Felde  zusammen.  In 
beiden  Fällen  ist  das  Verhalten  reziprok  zu  dem  bei  mechanischer  Ver- 
längerung. 

So  sieht  man,  wie  die  Verhältnisse  bei  jedem  der  drei  Metalle  einen  andern 
Typus  repräsentieren.  Gemeinsam  ist  ihnen  jedoch,  daß  bis  zu  einer  gewissen 
Feldstarke  —  die  für  alle  drei  verschieden  ist  —  die  Längendnderung  mit  dem 
Quadrate  der  Magnetisierung  proportional  ist 

Übrigens  hat  Nacjaoka  in  Gemeinschaft  mit  Honda  die  Versuche  auch  auf 
Stahl,  besonders  Wolframstahl  ausgedehnt  und  Bestätigung  des  früheren  gefunden; 
nur  wird  hier  die  Verlängerung  nie  negativ. 

Die  neuesten  Arbeiten  haben  die  Ergebnisse  von  Nagaoka  im  allgemeinen 
bestätigt.  Es  wird  daher  genügen,  noch  einige  Besonderheiten  aus  ihnen  heraus- 
zugreifen. RosiNü  arbeitete  mit  einem  weichen  Eisendrahte  von  39,5  cm  Länge 
und  0,88  mm  Dicke,  der  mit  880  g/qmm  gespannt  war;  seine  Verlängerung  läßt 
sich  durch  die  Formel 

10"^=  0,000044834^2  -  0,00365023  S'^^  +  0,0301531.0^ 

darstellen.  —  More  fand,  daß  Harten  des  Drahtes  die  Verlängerung  vermindert 
und  das  Maximum  nach  links  riickt;  ähnliche  Wirkung  hat  Zug.  —  Bachmetiew 
untersuchte  die  Verteilung  der  Verlängerung  und  fand,  allerdings  durch  indirekte 
Schlüsse,  daß  sie  an  den  Polen  am  größten  ist.  —  Klingenjiekü  fand,  daß  die 
remanente  Verlängerung  des  Eisens  durch  Belastung  nicht  beeinflußt  wird,  wohl 
aber  die  des  Stahls.  —  Austin  arbeitete  sowohl  mit  Gleichstrom  als  auch  mit 
Wechselstrom  von  der  Wechselzahl  10  bis  120;  er  fand,  daß  die  [So,  ('J -Kurven 
desto  tiefer  hegen,  je  höher  die  Zykel^ahl  ist,  was  wohl  mit  der  Variation  der 
Permeabilität  zusammenhangt  (leider  sind  die  [^ ,  fj- Kurven  nicht  ermittelt, 
wodurch  diese  Frage  entschieden  worden  wäre).  —  Verschiedene  Autoren  haben 
sich  mit  dem  Einflüsse  der  Dicke  der  Stäbe  auf  die  Erscheinung  befaßt;  die 
Resultate  stimmen  aber  nicht  uberein;  nach  den  einen  wäre  der  Einfluß  ei^ 
direkter,  nach  den  anderen  ein  mverser;  so  findet  z,  B,  Bidwell  umgekehrte 
Proportionahtat  mit  den  Quadratwurzeln  der  Durchmesser,  Lochniä  ■dag^eij. 
(durch  sukzessives  Abdrehen)  direkte  Proportionahtat  mit  der  Wurzel  aus  ,den^; 
Verhältnis  Dicke  :  Lange.  Nach  der  neuesten  bezüglichen  Arbeit  von  Shaw  jx^A 
Laws  ist  der  Einfluß  ziemlich  verwickelt:  das  Maximum  ist  für  dicken  (0,49  cö) 
Draht  viel  größer  als  für  dünnen  (0,10  cm),  nämlich  etwa  sechsmal  so  groß;  es 
hegt  aber  nach  der  Seite  stärkeren  Feldes  (Stromstärke  etwa  viermal  so  groß) 
verschoben,  und  folglich  schneidet  die  Kurve  für  dicken  die  für  dünnen  Drait^ 
und  ahnhch  beim  Minimum.  Nickel  verhalt  sieh  in  dieser  Hinsicht  ebenso  wie 
Eisen.  Nach  dem,  was  im  vongen  Artik  '  "  -  ~  im^^^g  gfera.dei  St^^be  -mr 
einfachen  Theone  gesagt  ist,  sind  diese  ]  üicht  in  vörwundetii- " 
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Schließlich  ist  noch  die  Frage  nach  einer  etwaigen,  mit  der  Verlängerung 
verknüpften  Querkontraktion  naheliegend,  und  in  der  Tat  hat  schon  Joui-e  seine 
ersten  Versuche,  um  dies  festzustellen,  m  ganz  analoger  Weise  angeordnet  wie 
seinerzeit  Cagniard- Latour  seine  entsprechenden  elastischen  Versuche.  Indessen 
sind  diese  Versuche  inzwischen  überholt  und  die  Frage  wird  besser  im  Zusammen- 
hange mit  der  Volumenanderung  behandelt 

Von  anderen  Stoffen  sind  nur  noch  zwei  auf  ihre  Langenanderung  geprüft 
worden.  Erstens,  von  Nagaoka  und  Honda i,  Nickelstahl  in  verschiedenen 
Legierungen,  also  ein  in  magnetischer  Hinsicht  sehr  merkwürdiges  Material 
(vgl.  S.  242).  Es  fand  sich  stets,  bis  zu  Feldern  vom  Werte  1800,  Verlängerung, 
also  ein  sowohl  vom  Eisen  als  auch  vom  Nickel  abweichendes  Verhalten;  eine 
Legierung  von  297o»  die  merklich  magnetisch  ist,  ändert  sich  proportional  dem 
Felde,  eine  stark  magnetische  von  46%  verlängert  sich  anfangs  stark,  um  sich 
dann  einem  Grenzwerte  zu  nähern,  die  nahezu  unmagnetische  von  25  7o  zeigt 
sich  auch  hier  indifferent.  Bei  ausgeglühtem  Material  ist  die  Verlängerung  be- 
trachtlicher als  bei  hartgezogeneiü.  Mit  wachsender  Belastung  nimmt  die  Ver- 
längerung ab;  und  wenn  man  sich  der  Elastizitätsgrenze  nähert,  erhalt  man  in 
schwachem  Felde  sogar  Verkürzung.  —  Diese  Resultate  sind  von  Guillaume 
einer  Kritik  unterworfen  und  in  anderem  Sinne  auch  von  Osmond^,  mit  Hin- 
weisen auf  ergänzende  Beobachtungen,  besprochen  worden. 

In  Anbetracht  der  schon  bei  den  ferromagnetischen  Stoffen  sehr  geringen 
Größe  der  Langenanderung  erscheint  die  Untersuchung  para-  und  diamagnetischer 
Stoffe  von  vornherein  aussichtslos.  In  der  Tat  haben  Tyndall  und  Grimalui 
beim  Wismut,  das  in  dieser  Hinsicht  wegen  seiner  sonstigen  Eigenschaften  noch 
am  ehesten  Aussicht  auf  Erfolg  bietet,  nichts  gefunden;  und  wenn  dann  Bidwell 
wirklich  eine  Verlängerung  fand  —  und  zwar  die  sehr  erhebliche  von  0,00000015 
in  ziemlich  schwachem  Felde  — ,  so  wird  dieses  Resultat  wieder  mehr  als  zweifel- 
haft durch  das  Ergebnis  der  Experimente  von  E.  van  Aubel^,  der  mit  kraftigem 
Felde  arbeitete,  mittels  der  Methode  der  luterferenzstreifen  noch  eine  Verlänge- 
rung von  0,000000008  hatte  konstatieren  können,  aber  nichts  fand.  Auch  Wills"^ 
hat  trotz  empfindlicher  Methode  nichts  gefunden.  Die  sonstigen  typischen  Er- 
scheinungen im  Wismut  müssen  also  anders  als  durch  Deformationen  erklärt 
werden. 

Sehr  mannigfaltig  und  kompliziert  smd  die  Erscheinungen,  welche  auftreten, 
wenn  ein  Stab  oder  Draht  durch  einen  axial  hindurchgeleiteten  Strom  zirkulär 
—  und  ev.  gleichzeitig  noch  von  außen  longitudinal  —  magnetisiert  wird.  So 
findet  Ricm^,  daß  ein  vom  Strom  durchflossener  Eisendraht  sich  verkürzt  und 
daß  diese  Verkürzung  größer  ist,  wenn  der  Stab  vorher  longitudinal  magnetisiert 
war  —  ein  Verhalten,  das  man  sich  auf  Grund  der  Molekulartheorie  des  longi- 
tudinalen  und  zirkulären  Magnetismus  (s.  in  früheren  Artikeln  und  w.  u.  bei 
Elektromagnetismus)  zurechtlegen  kann.  —  Andererseits  gelangt  aber  Bidwell" 
bei  seinen  ausgedehnten  Untersuchungen  zu  folgendem  Ergebnis:  Die  maximale 
Verlängerung,  die  ein  Eisendraht  bei  der  Magnetisierung  in  relativ  schwachem 
Felde  erfährt,  wird  durch  den  Stromdurchgang  erhöht,  und  die  Verkürzung  in 
starken  Feldern  wird  durch  Stromdurchgang  vermindert;  da.zwischen  gibt  es  eine 
Feldstärke,  die  ohne  Einfluß  ist,  und  diese  wird  durch  den  Stromdurchgang  ver- 
größert    Die  folgenden  Zahlen  geben  hiervon  ein  Bild: 


1  H  Nagaoka  und  KL  Honda,  C.  R  134.  536.  1902.  —  2  C  E.  Guiui^dme,  C.  R.  134. 
538.  1902.  —  F  OSMOND,  ebenda  596.  —  3  E  van  Aübel,  J.  de  Phys  (3)  1.  424,  1893!.  — 
*  A.  P.  Wtlls,  Phys.  Review  16  l.  1902  —  B  A.  Rjghi,  Mem  di  Bologna  (4)  I  99.  1879. 
—  8  S  BrowBii,  Pioc.  R,  See.  61.  495.  2892 
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Stromstarke  (relativ) 


Maximale  Verlängerung  (i3  =  4U) 
Verkürzung  durch  $  =  315 
Einflußlose  Feldstarke  .... 


0 

11,5 
22,5 
130 


14,5 
17,5 
170 


20 

12 

200 


Bei  Nickel  und  Kobalt  ließ  sich  nichts  Deutliches  konstatieren. 


2.  Beziehung  zur  Biegung. 

Hierüber  ist  nicht  \iel  zu  sagen.  In  älterer  Zeit  sind  viele  bezugliche  Ver- 
suche angestellt  worden;  so  glaubte  Werthkim  einen  Einfluß  der  Biegung  auf 
den  Magnetismus,  andererseits  derselbe  Physiker  sowie  Guillemin  u.  a.  einen 
Einfluß  der  Magnetisierung  auf  die  Biegung  eines  Stabes  konstatieren  zu  können. 
Indessen  muß  man  bedenken,  daß  solche  Versuche  sehr  schwer  einwandfrei 
durchzufuhren  sind,  weil  die  Biegung  die  gegenseitige  Lage  von  Körper  und  Feld 
ändert,  und  weil  die  elektromagnetischen  Spannungen  und  ihre  Wirkungen,  die 
schon  bei  der  Verlängerung  eine  wichtige  Fehlerquelle  ausmachten,  hier  kaum 
zu  eliminieren  sind.  Auf  der  anderen  Seite  bietet  das  Problem  auch  nicht  das 
Interesse  dar  wie  die  auf  Dehnung  und  Torsion  bezüglichen,  da  die  Biegung 
keine  eigentlich  elementare  elastische  Erscheinung  ist.  Es  mag  daher  an  diesem 
Hinweise  genügen i. 


3.  Beziehung  zur  Torsion. 

Diese  Beziehungen,  welche  besonderes  Interesse  darbieten,  sind  von  Matte- 
ucci2,  Wertheim»,  G.Wiedemann^  Becquerel,  Sir  W.  Thomson <■',  Huni-iEs",  Knott^, 
Chree,  EwinCtS,  Zehndero,  NacaokaI",  TomunsonIi,  Banti12,  f.  J.  Smu-hIb, 
GroesserI^  Drude  i",  Moreaui«,  Cantone",  Day^«,  Naoaoka  und  Honda  i", 
SchreberSO,  Barus2i  u.  a.  erforscht  worden;  insbesondere  haben  G.  Wiedemann, 
EwiNG  und  Nagaoka  die  Erscheinungen  nach  den  verschiedensten  Richtungen  hin 
verfolgt  und  auf  diese  Weise  relative  Übersichtlichkeit  in  das  Gewirr  der  Tat- 
sachen gebracht.  Hier  kann  nur  das  Allerwichtigste  angeführt  werden.  Die 
experimentellen  Anordnungen  sind  so  naheliegend,  daß  sie  hier  nicht  ausführlich 
behandelt  zu  werden  brauchen;  es  sei  nur  bemerkt,  daß  man  die  Stabe  oder 
Drahte  longitudinal   durch  Spiralen  oder   (m  der  Inklinationsnchtung)    durch  den 

1  A.  WERTHaiM,  C.  R  22.  330.  1846,  Ann.  chirn.  phys.  (3)  23.  302.  1848.  —  .Guil- 
lemin, C  R.  22  264  u.  432.  1846.  —  Aus  neuerer  Zeit:  Labatut,  Hysteresis  und  Viskosität 
bei  der  Biegung.  Grenoble  1Ö93.  —  2  c.  Matteucci,  Compt.  rend.  24.  S  301.  1847;  Ann, 
China.  Phys.  (3)  63.  S.  385  1858.  —  3  w.  Wertheim,  Compt.  rend.  35.  S.  702.  1852;  Ann. 
Chim.  Phys.  (3)  60.  S.  385.  1857.  —  *  G.  Wiedemann,  Pogg.  Ann  103.  S.  563.  1858,  106. 
S.  161.  1859,  Verh,  Baaler  Nat.  Ges.  2.  S.  169.  1860,  Berl.  Mon.-Ber.  1860,  Pogg.  Ann.  117. 
S.  19s  1862;  Wied.  Ann.  27.  S.  376  1886;  37  S.  610.  1889,  Elektr.  3.  S.  671  — 
B  W.  Thomson,  Proc.  R.  Soc.  27  S  439.  1878;  Trans.  R  Soc.  1878.  —  8  D.  E.  Huohes,  Proc. 
R.  Soc.  31.  S.  525.  1880,  32.  S.  25  u.  213.  1881.  _  7  c.  G.  Knott,  Trans.  R.  Edinb.  Soc. 
35  (2)  S  377  1889,  36  (2).  S.  485.  1891.  —  Phil.  Mag.  (5)  37.  141.  1894;  Proc  Ed.  Soc. 
22.  586.  i89q  —  8  j  A.  EwiNO,  vgl.  Magn.  Induktion,  S.  211.  —  8  L.  ZaciO^BaL,  Wied.  Ann. 
41.  S.  210.  1890.  —  10  H.  Nagaoka,  Joum.  of  the  ColL  of  Science  ToHo  2.  .S.  304.  1888  j 
3.  S.  189  n  335  1889;  4.  S  323.  1891,  Wied.  Ann.  63.  481-  1894.  —  ^'  H,  ToicuNSON. 
Proc  R  Soc  42.  S  224.  1887.  —  12  A.  Banti,  Mem  Ac  Line.  i89Du.'l§l9l.--r-  ^31''  J.Smith, 
PhiL  Mag  (5)  32  S  383  1891.  —  U  D.  GaössER,  Inaug.-Diss.  RostO'Clk  1896.  -^  IB  P.  Dhüde, 
Wied.  Ann.  63.  9  1897.  —  16  G.  Mobeau,  C.  R.  122.  1192.  lSg$f'ä''K.-  126.  463.  1898; 
J.  de  phys  {3)  7.  125,  1898.  -^  17  M.  Cantone.  N.  Qm.  (4)  6.  noift,  ä6jp^«*«97.  v-  18  H.  Day, 
SiU  J.  (4)  3.  449.  1897.  —  19  H.  Nagaoka  und  K.Honoa,  T.  Coli,  S<3i«nce  Imp.  Univ.  Tokyo 
13.  263.  1900.  —  20  K.  ScHHEBER,  Phys  Z  2.  18.  j^o.  — ^  <5.  Bim9,  SKlii  J  10  407. 
1900;  11.   97.   19&1.  ,  r 
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Erdmagnetismus,    zirkulär   durch    hindurchgeleitete   Ströme    maguetisu'rl    und    sie, 
wo  dies  erforderlich  ist,  vor  den  Versuchen  glüht  oder  ablöscht. 

a)  Wirkling  der  Torsion  auf  den  Magnetismus.    Wie  bei  der  Dohiuiiif; 
muß  man  auch  hier  zmschen  den  ersten  elastischen  Eingrificn  und  don  sptiliTi'n 
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Figur  138. 
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unterscheiden.  Wendet  man  zunächst  nur  schwache,  im  wesentlichoii  iimi'rhiilb 
der  Elastizitätsgrenze  bleibende  Torsionen  an,  so  findet  man  bei  KistMi,  daß  die 
ersten  Torsionen  den  Magnetismus  erhöhen,  die  spateren  aber  vcrniindcni,  und 
zwar  so   stark,    daß   im  zyklischen  Zustande   der  tordierte  Stab  sclnvilfhcr  niaf>;- 

netisch  ist,  als  der  torHionsfrclc. 
Die  Erscheinung  ist  1km  wcicIumu 
Eisen  am  kräftigsten,  bei  hfirtciu 
schwächer,  bei  Stahl  am  schwlich- 
sten.  Bei  Nickel  bewirkt  die  Tor- 
sion umgekehrt  eine  Erhöhung 
des  Magnetismus,  weiiigste.na  in 
mäßigen  Feldern;  in  starken  Fel- 
dern tritt  eine  Umkehning  der 
Erscheinung,  ja  sogar  —  nach 
Zehnder  —  eine  Umkühr  des 
Magnetismus  uljcrhaupt  ein.  Wie- 
der anders  scheinen  die  Verliält- 
nisse  bei  Kobalt  zu  liegen. 

Auch  bei  der  Einwirkung  der 
Torsion  auf  den  Magnetismus 
findet  Hysteresis  statt,  d.h.  die 
Kurven  des  Magnetismus  als 
Funktion  der  Torsion  und  der  De- 
torsion  sind  gegeneinander  ver- 
schoben, wovon  Figur  138  (a  be- 
.  zieht     sich    auf    Eisen ,     b     auf 

Nickel)  em  anschauliches  Bild  gibti;  zahlreiche  derartige  Kurven  sind  von 
Sir  W.  Thomson,  Wiedemann,  Nagaoka  und  Zehnder  mitgeteilt  worden.  Durch 
gleichzeitige  Zugbelastung  gehen  diese  symmetnschen  Kurven  in  unsym- 
metrische und  schließlich  sogar  in  emseiüge  Hysteresisschleifeu  über,  worüber 
man  m  E^vlNGs  Buch  (S.  224 f.)  zaUreiche  Aoigaben  und  Abbiiduikgen  findet. 
Von  Nagaoka  rühiea  auch  die  in  Figur  139  wiedergegebenen  Magnetisietongs- 

Ixchen'werte^'^'^  entsprechen  nicht  dem  Werte  3  =  0,  soudem  .ineta  schon  b«tekcjit- 
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kurven  (Hin-  und  Ruckweg)  her,  welche  für  einen  langen,  ausgeglühten  Nickel- 
draht S  als  Funktion  -von  ,S)  in  gewöhnlichem  Zustande  (I),  in  tordiertem  Zu- 
stande (3°  für  1  cm,  III),  m  gespanntem  Zustande  (10  kg,  III)  und  endlich  in 
tordiertem  und  gespanntem  Zustande  (IV)  darstellt  Betrachtet  man  zunächst  nur 
die  beiden  ersten  Kunden,  so  findet  man  die  obigen  Angaben  über  die  Wirkung 
der  Torsion  und  Spannung  bestätigt,  man  sieht  aber  weiter,  daß  die  Torsion 
noch  eine  ganz  charakteristische  Wirkung  hat,  namlich  die,  daß  die  drei  Stucke 
der  Magnetisierungskurve,  das  schwach,  das  stark  und  das  wieder  schwach  an- 
steigende, die  im  gewöhnlichen  Zustande  sanft  ineinander  übergehen,  hier  scharf 
voneinander  getrennt  sind.  Auch  erkennt  man,  daß  der  remanente  Magnetismus 
im  ungespannten  Zustande,  wo  er  ohnehin  groß  ist,  durch  die  Torsion  immer 
noch,  wenn  auch  nur  maßig,  gesteigert  wird. 

Wesenthch  anders  und  noch  komplizierter  ist  die  Wirkung  der  Torsion  auf 
den  permanenten  Magnetismus.  Sieht  man  von  den  Anfangserscheinungen 
ab  und  betrachtet  gleich  den  stationären  Zustand,  so  erhalt  man  nach  Wiede- 
MANN  das  merkwürdige  Ergebnis,  daß  der  Vorgang  ein  asymmetnscher  ist  und 
zwar  nicht  nur  der  Große,  sondern  auch  dem  Vorzeichen  nach,  d.  h.  daß  Torsion 
nach  der  einen  Seite  vergrößernd,  nach  der  anderen  Seite  verkleinernd  wirkt: 
die  der  Figur  138  entsprechenden  Kun'en  verlaufen  also  hier  nicht  an-  und  ab- 
steigend, sondern  nur  entweder  ansteigend  oder  absteigend,  und  zwar  wieder  bei 
Nickel  umgekehrt  wie  bei  Eisen. 

Wenn  man  Stahlstabe  magnctisiert  und  dann  mehr  oder  weniger  wieder 
entmagnetisiert,  so  treten  auch  hier  besondere  Wirkungen  auf,  wie  folgende 
auszughch  nach  Wiedemann  gegebene  Tabelle  zeigt,  in  der  die  erste  Spalte  den 
ursprünglichen,  die  zweite  den  nach  der  teilweisen  Entmagnetisierung  \erbliebenen, 
die  übrigen  den  Magnetismus  nach  Ausübung  der  darüber  stehenden  Torsion 
angeben. 
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Wie  man  sieht,  wird  nach  geringer  Entmagnetisierung  der  Magnetismus  durch 
Torsion  geschwächt,  bei  mittlerer  durch  kleine  Torsion  gesteigert,  durch  größere 
wieder  geschwächt,  endlich  nach  fast  vollständiger  Entmagnetisierung  durchweg 
gesteigert. 

Bisher  war  von  Torsionen  innerhalb  der  Elastizitätsgrenze  die  Rede.  Bei 
größeren  Torsionen,  die  zum  Teil  bleibenden  Charakters  sind,  wird  natürlich  die 
Wirkung  stärker,  aber  zugleich  auch  so  verwickelt,  daß  hier  nur  auf  die  ein- 
schlagende Literatur  (Wertheim  und  MATTEUca)  verwiesen  werden  kann. 

Die  Wirkung  der  Torsion  auf  den  Magnetismus  zeigt  sich  auch,  wenn  letz- 
terer nicht  durch  eine  umgewickelte  Spule,  sondern  durdi  einen  den  Stab  sellwt 
durchfließenden  Strom  erzeugt  wird,  also  vom  zirkulären  Tytms  ist  Bier  ist 
diese  Wirkung  sogar  besonders  merkwürdig;  WrEDEMANN  hat  namlicih  napbgewlesen, 
daß,  wenn  man  einen  solchen  Draht  während  oder  nach  dföi^  ötraaiduräi^ang: 
tordiert,  er  magnetisch  wird^.  Das  wdl  besagen:  De?  DrahV  4?^  b-isher  nach 
außen  hm  nicht  magnetisch  war,  ist  es  di 
Worten:  Der  Magnetismus  hat  sich  aus  re 

1  G.  Wiedemann,  Berl.  Mon.-Ber    :86o, 
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verwandelt.  Dabei  erhalt  der  Draht  an  der  Eintrittsstelle  des  Stromes  ciiu'n 
Sudpol,  wenn  er  Schraubenrechts  gedreht  wird  und  umgekehrt.  Bei  Nickel  ist 
die  entstehende  Magnetisierung  jedesmal  die  entgegengesetzte. 

In  neuester  Zeit  hat  Gerdien ^  auf  Anregung  von  Voigt  die  Fnigu  gcrnucr 
und  besonders  auch  im  Hmblick  auf  die  zykhschen  Prozesse  studiert  und,  auUur 
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Figur  140  a. 
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der  Bestätigung  des  obigen,  noch  folgendes  gefunden:  1.  Zyklisch  variicrondt- 
Torsion  erzeugt  zyklisch  variierende  Longitudinalmagnetisierung.  2.  In  kU'inoii 
Torsionsintervallen  bleibt  das  Moment  zurück,  m  groi3cu  —  bei  merklich  un- 
elastischen Deformationen  —  eilt  es  voran.  3.  Das  Momentintervall  wächst  bei 
gleicher  Stromstarke  mit  dem  TorsionsmtervaU  anfangs  rasch,  spater  nur  langaftm; 


bei  torsionshartem  Drahte  ist  es  größer  als  bei  weichem.    4.  Die  Änderung  des 
Toron  nT  faT  ^r-^-^^l  -t  bei  kleinen  TorsionsintervallennZ  der 

5    BeT  'If  t'"- ""^  r'^l''"  ''"°^^"'  ^^^°^^^-  ^-  gehäxteten  DrLen 
o.  ±sei    großen  Torsi onsmtervallen    wird    der   cn-nRf-A   To,-i    aL   tv/t          ^   ^clulcij. 

s^oa  i.  ^.  Meinen  To.ionsbe.eii  dtoÄ,  S'grotn  wle^rVeTlS 
auf  den  Verianf,  „hl  aber  auf  das  Intervall  des  Moments;   dresesw^snut 
<  H.  Gebddm.  Dn.de  Aon.  14.    Ji.    ,504;    Gott.  In..g.D„.     ,503. 
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jeaem,  aber  langsamer.  7.  Die  Zykhisschleifen  zeigen  eine  mit  wachsendem  Tor- 
sionsmtervall  abnehmende  Asymmetrie  der  Lage  und  Gestalt.  —  Von  den  droi 
Figuren,  die  diese  Verhältnisse  für  Nickel  erläutern  —  Abszissen:  Torsionswinkel, 
Ordinaten:  Magnetismen  —  zeigt  140a  die  Asymmetrie,  b  das  Zurückbleiben, 
c  das  Voraneilen,  d  den  Übergang. 

Nach  der  Molekulartheorie  ist  es  leicht  zu  übersehen,    daß  die  Torsion 
den  Typus  des  vorhandenen  Magnetismus  umgestalten  muß,  indem  sie   eine  vor- 
handene longitudinale  zum  Teil  in  zirkuläre,  eine  vorhandene  zirkiüare  zum  Teil 
m   longitudinale,    beide    also,    wenn    man    die    Resultante    betrachtet,    m    eine 
„schraubenförmige  Magnetisierung"  verwandelt     Sir  W.  Thomson  i  einerseits  imd 
WiEDEMANN^   andererseits   haben   dies   des   Näheren   erläutert.     Dabei   zeigt   sich 
einmal  —  man   vergleiche   insbesondere    die  Betrachtungen  von  Maxwell ■'<   und 
Chrystall^  —  der  Zusammenhang  des  Torsionseinflusses  mit  dem  Einflüsse  einer 
Beanspruchung  auf  Zug  und  Drack 
{aus  denen   sich   die  Torsion  zu- 
sammensetzen  läßt)    und    sodann 
auch  der  Zusammenhang  mit  einer 
im  Art  „Magnetische  Induktion" 
erwähnten    Erscheinung,    wonach 
Magnetisierung  in  einer  bestimm- 
ten Richtung  den  Magnetismus  in 
der   darauf  senkrechten  Richtung 
beeinflußt.    Den  Zustand,  m  wel- 
chem ein  Stab  infolge  von  Sche- 
rang  oder  Torsion   (Zug  m  einer 
Richtung,   Drack  senkrecht  dazu) 
verschiedene   Suszeptibilitaten    in 
verschiedenen     Richtungen     hat, 
nennt    W.  Thomson   magnetische 
Aeolotropie;  sie  spielt  bei  den 
meisten   der  hier  vorkommenden 
Erscheinungen  eine  zweifellos  sehr 
wichtige  Rolle,  z.B.  bei  der  Asym- 
metrie der  Gerdien  sehen  Kurven; 
€S  muß  aber  G.  Wiedemann  recht 
gegeben  werden,  wenn  er  derÜber- 
aeugung  Ausdruck  gibt,  daß  damit 
allein   nicht   immer   auszukommen    ist     Man   kann    auch    sehr   wohl    die    Fälle 
charakterisieren,   wo   das  eine  und  das   andere    der  Fall  sein  wird;    Drude  hat 
das   expenmentell  gezeigt     Unterwirft  man   einen  ausgeglühten,   also   unmagne- 
üschen  Eisenkörper  einer  Torsion  und  dann  erst  magnetischen  Kräften,  so  genügt, 
wie   sich^  rechnerisch  begründen  läßt,   die  Aeolotropie;   wird   dagegen  ein  schon 
magnetisiertes  Eisenstück  tordiert,  so  wird  sich  die  Torsion  noch  in  spezifischer 
Weise,  nämlich  durch  eine  Umlagerung  der  Molekularmagnete  äußern,   und  die 
Wirkung  ist   tatsächUch   kräftiger.     Wenn  übrigens   die   Torsionswirkung  auf  die 
Wirkung  von  Zug  und  Drack   zurückführbar   ist,    so  mußte   sich  auch  hier  die 
VniARische  Umkehrerscheinung  zeigen;    daß  dies  nicht  der  Fall  ist,  erklärt  sich 
wahrscheinlich  daraus,   daß  die  Richtung,   in  welcher  bei  der  Torsion  Zug  statt- 
findet, eine  schiefe  (diagqnale)  Richtung  ist,  in  dieser  Richtung  aber  die  Magneti- 
sierung unterhalb  des  kritischen  Punktes  von  Villari  bleibt,  auch  wenn  die  Mag- 
netisierung sehr  weit  getneben  ist 

1  W.  Thomson,  Proc.  R.  Soc.  17.  S.  442.  1878.  ^  ^  G.  Wittm^KN,  a.  a.  O.,  bes. 
Wied.  Ann  27.  S.  376.  —  3  j,  c,  Maxwbil,  El.  u.  Mig.  2.^  S.  10&,  ^  4  G.  Chrvstall, 
Encycl.  Mehr.   15    S   270.  t,  y  ^  , 
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Unter  diesen  Umstanden  bietet  es  offenbar  ein  besonderes  Interesse  dar, 
die  gleichzeitige  Wirkung  von  Zug  und  Torsion  zu  studieren;  dies  haben 
verschiedene  Physilter  getan,  und  es  sind  die  Arbeiten  von  Zehnder,  NAC.AOka, 
Cantone  und  Banti  besonders  hervorzuheben.  Im  einzelnen  sind  die  Erschei- 
nungen sehr  verwickelt,  wie  bei  der  großen  Zahl  von  Faktoren  —  Material, 
Zustand  desselben,  Zug,  Torsion,  Feldstarke,  Feldrichtung,  temijorare  und  pei- 
manente  Magnetisierung  —  auch  gar  nicht  anders  zu  erwarten  ist.  In  der  Haupt- 
sache aber  lassen  sich,  wenn  wir  zunächst  Zehnder  folgen,  folgende  merkwürdige 
Tatsachen  herausschalen. 

Bei  Eisen  wird  der  Einfluß  der  Torsion  auf  den  Magnetismus  durch  Zug 
herabgemindert,   und   die  maximale  Wirkung  tritt  schon  in  schwächeren  Feldern 
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ein  (z.  B.  ohne  Belastung  erst  bei  der  Feldstärke  2,4,  bei  der  Belastung  mit 
2400  g  schon  bei  1,0);  und  die  Magnetisierung  nimmt  mit  zunehmender  Be- 
lastung bei  einer  bestimmten,  geringen,  Feldstärke  am  stärksten  zu,  stärker  als 
in  schwächeren  und  in  stärkeren  Feldern;  bei  ganz  starker  Belastung  nimmt  sie 
sogar  ab;  die  Hysteresis  ist  von  der  Feldstärke  nicht  sehr  erheblich  abhängig. 
Weit  interessanter  sind  die  Erscheinungen  beim  Nickel.  Was  zunächst  das 
Verhalten  m  schwachen  Feldern  (Erdmagnetismus)  betriflft,  so  kann  man  die 
Magnetisierung  eines  belasteten  Nickeldrahtes  durch  Torsionen,  die  die  Elastizi- 
tätsgrenze kaum  überschreiten,  geradezu  umkehren;  tordiett  -man  bei  erst  zu-  und 
dann  abnehmenden  Belastungen,  so  erhalt  man  Hysteresis  ''"'^  =wfarmAfi'oi»TTiTifr' 
mat  zimehmender  Belastung  nimmt  die  Magnetisierung  bei 
stets  ab.  —  Während  nun  im  schwachen  Felde  die  Magnetuneim^g  eijU  J^iimmuiu 
bei  der  Torsion  null,  ein  Maximum  bei  der  gr&ßten  Torsion  aiäwej#fe^  kehrt 
sich  im  starken  Felde  die  Sache  um,  der  Torsion  null  entsoiftyit '(Efe  stärkste 
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Magnetisierung;  und  zwar  findet  die  Umkehr  ohne  Belastung-  bei  Jo  =  lö,5,  bei 
2400  g  bei  S^  =  37,0  und  bei  40ü0  g  bei  .S>  =  39,4  statt.  Andererseits  findet 
die  Maximahvirkung  der  Torsion  ohne  Behiatung  bei  ,0=0,47,  bei  2400  g  bei 
^  =  1,5,  bei  4000  g  bei  .0  =  2,G  statt;  im  letzten  Falle  fand  sich  die  Magneti- 
sierung bei  einer  Torsion  um  4-40  Giad  etwa  viemial  so  groß  wie  ohne  Toraion. 
Die  Figur  141  veranschaulicht  alles  das  ohne  nähere  Erläuterung^. 

Die  Versuche  von  Banti  bestätigen  das  Gesagte  im  wesentlichen;  ins- 
besondere zeigt  sich  hier  die  Torsion  als  die  notwendige  und  hinreichende  Be- 
dingung für  die  Polaritätsurakehr.  Dagegen  war  bei  den  Versuchen  Naoaoi«l\s 
die  Umkehr  an  die  gleichzeitige  Behistung  gebunden,  und  es  bleibt  noch  often, 
woher  diese  Difterenz  stammt.  Nagaüka  hat  dann  ferner  die  Verteilung  der 
Magnetisierung  über  die  Lange  des  Drahtes  untersucht  und  speziell  für  den.  be- 
lasteten Draht  gefunden,  daß  bei  achwacher  Magnctisieiung  die  Verteilung  sehr 
verwickelt  ist;  der  Draht  scheint  dann  aus  drei  getrennten  Magneten  zu  bestehen. 

Sehr  reichhaltig  ist  auch  das  von  Cantone  zu  dem  Falle  gesammelte  Material, 
auf  Nickel  bezüglich;  insbesondere  wird  der  Veilauf  der  Zyklen  und  der  Nach- 
wirkungsverlauf eingehend  besprochen.  Einzelnes  laßt  sich  aber  schwer  heraus- 
greifen, und  es  sei  daher  nur  angeführt,  daß  bei  1°  Torsion  im  Erdfelde  das 
Vierfache  derjenigen  Magnetisierung  erzielt  wurde,  die  ohne  Torsion  im  18 mal 
so  starken  Felde  stattfand. 

b)  Wirkung  des  Magnetismus  auf  die  Torsion.  Wie  der  Magnetismus 
durch  Torsion,  so  wird  auch  die  Torsion  durch  Magnetisiening  geändert,  und 
zwar  wird  sie  im  allgemeinen  verringert,  desto  starker,  je  stärker  die  Magnetisierung 
ist;  jedoch  nur  bis  zu  einem  gewissen  Maximum;  bei  SLalil  ist  die  Abnahme 
kleiner  als  bei  Eisen;  gleichzeitige  Spannung  scheint  keinen  Einfluß  auf  die 
Größe  der  Detorsion  auszuüben.  Entgegengesetzte  Magnetisierungen  wirken 
wiederum  zu  Anfang  in  gleichem  Sinne,  später  aber  zyklisch.  Auch  permanente 
Torsion  wird  durch  Magnetismus  vermindert;  nur  wenn  sie  sehr  klein  ist,  tritt 
für  starke  Felder  bei  Nickel  wieder  von  neuem  Torsion  auf,  derart,  daß  ihr 
Endwert  unter  Umstanden  den  ursprunglichen  übertrefieu  kann.  Bei  vorheriger 
Torsion  und  teilweiser  Detorsion  treten  auch  hier  wiederum  eigentümliche  Er- 
scheinungen auf,  wie  oben  bei  vorhergehender  Magnetisierung  und  teilweiser 
Entmagnetisierung. 

Moreau  hat  Formeln  entwickelt,  die  die  magnetische  Torsion  als  Funktion 
der  mechanischen,  der  Feldstarke,  der  Magnetisierung  und  der  Dimensionen  dar- 
stellen; sie  werden  aber  durch  die  Messungen  nur  in  beschränktem  Maße  be- 
stätigt. 

Der  interessanteste  Spezialfall  —  „Wiedemann-Effekt"  —  ist  auch  hier  der- 
jenige, m  welchem  von  vornherein  überhaupt  keine  Torsion  vorhanden  ist;  mag- 
netisiert  man  aber  einen  Draht  durch  eine  umgebende  Spirale  longitudinal  und 
durch  einen  hindurchgeschickten  Strom  zirkulär,  so  erhält  er  eine  Torsion,  deren 
Richtung  dadurch  bestimmt  ist,  daß,  wenn  der  Nordpol  und  der  Eintritt  des 
Stromes  am  oberen  Ende  des  Drahtes  liegen,  von  hier  gesehen,  die  Torsion  defl 
anderen  Endes  im  Uhrzeigersinne  erfolgt,  und  daß  sie  sich  umkehrt,  wenn  ein^ 
der  beiden  Magnetisierungen,  dagegen  dieselbe  bleibt,  wenn  beide  ilmgeifcehtt 
werden  2.  Man  sieht  auch  hier  sofort  ein,  daß  durch  die  Übereüaanderlaigerttng 
beider  Magnetisierungen  Schiefstellung  der  Molekularmagnete  und  schi^aubea- 
förnuge  Magnetisierung  erzeugt  wird;  man  kann  sich  daraufhin  wenigstens  in 
großen  Zügen  vorstellen,  wie  durch  diese  Drehung  der  Molek^a -ewrte'  in  a^^ter 
Linie  infolge  der  Verlängerung  m  der  Schraubenrichtung,  VexkÜtjEUti^  in  der 
darauf  senkrechten  Richtung  Torsion  ent&töhen  muß.     Aiich^JüdbülNft  sich  gezeigt, 

1  i^/'=  magnetisches  Moment,  ir=  Feldstärke,  i?=MB6ii;t(ÄtiW|i^f  ■^^  *  0.  "WttoaaaiANN^ 
a  a.-O.  —  E.  ViLLAÄi,  Pogg.  Ann.  137    8.569.  1&69.  -  '  ■  \ 
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daß  bei  Nickel  eine  entgegengesetzte  Torsion  hervorgerufen  wird,  wie  beim  Eisen  i. 
Man  kann  also  ganz  allgemein  auf  eine  entgegengesetzte  molekularmagnetische 
Struktur  bei  Eisen  und  Nickel  schließen.  Dagegen  verhalt  sich  Nickelstahl-  wie 
Eisen.  —  Man  vergleiche  hierzu  auch  die  reichhaltige  neueste  Arbeit  von  Honda 
und  ShimizuS. 

In  neuester  Zeit  ist  die  Erscheinung  u.  a.  von  KInott  sowie  von  Nagaoka 
und  Honda  noch  genauer  studiert  worden.  Knott  vergleicht  seine  Versuchs- 
ergebnisse an  Röhren  mit  der  theoretischen  Formel 

_2{X~ii)       HH' 

wo  T  die  Verdrehung,  r  der  Röhrenradius,  X  und  yi  die  axiale  und  tangentiale 
Elongation,  H  die  longitudmale  und  H'  die  zirkuläre  magnetisierende  Kraft  ist; 
die   beobachteten  Werte  sind  aber  großer,  und  ihr  Maximum  tritt  früher  ein  — 
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Figur  142. 

Ursache  vermuthch  wieder  Äolotropie.  —  Nagaoka  und  Honda  stellen  zunächst 
die  Richtung  der  Torsion  wie  oben  fest  und  finden  dann  noch  folgendes:  wenn 
bei  konstantem  zirkulärem  Felde  das  longitudmale  wachst,  mmmt  die  Torsion 
zuerst  zu,  dann  aber,  wenn  der  Wert  Jp  =  20  erreicht  ist,  wieder  ab  (und  geht 
sogar  ev.  m  die  entgegengesetzte  über).  Nimmt  umgekehrt  bei  konstantem  Langs- 
felde  das  zirkuläre  zu,  so  wachst  die  Torsion,  und  zwar  beim  Eisen  durchweg, 
beim  Nickel  wenigstens  in  mäßigen  und  starken  Feldern.  —  Figur  142  gibt  eine 
Anschauung  von  diesen  Verhältnissen  (Abszissen  Längsfeld  $ ,  Ordinaten  Tor- 
sionen 0,  jede  Kurve  einem  anderen  Läjigsstrom«,  d.  h.  Zirkularfeld,  entsprechend). 
—  Femer  ist  noch  auf  die  interessanten  Untersuchungen  von  Barus  sowie  auf 
die  von  Moreau  über  die  Verteilung  der  Torsion  hingewiesen. 

Übrigens  entsteht  nach  Grösser  Torsion  auch  schon  —  wenigstens  unter 
gewissen  Umständen  —  wenn  ausschließlich  longitudinal  magnetisiert  wird;  und 
zwar  permanente  wie  temporäre.  Die  permanente  ist  dem  Vorzeichen  nach 
unabhängig  von  der  Richtung  der  Magnetisierung  (also  wohl  duxch  mangelnde 
Symmetrie  bestimmt),  mit  wachsender  Feldstärke  strebt  sie  einem  Maximum  zu; 

1  C.  G.  Knott,  Proc.  R  Soc.  Edinb   1883,  S.  225.  —  2  H.  Nagagka  und  K.  Honda,  Phil. 
4,  45.  1902   —  3  K  Honda  und  S.  Shimizu,  Phys.  Z,  3,  577.  igpÄ^ 
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der  Größe  nach  beim  Eisen  für  beide  Mngnetisierungsrichtungen  gleich,  beim 
Stahl  verschieden,  jedoch  ohne  erkennbare  Beziehung  der  Diflerenz  zum  Vor- 
zeichen der  Magnetisierung.  Dazu  kommt  nun  noch  eine  temporare  Torsion, 
die,  sobald  die  permanente  ihr  Maximum  erreicht  hat,  mit  der  Feldstarke  wächst; 
ihr  Vorzeichen  ist  stets  dasselbe,  nämlich  (vgl.  o.)  für  ein  in  der  Richtung  der 
Kraftlinien  schauendes  Auge  stets  Uhrzeigerdrillung. 

Daß  durch  Langsmagnetisierung  eines  gedrillten  oder  durch  Drillung  eines 
langsmagnetisierten  Drahtes  eine  zirkuläre  Komponente  des  Magnetismus  erzeugt 
wird,  laßt  sich  direkt  durch  den  Induktionsstrom  nachweisen,  den  man  erhält, 
wenn  man  die  Enden  des  Drahtes  mit  einem  Galvanometer  verbindet;  und  zwar 
fließt  der  Strom,  wenn  der  Draht  im  Sinne  einer  rechtsgängigen  Schraube  tordiert 
wird,  beim  Eisen  vom  Nordpol  zum  Sudpol,  beim  Nickel  vom  Sudpol  zum  Nord- 
pol; diese  Erscheinung  haben  für  Eisen  Matteucci^,  für  Nickel  Zehnher^  und 
Nagagka**  unabhängig  voneinander  nachgewiesen,  man  kann  solche  Strome 
Torsionsstrome  nennen.  In  neuerer  Zeit  sind  dieselben  von  verschiedenen 
Autoren  studiert  worden.  Sehr  nahe  vcnvandt  sind  ihnen  die  von  Braun  ^  ent- 
deckten Deformationsströme,  die  beim  Ausziehen  einer  Nickelspule  entstehen, 
und  für  die,  da  em  Zusammenhang  mit  magnetischen  Zustanden  anscheinend 
nicht  vorhanden  war,  Braun  begreiflicherweise  nach  anderen  Erklärungen  suchte; 
indessen  hat  sich  doch  herausgestellt  (und  Braun  hat  selbst  Beweise  dafür 
erbracht),  daß  die  Ströme  durch  die  teilweise  Umwandlung  in  Zirkularmagnetismus 
verursacht  sind,  welche  der  vom  Nickeldraht  bei  der  Bearbeitung  erworbene 
Langsmagnetismus  beim  Strecken  der  Spule  erfährt.  Im  Übrigen  gehört  die 
Verfolgung  dieser  Ströme,  die  Induktionsstrome  besonderer  Art  sind,  nicht  hierher ö. 


4.  Beziehung  zum  Volumen. 

Nachdem  wir  die  einzelnen  mechanischen  Lineardeformationen  behandelt 
haben,  bleibt  uns  noch  die  Frage  übrig,  wie  sich  dabei  das  Volumen  der  Körper 
im  ganzen  verhält  Da  diese  Frage  auch  'für  die  allgemeine  Theorie  der  me- 
chanisch-magnetischen Beziehungen  (s.  w.  u.)  von  großer  Bedeutung  ist,  wird  es 
verständlich,  daß  sie  zum  Gegenstande  sehr  zahlreicher  Arbeiten  gemacht  worden 
ist;  anzuführen  sind  besonders  die  von  Joule,  Knoit,  Knoti'  und  Shand,  Barreti', 
Wassmuth,  Bidwell,  Hurmusescu,  Nagaoka  und  Honda,  Quincke,  Maurain  ö. 

Schon  Joule  hatte  seine  ersten  Versuche  über  die  Längenänderung  nach 
dem  Vorbilde  der  betreffenden  elastischen  Untersuchungen  von  CAONARD-LATOURu.a. 
so  eingerichtet,  daß  er  zugleich  die  etwaige  Volumenänderung  konstatieren  konnte ; 
der  Eisenstab  befand  sich  nämlich  in  einer  mit  Flüssigkeit  gefüllten  und  in  eine 
Kapillare  auslaufenden  Röhre.  Da  sich  nun  trotz  der  Verlängerung  des  Stabes 
der  Stand  des  Meniskus  nicht  änderte,  mnßte  man  schließen,  daß  die  Längen- 
anderung  mit  einer  genau  halb  so   großen  Dickenänderung  verbunden  war,   so 

1  C.  Matteucci,  Ann.  Chim.  Phys.  (3)  63.  S.  385.  1858.  —  S.  auch  G.  Wieubmann,' 
Pogg  Ann.  129.  S.  616.  1867.  —  2  L.  Zehndeh,  Wied.  Ann.  38.  S.  68.  1889.  —  Ä  H.Nagaoka, 
Phil.  Mag.  (s)  29.  S.  123.  1890.  —  4  F.  Braün,  Wled.  Ann.  37.  S.  97  n.  107.  1889;  58. 
S.  53.  1889;  39.  S.  159.  1890;  vgl.  Mensu  L.  Zkhnder,  Wied.  Ann.  38,  S.  68  n.  496.  18891^ 
—  B,  Über  den  Zusammenhang  zwischen  Torsions-  und  Deformationsstfömen  vgl-  ancb.  CampbTTI, 
Atti  di  Toiino  26.  S  553.  1891.  —  6  J.  p.  jouta,  Phil.  Mag.  30.  76.  jaS-  1847.  — 
C.  G  Knott,  Proc.  Edinb.  Soc.  18.  315.  1891;  TranSp  R.  Soc.  Edlnb.  (3)  38.  ^527,  1Ö96; 
39  457.  1898,  Proc.  Edinb.  Soc.  22.  216.  189«;  ICnott  und  SftAND,  Proc.  EdinC-'S'oc.  lÖ. 
249.  1892,  20.  295.  1893/4.  -^  S.  BtDvraLL,  Pioc.  R.  Soc.  66.  94,  r8$4.  —  W.  P.  »AMOirr, 
Nature  26  585.  1882.  —  A.  WASSMUTH,  Wien.  Ber.  86.  539.  1882,  -^  HuBMÜZBSCü,  Axch. 
des  sciences  phys.  et  nat.  4.  431  1897.  —  H.  Nagaora  mid.iC.  Hos?34,  Phü,  Mag.  (5)  4=6. 
261.  1898,  J.  Coli.  Science  Imp.  Umv.  Tokyo  13.  57.  190OJ  >Iatwe  6B,  246.  1902,  C.  R. 
134.  536.  1902;  Phil  Mag.  4.  45.  1902.  —  G.  QuiNCKK,  BsfL  Sit«.  Bei.  20.  391.  1900.  — 
E.  Rhoades,  Phü.  Mag.  2.  463.  1901.  —  C.  Mauiain,  ®fel^8lft<te.  33.  325.  1902. 
WraKiOMANN,  Physik.  2.  Aufl    V.  2  t 
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daß  das  Volumen  ungeändert  blieb.  Auch  Cantone  fand  das  Volumen  eines  Eisen - 
ellipsoids  bei  kraftiger  Magnetisierung  ungeändert  (näheres  w.  u.).  Dagegen  ist 
es  Nagaoka  gelungen,  die  —  freilich  sehr  geringfügige  —  Wirkung  zu  konstatieren 
und  zwar  sowohl  an  einem  Ellipsoid  aus  schwedischem  Eisen  als  auch  an  einem 
Zylinder  au3  Lowmore-Eisen;  die  Wirkung  besteht  in  einer  Vergrößerung.  Bei 
Nickel  war  es  schon  Barrett  und  Cantone,  letzterem  ebenfalls  an  einem  Ellipsoid, 
gelungen,  die  Wirkung  nachzuweisen,  und  zwar  wäre  sie  auch  hier  wieder  der 
bei  Eisen  entgegengesetzt,  d.  h.  sie  bestände  in  einer  Volumenverminderung. 
Nagaoka  und  Honda  haben  das  bei  ihrer  ersten  Untersuchung  bestätigt,  m  der 
neuesten  machen  sie  aber  die  Angabe,  daß  sich  Nickel  ebenfalls  kubisch  aus- 
dehnt; und  dasselbe  soll  für  Nickelstahl  gelten.  Dagegen  finden  sie  für  Kobalt 
wieder  einen  Unterschied  zwischen  den  Arten:  gegossenes  zieht  sich  in  schwachen 
Feldern  rasch  zusammen,  dann  langsamer,  bei  Jo  =  900  ist  das  Minimum  erreicht 
und  nun  nimmt  das  Volumen  wieder  zu;  ausgeglühtes  Kobalt  dagegen  zieht  sich 
immer  mehr  zusammen.  —  Bei  Nickelstahl  ist  die  Volumenzunahme  nahezu 
proportional  der  Feldstärke  und  bei  29%  Ni  am  größten,  nämlich  51  milliontel, 
d.  h.  40  mal  so  groß  wie  bei  Eisen  in  starken  Feldern.  —  Hiervon  abgesehen  ist, 
alles  m  allem,  die  Wirkung,  selbst  wenn  man  sie  als  gesichert  ansieht,  sehr 
geringfügig,  namlich  meist  nur  von  der  Größenordnung  0,0000001;  die  Quer- 
kontraktion ist  also,  im  Gegensatz  zu  den  Verhältnissen  bei  der  elastischen  De- 
formation, von  Ya  iiicht  wesentlich  verschieden. 

Besonders  zu  erwähnen  sind  noch  die  ausgedehnten  Untersuchungen  von 
Knott,  zum  Teil  m  Gemeinschaft  mit  Shand,  an  Röhren  aus  ferromagnetischera 
Material.  Die  Hauptergebnisse  waren  schließlich  folgende'  1.  Der  innere  Hohl- 
raima  von  Eisen-,  Stahl-  und  Nickelrohren  wird  in  starken  Feldern  merklich  ge- 
ändert. 2.  Bei  Eisen  und  Stahl  wird  der  Hohlraum  in  schwachen  Feldern  verkleinert, 
in  starken  vergrößert  (nur  eng  ausgebohrte  Röhren  zeigen  stets  Verkleinerung). 
3.  Nickel  verhält  sich  entgegengesetzt,  und  die  Änderung  ist  viel  stärker.  4.  Die 
Größenordnung  ist  bei  Eisen  10~^,  bei  Nickel  10~*.  5.  Je  weiter  die  Bohrung, 
desto  größer  die  Änderung.  6.  Die  Hysteresis  weist  sehr  verwickelte  Verhältnisse 
auf,  imd  mfolgedessen  erhalt  man  bei  wiederholter  Prüfung  zuweilen  den  früheren 
geradezu  entgegengesetzte  Resultate.  —  Spater  wurden  die  Versuche  derart  wieder 
aufgenommen,  daß  auch  Kobalt  hinzugenommen  wurde,  daß  Vollstäbe  der 
verschiedenen  Stoffe  durch  sukzessive  Ausbohrung  immer  dünnwandiger  ge- 
macht wurden,  und  daß  die  Messung  auf  alle  Dimensionen  einzeln  erstreckt 
wurde.  Nunmehr  fand  sich  folgendes  (/  longitudinale,  m  radiale,  n  tangentiale, 
D  kubische  Dehnung):  1.  Bei  Eisen  und  Stahl  war  /  positiv  in  schwachen, 
negativ  m  starken  Feldern,  m  und  n  immer  entgegengesetzt  wie  /,  D  immer 
positiv,  aber  klein;  ein  kreisförmiges  Element  im  Wandquerschnitt  wird  in  eine 
Ellipse  von  bestimmter  Lage  und  Exzentrizität  verwandelt.  2.  Bei  Nickel  ist  / 
immer  negativ,  m  und  n  im  allgemeinen  positiv,  bei  dicker  Wandung  n'^m, 
bei  sehr  dünner  m"^  n;  Z>  ist  immer  so  gut  wie  null.  3.  Bei  Kobalt  sind  die 
Lineardehnungen  nur  etwa  ^/g  von  denen  bei  Nickel,  D  ist  immer  negativ. 

Wie  Knott  Röhren,  so  hat  Bldwell  Ringe  aus  Eisen  untersucht,  die  langs- 
magnetisiert  waren.  Sie  werden  m  schwachem  Felde  dünner,  m  stärkerem  dicker. 
Nimmt  man  die  schon  früher  (S.  307)  ermittelte  Längenänderung  hinzu,  so  findet 
man  für  die  Volumenänderung  (in  erster  Annäherung  gleich  der  Summe  der  drei 
linearen):  bei  gekühltem  Eisen  tritt  stets  Volumenverminderung  ein,  ein  Maximum 
bei  etwa  Jq  =  50;  gehärtetes  Eisen  zeigt  auch  zuerst  Volumenverminderung,  dann 
aber  Zunahme,  erreicht  bei  etwa  $  =  90  sein  Anfangsvolumen  und  nimmt  dann 
weiter  zu. 

Alles  in  allem  ist,  wie  man  sieht,  das  Ergebnis  sehr  verworren  und 
schwankend. 

Die  Aussicht,  die  Volumenänderung  auch  bei  Flüssigkeiten,  namenthch  bei 
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Eisensalzlösungen,  festzustellen,  ist  offenbar  sehr  genug,  da  die  Magnetisierbarkeit 
hier  viel  kleiner,  die  Veränderlichkeit  des  Volumens  aber  ebenfalls  sehr  zweifel- 
haft ist.  Trotzdem  ist  es  sowohl  Hurmuzescu  wie  Quincke  gelungen,  die  Wirkung- 
zu  konstatieren,  wobei  Quincke  freilich  nicht  unterlaßt,  auf  den  störenden  Einfluß 
der  Fehlerquellen  hinzuweisen.  Im  gleichförmigen  Felde  findet  stets  Verkleinerune 
des  Volumens  statt,  sowohl  bei  FeClg  als  auch  bei  K4Fe(CN)g  ;  mi  ujigleich- 
fonnigen  Felde  spielen  die  Druckdifferenzen  an  den  Oberflachen  mit,  und  es 
kann  hier  eine  scheinbare  Ab-  wie  Zunahme  auftreten. 

Soweit  die  Wirkung  des  Magnetismus  auf  das  Volumen.  Was  nun  die 
reziproke  (in  den  früheren  Fallen  vorangestellte)  Wirkung  betrifi't,  so  ist  diese 
Wirkung  jedenfalls  äußerst  klein.  So  erhielten  Nagaoka  und  Honda  zwar  eine 
deutliche  Wirkung,  und  zwar  bei  kubischem  Druck  eine  Verringerung  der  Mag- 
netisierung bei  Eisen,  eine  Verstärkung  bei  Nickel;  die  Änderung  betrug  jedoch 
bei  einer  Feldstärke  30,  wo  sie  am  größten  war,  nur  0,1. 

Größere  Änderungen  hat  schon  vor  längerer  Zeit  Wassmuth  bei  Eisen  erhalten 
allerdings  bei  sehr  starker  Drackanwendung.  Er  verfuhr  so,  daß  er  den  betreffenden 
Stab  in  einem  einerseits  zu  einer  Kapillarrohre  ausgezogenen  und  überall  ge- 
schlossenen Gefäße  durch  Erhitzung  des  Quecksilbers  kompnmierte,  den  Stab 
durch  eine  Spirale  magnetisierte  und  den  Magnetismus  mittels  einer  Tangenten- 
bussole maß.  Es  zeigte  sich,  daß  die  in  der  oberen  Reihe  verzeichneten,  ur- 
sprünglichen Magnetismen  (relaüve  Zahlen)  durch  einen  Druck  von  10  Atmosphären 
sich  m  die  daninter  befindlichen  ver\^'andelten : 


1,8 

6,5 

43,7 

96,3 

150,6 

181,8 

1 

5,1 

4o 

9S 

152,2 

183,5 

m 

Schwache  Magnetisierungen  werden  also  durch  den  allseitigen  Druck  ge- 
schwächt, starke  dagegen  erhöht. 

Wie  man  sieht,  bestehen  hier  noch  Widerspruche,  und  es  wäre  die  Durch- 
fuhrung .einwandfreier  Versuche  ivünschenswert. 


5.  Magnetostriktiofl. 

Allgemeine  Theorie  und  Beobachtungen  fiber  Druckwirkung  und 

Formänderung  bei  magnetislerten  Körpern. 

Unter  Magnetostriktion  versteht  man  die  mechanischen  Zustande  und 
Vorgange  in  Körpern,  die  sich  im  magnetischen  Felde  befinden;  die  Erscheinung 
ist  ganz  analog  der  im  Bd,  IV,  S.  162  behandelten  Elektrostriktion,  und  es  kann 
daher  für  die  Grundlagen  auf  das  dort  Gesagte  verwiesen  werden.  Die  Er- 
scheinung hat  erstens  an  sich  ein  großes  theoretisches  und  experimentelles  Interesse, 
letzteres  auch  im  Hinbhck  auf  die  unter  1.  bis  4.  erwähnten  Tatsachen;  zweitens 
ist  sie  neuerdings  besonders  im  Hinblick  auf  die  FARADAY-MAXWELLsche  Theone 
der  elektnschen  und  magnetischen  Erscheinungen,  die  ja  auf  den  mechanischen 
Spannungszuständen  der  betreffenden  Medien  beruht,  mit  großem  Eifer  behandelt 
worden.  Welche  Bewandtnis  es  mit  diesem  Zusammenhange  und  mit  der  an- 
gebhchen  Stütze  habe,  welche  die  Erscheinungen  der  Striktion  jener  Theone 
gewähren  sollen,  darüber  sei  auf  die  Ausführungen  von  Pockels  ^  verwiesen;  hier 
wird  die  Erscheinung  nur  als  solche  dargestellt  werden. 

In  den  beiden  vorangegangenen  Artikeln  ist  schon  von  der  iinergie  im 
magnetischen  Felde  im  Anschlüsse  an  die  Abhandlung  W.  Thomsons  die  Rede 
gewesen;    allgemeiner   ist   die  Theorie   der  Stnktion   besonders   von  Maxwell », 

1  F.  Pockels,  Arch  Matji.  Phys;  (2)  12,  S.  57.  ;8g2.  -r-  2  J.  C  MaxwbU-,  .Trms.  R. 
Soc.  1865  ( 
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V.  Helmholtz^,  Bültzmann-,  KirchhoffS,  Stefan,  Lorbkr(1  i,  Adf.kü''',  (,'\nh)NI'.'' 
Ü  '  und  Duhem''  behandelt  worden.     Da  es  hier  unmöglich  ist,  auf  alle  dicm»  Dai- 

%  Stellungen,  die  übrigens  im  wesenthchen  von  gleichem  Charakter  sind,  i'inicujfoluMi, 

}  ^  erscheint  es   angezeigt,  die  KiRCHHOFFsche  Theorie  zu  skizzieren,   da  (liest',  wie 

C'  am  Schlüsse  sich  herausstellen  wird,  am  allgemeinsten  ist  und  die  mciston  ubrijifi'ii 

I"  T  als  Spezialfälle  m  sich  enthält  Noch  allgemeiner  ist  freilich  die  Rechnung  von  S  \N(  >  \ 

,  '  insofern  er  die  Magnetisierungskonstanten  x  durch  Funktionen  der  Magiictisicrnii«» 

ersetzt;  diese  Rechnung  ist  aber  bisher  über  die  allgemeinen  Ansalze  im-hl 
'  hinausgekommen.    Auch  auf  Kristalle  hat  Sano"  seine  ßetrachtiuigeii  ansHedehiil. 

KiRCHHOFFSChe  Theorie.     Wenn   eine  Eisenkugel  die  uiieudh'eh  kleinen 
Dilatationen  ^^^2^8  erfahren  hat,  so  kann  man  die  Komponenten  dcrMagiietisieninf,', 
I  die  sie  durch  eine  äußere  magnetische  Kraft  von  den  Komponenten  L^J..,J.^  in 

den  Richtungen  X^X^X^  erfahrt,  setzen: 

'  '  Man  kann  sie  aber,  statt  durch  die  Komponenten  der  auüercu  Krall,  auch 

.      ,  durch  die  Komponenten   der  wahren  Kraft,  also,  wenn   V  das   GeaamtpotiMilial 

«  f  (S.  124)  ist,  durch  dessen  Differenüalquotienten  nach  den  Richtungen  l  ausdriicken, 

'  l  iiidem   man   statt   der  Konstanten  pp'f  mit   Hilfe   von   GlGichunf,'en    von    der 

Form  der  Gleichung  (8)  auf  S.  125  die  Konstanten  x>i' x"  einfuhrt,  deren   erste 

^  die   Suszepübilität  m   normalem  Zustande   ist,   während   die    beiden   Icl/.leii   der 

^  \      '  Änderung  der  Magnetisiemngszahl  durch  die  Deformation  Rechnung  tragen;  iiandolt 

j  es  sich  lediglich  um  Ermittelung  der  auf  den  Körper  als  starres  Ganze  wirkenden 

:  (.  Verschiebungskräfte,  so  kommen  diese  letzteren  natürlich  nicht  m  Betracht.     Man 

l'  1  erhält  nunmehr: 

-C=[>c->c'(X+X,+X,)-x''X,]^    . 

°Xs 

liehigen  Eisenkoiper  und  beliebigen  Feldmagneten  bestehenden  Systems  ableiten, 

TyzVTe:il"\'''^^'  '"  ?!""  "'^'^^'^^  magnetischen  KrUomponenten 
^FZ  m  der  bekaomten  Weise.  Die  betreffenden  Formeln  werden  natürlich  sehr 
komphziert:   sie  vereinfachen  sich  aber  bedeutend,  wenn  die  Größen"''  a 

z^^^s;:.^r:T::  ^^^''''"'^  ^''''''  ^^°  -''-''  ^^^^^^^  ^^^  ^^^^^^^ 

VgL  W  die  B^erknx^vo^KmcHJoi.  wid  Ä*  I  l^'  mT  \'r^^^  '''°-  " 
Wied  Ann,  24.  S.  «    i&ic-    2B    S  finr    rüR,  i  «■  V      "     ^^S'  —  ®  G.  KlRCimoFF, 

w  28^  s  509.  1886.  ,  e  m;ÄS..  MtL'Äi'e^^/sy^ifv  p  ?' rV^^I- 

rend.  112.  S.  157.  1891,  Lefons  s.  lllectr.  Paris  1892  Bd  2    S  !l27  8  ?T^'  ^r^^^' 

J.  8    229.  1901;   Phys   Review  13    158.  1902    -  «  S  S^o   Phys'!' 3""4oi     190'°'         '° 
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Zu  diesen  Kräften,  welche  fiuf  das  Innere  des  Eisens  wirken,  kommen  nun 
noch  Oberflachenkrafte  hinzu,  zu  deren  Ermittelung  die  Grenzbedingungen 
(vgl.  namentlich  S.  128)  dienen;  wenn  n  die  Richtung  der  nach  dem  Eisen- 
inneren  gezogenen  Normalen  des  betreffenden  Oberflachenelementes  ist,  so 
findet  man: 


An  =  —2  7tx^  (-= —    cos;;^' — -- 

,dnj  2 


d 
dx 


+if)+(r^ 


^  2  dx  dn 


und  analog  für  Bq  und  Cq  .  Diese  Ausdrucke  lassen  einen  wichtigen  Schluß  zu. 
Da  nämlich  x  selbst  zwar  in  A^B^  Q ,  nicht  aber  in  XYZ  vorkommt,  so  werden 
für  starre  Korper  wegen  «'  =  0  und  «"  =  0  auch  X,  Y,  Z=  0,  d.  h.  die  auf 
starre  Körper  wirkenden  Verschiebungskräfte  können  als  reine  Oberflachenkrafte 
aufgefaßt  werden.  Dies  gilt  nach  der  obigen  Annahme,  wenn  die  Suszeptibihtät 
«  im  Eisenmnem  konstant  ist;  es  gilt  aber,  wie  Adler i  gezeigt  hat,  auch  für 
variables  x  in  dem  Falle  noch,  wenn  die  Variabilität  von  x  lediglich  daher  rührt, 
daß  die  magnetische  Kraft  variiert  und  x  eine  Funktion  von  ihr  ist. 

Zug  und  Druck.  Die  Kräfte  für  das  Innere  kann  man  noch  m  einer 
anderen  Form  schreiben,  in  der  sie  erkennen  lassen,  daß  man  sie  durch  Druck- 
kräfte ersetzen  kann;  durch  Anwendung  der  bekannten  Gleichungen  der  Elagtizi- 
tatslehre  (vgl.  Bd.  I)  findet  man  für  die  Normaldrücke,  wenn  jetzt  die  Glieder 
mit  x'  und  x"  fortgelassen  werden,  also  von  Deformationen  abgesehen  vnj6.'. 

'ÖFV 


^--W,^" 


If)^(l3v 


usw.,  für  die  Tanfentialkomponenten 


Ba  =   C-j 


An        j  dy    ds 


usw.    Oder,  wenn  die  Gesamtkraft  in  die  jf-Richtung  fallt,  wobei  die  Tangential- 
komponenten  verschwinden: 


^--W.^" 


By=  Ca=  -\- 


2  Ujt 


+ 


dxi 


')m 


in  Worten:  der  Körper  erfährt  m  der  Richtung  der  magnetischen  Kraft  einen 
Zug,  in  jeder  darauf  senkrechten  Richtung  einen  ebeüso  großen  Druck,  und 
dieser  Druck  resp.  Zug  ist  dem  Quadrate  der  magneüschen  Gesamtkraft  pro- 
portional. Der  betreffende  Proportionalitätsfaktor  laßt  sich  einfacher,  als  es  in 
der  obigen  Formel  geschehen  ist,  schreiben,  er  darf  nämlich  geradezu  der  halben 
Suszeptibilität  gleichgesetzt  werden,  weil  es  nämlich  bei  dem  tatsädilich  statt- 
findenden Zug  und  Druck  auf  eine  Differenzwirkung  gegenüber  dem  umgebenden 
Medium  ankommt,  für  welches  x  im  Vergleich  zum  Werte  im  Elisen  sehr  kleii^, 
das  konstante  Glied  1/8^  aber  dasselbe  ist;  ähnlich  verhiat  es  sich  bei  schwach 

t  G.  Adleb,  Wien.  Ber.  101  (2).  S.  1537.  1892.  ' 
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magnetischen  Korpern,  nur  muß  dann  unter  x  die  scheinbare  Suazeptibilitat  in 
dem  betreffenden  Medium  -verstanden  werden.  Bei  diamagnetischen  Stoffen  kehrt 
sich  die  Erscheinung  wegen  des  Vorzeichens  von  x  naturhch  um,  hier  findet  in 
der  Kraftnchtung  Druck,  senkrecht  darauf  Zug  statt.  Damit  wird  aber  unsere 
Formel  mit  der  Gleichung  (7)  auf  S.  252  dem  Wesen  nach  identisch. 

Die  KJRCHHOFF sehen  Formeln  sind,  wie  gesagt,  die  allgemeinsten  bisher  ent- 
wickelten, einmal  weil  sie  für  elastisch- feste  Körper  gelten,  zweitens,  weil  sie 
die  y.  als  veranderhch,  und  drittens,  weil  sie  diese  Großen  als  beliebig  groß 
annehmen.  Für  Flüssigkeiten  und  Gase  kann  man  7t"  =  0  setzen  und  gelangt 
damit  zu  den  v.  Helmholtz sehen  Formeln;  man  kann  auch  x' •^  0  setzen,  wenn 
man  die  Flüssigkeit  als  inkompressibel  betrachtet,  d.  h.  die  Änderungen  der 
Dichte  vernachlässigt,  außer  insofern  als  sie  Druckändenmgen  bedingen,  man 
kommt  dann  auf  die  Theone  von  Thomson  und  Maxwell.  Endlich  kann  man, 
wenn  man  sich  auf  schwach  magnetische  Stoffe  beschränkt,  x  unendlich  klein 
setzen  und  folglich  die  Glieder,  in  denen  sein  Quadrat  vorkommt,  vernachlässigen. 
In  diesem  einfachsten  Fall  tritt  gemäß  den  obigen  Ergebnissen  an  der  im  mag- 
netischen Felde  belegenen  Grenzfläche  zweier  Flüssigkeiten,  die  auf  der  anderen 
Seite  ans  dem  Felde  heraiisragen,  eine  magnetische  Druckdifferenz 

auf,    wo  Xj    und  x,    die   beiden   Suszeptibilitäten   und   ^    die   bei   der  Kleinheit 
der  x  mit  der  Gesamtkraft  identische  Feldstärke  ist. 

Quinckes  Versuche^.  Diese,  auf  anderem  Wege  auch  von  Adler ^  ab- 
geleitete Gleichung  bildet  die  Grundlage  der  Versuche,  welche  Quincke  zuerst 
an  Flüssigkeiten,  spater  an  Gasen  angestellt  hat,  einerseits  um  die  Gesetze  der 
magnetischen  Druckkräfte  experimentell  festzustellen,  andererseits  um  daraufhin 
die  Suszeptibilität  von  Flüssigkeiten  und  Gasen  zu  messen.  In  letzterem  Hin- 
blick sind  die  Untersuchungen  schon  früher  (S.  181  und  261)  berücksichtigt 
worden,  und  es  ist  auch  schon  wiederholt  erwähnt  worden,  daß  man  hierauf 
umgekehrt  auch  eine  Methode  der  Feldstarke-Messung  gründen  kann  (S.  IIG). 
Die  Druckgesetze  wurden  teils  an  flachen  Luftblasen  in  einer  magnetisierten 
Flüssigkeit,  teils  an  U- formigen,  mit  den  Flüssigkeiten  gefüllten  und  als  Mano- 
meter dienenden  Röhren  (und  zwar  sowohl  senkrecht  als  parallel  zu  den  Kraft- 
linien), angestellt;  bei  den  Flussigkeitsversuchen  wurden  die  \erschiedenen  Flüssig- 
keiten mit  demselben  Gase,  bei  den  Gasversuchen  dieselbe  Flüssigkeit  mit  ver- 
schiedenen Gasen  in  Verbindung  gebracht:  auch  wurde  der  Einfluß  der  Temperatur 
und  (bei  Gasen)  der  des  Druckes  studiert  Die  Ergebnisse  der  Theorie  fanden 
dabei  der  Hauptsache  nach  volle  Bestätigung,  insbesondere  verhielten  sich  die 
Steighöhen,  also  die  magnetischen  Drucke,  wie  die  Quadrate  der  Feldstärken, 
und  für  diamagnetische  Stoffe  trat  Depression  ein;  bei  SauerstoÖ"  nahm  der 
magnetische  Druck  proportional  der  Dichte  zu,  ebenso  bei  Luft  Auf  die  Einzel- 
heit der  QüiNCKEschen  Versuche,  sowie  auf  die  anschließenden  von  Töpler  und 
Hennig  (deren  messender  Teil  ebenfalls  schon  oben  S.  272  berücksichtigt  worden 
ist)  kann  hier  nicht  eingegangen  werden.  Nur  sei  zur  Charaktenstik  der  Kleinheit 
der  in  Rede  stehenden  Druckkräfte,  zumal  in  Gasen  und  schwachen  Feldern, 
angeführt,  daß  die  Flache,  auf  die  unsere  Atmosphäre  infolge  des  Erdmagnetismus 
einen  magnetischen  Druck  von  1  g  ausübt,  ungefähr  eine  halbe  Quadratmeile 
groß  ist  In  neuester  Zeit  hat  Quincke ^  auch  auf  feste  Körper  seine  Versuche 
ausgedehnt,  aber  noch  keine  ausführliche  Veröffentlichung  darubfer  gemacht. 

Formänderung    magnetisierter  Kugeln.     Kirchhoff    hat    eine   weitere 
Anwendung  seiner  Theone  gegeben,  indem  er  die  Formänderungen  einer  i^ugel 

1  G.  Quincke,  Wied   Ann.  24.  S.  347.  1885;   34    S.  401.  1888    —  2  G.  Adlb»,  Wien. 
Ber.  92  {2).   S    1439     1885.  —  3  G.  Quincke,  Tagebl.  Natmf.-Vers.  Heidelberg  1889,  S.  209. 
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vom  Radius  q  bei  Magnetisierung  durch  eine  konstante  Kraft  ableitete.  In  diesem 
Falle  gelten  die  Gleichungen  (38)  auf  S.  141,  und  die  Kräfte  auf  das  Innere 
ABC  verschwinden.  Aus  den  Gleichungen  für  die  Oberflachenkrafte  AqBqCq 
erhält  man  dann  mit  Hilfe  der  Gleichungen  der  Elastizitatslehre  die  Verruckungen 
UV7V  des  Punktes  xys  der  Kugel,  und  zwar  in  folgender  Form: 


■ö'        (^ _..,..    ,   («-«0  ..      «' 

47t 

1  + 


3 

und  analog  für  v  und  7V',  hierin  ist 

«1  =  Ä^  x^  +  /^i  (y^  +  s2) ^'  +  ^1^2^     ^ 

(PO     — ^     Wu   w  y 

und  die  Konstanten  a^a^a^^iCj^  stehen  mit  den  beiden  Kirchhoff  sehen  Elastizi- 
tatskonstanten  X  und  &  in  den  Beziehungen: 

1  20  ,        7+80 


'  äV  7  +  190  '  ^  40       ^     ' 

_  1  _  7 +  310+ 32  0a 

''""       2^(1+3  0)     '  ^^^      4  0(1+3  0)      ' 

1  +  20 


eio  = 


2A^(l  +  3  0) 


femer  wird 


vj^  =  a[  x^y  +  ^i  iy'^  +  ä») -,,  +  ^  ^'  giy     , 

und  ganz  entsprechend,  nur  mit  s  statt  j/,  die  7// -Gleichungen;  endlich  ist 
7  +  60 


1  0 

K-'-ja,,  -^»"-^'Z^l  +  S©)     ' 

30+80> 
'^"      20(1  +  30)^^ 

Um  die  Verrückungen  numerisch  angeben  zu  können,  muß  man  «  kennen, 
und  zwar,  da  es  in  Wahrheit  von  ^  abhängt,  seinen  Wert  füi  den  konstanten 
bei  den  Versuchen  benutzten  Wert  von  Jp ;  ferner  aber  muß  man  auch  «'  und  x" 
kennen,  wofür  bisher  keine  Anhaltspunkte  vorhegen  (s-  jedoch  w.  u.);  darf  man  sie 
als  mcht  groß  im  Vergleich  zu  x  ansehen,   so   kann  man  in   den  Gleichungen 

4  7t 

für  uvw   alle   Glieder   gegen   dasjenige   mit  «^  -m^d  im   Nenner  X   gegen  -5-« 

D 

vernachlässigen  und  erhält  daim  für  die  Längs-,  Querverschiebung  und  räumliche 
Dilatation  a  (E  ist  der  Elastizitätsmodul) 
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Hiernach  wird  der  Längsradius  der  Kagel  verlängert,  der  Querradius  vei- 
kurzt,  entsprechend  dem  oben  für  die  Verteilung  von  Zug  und  Druck  gefundenen; 
die  Verkürzung  ist  nicht  der  Verlängerung  gleich,  sondern  es  ist 

in  Worten:  Die  Langsdilatation  ist  5  bis  6 mal  so  groß  wie  die  Querkontraktion, 
beide  sind  mit  dem  Quadrat  der  magnetisierenden  Kraft  direkt  und  mit  dem 
Elastizitätsmodul  umgekehrt  proportional.  Hieraus  erklart  sich,  daß  die  mecha- 
nischen Wirkungen  des  Magnetismus  bei  Nickel  starker  sind,  als  bei  Eisen.  Ihren 
Zahlenwerten  nach  sind  diese  Deformationen  außerordentlich  klein;  da  nämlich 
£  m  absolutem  Maße  für  Eisen  rund  2  Billionen  ausmacht,  so  müßte  die  Feld- 
starke,  wenn  die  Verlängerung  ein  Zehnmilliontel  der  Länge  ausmachen  soll, 
immerhin  schon  den  hohen  Betrag  von  über  800  Einheiten  erreichen;  man  wird 
also  diese  Verlängerung,  und  erst  recht  die  Verkürzung,  kaum  je  sicher  nach- 
weisen können. 

Ermittelung  von  x  und  jc";  Deformation  eines  Ellipsoids.  Es  ist 
auch  emleuchtend,  daß  die  Kugel  in  dem  vorliegenden  Betrachte  gerade  die 
ungünstigste  Form  ist  Viel  günstiger  sind  gestreckte  Körper,  am  günstigsten 
natürlich  lange  Drähte,  und  es  ist  daher  erklärlich,  daß  die  von  Joule,  Bidwell  u.  a. 
gefundenen  Verlangerungen  hier  wesentlich  großer  und  der  Beobachtung  sehr 
wohl  zugänglich  gewesen  sind.  Leider  ist  auf  sie  die  Theorie  nicht  streng  an- 
wendbar, und  es  ist  daher  verstandlich,  daß  Cantone"-  den  Versuch  gemacht  hat, 
die  Erscheinung  bei  einem  gestreckten  und  doch  theoretisch  einfachen  Körper, 
dem  Elüpsoid,  zu  studieren,  wobei  selbstverständlich  ein  Rotationsellipsoid  gewählt 
wurde;  das  Achsenverhaltnis  war  16,7  :  1.  Hier  wird  nach  der  Theorie  für  be- 
liebig hx^h": 

dl        32/      ,    «-;e'  k" 


E  \     '      Ix^  2«^ 


X' 


wo  /  die  Länge  des  Ellipsoids,  S  =  «Jp/(1  +  Z«)  und  X  der  bekannte  Ausdruck 
[S.  141,  Gleichung  (39)]  ist.  Bei  den  Versuchen  wurde  das  Feld  durch  eine 
lange  Spirale  hergestellt,  die  Verlängerung  wurde  durch  die  Interferenz-Streifen 
zwischen  zwei  Glasplatten  ermittelt,  die  mit  den  beiden  Enden  des  Ellipsoids 
fest  verbunden  waren,  die  Volumenänderung  mit  Hufe  eines  Dilatometers.  Aus 
den  gefundenen  Werten  von  dl  und  dV  können  —  bei  bekanntem  x  —  die 
Konstanten  x'  und  «''  aus  den  obigen  Gleichungen  berechnet  werden.  Es  fand 
sich  für  Eisen  zunächst  dF=0,  d.h.  eine  merkliche  Volumenanderung  findet 
nicht  statt,  femer  fand  sich  für  verschiedene  Stromstarken  /  (die  Feldstärken  sind 
etwa  80 mal  so  groß): 

1  M.  Cantone,  Meni    Acc.  Line.  1890.  ,  ^     • 
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10«-  Olli 


0,3 

0,216 
56 
44000 
-92000 


0,893 

57 
46000 
-97000 


0,5 

0,587 
58 
46000 
-97000 


0,G 

0,707 
60 
42000 
-82000 


0.7 

0,825 
62 
39000 
-70000 


Diese  Resultate  sind  von  außergewöhnlichem  Interesse.  Sie  zeigen  nämlich, 
daß  x'  tind  x"  enorm  groß  im  Vergleich  mit  x  selbst  sind,  womit  sich  der 
letzte  Teil  der  KmCHHOFFschen  Theorie  als  hinfallig  erweist,  abgesehen  vielleicht 
von  sehr  schwachen  magnetischen  Kräften.  Die  Deformation  wird  eben  fast  gar 
nicht  durch  x,  sondern  weit  ubcnviegend  durch  x'  und  x"  bestimmt.  Ferner 
ist  x"  von  entgegengesetztem  Vorzeichen  und  fast  genau  doppelt  so  groß  wie  x' , 
hieraus  folgt,  daß  die  Querkontraktion  halb  so  groß  wie  die  Längsdilatation  ist 
(nicht  wie  bei  Kirchhofe  erhalten  wurde,  Yn  ^'^  V«  ^°  if^oß)'  endlich  zeigen  x' 
und  x"  mit  Avachsender  Kraft  analog  wie  x  selbst  ein  anfängliches  Steigen  und 
spateres  Fallen. 

Dieselben  Versuche  wurden  nun  auch  mit  einem  Ellipsoid  aus  Nickel  an- 
gestellt und  gefunden: 


10" 
10" 


Olli 
ÖVjV 


0,3 


-3,18 
-0,05 

33 
—  265000 

790000 


0,5 


-8,25 
■0,11  . 
29 

■155000 
467000 


0,7 


-15,06 
-   0,16 

22 
-125000 

375000 


Bei  Nickel  ist  also  umgekehrt  wie  beim  Eisen  x'  negativ,  x"  positiv,  außer- 
dem letzteres  nicht  doppelt,  sondern  dreimal  so  groß  wie  ersteres;  im  Vergleich 
mit  X  selbst  sind  hier  x'  und  x"  noch  enormer  als  beim  Eisen.  Die  Folgen 
hiervon  sind:  1.  Die  Verlängerungen  sind  negativ,  d.  h.  es  tritt  Verkürzung  ein; 
2.  die  Langenanderungen  sind  unvergleichlich  größer  als  beim  Eisen  (15  bis 
20 mal  so  groß);  3.  das  Volumen  bleibt  nicht  ungeändert,  sondern  erleidet  eine 
—  wenn  auch  sehr  geringfügige  —  Abnahme;  4.  das  Verhältnis  der  Querdila- 
tation  zur  Längskontraktion  ist  nicht  genau  Ys»  sondern  etwas  kleiner. 

Die  dritte  Konstante  x"  kann  man,  worauf  Drude ^  aufmerksam  gemacht 
hat,  auch  durch  Torsionsversuche  bestimmen,  und  zwar,  da  hier  x'  keine  Rolle 
spielt,  m  der  bequemsten  Weise.  Drude  selbst  hat  einen  bezüglichen  Versuch 
ausgeführt  und  für  einen  Eisendraht  rund  — 30  000  gefunden  bei  einem  mitt- 
leren Felde  gleich  2;  der  Wert  ist,  wie  man  sieht,  wesentlich  kleiner  als  bei 
Cantone;  aber  das  kann  auch  am  Material  liegen. 

Auch  Nagaoka,  E.  T.  Jones '^  u.  a.  haben  auf  verschiedenen  Wegen  die 
KiRCHHOFFsche  Theorie  geprüft;  in  den  meisten  Fällen  hat  sich  aber  nur  sejfeir 
rohe  Übereinstimmung  herausgestellt. 

Theorie  von  Kola£5ek.  Ganz  neuerdings  hat  Kola&ek^  eine  Theorie  der 
Magnetostriktion  bekannt  gemacht,  die  sich  auf  dem  Energieprinzip  aufba]^t  und 
somit  die  hysteretischen  Erscheinungen  ausschließt,  die  aber  inspfem  allgCBfieiner 
ist  als  die  Kirchhoff  sehe,  als  sie  über  die  Natur  der  Medien  kem^rlei  Voraug- 

'  P.  Drude,  Wied  Ann.  63.  9.  1897  —  ^  H.  Nagaoka  nnd  K.  Honda,  Phil  Mag.  (5) 
46.  361  1898  —ET.  Jones,  Pitic.  R.  Soc.  63.  44.  1898.  —  H.  Nagaoka,  Tokyo  Sugaku 
2.  55.  1903.  —  Festschr.  f.  Boltzmann  1904.  916.  —  3  f*.  Kola&e,  Drude  Ann.  13.  S.  23. 
1904. 
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Setzungen  macht,  so  daß  auch  Kristalle  einbegnflen  sind;  erat  zum  Schluß  wird 
die  Verbmdung  mit  den  Kirchhoff  sehen  Ansätzen  für  isotrope  Stoffe  hergestellt. 
Anwendungen  werden  auf  das  Rotationsellipsoid  und  das  dünne  Toroid  gemacht, 
und  es  wird  gezeigt,  inwiefern  die  expenmentellen  Ergebnisse  von  Villar[,  Na- 
GAOKA  und  Thomson  zum  Ausdruck  gelangen.  Die  Rechnungen  der  Theorie 
können  im  Auszuge  nicht  wiedergegeben  werden. 

Thermo  dynamische  Theorie.  Wahrend  die  KiRCHHOFFsche  und  die  ihr 
verwandten  Theorien  sich  an  die  Theorie  der  Elastizität  anlehnen,  kann  man 
auch  von  einem  ganz  anderen  Gesichtspunkte  ausgehen,  namlich  von  der  ener- 
getischen Reziprozität  der  m  Rede  stehenden  Beziehungen.  So  baut  Duhem,  wie 
die  übrigen  elektrischen  und  magnetischen  Erscheinungen,  so  auch  die  Magneto- 
stnktion  auf  dem  Begriffe  des  thermodynamischen  Potentials  auf  und  entwickelt 
sie  dann  getrennt  für  Flüssigkeiten  und  feste  Köqjer;  leider  ist  eine  kurze  Skizze 
dieser  Theorie  nicht  möghch,  und  es  muß  daher  auf  das  Buch  venn'iesen  werden. 

Dagegen  sei  noch  auf  eine  einfache  mathematische  Entwickelung  dieser  Art 
hingewiesen,  die  ganz  neuerdings  HeydweillerI  gegeben  hat,  und  die  er  durch 
Rensing^  experimentell  prüfen  ließ.  Es  handelt  sich  um  die  energetische  Be- 
ziehung zwischen  der  relativen  Änderung  der  Lange  einerseits  und  der  Magneti- 
sierung andererseits;  sieht  man  diese  Änderungen  —  was  natürlich  nur  eine 
formale  Bedeutung  hat  —  als  Folge  einer  Änderung  des  Elastizitätsmoduls  einer- 
seits und  der  Suszeptibilitat  andererseits  an,  so  kann  man  aus  jener  Beziehung 
leicht  eine  Beziehung  zwischen  diesen  Konstanten  ableiten,  die  erste  —  E  — 
als  Funktion  des  Feldes  —  ^  — ,  die  andere  —  >i  —  als  Funktion  des  Zuges 
pro  Flächeneinheit  —  p  —  betrachtet.  Diese  Beziehung  lautet  nun  bei  Heyd- 
WEELLER,  wenn  ein  nicht  in  Betracht  kommendes  Ghed  weggelassen  wird: 

oder,  wenn  SQ  die  Induktion  ist: 

Die  von  Rensing  an  Eisen  und  Nickel  durchgeführte  Messung  gibt  nun  nach 
Heydweillers  Ansicht  eine  unter  Berücksichtigung  aller  Umstände  befriedigende 
Bestätigung  der  Formel 

Dagegen  hat  nun  Gans«  eine  Formel  ent^^ckelt,  die  außer  obigem  Gliede 
noch  zwei  andere  enthält;  sie  lautet,  wenn  o  die  Elastizitatszahl,  /Uq  die  normale 
und  /j,  die  veränderte  Permeabilität  ist: 

^2  Ö253 


8£ 


4:71    df^ 

4re  dp  V^o  öQ       "    I  InfXQ      dpi. 


dpdQ     ' 

Für  größere  Feldstarken  sind  nun  allerdings  die  beiden  Zusatzglieder  sehr 
klein,  die  Hevdweiller sehe  "  Formel  also  unbedenklich;  für  kleme  Feldstarken 
können  sie  aber,  wie  Gans  an  den  RENSiNoschen  Zahlen  selbst  zeigt,  größer  als 
das  Hauptghed  werden;  und  in  der  Tat  findet  Gans,  daß  die  RENSiNGschen 
Messungen  die  einfache  Formel  nur  der  Größenordnung  bestätigen. 

Hiergegen  hat  nun  Heydweiller*  seinerseits  Widerspruch  erhoben;  er  erklärt 
die  GANSschen  Formeln  für  unrichtig  und  hält  die  semigen  aufrecht,  wobei  er 
sich  noch  auf  die  Übereinstimmung  noit  Kolacek^  beruft. 

'  A.  HEYDWEn.LER,  Drude  Ana  12,  602.  1903.  —  2  H  Rjensing,  Drude  Ann  14.  363. 
1904.  —  3  R.  Gans.  Drade  Ann. -13.  634;  14.  638.  1904  —  4  A.  Hiydweilleii,  Drude  Ann 
14    1036.    1904.  —  5  F  KOLACEK,  Drude  Ana   13.   23;  14.  177.   1904. 
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Wie  dem  auch  sei,  der  hier  betretene  einfache  Weg  muß  als  sehr  aus- 
sichtsreich bezeichnet  werden. 

Auf  thermodynamischer  Grundlage  baut  sich  übrigens  auch  die  Ableitung 
auf,  die  KoLACEK  in  der  zweiten  der  vorhin  zitierten  Abhandlungen  für  die  De- 
formation eines  ferromagnetischen  Drahtes  im  Magnetfelde  gibt. 


6.  Beziehungen  zu  den  elastischen  Konstanten  der  Körper. 

Die  im  vorstehenden  skizzierten  Erscheinungen  lassen  naturlich  zum  Teil 
die  Deutung  zu,  daß  sich  durch  Magnetisierung  die  elastischen  und  durch  elastische 
Beanspruchung  die  magnetischen  Konstanten  der  betreffenden  Körper  andern; 
denn  diese  Änderung  muß  sich  doch  in  einer  Änderung  der  elastischen  Defor- 
mation bzw.  der  Magnetisierung  kundgeben.  Man  hat  nun  vielfach  versucht,  die 
Anderimg  der  Konstanten,  namentlich  der  elastischen,  auch  direkt  festzustellen 
oder  gar  zu  messen;  es  hat  sich  dabei  aber  in  den  meisten  Fallen  herausgestellt, 
daß  letzteres  kaum  möglich  und  selbst  ersteres  infolge  der  vielen  störenden 
Einflüsse  schwierig  ist. 

Was  zunächst  den  Elastizitätsmodul  E  betrifft,  so  fanden  Wertheim^ 
und  ToMLiNSON^  übereinstimmend,  daß  Magnetisierung  die  Längsschwingungen, 
also  E,  nicht  affiziert.  Brackett''  fand  bei  Dehnungen  eine  Zunahme  um  •'•/s  °/<» 
im  gesättigt-magnetischen  Zustande.  Auch  bei  Biegüngsversuchen  fanden  Stevens 
und  DoRSAY^  eine  Zunahme  sowohl  für  Schmiedeeisen  als  für  Stahl.  Spater  hat 
Stevens''  auch  Zugversuche  durchgeführt  und  eine  Zunahme  von  E  gefunden, 
die  der  Feldstärke  ungefähr  proportional,  mit  der  Belastung  veränderlich  und  bei 
dünnen  Drähten  stärker  ist;  der  Kompressionsmodul  von  Stäben  wies  dagegen 
kerne  Änderung  auf.  Endlich  finden  Honda,  Shjmizu  und  Kusakabe"  eine  Zu- 
nahme mit  der  Feldstärke  nach  demselben  Gesetze  wie  die  Magnetisierung  für 
Eisen,  Stahl,  Wolframstahl  und  Kobalt,  nur  für  Nickel  eine  Abnahme  in  schwachen, 
eine  Zunahme  in  starken  Feldern.  Daß  und  in  welchem  Sinne  E  sich  mit  Sq 
ändern  muß,  wenn  S  durch  Zug  beeinfluUt  wird,  hat  Houllevigue^  auch  theoretisch 
begründet;  das  Verhalten  des  Nickelstahls,  bei  dem  E  mit  dem  Übergange  in 
den  magnetischen  Zustand  abnimmt,  liefert  ein  treffendes  Beispiel. 

Kräftiger  scheint  der  Einfluß  auf  den  Torsionsmodul  zu  sein;  hierher 
gehören  Untersuchungen  von  Tomlinson,  Barus,  Day,  Lofeier  sowie  Honda, 
Shmizu  und  Kusakabe^.  Aus  der  Angabe  von  Tomlinson,  daß  kräftige  Torsions- 
schwingungen durch  die  Magnetisierung  etwas  verlangsamt  werden,  ist  freilich 
noch  kein  sicherer  SchluJJ  zu  ziehen.  Die  folgenden  Autoren  stimmen  aber  darin 
uberein,  daß  der  Torsionsmodul  vergrößert  wird.  Nach  Bakus  ist  femer  die 
relative  Zunahme  bei  Stahl  kleiner  als  bei  Eisen.  Nach  Day  wachst  die  Zunahme 
mit  der  Feldstarke  und  mit  der  anfänglichen  Torsion,  in  höheren  Feldern  jedoch 
weniger  als  in  niedrigen,  so  daß  zuletzt  die  Zunahme  mit  der  Drillung  pro- 
portional wird.  'Andererseits  finden  Honda  usw.  Parallelismus  mit  der  Mag- 
netisierung, dagegen  kaum  einen  Einfluß  des  wirkenden  Kräftepaares;  außerdem 
finden  sie  zwar  bei  Eisen,  Stahl  und  Kobalt  Zunahme,  bei  Nickel  aber  wieder 
Abnahme.  —  Am  eingehendsten  hat  Löffler  die  Frage  studiert,   und  es  seien 

1  A.  Werthhim,  Ann.  clim.  phys.  (3)  18.  610.  J842.  —  2  h.  Tomlinson,  Proo.  R.  Soc. 
40.  447.  1886,  Trans  R.  Soc.  179.  i.  1888;  vgl.  auch  Proc.  ]R,.  Soo.  47.  13.  1889.  — 
3  B.  B.  BaACKETT,  Phys,  Rev.  6.  257.  1897.  —  *  Stevbns  und  Dorsay,  Phys.  Rev.  9. 
116  1899.  —  B  J.  S.  Stkvmts,  Phys.  Rev.  11.  95.  1900.  —  8  K.'HoNDA,  S.  SmMizü  und 
S  KusAKABE,  Phys.  Zs.  3,  380.  190?;  Phü,  Mag.  4.  459.  1902.  —  7  L,  HOUlXBVXGüK,  J.  de 
Phys.  (3)  8.  89.  1899.  —  '  H»,TOMLINSON,  a.  a.  O.  —  C.  BAÄüS,  Sül.  J.  (3)  34.  175.  1887. 
—  H.  D.  Day,  Electrician  39.  480.  1897;  SiIU  J.  (4)  3.  449,  i897-  —  S.  LöffiäR,  In.-Diss. 
Zürich  1901.  —  K,  Honda,  S.  Shimizü  uud  S.  Küsakakb,  pkya,  24,  3.  381.  1902;  PhiL  Mag. 
4.  537-  ^902. 
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aus  seinen  reichen  Ergebnissen  folgende  herausgehoben:  1.  Konstante  Langs- 
raagnetisierung  hat  keinen  meßbaren  Einfluß.  2.  Zyklische  Langsmagnetisicning 
bewirkt  für  wachsende  Feldstärke  zunächst  rasche  Abnahme  bis  zu  emem  Minimum, 
dann  Zunahme  und  Annäliemng  an  ein  Maximum.  3.  Der  Verlauf  ist  mit  dem  der 
Permeabilität  fast  völlig  parallel;  insbesondere  tritt  die  größte  Änderung  bei  dem 
Felde  ein,  wo  fjt,  ein  Maximum  ist  4.  Von  der  Frequenz  des  Wechselfeldes  ist 
die  Änderung  unabhängig:  nur  bei  immer  langer  werdenden  Perioden  nimmt 
sie  ab  und  nähert  sich  dem  minimalen  Werte  für  konstante  Magnetisierung. 
5.  Bei  Belastung  ist  die  Änderung  kleiner. 

Von  Interesse  ist  noch  das  Verhalten  der  Elastizitatszahl,  d.  h.  des  Ver- 
hältnisses der  QuerkontrakLion  zur  Langadilatation;  man  darf  den  Einfluß  der 
Magnetisierung  auf  diese  Größe  nicht  verwechseln  mit  dem  Verhältnis  der  durch 
Magnetisierung  erzeugten  Verlängerung  zu  der  gleichzeitigen  Querkontraktion,  ein 
Verhältnis,  welches  (s.  o.)  von  1/2  nicht  wesentlich  abweicht;  es  handelt  sich 
hier  vielmehr  um  den  Einfluß  der  Magnetisieiung  auf  die  durch  elastische  Be- 
anspruchung bestimmte  Elastizitätszahl.  Da  der  Torsionsmodul  starker  beeinflußt 
wird  als  der  Dehnungsmodul,  d.  h.  der  Volumenwiderstand  nicht  so  stark  wachst 
wie  der  Gestaltswiderstand,  darf  man  vermuten,  daß  die  Elastizitatszahl  bei  Mag- 
netisierung kleiner  wird.  Die  einzigen  Beobachtungen  hierüber,  von  Bock^, 
führen  nun  freihch  zu  einer  Zunahme:  da  aber  diese  Beobachtungen  allem 
stehen  und  mbezug  auf  die  anderen  gemessenen  Größen  inzwischen  überholt 
sind,  ist  die  Frage  als  unentschieden  zu  betrachten. 

Auch  hinsichtlich  der  Beziehungen  des  Magnetismus  zur  Zug-,  Druck-  und 
anderen  Arten  der  Festigkeit  läßt  sich  nichts  bestimmtes  angeben;  die  gelegentlichen 
Beobachtungen  hierüber  widersprechen  sich  vielfach  und  lassen  im  Hinblick  auf 
die  vielen  Fehlerquellen  und  Nebenfragen  keine  einheitliche  Deutung  zu. 

Die  innere  Reibung  oder  Zähigkeit  hat  Tomlinson  (a.  a.  O.)  durch  Beobachtung 
der  Torsionsschwingungen  eines  Eisendrahts  und  ilires  logarithmischen  Dekrements 
verfolgt;  bei  kleinen  Schwingungen  ließ  sich,  wenigstens  nachdem  der  stationäre 
Zustand  erreicht  war,  keine  Wirkung  der  Magnetisierung  feststellen;  bei  kräftigen 
nimmt  die  innere  Reibung  zu.  Andererseits  fanden  Gray  und  Wood  2,  daß  bei 
Eisen  das  loganthmische  Drekrement  mit  steigender  Magnetisierung  stetig  abnahm, 
wahrend  es  bei  Nickel  anfangs  zunahm,  bei  einer  gewissen  Feldstärke  ein  Maximum 
erreichte  und  dann  wieder  abnahm;  die  Ergebnisse  hangen  aber  sehr  von  der 
Vorgeschichte  des  Drahtes  ab  und  ändern  sich  auch  mit  der  Amplitude  der 
Schwingungen;  darauf  durfte  auch  der  Widerspruch  gegen.  Tomlinson  zurück- 
zufuhren sein,  der  nur  bis  10*'  ging,  während  hier  bis  90°  gegangen  wurde.  — 
Wenn  schon  die  Wirkung  im  Ferromagnetikum  so  gering  ist,  darf  man  sich  nicht 
wundem,  daß  W.  König ^  bei  den  schwach  magnetischen  Flüssigkeiten  und  zwar 
bei  dem  verhältnismäßig  stark  magnetisierbaren  Mangansuliat  keine  Wirkung  erhielt, 
obgleich  die  Feldstärke  bis  über  700ü  hinausging.  Später  hat  Carpini*  die 
Versuche  nach  derselben  Methode  —  Strömung  durch  Kapillarröhren  im  Felde 
eines  Elektromagneten  —  mit  mehreren  Flüssigkeiten  wiederholt  und  auch  keine 
unzweideutige  Abweichung  vom  Normalwerte  erhalten. 

Nach  Wirkungen  des  Magnetismus  auf  die  Kristallisation  ist  schon  von 
Faraday,  Plücker  und  G.  Wedemann^  gesucht  worden;  ersterer  erhielt  nur 
negative  Ergebnisse;  die  letzteren  fanden  bei  Wismut,  daß  es  die  Orientierung, 
m  der  es  zwischen  den  Magnetpolen  erstarrt  ist,  auch  bei  Aufhängen  als  starre 
Masse  zu  erkennen  gibt;  Wiedemann  gibt  aber  selbst  zu,  daß  die  Deutung  der 
Versuche  sehr  zweifelhaft  ist    Auch  die  zahlreichen  Angaben  über  die  veränderte 

'  A.  Bock,  Wied.  Ann  64.  442.  1895  —  2  a.  Gray  und  A  Wood,  Proc.  R.  Soc.  70. 
294,  1902  —  3  w.  König,  Wied.  Ann.  26.  618.  1885.  —  4  C.  Caäpiw,  Resd.  Acc  Line. 
12  (2)  341.  1903.  —  ß  J.  Plücker,  Pogg.  Ann.  70,  584.  1849  —  G.  Wiedemanr^  ©beoda, 
77.    t,iy    1849    —  Vgl.  auch  v.  Quintus  Icilius,   Gott.  Nachr.  1860    298 
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Abscheidung  von  Kristallen  aus  ihren  Losmigen  besagen  nicht  viel^.  Aussichts- 
reicherer ist  die  Sache  natürlich  bei  stark  magnetischen  Stoffen;  und  in  der  Tat 
hat  kurzlich  St,  Meyer ^  Kristallformen  von  Kobaltsulfat,  Kobaltchlorid  und  Mangan- 
Bulfat  photographisch  wiedergegeben,  einmal  bei  Kristallisation  ohne  Magnetfeld, 
das  andere  Mal  im  Felde  von  lOOOO  Emheiten;  und  es  ist  ein  deutlicher  Unter- 
schied in  der  Anordnung,  auch  mit  Rucksicht  auf  die  Zeit,  erkennbar. 

Bei  Flüssigkeiten  steht  femer  eine  Beziehung  des  Magnetismus  zur  Oberflächen- 
konstante  bzw.  zur  Kapillarkonstante  in  Frage.  Dabei  ist  vvieder  zwischen  der 
scheinbaren  Änderung,  wie  sie  durch  den  QuiNCKEschen  Effekt  (S.  823)  vor- 
getäuscht wird,  imd  einer  etwaigen  wirkhchen  Änderung  zu  unterscheiden.  Von 
ersterer  ist  schon  früher  die  Rede  gewesen;  ihr  Nichteintreten  bildet  em  feines 
Kriterium  für  die  magnetische  Indifferenz  einer  Lösung.  Zur  Untersuchung  der 
eigentlichen  Wirkung  eignet  sich  viel  besser  als  der  statische  Zustand  der  kine- 
tische, d.  h.  das  Abtropfen  der  Flüssigkeit  im  Felde.  Die  ersten  deraitigen 
Versuche  hat  Quincke^  mit  stark  paramagnetischeu  Mangan-  und  Eisenlösungen 
angestellt;  er  fand  das  Tropfengewicht  im  gleichförmigen 
Felde  durchaus  unverdnderhch;  im  ungleichförmigen  Felde 
dagegen  wurden  die  Tropfen  größer  oder  kleiner,  je 
nachdem  sie  sich  unter  oder  über  der  kürzesten  Kraftlinie 
bildeten.  Sodann  ist  eine  Arbeit  von  Umow"*  zu  erwähnen, 
wonach  das  Fallen  der  Tropfen  bei  einer  paramagnetischen 
Flüssigkeit  im  zunehmenden  Felde  verzögert,  im  abneh- 
menden beschleunigt  wird,  wahrend  es  sich  bei  einer  dia- 
magnetischen Flüssigkeit  umgekehrt  verhält.  Am  genauesten 
ist  die  Erscheinung  von  Liebknecht  und  Wills  ^  untersucht 
worden,  und  zwar  mit  Hilfe  des  Apparats,  Figur  143,  in 
der  n  die  Rohrmundung  mit  dem  Tropfen,  MM'  die 
Kegelpole,  A  das  Gefäß,  J5  das  Reservoir,  m  das  Ma- 
nometer bedeutet  und  c  behufs  Druckregulierung  mit  einer 
Pumpe  verbunden  werden  konnte.  Die  (zum  Teil  von  den 
früheren  abweichenden)  Ergebnisse  sind  folgende:  Para- 
magnetische Losungen  zeigen  im  gleichförmigen  Felde  be- 
schleunigtes Tropftempo,  indem  die  elektromagnetische  Zug- 
kraft abwärts  wirkt;  wird  durch  Druckverminderung  das  ursprüngliche  Tempo  wieder- 
hergestellt, so  erleidet  das  Tropfengewicht  keine  Änderung;  dagegen  wird  der  Tropfen 
im  ungleichförmigen  Felde  an  Größe  und  Gestalt  verändert,  in  ersterer  Hinsicht 
vergrößert,  in  letzterer  je  nach  der  Feldverteilung  verschieden.  Diamagnetisches 
Wasser  andererseits  zeigte  im  gleichförmigen  Felde  infolge  des  Zuges  na*ch  oben 
verzögertes  Tropftempo,  ja  ganzhches  Aufhören  des  Tropfens;  bei  Wieder- 
herstellung des  Tempos  zeigt  sich  das  Tropfengewicht  ungeändert;  im  ungleich- 
formigen  wird  es  aber  verringert 

Soweit  die  Einflüsse  des  Magnetismus  auf  mechanische  Konstanten,  Was 
umgekehrt  den  Einfluß  betrifft,  den  mechanische  Eigenschaften  auf  den  Mag- 
netismus ausüben,  so  ist  über  die  interessantesten  dieser  Beziehungen  schon  ge- 
sprochen worden  (vgl.  den  vorhergehenden  und  diesen  Artikel).  Es  sei  hier  noch 
auf  eine  Arbeit  von  AscOLi^  über  den  Einfluß  des  Sprödewerdens  auf  den  Mag- 
netismus des  Eisens  sowie  auf  eine  solche  von  Abt^  über  den  Magnetismus  von 
Stahlzerreißnngsproben  aufmerksam  gemacht 


Figur  143. 


1  Vgl.  u.  a  Decharme,  Lum.  el.  20.  69  1887.  —  2  St.  Mbyeii,  Wien.  Ber.  108  (aa). 
513.  1899.  —  3  G.  Quincke,  Pogg.  Aon.  160.  586,  1877;  Wied.  Ann.  24.  375.  1885.  — 
Vgl  auct  H.  Ddfode»  Lum.  61  23  337.  1887;  G.  Jägeh  und  St.  Meyer,  "Wied,  Aon.  67. 
711  1899.  —  4  N.  Umow  (Gumoff),  Bull  Soc.  Franc,  de  phys.  382.  3.  1896.  —  B  O.  Lieb- 
knecht und  A.  P  WE-ls,  Drade  Ann  1.  182.  1900.  —  ö  M.  AscOLl,  Rend.  Acc.  Line.  (5)  2 
(2)  30.    1893    —  7  A.  Abt,  Sizt.-Ber.  Siebenb.  Mnseumsverein  2.  Abt.  17.    1895. 
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7.  Beziehung  zu  Bewegungsvorgängen. 

Es  kommen  hauptsächlich  drei  Arten  von  Bewegungavorf,'änfrcn  hinsiclitluMi 
ihres  Emflusses  auf  den  Magnetismus  m  Betracht:  Erschüttcnuiucn,  StöL^i»  niul 
Schwingungen. 

Einfluß  von  Erschütterungen.  Dieser  Einfluß  läßt  sirh  all},'i'mriii  dun  h 
den  Satz  charakterisieren:  Die  Induktion  wird  gestiM^'crt,  die  Rom.mrnK  nb- 
geschwacht  Oder  noch  allgemeiner  für  behcbigc  Zustat\dsändi'ruiimMr.  Die 
Erschütterung  wirkt  auf  den  Magnetismus  verstärkend  bei  Stärkung  des  iM'ldcs, 
schwächend  bei  Schwächung  des  Feldes.  Hierbei  ist  naturlich  angciionimcn,  daß 
die  Erschütterung  in  dem  einen  Falle  bei  vorhandenem  rcsp.  starktMu  Felde,  im 
anderen  Falle  nach  Aufhebung  resp.  bei  schwachem  Felde  vorgenommen  \\ir(l; 
es  hat  also  hiermit  nichts  zu  tun,  daß  die  Erschütterung;  hei  vorhandenem 
Felde,  eben  weil  sie  den  temporaren  Magnetismus  steigert,  auch  dei»  riMuauenlen 
Magnetismus,   der  ein  Bruchteil  von  jenem   ist,   steigert;    von  dieser  si'kiuuljiren 
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Figur  144. 


Wirkung  auf  die  Remanenz  wird  im  folgenden  abgesehen.  D.ih  GemeinsanK» 
der  beiden  genannten,  einander  scheinbar  entgegengeHcLzten  Wirkungen  Vwt*l 
offenbar  dann,  daß  die  Erschüttemng  den  Widerstand  der  Teilelion  gegen  die 
Annahme  des  neuen  Zustandes  überwinden  hilft,  daß  sie  die  (hei  Einbringung  in 
das  Feld  negaüven,  bei  Aufhebung  des  Feldes  positiven)  Nachwirkungen  mi-hr 
oder  weniger  beseitigt  und  somit  den  Magnetismus  demjenigen  WeTt(^  nllher  brinut 
welcher  der  ausschließlichen  Wirkung  der  augenblicUichen  Kräfte  entspricht  und 
oben  als  Normahnagnetismus  (S.  216)  bezeichnet  wurde.  Auch  bei  dün  hier  in 
Rede  stehenden  Erscheinuugen  erkennt  man  leicht  eine  durchgehende  Analogie 
mit  den  entsprechenden  Erschemungen  bei  der  Elastizität  der  Körper 

^enn  hiernach  der  mimittelbare  Einfluß  der  Erschütterungen  sich  auf  die 
Nachwirkungserscheinungen  erstreckt,  so  ist  einleuchtend,  daß  alle  diejenigen 
fS.nfT°^'^;  "^^  \°.^  ^''  Nachwirkung  abhängen,  wesentlich  verschieden 
ablaufen  werden  je  nachdem  sie  ohne  oder  mit  Erschütterungen  vorgenommen 
werden.  Das  ist  m  der  Tat  bei  den  im  Artikel  „Magnetische  Induktion^  an^ 
geführten  UnterKuchungen  von  Wiedounn,  FkommeI  AxSbach  ubw.  de  g  eichen 
bei  der  Hysterese  in  hohem  Maße  der  Fall,  worüber  man  z.  B.  bd  wLSSrg» 
einige  Zahlen  findet;  dasselbe  gut  von  den  Einflüssen  der  D^lg  LÄon 
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auf  den  Magnetismus,  insoweit  sich  hier  I-Ij'steresis  {rfllend  macht.     Die  von  (im 
beiden  Zweigea  der  Hysterisiskurve  eingeschlossene  Fläche  wird  riiirch  l'-rschiitt('riiii|j[ 
wahrend    des    Prozesses    erhebhch    verkleinert,    und    sie    kann    unter    Uinfllündcn 
geradezu  annulliert  werden.     Über  alle  diese  PunkLe  finden  mau  z.  ]J.  bei  ICwiNC  ^ 
interessante  Details.    JLr  benutzte  bei  einigen  seiner  V(^rsuche  gan:^  weiclies  JCiscn, 
und   er  fuhrt  an,  wie  empfindlich  dies  gegen  Schläge  ist:    bei  dei   Iciseatm  Be- 
rührung mit   der  Hand  nach  Aufhebung  des  JFeldes  verliert  es  den   größten  Teil 
seines    Magnetismus.      Man    hat    hierin,    neben    der    entmagnetisierenden    Kraft 
den  wichtigsten  Erklärungsgriind  für  die  frühere  Meinung,   weiches   Kiseii  belialte 
fast    gar    keinen    Magnetismus    zurück;    mau    raulJ    es    nur   in    ganzliehci    Ruhe 
belassen,  um    sich    zu    überzeugen,    wie    stark    dei    remnncnte    Magneli.sinus    ist 
(vgl.  z.  B.  S.  210).    Entsprechend  groß  ist  der  envdhnte  Einfluü  an)  die  Ilysteiesis, 
wie  er  m  Figur  144  dargestellt   ist;    die   gestrichelte  Kurve  wurde   ahne,  die   auH- 
gezogene    mit  Erschütterungen   erhalten,  die  eingeschlossene  Flhche   ist,  wie  man 
sieht,  auf  einen  ganz  kleinen  Bruchteil  reduziert,  zugleich  ist  der  Iiiflexionspunkt 
weggefallen,  das  Maximum  erhöht;    die  punktierte  Linie  zeigt  den  plötzlich  ver- 
änderten Verlauf,  wenn   man  vom  Operieren   mit  Erschütterungen    plötzlich  zum 
Openeren  ohne   solche   übergeht.     Wenn  die  meisten  der  aus  älterer  Zeit  stam- 
menden Magnetisierungs -Kurven  nicht  brauchbar  sind,  so  mag  das  zum  Teil  in 
diesen  Verhältnissen  seinen  Grund  haben. 

Nach  G.  WiEDEMANN  3  kann  man  ferner  durch  Erschütterung  einen  Stall  geradezu 
magnetisch  machen,  namlich  wenn  sein  scheinbar  unmagnetischer  Zustand  eine 
Folge  vorangegangener  Magnetisierung  und  Entmagnetisiermig  war;  jedoch  gilt 
das  nur  dann,  wenn  die  Entmagnetisierung  durch  einen  einzigen,  dem  ersten 
entgegengesetzten  Strom  oder  eine  zur  wirklichen  Entmagnetisierung  nicht  geeignete 
Folge  von  Strömen  geschah;  bei  den  von  Gaugain  und  Auerbach  empfohleru'ii 
Entmagneüsierungsverfahren  ist  dies  nicht  der  Fall.  Dagegen  kann  nach  WjKDii:- 
MANN  em  Stab,  der  erst  magnetisiert  und  dann  durch  einen  entgegengesetzten 
Strom  von  geeigneter  Starke  ummagnetisiert  worden  war,  durch  ErHcluitteumgen 
den  Magnetismus  der  früheren  Richtung  wiedergewinnen. 

Von  Frommes''  Resultaten  seien  folgende  angeführt:  1.  p:rsehiiLLerungen 
üben  eine  spezifische,  von  etwa  durch  sie  hervorgerufenen  Deformatiüneu  un- 
abhängige Wirkung  aus.  2.  Die  Wirkung  findet  nicht  nur  nach  voniiigegangener 
Magnetisierung,  sondern  auch  fnsch  nach  dem  Ausglühen  statt.  3.  Die  Wirkung 
besteht  m  einer  Gruppierung  und  eventuellen  Ruckdrehung  der  Molokularmagiietc. 
4.  Die  temporäre  und  namentlich  die  remanentc  SuszcptibilitäL  nimmt  für  kleine 
Kräfte  ab.  5.  Erschütterungen,  die  vor  der  Magnetisierung  angewandt  weiden,  ver- 
mögen, noch  so  zahlreich,  nicht  das  Mimmum  der  reraanenten  SuHzeptibilililt 
herbeizuführen;  hierzu  ist  vielmehr  öftere  Abwechselung  zwischen  Jirsehütlorung 
und  Magnetisierung  erforderlich.  6.  Das  Minimum  ist  unabhängig  von  (Um  Anfangs- 
werten,  es  ist  dagegen  großer,  wenn  mit  Magnetisierung,  kleiner,  wenn  mit  Er- 
schütterung begonnen  wurde.  7.  Je  größer  die  magnetisierende  Kraft,  desto 
germger  wird  der  Emfloß  der  Abwechselung  zwischen  Magnetisierung  und  Er- 
schütterung auf  die  remanente  Süszeptibihtät;  dagegen  wächst  die  prozentische 
Schwächung  eines  bestehenden  remanenten  Momentes  mit  der  GröBe  desselben. 
—  Sonst  ist  noch  auf  eine  Arbeit  von  Kruse*  hinzuweisen. 

StoDversuche.  Genauere  Versuche  über  den  Einfluß  von  Stößen  haben 
insbesondere  Wiedemann.  VillariB,  Streintz«,  Brown  7,  Berson"  mid  Ascoli»  an- 

100    S^2.1^T,°'^3r"ä'    ^885  p)-  S.  S3S  u   564-    -   2  G.  Wiedkmann,  Pugg.  Ann. 
xuu.  i.  241     1857    —  3C  Fromme,   Wied.  Ann.   4     76-    R     -iac     jRiR.    jLk     «««     ,u«„ 

ei.   5S^rS97:    88.  JM    i«?«.  -  «  K.  lüüS^  W  eZ  iex    l'olf;  A'/^,ot    J's 'e  v' '' 
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geateUt;    dabei   wnirden   die  Stöße  bald  während  der  VVirkniifj   der  niiinn<>tiM'li<'ij 

Kraft,    bald    erst   nachher   ausgeübt,    also   in  jenem   Falle    der   {run.sligc    Kinlliil,'. 

auf   den    temporären,    in    diesem    der   ungunstige    EmfluÜ    aiif    den    ronwiiH'iH'Mi 

Magnetismus  studiert;    bei  einigen  Versuchen  handelte  es  sich  um  longiüidin.'iUMi, 

bei  anderen  um  zirkulären  Magnetismus,  also  um  Magnetismus,  wie  er  iu  Stuben 

durch  Hindurchleitung  von  Strömen   oder  in  Röhren  durch  Stnmie  enlHtcht,   die 

durch  einen  in  der  Achse  verlaufenden  Draht  geschickt  werden;   von  Miil(>rl:ilien 

wurden   Eisen,   Stahl   und   Nickel  verwandt.     Die   Stoße  wurden   ii.'u'h  Ileflif^keit 

und   Zahl   vaniert,    die   Magnetisierung    nach   Intensität   und   Clianikler   (häuli^je 

Wiederholung,  Hm-  und  Hermagneüaiening).    Bei  allen  diesen  VerHUohcn^  tut  mtin 

gut,  den  Einfluß  des  Erdmagnetismus  durch  geeignete  Anfstelhiiif,^  der  Körjjer /ii 

elimmieren.      Unter    den   Ergebnissen    seien    folgende    angeführt.      Der    fiiin-stine 

Einfluß  auf  den  temporären  Magnetismus  ist  für  schwach  magnetiaierende  Knifte 

natürlich  relativ  bedeutender  als  für  große;    bei  Nickel  stieg  das  Maximum   des 

Magnetismus   bis   zum  zehnfachen  Betrage  des  Wertes  ohne  Erschütterung.     Die 

ungünstige  Wirkung  auf  den  remanenten  Magnetismus  andererseits  ist  desto  |y;rnßer, 

je   großer  er   selbst  ist.     Eine  Reihe   von  Schlagen  verringert   den  Magnetismus 

um   abnehmende    Beträge,    das   Gesetz    dieser  Abnahme   ist  entweder   das   i'iiier 

Exponentialfunktion  mit  negativem  Exponenten  (Streintz)  oder  das  eines  fallend«'!! 

Zweiges  einer  gleichseitigen  Hyperbel  (Berson).   Bei  weichem  Eisen  ist  der  Verlust 

großer  als  bei  Stahl,  und  bei  letzterem  ist  er  desto  größer,  je  länger  der  Ma^ui'i 

vorher  unberührt  gelegen  hat  und  je  weniger  Mangan  er  enthält. 

Zum  Schlüsse  sei  auf  die  Analogie  hingewiesen,  welche  zwischen  der  Wirkung 
von  Erschütterungen  und  gewissen  magnetisierenden  Wirkungen  seihst  bestellt, 
nämhch  Magnetisierungen  in  entgegengesetztem  Smne  oder  in  der  auf  der  erslen 
senkrechten  Richtung  oder  endlich  dem  Einflüsse  der  Geschwindigkeit,  mit  welcher 
dje  Magnetisierung  oder  Entmagnetisierung  erfolgt  Je  plötzlicher  man  die  einen 
Stab  magnetisierende  Kraft  aufhebt,  desto  großer  fällt  der  remanente  Magnetismus 
aus,  und  namentlich  Fromme ^  hat  m  seinen  Arbeiten  den  Nachweis  geliefert, 
daß  man  in  >ielen  Fallen  ganz  denselben  Eflfekt  erzielt,  ob  man  nun  eine  I-t- 
schütterung  anwendet  oder  eine  der  bezeichneten  Maßnahmen  in  Betreff  der  JMil- 
magnetisierung  triSl.  Jede  nicht  unendlich  langsam  sich  \ollzi<'hend{;  Äiiderunt; 
der  magnetischen  Kraft  ist  eben  für  den  Körper  gleichbedeutend  mit  einem 
mechanischen  Stoße. 

8.  Beziehungen  zum  Schall. 

Einfluß  von  Schwingungen  auf  den  Magnetismus.  Zunächst  ist  auf 
einen  von  Warburg ^  herrührenden  Versuch  hinzuweisen,  bei  dem  ein  langer 
Eisendraht  in  magnetischem  Zustande  in  Longitudinalschwingungen  versetzt  wurde  I 
em  Elektrodynamometer,  das  mit  der  über  eine  Stelle  des  Drahtes  geschobenen 
Induktionsspule  verbunden  war,  gab  dann  einen  Ausschlag,  ließ  also  die  periodische 
Änderung  des  temporären  Magnetismus  erkennen. 

Daß  man  auf  diese  Weise  auch  unmagnetische  Stäbe  zu  Magneten  machen 
kann,  hat  St.  Mever^  gezeigt  Streicht  man  einen  in  die  Richtung  des  Erdfeldes 
oder  seiner  Honzontalkomponente  gehaltenen  Eisenstab  mit  einem  mit  Kolo- 
phonium eingenebenen  Lappen  an,  so  erhält  man  gewöhnlich  schon  nach  ein- 
maligem Streichen  einen  relativ  kräftigen  Magnetismus,  der  sich  nach  ein-  bis 
zweimaligem  entgegengesetzten  Streichen  umkehrt  Dabei  liegen  aber  die  Pole 
nicht  an  den  Enden,  ihre  Lage  hängt  viebnehr  von  ^em  gewählten  Tone   ab, 

^  C.  Fbomme,  Magnetisclie  Untersuchungen  Abb.  I— Vn,  "Wied.  Ann.  1877—91  — 
«E.  Wabbuhg.  Pogg  Ann.  139  S.  499  1870.  —  3  St.  Meyer,  Boltzmonn-Pestscbrift  S  68 
1904. 
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indem  sie  beim  Grundton  ziemlich  weit  von  den  Enden  liegen  und  für  die  Ober- 
tone immer  mehr  nach  den  Enden  hin  wandern;  außerdem  hegen  sie  bei  dünnen 
Stäben  den  Enden  naher.     Auch  transversale  Schwingungen  sind  wirksam. 

Einfluß  des  Magnetismus  auf  Schwingungen.  Maurain  ^  hat  die 
Schwingungen  von  Stimmgabeln  im  Felde  beobachtet,  und  zwar  in  drei  ver- 
schiedenen Fallen.  Liegt  erstens  die  Achse  der  Gabel  senkrecht  und  die 
Schwingungsnchtung  parallel  zum  Felde,  so  nimmt  die  Schwingungszahl  n  mit 
wachsendem  Felde  ^  ab,  bei  6350  beträgt  die  Abnahme  3,8 7o.  Liegt  zweitens 
die  Achse  und  die  Schwingungsrichtung  senkrecht  zum  Felde,  so  nimmt  «  mit  ^ 
zu,  bei  6530  um  ^/^Vo-  Ist  dnttens  die  Gabelachse  dem  Felde  parallel,  so  erfolgt, 
gleichviel  wie  die  Schwingungen  genchtet  sind,  Zunahme  von  /;,  und  zwar  um 
0,38%  im  Felde  1090.  —  Es  wäre  erwünscht,  wenn  diese  Versuche  wiederholt 
und  ausgedehnt  wurden. 

Erzeugung  von  Schall  durch  Magnetismus.  Nach  dem  Vorhergegangenen 
liegt  die  Vermutimg  nahe,  daß  die  Magnetisierung  der  Körper  unter  Umständen 
Schall  erzeugen,  insbesondere  Tone  hervorrufen  könne.  Dabei  kann  man  einmal 
an  die  innere  Deformation  (Verlängerung,  Verkürzung  usw.)  des  magnetischen 
Körpers  denken,  dann  aber  auch  an  die  Anziehungen  und  Abstoßungen,  die  er 
von  selten  der  magnetisierenden  Spule  erfährt;  in  der  Tat  scheinen  bei  den 
vorliegenden  Beobachtungen  beide  Ursachen  tatig  zu  sein,  und  es  läßt  sich  meist 
nicht  entscheiden,  auf  welche  der  wesentliche  Anteil  entfällt. 

Am  einfachsten  verständhch  ist  die  Entstehung  solcher  Töne  in  einem 
Falle,  in  welchem  der  magnetisierende  Strom,  also  auch  die  Magnetisierung  eine 
periodische  ist,  sei  es  daß  sie  zwischen  einem  gewissen  Werte  und  null  oder 
zwischen  einem  gewissen  positiven  und  demselben  negativen  Werte  hm  und 
her  schwankt;  der  Stab  gerät  alsdann  eben  in  Längsschwingungen.  Aber  auch 
bei  einmaligem  Schließen  oder  ÖflFnen  des  Stromes  erhalt  man  Töne,  und  mit 
Hilfe  eines  am  Ende  des  Stabes  angebrachten  Schreibstiftes,  unter  dem  man 
eine  berußte  Platte  wegzieht,  kann  man  erkennen,  daß  auch  hier  der  Stab 
Longitudinalschwingungen,  wenn  auch  rasch  erloschende,  ausfuhrt  Bei  der  Mag- 
netisierung oder  Entmagnetisierung  tntt  also  ein  oszillatorischer  Vorgang  auf, 
nur  ist  schwer  zu  sagen,  ob  nur  die  Anziehung  durch  die  Spule  oder  ob  auch 
die  eigentliche  magnetische  Deformation  oszillatorisch  erfolgt;  mancherlei  Wahr- 
nehmungen lassen  immerhin  auch  das  letztere  möglich  erscheinen.  Die  Stärke 
der  auftretenden  Töne  wächst  naturlich  mit  der  Stärke  der  Magnetisierung,  ihre 
Tonhöhe  folgt  im  großen  Ganzen  den  betreffenden  akustischen  Gesetzen,  d.  h.  bei 
verschieden  langen  Stäben  erhalt  man  umgekehrt  proportionale  Tonhöhen,  und 
wenn  man  eme  kurze  Magnetisierungsspule  benutzt,  so  kann  man  durch  Auf- 
schieben derselben  über  verschiedene  Stellen  des  Stabes  nach  Belieben  seinen 
Grundton  oder  einen  seiner  Obertöne  erhalten.  Über  die  Einzelheiten  aller 
dieser  Erscheinungen,  die  man  außer  an  Stäben  und  Drähten  auch  an  Scheiben 
und  Spiralen,  und  außer  bei  der  gewöhnlichen  auch  bei  der  zirkulären  Mag- 
netisierung durch  hindurchgeleitete  Ströme  beobachten  kann,  sei  auf  die  Versuche 
von  Matteucci^,  Wertheim  8,  Buff*^  de  la  Rive**  und  Fierguson"  verwiesen,  be- 
sonders aber  auf  eine  neuere  Arbeit  von  Bachmetjew^,  worin  u.  a.  gezeigt  wird, 
daß  ein  stark  gedehnter  Stab  keine  Töne  mehr  gibt,  und  aus  dieser  und  anderen 
Erscheinungen  geschlossen  wird,  daß  das  Tönen  eine  unmittelbare  Folge  der 
Längenänderungen  sei. 

1  M.  MAUfiAiN.  C.  R.  121.  248.  1895.  —  2  C  I\4atteucci,  vgl.  Wied.  Elektr.  3  S.  730. 
—  3  w.  Wertheim,  Ann.  CMm.  Phys.  (3)  23.  S.  302  1848;  Pogg.  Ann.  77.  S.  43.  — 
4  H.  BUFF,  Ann  Cham.  Pharm,  Suppl  Bd.  3.  S.  129.  1864 — ^S-  —  ^  A.  de  la  RrvE,  Compt. 
rend  20.  S.  1287.  1845;  Pogg.  Ann.  66.  S  637.  —  6  R.  M.  Fergusom,  Proc.  R.  Soc.  Edinb. 
'1878.  —  7p  Bachmetjew,  Rep.  d.  Phys.  20.   S.  137.   1890. 
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|l  Die    neueste    hierher   gehörige    Arbeit   ist    eine   von   Honda    und    Shinuzu  ^. 

Ferromagnetische  Metalle   ertönen   auf  intermittierende  oder  Wechselstrome  und 

I  ■'  geben  in   beiden  Fällen   dieselbe  Tonhöhe.     Die  Amplitude   ist  im   allgemeinen 

1  l  viel   größer,   als   nach   der  Längenänderung  zu  erwarten  wäre,  auch  zeigen  sich 

'|[  bei  Änderung  der  Frequenz  unter  Aufrechterhaltung  der  Feldstarke  eigentumliche 

'[  Maxima  und  Minima  der  Amphtude,  so  daß  es  sich  hier  vielleicht  um  eigenartige 

^  nysteretische  Vorgänge  handelt,  die  noch  der  weiteren  Aufklarung  bedürfen. 

'i  Telephon  von  Reiss^.     Bekanntlich  beruht  auf  der  periodischen  Langen- 

j  anderung  emes  periodisch  magnetisierten  Stabes  die  Idee  des  ersten  jemals  kon- 

''  struierten    elektromagnetischen  Telephons,    des  Telephons  von  Reiss,   das   heute 

freilich   nur  historisches  Interesse   hat.     Bei   ihm   singt   oder  spricht   man  gegen 

eine   Membran,    die   in   der   Mitte    ein   Platinscheibchen   tragt,    wahrend    diesem 

;  gegenüber  eine  feste  Platmspitze  sich  befindet;    hierdurch  bewirkt  man,  daß  ein 

Stromkreis    abwechselnd   geschlossen   und   unterbrochen   wird,    dieser   Stromkreis 

geht   durch   eine  Spule,   in  deren  Achse  sich  eine  Stricknadel  befindet;    letztere 

■  j  wird   dadurch   periodisch   deformiert  und  läßt  demgemäß  Tone  von  summendem 

i  Charakter  und  wechselnder  Tonhohe  und  Klangfarbe  hören.     Von  einer  wirklichen 

]  .Wiedergabe  des  Hmeingesprochenen  oder  -gesungenen  kann  schon  deshalb  nicht 

j  die  Rede   sein,   weil  während   eines  Teiles   der  Periode  der  Strom  unterbrochen 

, '  ist;    aber   auch  nach  der  leicht  zu  erzielenden  Beseitigung  dieses  Fehlers  wurde 

I  f.  die  Natur  der  Deformationsschwingungen  als  entscheidendes  Hindernis   im  Wege 

,  ,  bleiben.     Die  jetzigen   Telephone   beruhen   demgemäß    gerade    auf   der   anderen 

J  der  beiden  hier  m  Frage  kommenden  Einwirkungen,  auf  der  elektromagnetischen 

,  j  Anziehung   und    Abstoßung    des    Reproduktionskörpers    durch    die    auf    ihn    ein- 

l  wirkende  Spule  8. 

'.|  1  K  Honda  und  S.  Shimizü,  Phil  Mag   4.   645     1902.  —  2  p.  Reiss,  Jahresber.  d.  phys. 

1  Ver   Frankfurt  a  M,  1860  u.  1861.  —  3  Vielfache  Versuche,  die  Vorzüge  des  Bkll sehen  Tcle- 

'  '  phons  mit   denen  des  Reiss  sehen  zu  vereinigen,  sind  praktisch  erfolglos  geblieben. 


."^  . 


Bd  V. 
Magnetismus 


Einfluß  der  Temperatur  auf  den  M.ngnctismus, 


339 


Beziehungen  des  Magnetismus  zur  Wärme. 


Von  F.  Auerbach. 


Übersicht.  Es  sind  hier  wiederum  die  zueinander  reziproken  Beziehungen 
zu  untersuchen"  1.  Die  Wirkung  der  Wärme,  also  der  Temperatur,  auf  den 
Magnetismus;  dabei  sind  wieder  die  ferromagnetischen  Steife  von  den  para-  und 
diamagnetischen  zu  sondern,  und  bei  ersteren  ist  der  Wirkung  auf  den  temporären 
die  auf  den  permanenten  Magnetismus  sowie  auf  die  Hysteresis  anzugliedern; 
den  Beschluß  bilden  einerseits  theoretische,  andererseits  praktische  Bemerkungen. 
2.  Die  Wirkung  der  Magnetisierung  auf  den  Wärmezustand  der  Körper,  also  die 
Erzeugung  von  Magnetisieningswäime  —  ein  Abschnitt,  der  oflFenbar  die  weitere 
Ausfuhrung  dessen  darstellt,  was  schon  früher  (S.  153)  über  die  Magnetisierungs- 
arbeit gesagt  worden  ist  Endlich  handelt  es  sich  3.  um  die  Wirkung  der  Mag- 
netisierung auf  das  sonstige  thermische  bzw.  kalorische  Verhalten  der  Körper  — 
Warmeleitung,  spezifische  Warme,  chemische  Wärme  usw. 


1.  Einfluß  der  Temperatur  auf  den  Magnetismus. 

Methodik.  Wie  auf  fast  alle  physikalische  Vorgange,  so  hat  die  Temperatur 
auch  auf  den  Magnetismus  einen  ebenso  erheblichen  wie  merkwürdigen  Einfluß. 
Die  Methodik  der  expenmentellen  Untersuchung  dieses  Einflusses  zerfällt  in  zwei 
Teile,  den  magnetischen  und  den  thermischen.  In  bezug  auf  jenen  ist  einfach 
auf  die  früheren  Angaben  zu  verweisen;  die  dort  genannten  Methoden  sind  auch 
hier  verwendbar,  ev.  mit  zweckentsprechender  Abänderung;  z.  B.  im  Sinne  des 
DiflFerentialprinzips ,  indem  man  die  Wirkung  bei  gewöhnlicher  Temperatur  kom- 
pensiert und  so  die  besondere  Wirkung  der  abnormen  Temperatur  kräftiger 
herausSöhält.  Der  thermische  Teil  der  Methodik  andererseits  besteht  in  der 
Erzielung  und  Messung  der  abnormen  —  sei  es  nun  besonders  hohen  oder 
besonders  tiefen  —  Temperaturen;  es  würde  aber  zu  weit  fuhren,  hierauf  ein- 
zugehen,  und   es  muß  deshalb  auf  die  Originalabhandlungen  verwiesen  werden  i. 

Bei  ferromagnetischen  Steifen  erheben  sich  aber  noch  weitere  methodische 
Fragen.  Denn  hier  ist,  wie  wir  wissen,  die  Intensität  der  Magnetisierung  keine 
einfache,  der  Kraft  proportionale  Größe,  sondern  eine  komplizierte  Funktion; 
und  diese  Funktion  verwickelt  sich  nunmehr  noch  weiter  dadurch,  daß  außer  der 
Kraft  noch  die  Temperatur  als  Argument  eintritt.  Man  kann  nun  oflFenbar  zwei 
Wege  einschlagen:  nämlich  entweder  die  Temperaturfunktion  ,fur  eine  bestimmte 
Feldstärke  ermitteln  und  dies  dann  für  andere  Feldstärken  wiederholen,  oder  bei 
einer  bestimmten  Temperatur  die  Magnetisierungskurve,  d.  h.  den  Magnetismus 

1  Außer  den  frulier  und  vr.  u.  zitierten  Arbeiten  seien  hier  noch  folgende,  auf  die  Methodik 
bezügliche,  genannt:  H.  WiLDE,  Mem.  Manch.  Soc.  (4)  9.  2.  1894.  —  Pitchkr,  El  World 
30.  350.  1897. 
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als  Funktion  der  Feldstarke  ermitteln  und  dieser  Kui-ve  dann  andere,  auf  andere 
Temperaturen  bezügliche,  an  die  Seite  stellen.  In  alterer  Zeit  schlug  man  meist 
das  erstere  Verfahren  ein,  in  neuerer  Zeit  gibt  man  dem  letzteren  den  Vorzug, 
hauptsachlich,  weil  es  mühseliger  ist  die  Temperatur  als  das  Feld  immer  wieder 
von  neuem  zu  variieren.  Wäre  übrigens  der  Magnetismus  eines  Körpers  lediglich 
eine  Funktion,  und  zwar  eme  eindeutige,  der  Feldstarke  und  der  Temperatur, 
so  mußten  offenbar  beide  Methoden  im  ganzen  zu  dem  gleichen  Ergebnisse 
führen.  Infolge  der  Nachwirkungserschemungen  ist  das  aber  nicht  der  Fall,  und 
hierdurch  komplizieren  sich  die  Verhältnisse  ganz  wesentlich.  Denn  einerseits 
wird  bei  der  Temperaturfunktion  die  Rückkurve  anders  ausfallen  wie  die  Hm- 
kurve,  und  ebenso  wird  es  sich  andererseits  bei  der  Magnetisierungsfunktion 
verhalten;  es  wird  also  darauf  ankommen,  die  Resultate  nchtig  zu  interpretieren. 
Insbesondere  fallen  die  Ergebnisse  verschieden  aus,  je  nachdem  man  es  mit 
erstmaligen  Temperaturanderungen  zu  tun  hat  oder  aber  die  thermische  Ein- 
wirkung bereits  den  zyklischen  Charakter  angenommen  hat  —  ganz  analog  wie 
bei  den  Veränderungen  der  Feldstärke. 


![ 
ii 


a)  Ferromagnetlsche  Stoffe. 

Wirkung  auf  den  temporären  Magnetismus.  Eine  erstmalige  Temperatur- 
erhöhung auf  100  <>  hat  nach  KupfferI  eine  Verstärkung  des  Magnetismus  zur 
Folge,  die  bei  Wiederabkuhlung  nicht  vollständig  verschwindet,  eine  nochmalige 
Erwärmung  bringt  den  Magnetismus  weiter  m  die  Höhe,  und  nach  der  zweiten 
Abkühlung  ist  er  wiederum  größer  als  nach  der  ersten  usw.  G.  Wiedemann^  hat 
femer  gezeigt,  daß  eine  Vergrößerung  des  Magnetismus  auch  dann  eintritt,  wenn 
die  erste  Temperaturänderung  in  einer  Abkühlung  besteht,  wenn  also  der  Körper 
bei  100°  magnetisiert  und  dann  auf  Zimmertemperatur  abgekühlt  wird.  Man 
kann  hiemach  sagen,  daß  jeder  erstmahge  thermische  Eingriff,  unabhängig  von 
seinem  Vorzeichen,  günstig  auf  den  Magnetismus  wirkt 

Von  diesen  Anfangserscheinungen  abgesehen,  ist  nun  die  Wirkung  der 
Temperatur  auf  den  Magnetismus  die,  daß  der  unter  Wirkung  einer  bestimmten 
Kraft  vorhandene  Magnetismus  mit  wachsender  Temperatur  zunimmt,  allmählich 
aber  langsamer,  daß  er  dann  ein  Maximum  erreicht  und  von  diesem  aus  sehr 
rasch  abnnnmt,  um  schheßhch  gänzlich  zu  verschwinden;  bei  der  Wiederabkühlung 
erscheint  er  dann  wieder,  steigt,  erreicht  wieder  das  Maximum  und  fällt  dann  auf 
den  normalen  Wert  herab.  Von  älteren  Beobachtungen  seien  hier  die  Sco- 
RESBYs»  angeführt,  der  die  Erscheinung  zuerst  beobachtet  zu  haben  scheint;  die 
Zahlen  bedeuten  Ablenkungen  einer  Nadel: 


Materi  al 

Schmiedeeisen      .     .     . 

Gußeisen 

Weiches  Eisen  .  .  , 
Weicher  Stahl  .  .  . 
Harter  Stahl    .     .     .     , 


kalt 

40« 

210  30' 

150  IQf 

11°    8' 

8°    0' 


dunkelrot 

650 
620 

410  11' 
480 
470  30' 


weißglühend 

0° 
00 
00 
00 
0" 


Bei  Dunkelrotglut  ist  also  der  Magnetismus  größer  als  im  kalten  Zustande, 
bei  Weißglut  ist  ev  hingegen  gduzlicTi  veröchwunden.  Auf  die -übrigen  älteren 
Arbeiten  braucht  hier  nicht  eingegangen  zu  werden,  da  aus  neuerer  und  neuester 

\ 
1  A.  T  KCTPFEER,  Kastners  Archiv  6.  S    194.   1825    —  Poce.  Asm.   ISi^^e.    1830.  _ 
2  G.  WUTOBMANN,  Pogg.  Ann.  122.  S  346.  1864    —  3  Scobbsbt,  Pogg.  Ann.  iOT^  49.  1^7. 
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Zeit  sehr  sorgfaltiges  und  reiches  Matenal  vorhegt,  insbesondere  von  Rowland  \ 
C  Baur'-,  E^vINü»,  PERKIN5.1,  Trowbridge '',  Hopkinson''',  H.  E.  J.  G.  du  Bois"', 
ToMLINSON^  H.Wilde»,  A.  W.  Rucker  i",  P.  Curie  n,  Nils  Grane  12,  C.  Fromme  1«, 
E>.  K.  MoRRfsi'^,  Ch.  GuiLLAUME'fi,  L.  HouLiJiviGUEJ'',  F.  Os^^oNDl^  L.  Dumas  1«, 
E.  DuMONTi",  R.  L.  WiLLsS",  £.  H.  Bartünsi,  J.  Rinne '■!*-',  Pitcher^s  Le  Cha^ 
TELIER21,  MazottoSö  n.  a. 

Nach  diesen  Versuchen  existiert  für  den  Magnetismus  als  Funktion  der 
Temperatur  (bei  einer  bestimmten  magnetisierenden  Kraft)  eine  „kritische 
Temperatur",  unterhalb  deren  der  Magnetismus  wachst,  oberhalb  deren  er  fallt; 
und  ebenso  existiert  für  den  Magnetismus  als  Funktion  der  magnetisierenden 
Kraft  (bei  einer  bestimmten  Temperatur)  eine  „kritische  magnetigierende 
Kraft"  2«,  unterhalb  deren  der  Magnetismus  für  höhere  Temperaturen  größer, 
oberhalb  deren  er  für  höhere  Temperaturen  kleiner  ist  als  für  gewöhnliche 
Temperatur,  vorausgesetzt,  daß  die  hier  genannte  höhere  Temperatur  unterhalb 
der  kritischen  liegt  (denn  oberhalb  der  kntischen  ist  der  Magnetismus  für  beliebige 
Kräfte  bei  höherer  Temperatur  kleiner  als  bei  normaler).  Man  kann  dieses 
Verhalten  auch  in  folgender  Weise  aussprechen:  Bei  kleinen,  magnetisierenden 
Kräften  nimmt  der  Magnetsmus  mit  wachsender  Temperatur  erst  bis  zu  einem 
Maximum  zu  und  dann  ab,  bei  großen  nimmt  er  von  vornherein  ab.  Dabei  ist 
die  Zunahme  bei  kleinen  Kräften  eine  desto  betrachtlichere  und  der  dann  folgende 
Absturz  ein  desto  plötzlicherer,  je  kleiner  die  magnetisierende  Kraft  ist;  je  größer 
die  Kraft  ist,  desto  sanfter  wird  also  der  Bogen  der  Kurve,  und  bei  der  kritischen 
Kraft  fallt  ihr  ansteigender  Zweig  ganz  fort,  sie  besteht  ledjghch  aus  einem 
anfangs  wenig,  allmählich  schneller  und  schließlich  steil  abfallenden  Zweige.  Der 
Zahlenwert  der  kntischen  Temperatur  ist  für  verschiedene  Materialien  und  bei 
demselben  Stoffe  für  verschiedene  Feldstärken  verschieden,  für  Eisen  hegt  er 
zwischen  700  und  800°,  bei  hartem  Stahl  zwischen  600  und  700°,  bei  Nickel 
zwischen  250  und  350°,  bei  Magnetit  (Curie)  etwa  bei  535°.  Der  Temperatur- 
wert,  bei  welchem  der  Magnetismus  verschwindet,  ist  hiervon  in  Anbetracht  des 
raschen  Abfalls  der  Kurve  nicht  erheblich  verschieden;  nach  Baur  bedingt  dabei 
der  Wert  der  magnetischen  Kraft  nur  kleine  Verschiedenheiten,  indem  nämlich 
das  Wiederauftreten  des  Magnetismus  bei  Eisen  zwar  allgemein  bei  sehr  heller 
Rotglut  stattfindet,  bei  großen  Kräften  jedoch  bei  noch  hellerer  als  bei  kleinen. 
Zahlreiche  hierher  gehöngfe  Beobachtungen  hat  auch  Berson-^  gemacht,  sie  be- 
ziehen sich  aber  nur  auf  eine  bestimmte  Kraft  und  haben  daher  nur  beschrankten 
Wert.  Einige  besondere  Beobachtungen  über  das  mehr  oder  weniger  plötzliche 
Verschwinden   und  Wiederauftreten   des   Magnetismus   rühren  von   Gore  her,   er 

1  H.  Rowland,  Phil.  Mag  (4J  48,  S.  321.  1874.  —  2  C.  Baur,  Wied.  Aun.  11.  S.  394. 
1880.  —  3  J.  A.  EwiNO,  Trans.  R.  Soc.  1885  (2).  S  523,  insbesondere  Kap.  8  u.  9  (§  114, 
S.  630).  —  ♦  C.  A  Pbrkins,  Sill  Joum  (3)  30.  S  318.  1885.  —  8  J.  Thowbiudge,  Pr.  Am.  Ac. 
1885.  S.  462.  —  e  J.  HoPKiNSON,  Proc.  R  Soc.  45.  S.  318;  Trans  R.  Soc.  1889  A.  S.  443. 
—  7  H.  DüBois,  Phal  Mag  (5)  29  S.  293.  1890.  —  8  H.  Tomlinson,  Phil.  Mag.  (5)  26. 
S.  373;  26.  S.  18.  1888.  —  9  H.  Wilde,  Proc  R.  Soc.  60.  109  1891.  —  10  A.W.  Rücker, 
Lum.  ^leclT.  46  37.  1893  —  H  P.  Cubie»  C.  R  IIB  796.  859  1134.  —  ''^  Nils  Granb, 
Acta  Univ  Lund  30.  1893/94  —  13  C.  Frommb,  Wied  Ann.  61.  SS-  X897.  —  14  D.  K.  Mosais, 
Phil.  Mag.  44.  213.  1897  —  1B  Ch.  Gue-LADME,  C.  R.  124.  1515.  1897.  —  Arch  Sciences 
pliys.  et  nat.  (4)  5.  305.  —  J.  de  phys  (3)  7,  362  1898,  —  J.  de  phys.  (3)  8.  94.  1899.  — 
fe  L,  HoüLLEViGOT,  J.  de  phys.  (3)  8.  89.  1899.  —  17  F.  Osmond,  C.  R.  128.  304.  1899,  — 
C.  R.  128.  1513.  1899,  —  18  L.  Dumas,  C.  R  129.  42.  1899.  —  19  E.  Dumont,  C.  R.  126. 
741  ;  Arch.  Gen6ve  5.  1898.  —  20  R  L.  Wills,  Phil.  Mag.  50.  i.  1900.  —  21  E  H.  Barton, 
Trans.  Edinb.  Soc  38.  567.  1897.  —  22  F.  Rinne,  Cbl.  f.  Min.  1902.  294.  —  23  j.  A.  Pkthcer. 
Phil.  Mag.  47.  421.  1899.  —  24  H.  Le  Chatbuer,  C.  R.  119.  272.  1894.  —  ^*  ^-  ^^JV" 
ZOTTG,  N.  C  (S)  3.  417,  1902.  —  26  j.  HoPKiNSON  versteht  tinter  kritischer  Temperatur  viel- 
fach, denjenigen  Wert,  bei  welchem  der  Magnetismus  völlig  versch'windet;  die  obige  Nomen- 
Idatur  ist  aber  -wegen  der  angegebenen  Reziprozität  der  beiden  kritischen  Begriffe  bei  weiten 
vorzuziehen    —  27  G,  Berson,  Ann.  Chim    Phys.  (s)  8.  S.  433.  1886. 
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hat  u.  a.  gefunden,   daß   die  Erscheinung  von  stoßartigcm  Charakter  isl, 
lassen  sich  daraus  weitere  Schlüsse  ziehen  (s.  w.  u.). 

Versuche  von  Hopkinson.     Nur  auf  einige   \on   den    zitiertun   Arlx'iliMi 
kann  hier  etwas  naher  eingegangen  werden.    Zunächst  seien  dio  ailgiMiu'incii  \'«'r- 
haltnisse  in  Figur  145  bis  147  nach  Hopkinson  für  einen  Ring  ans  Nickrl  (lM|,Mir  1 -l.")) 
sj5  resD.  Schmiedeeisen    (iM^iir 
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resp.  Schmiedeeisen  (Im^i 
140  und  147)  ansc-h.-uilieii 
dargestellt;  es  sei  lienierkt, 
daß  die  Kurven  für  Kiscii, 
Stahl  und  Nickel  f,Mn/,  riUn- 
lich  ausfallen.  jMgiir  1  \n 
stellt  die  Induktion  ^-ü  .ils 
Funktion  der  'J'einper.-idir 
dar,  und  zwar  für  vier  mt- 
schiedene  Kräfte  ,0 ;  je 
großer  letztere,  desto  we- 
niger ist  das  der  kritisoluMi 
^"^  Temperatur  entsprechende 
Maximum  ausgebildet,  I''i- 
gur  14C  stellt  in  derselhcn 
Weise  die  Permeabilität  fi  als  Funktion  der  Temperatur  dar,  und  zwar  für  eine 
kleine,  magnetisierende  Kraft  ^  =  0,3  (Kurve  1)  und  für  eine  größere  Kraft  .0  ^  -  4 
(Kurve  II);  erstere  steigt  erst  langsam,  dann  rapide  an,  und  zwar  bis  aui  dns 
30 fache  der  ursprünglichen  Höhe,  um  dann  noch  plötzlicher  auf  null   abzufallen, 

die  zweite  Kur\'e  steij^t  nur 
ganz  wenig  an  und  fällt  dnun 
ab.  Ähnliche  Kurven  würden 
auch  hier  für  die  mfigtietlsehe 
Induktion  selbst  gelten,  nur 
mußte  man  dann  die  Ordinate 
der  zweiten  Kurve,  um  sie  mit 
der  ersten  vergleichbar  /.u 
machen,  im  VerhaitniH  \on 
4 : 0,3  (wegen  So  =  n^)  ^röüer 
darstellen.  Die  einzigen  Unter- 
schiede zwischen  Kisen  und 
Nickel  sind,  wie  man  sieht,  das 
frühere  Verschwinden  des  Mag- 
netismus und  der  sanftere  Cha- 
rakter der  Erscheinung  bei 
Nickel.  Bei  Kobalt  senkt  sich 
7SSS00'  ^ie  Kurve  noch  später  als  bei 
Eisen  zur  NuUachse  hinab.  In 
,   . ,      T^     .  „  ^^^^^^  1^7  a  ist  die  andere  der 

beiden  Darstellungsarten  gewählt,  d.  h.  es  ist  hier  die  magnetische  Induktion  « 
als  Funktion  der  Kraft  $,  also  die  Magnetisiermigskurve  gezeichnet  und  zwar  für 
Mer  verschiedene  Temperaturen  (1 :  10°,  U  :  670°,  IE  :  7420,  jy  •  7710).  diese 
Kurven  schneiden  sich,  wie  man  sieht,  sämtlich  untereinander,  so  daß  die  ur- 
öprmiglich  unterste  schließHch  die  oberste  wird  und  umgekehrt;  um  die  Art  der 

S'rTvtS'?''  'ak''^^''''  '^/  ^^  ^'^  ^^^^  ^'^  ^"^^^  Stocke  der  Kurven  in 
T.^i  1^°!  C  ^J^f„^'^'^^«tabe  wiedergegeben.  Der  Effekt  gesteigerter 
Temperatur  ist  hiernach,  daß  der  Sattigungswert  des  Magnetismus  kleiner  "^t  ind 
ebenso  wie  der  Mexionspunkt  früher  erreicht  wird;  der  lüfle^onspunkt  der 
K,uTe,  d.  h.  der  Punkt,  bis  zu  welchem  der  Magnetismys  stärker,  unf  von  dem 
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an  er  langsamer  als  die  Kraft  wächst,  liegt  für  das  den.  obigen  Darstellungen 
zugninde  liegende  Versuchsobjekt  für  10°  bei  ^  =  1,G  ,  für  ü70"  bei  ^  =  1,1  , 
für  742  0  bei  ß  =  ü,4  und  für  771 «  bei  ^  =  0,2  . 
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Versuche  von  du  Bois  und  Perkins.  Die  weitere  Fortsetzung  dieser 
Magnetisierungskurven  für  sehr  große  magnetisierende  Kräfte  verdankt  man 
DU  Bois  (nach  der  optischen  Methode  erhalten),  du  Bois  vergleicht,  um  den 
Einfluß   der  verschiedenen  Materiale   zu    eliminieren,    nicht   die   Suszeptibilitäten 
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oder  Permeabilitäten    miteinander,    sondern  die  spezifischen  Magnetismen  a  und 
fiudel  die  hocliBien  eireichten  Grade  (Zahlen  sind  nicht  angegeben,  nur  Kurven): 


luaeu  (^  =  1150) 
Stahl  (.^1  ==  3750) 
Kobalt  [iQ  =  7900) 
Nickel   (All  =  12100) 


«7=  219  bei  0«,  215  bei  100° 
0=211  „  0°,  207,5  „  100° 
(7=154  „  0°,  149  „  100« 
a=    68,5   „    0°.     GO      „    lOO". 

Die  Dittcrenz  ist  also  bei  Nickel  absolut  (und  erst  recht  relativ)  am  größten, 
bei  Stahl  am  kleinsten.  Für  ^  =  900  wurden  außerdem  die  Kurven  der  Magne- 
tismen als  Funktion  der  Temperatur  ermittelt,  sie  fallen  natüilich  samtlich  von 
Beginn  an,  erst  langsam,  dann  schneller,  aber  doch  sehr  viel  sanfter  als  bei 
kleineu   oder  mäßigen  Kräften. 

Statt  SB ,  S'  oder  a  kann  man  auch  x  oder  ju  als  Funktion  von  .^  darstellen 
und  daraus  Schlüsse  ziehen,  wie  dies  z.  B.  Perkins  getan  hat;  seinen  Arbeiten 
isL  die  auf  Nickel  bezügliche  Figar  148  entlehnt.  Wie  man  sieht,  rückt  das 
Maximum  mit  steigender  Temperatur  immer  mehr  nach  links. 


\i    i 


.1    ,! 


200 

150 

100 

SO 


90' 

B7S° 

k.77' 
60)' 

663' 
720' 

7SZ.2'> 


7S6X 
703  ' 


200 


WD 


600 


80O 


1000 


1200 


f 


Figur  149. 

Untersuchungen  von  P.  Curie.  Die  wichtigsten  Ergebnisse  sind  in  den 
Figuren  149  bis  151  dargestellt;  Figur  149  zeigt  die  Magnetisierungskurven 
für  verschiedene  Temperaturen,  Figur  150  hingegen  die  Temperaturkurven  für 
verschiedene  Feldstärken.  Wie  man  aus  Figur  149  ersieht,  werden  die  Kurven 
desto  eher  geradlinig  und  desto  später  horizontal,  je  höher  die  Temperatur  ist; 
schließlich  —  oberhalb  756°  —  werden  sie  durch  den  Anfangspunkt  gehende 
Gerade,  d.  h.  das  Eigen  verhalt  sich  wie  ein  schwach  magnetischer  StoflF.  la 
Figur  150  sind  die  den  verschiedenen  Feldstärken  entsprechenden  ^Temperatur- 
korven  nur  bis  etwa  600^  gezogen,  von  da  ab,  da  sie  hier  dicht  zusaipmenf allen, 
nur  die  beiden  für  $  =  25  und  ^  =  1000;  bei  etwa  750^  nimmt  der  Magne- 
tismus rapide  ab.    Für  höhere  Temperaturen  ist,  da  hier  zwischen  Feld  jmd  Mag- 
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iietismus  nahezu  Proportionalität  besteht,  nur  noch  die  oberste  Kurve  gezeichnet, 
diese  aber,  um  die  Einzelheiten  besser  hervortreten  zu  lassen,  in  fünf  verschiedenen 
ürdinatenmaßstäben,  nämlich  1-,  10-,  100-,  1000-  und  5000 -fach.  Da  zeigt 
sich  nun,  daß  das  Eisen  außer  dem  kritischen  noch  zwei  weitere  ausgezeichnete 
Temperaturpunkte  besitzt,  nämlich 
einen  Inflexionspunkt  bei  800"  — 
sichtbar  bei  der  Kurve  (3)  —  und 
ein  ganz  plötzliches  Anwachsen  des 
Magnetismus  bei  1280".  Noch  deut- 
licher zeigt  sich  dieses  seltsame  Ver- 
halten m  Figur  151,  wo  Igx  als  Funk- 
tion von  IgJ"  dargestellt  ist  [T  die 
absolute  Temperatur,  vgl.  hierüber 
und  über  den  sonstigen  Inhalt  der 
Figur  w.  U.J.  Hier  sieht  man,  daß 
man  den  Kurvenzweig  a^>  mit  dem 
Zweig  ef  durch  die  gestrichelte  Linie 
ganz  normal  verbinden  kann;  d.  h.  das 
Eisen  kehrt,  nachdem  es  bei  d  einen 
abnormen  Zustand  angenommen  hat, 
bei  e  wieder  in  den  normalen  zurück. 
Zugleich  sieht  man,  daß  bei  Nickel 
und  Magnetit  diese  Abnormitäten  feh- 
len. Letzteres  Matenal  empfiehlt  sich 
durch  seine  Stabilität  überhaupt  sehr 
zum  Studium  der  vorhegenden  Be- 
ziehungen; sein  kntischer  Punkt  liegt 
bei  585°,  von  da  ab  ist  x  konstant 
und  nimmt  mit  steigender  Temperatur 
gleichförmig  ab. 

Untersuchungen  von  Morris. 
Dieser  Autor  hat  bei  seinen  aus- 
gedehnten Versuchen,  abgesehen  von 
der  Bestätigung  der  Resultate  anderer, 
namentlich  den  Einfluß  des  Ausgluhens 
bei  verschiedenen  Temperaturen  — 
Rotglut  und  Weißglut  —  studiert;  für 
einen  bei  1150°  geglühten  Ring  aus 
schwedischem  Eisen  erhielt  er  dabei 
die  m  Figur  152  wiedergegebenen  Per- 
meabilitat-Temperatur-Kurven.  Dabei 
zeigt  sich  nun  eine  neue  Abnormität: 
bei  550°  buchtet  sich  die  Kurve  mehr 
oder  weniger  stark  ein,  am  stärksten 
bei  einem  Felde  von  der  Starke  1;  es 
ist  das  eine  Temperatur,  bei  der  das 
Eisen    nach   Tomlinsqn    auch    emdere 

abnorme   Eigenschaften    verrat;    übrigens   hat   Morris    bei   anderen    Sorten    die 
Einbuchtung  weniger  deuthch  oder  gar  nicht  gefunden. 

Untersuchungen  von  R.  L.  Wills.  Diese  Messungen  erstrecken  sich, 
außer  auf  Eisen,  auch  auf  einige  wichtige  Legierungen  desselben  mit  Wolfram, 
Aluminium,  Nickel,  Chrom  und  Manga^  Für  jeden  dieser  Stoffe  werden  die 
Magnetisierongs-  und  die  Temperatur-Kt^en  sowie  die  Kurven  abgebildet,  welche 
die,  die  größte  Permeabihtät  hefemde,  Feldstärke    als  Funktion  der  Temperatur 
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darstellen.  Als  Beispiel  für  die  Temperaturkurven  diene  die  Figur  153,  die  sich 
auf  Wolfram-Eisen  xmd  vier  verschiedene  Feldstärken  bezieht  Die  Feldstärke 
der  größten  Permeabilität  ist  durch  Kombination  der  Originalfiguren  in  Figur  154 
als  Funktion  der  Temperatur  für  verschiedene  Stoffe  wiedergegeben;  man  sieht, 
daß  die  Werte  für  die  Legierungen  (abgesehen  von  einer)  viel  größer  sind  als 
für  reines  Eisen,  der  Verlauf  ist  aber  ein  ganz  ähnlicher;  1  ist  Eisen,  2  enthalt 
4,5  "/o  Wolfram,  3  enthalt  2,6 '^/o  Aluminium  (und  Spuren  von  C,  Si,  P),  4  enthalt 
5%  Nickel,  5  enthält  97o  Chiom,  3  7o  Mangan  und  1%  Kohle;  2  und  5  sind  fast 
geradlinig,  die  anderen  etwas  starker  gekrümmt. 

Von  den  übrigen  Arbeiten   sei  noch   folgendes   erwähnt:   Nach  Grane  \ er- 
schwindet der  Magnetismus  bei  Eisen  zwischen  735  und  831,  bei  Nickel  zwischen 
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368  und  481  Grad,  und  zwar  bei  stärkeren  Kräften  später  als  bei  schwächeren.  — 
Nach  WnjJE  hängt  der  Magnetismus  von  den  Dimensionen,  besonders  von  der 
Massigkeit  des  Versachskörpers  ab,  wpil  die  inneren  Teile  nicht  die  volle 
Temperatur  annehmen;  ein  offenbar  mehr 'methodisches  als  tatsächliches  Resultat. — 
Über  die  Eigenschaften  von.  Eisen-Nickel-Legierongen  liegen  Untersuchungen  von 
GurLLAUME,  OsMOND,  HouLLEViGUE  Und  L.  DuMAS  vor.  Dabei  ist  (vgl.  o.  S.  243) 
zu  unterscheiden  zwischen  „umkehrbaren«  Legierungen  mit  mehr  als  25%  Nickel 
•und  nicht  umkehrbaren  mit  weniger  Nickel;  letztere  gewinnen  bei  der  Abkühlung 
ihren  Magnetismus  bei  einer  anderen  Temperatur  jwieder  als  bei  der  sie  ihn  ver- 
loren haben,  und  zwar  bei  einer  desto  höheren,  je  geringer  der  Nickelgehalt  ist 
Nach  E.  DuMONT  gilt  dabei  für  umkeh^are  Legierungen  das  Gesetz;  Wenn  die 
Temperatur  um  einen  bestimmten  Betrlg  niedriger  ist  als  die,  bei  welcher  sie 
ihren  Magnetismus  vollständig  verliert,  so  hat  die  Permeabilität  einen  bestimmten, 
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von  dem  Nickelgehalt  unabhängigen  Wert:  bei  gleicher  Temperatur  nimmt  also 
die  Permeabilität  mit  dem  Nickelgehalt  zu.  Bei  Legierungen  mit  25  bis  68% 
Nickel  ist  die  Übergangstemperatur  —  gleichviel  ob  hin-  oder  rückwärts  —  um 
so  hoher,  je  mehr  Nickel,  vorhanden  ist;  geht  man  aber  über  6S7d  hinaus,  so 
sinkt  die  Transformationstemperatur  wieder.  Ein  Zusatz  von  Chrom  erniedrigt 
beträchtlich  die  Temperatur,  bei  der  nichtumkehrbare  Legierungen  wieder  mag- 
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Figur  152. 


netisch  werden;  eine  Legierung  von  22%  Ni  und  3%  Cr  bleibt  selbst  in 
flüssiger  Luft  unmagnetisch.  Auch  durch  Zusatz  von  Mangan  kann  man  Nickel- 
stahl erhalten,  der  selbst  bei  tiefen  Temperaturen  unmagnetisch  13t.  Die 
theoretische  Diskussion,  die  sich  zwischen  den  genannten  Autoren  über  die 
Deutung  der  Erscheinungen  entsponnen  hat,  scheint  zu  keinem  entscheidenden 
Ergebnisse  geführt  zu  haben.  —  Bei  Manganstahl  (vgl.  S.  238)  hat  Le  Chatelier 
beobachtet,  daß  dieses  kaum  magnetisieibare  Material,  -wenn  man  es  bei  hoher 
Temperatur  anläßt,  in  eine  magnetische  Modifikation  übergeht;  bei  schneller 
Abkühlung  tritt  wieder  der  alte  Zustand  ein.     Endlich  sei  noch   auf  eine  Arbeit 
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von  Rinne  hingewiesen,  die  den  Magnetit  betnfft  und  sein  mit  dem  Eisen  in  der 
Hauptsache  analoges  Verhalten  bestätigt. 

Eine  besondere  Erwähnung  verdienen    die  Arbeiten   über  die  Wirkung  sehr 

tiefer  Temperaturen  auf  den  Mag- 
netismus, namentlich  die  von  Pic- 
TET,  Fleming  und  Dewar,  Dumas, 
Claude,  Osmond,  Manzeti'i  und 
Sella  sowie  von  Trowbridge  ^  Nach 
PiCTET  wachst  von  +30  bis  —105" 
die  Anziehungskraft  eines  vertikalen, 
m  einem  Alkoholbade  stehenden 
Magneten  von  57  auf  77".  Claudü 
findet  bei  Schmiedeeisen  von  +25 
bis  — 185°  eine  kleine  Abnahme 
der  Permeabilität.  Vom  Nickelstahl 
ist  schon  oben  die  Rede  gewesen. 
Gewisse  Mn-Ni-Stahlsorten  werden 
in  flüssiger  Luft  magnetisch  und 
bleiben  es  dann  auch  bei  Erwär- 
mung bis  auf  650°.  Platin  ließ  in 
flüssiger  Luft  keinen  deutlichen 
ffO0-  Magnetismus  erkennen.  Am  wich- 
tigsten sind  jedenfalls  die  Arbei- 
ten von  Fleming  und  Dewar.  Bei 
weichem  Eisen  zeigt  die  Magneti- 
sierungskurve  bei  — 185°  an  allen  Stelleu,  d.  h.  für  alle  Feldstärken,  ziemhch 
dieselbe  negative  Differenz  gegenüber  der  Kurve  für  Zimmertemperatur;  auch  die 

Permeabilität  wird 
durch  Kälte  verringert. 
Ähnbch  verhält  sich 
Stahldraht,  wahrend 
ausgeglühtes  und  na- 
mentlich gehärtetes  Ei- 
sen zum  Teil  gerade 
entgegengesetzte  Er- 
scheinungen aufweisen; 
es  ist  hier  nämlich 
zwischen  den  Erschei- 
nungen bei  plötzlicher 
Abkühlung  und  dem 
stationären  Kälte -Zu- 
stand zu  unterscheiden; 
dort  findet  Abnahme 
(am  stärksten  bei  19- 
prozentigem  Nickel- 
stahl), hier  Zunahme 
statt  (nur  bei  19-  bis 
29prozentigem  Nickel- 
stahl auch  Abnahme). 
Auch  für  Kohle-  und 
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Figur  154. 


'  R.  PicntT,  C.  R.  120.  263.  189s.  —  J.  A.  Fleming  und  J  DeaSvar,  ^a-V^  Soc.  60. 
S7-   1897,  —  L  Dumas,  C   R  129.  43    1899    —  G  Claude,  C.  R,  |4%  ^fiftt  i$99.   — 
F.  OSMOND.  C  R   128.  1395    1899     C.  R   128    1513.  185 
L'Elettricista  9.  241.  1900.  —  C.  C.  Troweätoge,  Fhys.  Rfe 
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Wolfram-Magnetstahl  erhielt  Trowbrtdge  teilweise  stark  abweichende  Resultate. 
Es  scheint  also  hier  nicht  leicht  zu  sein,  ein  Gesamtbild  des  Verhaltens  zu  ge- 
winnen. 

Temperaüirkoeffizient.  Nach  dem  mitgeteilten  Resultaten  ist  es  ein- 
leuchtend, daß  es  für  die  magnetische  Induktion  nicht,  wie  bei  vielen  anderen 
physikalischen  Erscheinungen,  möglich  ist,  einen  »Temperaturkoeffizienten« 
anzugeben,  d.  h.  zu  sagen,  um  welchen  Bntchteil  seines  Wertes  sich  der  induzierte 
Magnetismus  pro  Tempera turgrad  ändert;  es  ist  dies  nicht  möglich,  einmal,  weil 
die  Änderung  nicht  nur  nicht  immer  mit  der  Temperatur  proportional  ist,  sondern 
unter  Umstanden,  wie  wir  sahen,  sogar  ihr  Vorzeichen  ändert,  und  zweitens  weil 
der  Temperaturkoeffizient,  selbst  wenn  man  ihn  für  den  Augenblick  als  angebbar 
betrachtet,  für  verschieden  starke  Magnetismen  ganz  verschiedene  Werte  hat. 
Der  Temperaturkoeffizient  wird  also  erstens  nur  für  ein  bestimmtes  Temperatur- 
Intervall  (/^  bis  /g)  gelten,  und  zweitens  nur  für  eine  bestimmte  magnetisierende 
Kraft;  über  eine  gewisse  Temperatur  wird  man  überhaupt  nicht  hinausgehen 
dürfen.  Zur  Gewinnung  derartiger  Zahlen  bieten  die  Kurven  oder  Tabellen  von 
Baur,  Ewing  und  du  Bois  das  beste  Matenal.  Dabei  ist  es  offenbar  wegen  der 
thermischen  Ausdehnung  des  Versuchskörpers  nicht  völlig  gleichgültig,  durch 
welche  der  folgenden  Gleichungen  man  den  Temperaturkoeffizienten  e  definiert, 
wenn   die   Indices    2  und  1    die  Grenzen   des  Temperatur-Intervalls   bezeichnen: 

_    So  —  Si     _    >i'i  —  ^i     ^  _£2JIJ!l_      • 
*"(/,-  ^i)Si  ~  {i,  -  ^i)  «1  "  (/a  -  ii)oi     ' 

Ewing  gibt  die  Sf>  Baur  die  «,  du  Bois  die  a  an;  ebenso  könnte  man 
naturlich  auch  die  fj,  benutzen.  Die  Differenzen  werden  indessen  bei  den  ferro- 
magneüschen  Stoffen  nicht  erheblich  sein.  Die  folgenden  Zahlen  gelten  zwischen 
gewöhnhcher  Temperatur  (7°  resp.  15°  resp.  0°)  und  100°. 


^ 


0,81 

1,61 

2,02 

4,85 

8,07 

16,11 

24,11 

32,02 

39,84 

62,47 


£isen) 

e 

^ 

-h0,0019 

2 

0,0028 

4 

0,0018 

6 

0,0024 

8 

0,0010 

10 

0,0008 

12 

0,0002 

14 

-1-0,0000 

20 

-0,0000 

30 

-0,0001 

40 

50 

Ewing  (Eisen) 


e 
(weich) 

+  0,0006 

0,0004 

0,0003 

0,0002 

0,0001 

-1-0,0000 

-0,0000 

—0,0001 

-0,0002 


(gehärtet) 

4-0,0025 
0,0018 
0,0017 
0,0014 
0,0018 
0,0012 
0,0010 
0,0005 
0,0002 
0,0001 
0,0000 


DU  Bois 


Eisen 


500 
1000 


—  0,00010 

—  0,00015 


Stahl 


500 

—  0,00010 

1000 

—0,00020 

3750 

—  0,00025 

Kobalt 

8000 

1  -0,00035 

Nickel 

12000 

—  0,00135 

Der  Temperaturkoeffizient  ist  also  für  kleine  Kräfte  positiv,  nimmt  bei 
wachsender  Kraft  ab  und  wird  für  große  Kräfte  negativ;  der  Durchgang  durch 
Null  findet  bei  weichem  Eisen  bei  ,§  =  10  bis  15,  bei  härterem  bei  Jp  ■=  40  bis  50 
statt.  Für  schwache  KJrkfte ,  etwa  bis  zu  ^  f=  1 ,  kann  man  für  weiches  Eisen, 
zwischen  0°  und  100  °  rund  e  = -\-  0,001 ,  bei  gehärtetem  e  =  -f-  0,002  bis  0,003 
setzen.  Will  man  dem  Temperatureinfl.uß  besser  gerecht  werden,  als  es  durch 
diese  variablen  Koeffizienten  geschieht,  so  muß  mau  eine  mindestens  quadratische 
Funktion  von  /  einführen  und  deren  Koeffizienten  überdies  mit  der  magnetisierenden 
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Kraft  in  Verbindung  bnngen ;   Baur  hat  dies  durch  folgende    aus  seinen  Zahlen 
abgeleitete  Formel  getan: 


«2  =  «1 

in  welcher 


1  -\ K~  (^1  ~  ^2)  +  -^  {k  —  h)' 


^z=  0,005685         ^=0,0001122         <:=  0,0000072 

zu  setzen  ist;  leider  verheren  diese  Zahlen  deshalb  viel  von  ihrem  Werte,  weil 
m  der  ganzen  Arbeit  Baurs  nicht  angegeben  ist,  aus  was  für  Eisen  sein  Ver- 
suchskörper bestand. 

Auch  aus  den  Arbeiten  neuerer  Autoren,  z.  B.  von  Morris,  könnte  man 
Zahlenwerte  und  Formeln  für  e  ableiten;  man  findet  aber,  daß  hierbei  ^enig 
allgemein  interessantes  herauskommt. 

Einfluß  der  Temperatur  auf  den  permanenten  Magnetismus.  Daß 
die  Temperatur  den  permanenten  Magnetismus  von  Magnetstaben  beeinflußt,  ist 
schon  seit  langer  Zeit  bekannt  Dieser  Einfloß  besteht  m  der  Verringerung  des 
Magnetismus  bei  der  Erwärmung,  und  bei  starker  Erhitzung  geht  er  sogar  ganz 
verloren.  Dabei  ist  wiederum  zwischen  erster  Erwärmung  und  späterer  Erwär- 
mung zu  unterscheiden,  letztere  ist  von  umkehrbarem  Einfluß,  erstere  aber  nicht; 
d.  h.,  nach  einer  erstmaligen  Erwärmung  ge\\nnnt  der  Magnet  bei  Wied^rabkuhlung 
seinen  früheren  Magnetismus  nur  teilweise  wieder,  auch  bei  der  zweiten  Ab- 
kühlung bleibt  noch  ein  weiterer  Verlust  zurück,  bei  spateren  Erwärmungen  ist 
jedoch  der  Verlust  ein  vorübergehender,  der  durch  Wiederabkühlung  vollständig 
ausgeglichen  wird.  Natürlich  ist  auf  dieses  Verhalten  die  erreichte  höchste 
Temperatur,  die  Art  der  Erwärmung  und  Abkijhlung  usw.  von  wesentlichem  Em- 
fiuß,  und  es  sei  hier  nochmals  an  die  Untersuchung  von  Barus  und  Strouhal 
(S.  231)  erinnert^.  Wenn  die  äußerste  Temperatur  sehr  hoch  ist,  insbesondere 
wenn  der  Stab  kräftig  geglüht  wird,  verliert  er  aucTa  nach  wiederholten  Zyklen 
seinen  Magnetismus  dauernd,  und  man  hat  hier  somit  ein  vorzügliches  Eiit- 
magnetisierungsmittel,  das  in  der  Tat  von  allen  das  üblichste  ist.  Andere 
altere  Versuche  über  diesen  Gegenstand  rühren  von  Kupffer^,  Riess  und  Moser^ 
DuFOUR*,  Lamont  (Handb.  d.  Magnetismus)  und  G.  Wiedemann^  her.  Von  den 
Ergebnissen,  zu  denen  der  letztgenannte  Physiker  gelangte,  seien  zunächst  fol- 
gende relative  Zahlen  für  die  Magnetismen  bei  0°  und  100°  angeführt;  m^  ist 
der  Magnetismus  nach  der  ersten  Abkühlung,  M^  und  ^{,0  3^°^  die  end- 
gültigen Magnetismen  nach   einer  hinreichenden  Anzahl  von  Zyklen;   endlich  ist 

£=     ioOifl/'  endgültige  Temperaturkoeffizient,  sein   stets  negatives  Vor- 

zeichen ist  der  Kürze  halber  fortgelassen.  Der  erstmalige  Temperaturkoeffizient 
ist  natürlich  viel  größer,  bietet  aber  kein  tieferes  Interesse  dar,  weil  er  noch  mit 
den  „Anfangserschemungen"  behaftet  ist. 

Nach  den  folgenden  Angaben  bewegt  sich  der  Temperaturkoeffizient  für  den 
permanenten  Magneüsmus  zwischen  den  Grenzen  0,0007  und  0,0023,  für  harten 
Stahl  kann  man  ihn  rund  zu  einem  Tausendstel  des  Wertes  ansetzen;  für  kraftigere 
Magnete  ist  er  nach  Wiedemann  ^größer,  nach  einer  Angabe  von  F.  Kohlbausch  « 
jedoch  rm  allgememen  kleiner.    Ähnliche  Bestimmungen  hat  Cancani^  ausgeführt. 

l  Ferner  sei  noch  angeführt-  STaooHAL  und  Babus,  "Wied.  Ann.  20.  S.  663  1883  —  El  Z 
1891.  558.  —  J.M.Cta.ugain, 'Compt  rend  82.  S.  1422,  83  S.  661.  1876;  BÖ.  S.  536  1878' 
—  POLONI,  BeibL  z.  Wied  Adji.  1878.  S.  67,  i88l.  S.  67  u.  80a.  -  J  l^owtotSxÄ,  Beibl. 
1881.  S  614   _  C-FROMiffi.  Wied.  Ann.  22.  S  371.   1884.  -*-  2  T.  A  Kotfksr/ Kastners 

Archiv  ö.  b  185    1825.  —  3  Riess  und  Moser,  Pogg,  Ann.  X7.  "^^    •'^''    '°'"'        '*-■"■  "" 

Arch.  de  Genfeve  34.  S.  295.  1857  —  B  G.  Wiedemann,  Pogg 
S  563.  1858;  122  S  3SS.  1864.  —  6  F.  KomjiAusCH,  Leitfac 
7  —  A  Cancani,  Atb  Acc,  Line.  (4)  3.  501.   1887.  —  Rend. 
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Material 


'«100  fllQ  Mr.      \M. 


100 


Harter  Stahl        

Angelassener  Stahl       .... 

Weicher  Stahl  I 

Weicher  Stahl  II 

Sehr  weicher  Stahl,  oft  pegluht 
und  langsam  erkaltet 


f  72 

42 

45 

37 

33 

135 

89 

96 

86 

78 

[   195 

134 

146 

133 

120 

44 

27 

30 

29 

27 

\   148 

107 

115 

110 

101 

317 

239 

261 

251 

226 

85 

45 

— 

38 

33 

\   141 

74 

— 

69 

57 

210 

110 

— 

115 

88 

1  96 

50 

54 

45 

39 

t  175 

93 

108 

93 

76 

r  52 

35 

37 

— 

— 

1  81 

55 

58 

— 

— 

113 

76 

82 

— 



l  181 

114 

131 

— 

— 

0,0010 
0,0009 
0,0010 
0,0007 
0,0008 
0,0010 
0,0013 
0,0017 
0,0023 
0,0013 
0,0019 


Die  besonderen  Erscheinungen,  welche  auch  hier  auftreten,  wenn  der  per- 
manente Magnetismus  des  Stabes  die  Folge  vorübergegangener  stärkerer  Magneti- 
sierung und  partieller  Entmagnetisierung  ist,  sind  ebenfalls  von  Wiedemann 
erforscht  worden,  und  es  haben  sich  dabei  ähnliche  Beziehungen  herausgestellt, 
wie  bei  den  analogen  Beziehungen  des  Magnetismus  zur  Elastizität:  als  Beispiel 
diene  die  folgende  Tabelle,  in  der  M  den  ursprünglichen,  vi  den  bei  der  Ent- 
magnetisierung übrig  gebliebenen  Magnetismus,  m^f^^  den  nach  der  Env'armung 
auf  100°  und  Wq  den  nach  der  Wiederabkühlung  auf  0°  bezeichnet: 


M 

m 

70,5 

70,5 

72 

40,1 

70 

25 

72 

0 

75 

0 

tn 


100 


42,2 

54,5 

27 

40,5 

18 

39,5 

2 

9 

0 

9,5 

Dem  einfach  magnetisierten  Stabe  gibt  also  die  Abkühlung  nach  der  Er- 
wärmung nur  einen  Teil  des  verlorenen  Magnetismus  wieder,  dem  vorher  zui 
Hälfte  entmagnetisierten  gibt  die  Abkühlung  den  vollen  vor  der  Erwärmung  be- 
sessenen Magnetismus  wieder,  bei  noch  stärkerer  Entmagnetisierung  ist  der  Mag- 
netismus nach  der  Abkühlung  sogar  größer  als  vor  der  Erwärmung,  und  m  einem 
infolge  von  Entmagnptisierung  scheinbar  gänzlich  un magnetischen  Stabe  kann 
man  durch  Erwärmung  und  Wiederabkuhlung  geradezu  Magnetismus  wieder  zum 
Vorschein  bnngen. 

Aus  neuester  Zeit  hegen  zahlreiche  Arbeiten  über  den  Gegenstand  vor,  so 
die  von  Chistoni  (zum  Teil  mit  de  Vecchi),  Andreas,  Guthe,  Ashworth,  H.  Frank, 
Klemencic,  Prodinger,  Peirce,  Durward  und  Loomisi. 

1  C  Chistoni,  Mem.  Acc.  Modena  (2)  9  1893.  —  N,  Cim.  (4)  1.  257.  1895,  —  C.  Chi- 
stoni und  G.  G.  DE  Vecchi,  Mem,  Acc.  Modena  (3)  2  189g.  —  E.  Andreas,  El.  Z.  18  485 
u.  497,  1897  —  K.  E,  Guthe,  Trans.  Am  El  Eng  14  59.  1897,  Proc.  Lond.  Phys.  Sog 
16,  268.  1897.  —  J-R-  Ashworth,  Proc  R.  Soc.  62.  210»  1898.  —  B.  O  Peirce,  Sül  J.  5. 
334.  1898,  Proc.  Am  Acad.  38.  551.  1903.  —  A.  Durwajrd,  Sül.  J.  5.  245.  1898  — 
H.Frank,  Diss.  Freib,  1899,  Drude  Ann.  2  338  1900  —  J  Klemen^i^,  Wien.  Bei  108. 
989  1899  —  M.  Prodingkr,  "Wien  Ber  109.  34.  1900  —  H.  B.  LOOMIS,  SiU.  J.  15.  179. 
1903 
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Chistonis  Untersuchungen  bewegen  sich,  seinen  mehr  praktischen  Zielen 
entsprechend,  m  maßigem  Temperaturbereich,  meist  zwischen  0  und  HO  Grad; 
es  zeigt  sich,  daß  der  Temperaturkoeffizient  erstens  für  steigende  und  sinkendi' 
Temperaturen  verschieden  und  zweitens  an  sich  nicht  konstant,  sondern  von  dei 
Tempeiatur  abhangig  ist,  so  daß  man  ihn  durch  eine  hneare,  das  Moment  durch 
eine  quadratische  Funktion  ausdrucken  muß: 

e  =  0,0U0240  + 0,00000309  0  , 
M  =  TkTo  (1  —  0,000240  0  —  0,000001545  0=)  . 
Aber  auch  diese  Formel  reicht  nicht  immer  aus;  und  alsdann  muß  man  zwischen 
dem  mittleren  Temperaturkoeffizienten  zwischen  0  und  0  Grad  und  dem  wahren 
bei  \B  Grad  unterscheiden.  —  Spater  hat  dann  Chistoni  m  Gemeinschaft  mit 
DE  Vecchi  eine  Reihe  von  Wolframstahlmagneteu  eingehend  auf  ihr  thermisches 
Verhalten  geprüft  und,  von  verwickelten  Details  abgesehen,  gefunden,  daß  der 
Temperaturkoeffizient  desto  kleiner  ist,  je  großer  der  Wolframgehalt  und  je  besser 
die  Härtung  ist.  —  Über  den  Wert  der  Barus-Stroxjhal sehen  Behandlungaweise 
sprechen  sich  die  Autoren  nur  sehr  bedingt  gunstig  aus. 

Das  letztere  gilt  auch  von  Andreas,  der  nicht  immer  einen  Abnahme-Grenz- 
wert des  Magnetismus  infolge  von  Wärmebehandlung  findet,  sondern  unter  Um- 
standen ein  Überschreiten  dieses  Grenz^vertes  und  nachheriges  Zunehmen.  Im 
übngen  gelangt  er  u.  a.  zu  folgenden  Sätzen:  Der  T.-K.  (Temperaturkoeffizient) 
nimmt  ab  mit  der  Daner  der  Gluterhitzung  und  mit  der  Zunahme  der  Glut- 
mtensitat  beim  Härten;  der  Grenzmagnetismus  nimmt  zu  mit  der  Zunahme  diir 
Glutintensität  und  mit  der  Abnahme  der  Glutdauer;  der  Grenzzustand  wird 
leichter  durch  Abschrecken  als  Abkochen  erreicht,  und  desto  leichter,  je  niedrig(ir 
der  T.-K.  ist;  der  T.-K.  ist  bei  einem  bestimmten  Magneten  desto  größer,  je 
kleiner  der  spezifische  Magnetismus  ist. 

GuTHE  trieb  die  ErhifÄung  bis  über  9üO  Grad  und  fand  u.  a.:  Der  Punkt, 
bei  dem  Stahl  durch  Abschrecken  in  Wasser  magnetisch  gehärtet  wird,  'liegt  tiefer 
bei  hohem  als  bei  niedrigem  Kohlegehalt  und  entspricht  etwa  dem  Rekaleszenz- 
punkt.  Beim  Wiedererwärmen  geharteten  Stahls  nimmt  die  Permeabilität  und 
die  Maximalinduktion  zu  und  die  Koerzitivkraft  ab.  Die  größte  Änderung  in  d(ir 
maximalen  Induktion  findet  bei  hohem  Kohlegehalt  zwischen  200  und  300,  bei 
niedrigem  zwischen  300  und  450  Grad  statt;  um  starke  Magnete  zu  erzeugon, 
sollte  man  demgemäß  zuerst  auf  450  Grad  wiederenvärmen. 

AsHWORTH  untersuchte  Stahlsorten  mit  Mangan-,  Kobalt-  und  Nickelzusätzcn 
sowie  Guß-  und  Roheisen.  Der  T.-K.  fiel  für  gehärtetes  Gußeisen  besonders 
klein  und  für  gewisse  gehärtete  Nickel-Stahl-Lcgierungen  sogar  negativ  aus,  ebenso 
für  Saitendjaht;  auch  kann  der  T.-K.  durch  Härten,  Dimensionsänderung  usw. 
zum  Zeichenwechsel  und  somit  auch  zum  Verschwinden  gebracht  werden. 

Peirce  sowie  Durward  haben  festgestellt,  daß  und  an  welcher  Weise  der 
T.-K.  abnimmt,  wenn  die  Länge  des  Magneten  zunimmt«  Auch  konnte  Peirck 
bestätigen,  daß  sich  gehärtetes  Gußeisen  durch  sehr  kleinen  und,  wie  er  hinzu- 
fugt, lange  konstant  bleibenden  T.-K.  auszeichnet;  das  Material  ist  also  für  Meß- 
instrumente sehr  geeignet 

Klemenci?5,  über  dessen  Arbeiten  übrigens  schon  im  Artikel  Magnetismus 
berichtet  wurde,  hat,  wie  hier  hinzugefügt  sei,  die  Abhängigkeit  des  T.-K.  von 
den  Dimensionen  verfolgt  und  gefunden,  daß  das  Produkt  aus  T.-K,  und  Dimen- 
sionsverhältnis (Länge  zu  Dicke)  annähernd  konstant  ist 

Frank  gelangt  zu  folgenden  Hauptergebnissen:  Mit  steigender  Intensität  der 
Hartutgsglut  nimmt  das  magnetische  Moment  des  Stahls  bis  zu  dar  Cäut  normal- 
hellrot zu,  dann  fallt  es;  von  der  Glutdauer  ist  es  unabhängig.  B«i  tiefer  Mag- 
netisierungstemperatur  ist  es  hoher  als  bei  hoher.  Der  T,-K.  ainJint  ip&it  stei- 
gender Härtimgsglut  bzw.  mit  steigendem  Härtegrade  stetig  ab;  mit  zuBebsnendem 
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Dimonsionsverhältnis  nimmt  er  ebenfalls  stetig  ab.  Zum  Konstantmachen  der 
MaRnete  sind  die  Methoden  des  Abschreckens  und  des  Abkochens  gleich  wirksam. 

Ans  den  Resultaten,  zu  denen  Prodingeh  gelangte,  seien  die  folgenden  her- 
vorgehoben: Bei  Magneten  mit  großem  Dimensionsverhaltnis  (20  bis  4U)  und 
geringer  Dicke  findet  ein  ausgesprochenes  Wachsen  des  T.-K.  mit  dem  Momente 
statt:  bei  kleinerem  Dimensionsverhaltnissc  (etwa  10)  und  mittleren  Dicken  ist 
das  Anwachsen  nur  noch  gering;  bei  kleinem  Dimensionsverhaltnissc  und  be- 
trächtlicher Dicke  schcMnt  der  T.-K.  konstant  zu  sein. 

LOOMIS  hat  eine  Reihe  gleich  dicker,  aber  verschieden  lauger  Stabe  bei  11 
und  99  Grad  untersucht  und  folgendes  gefunden: 


Lange 

21,53 

22,00 

l(i,40 

1G,31 

11,23 

10,80 

8,15 

8,17 

5,49 

5,40 


11 «"~ 

99" 

£ 

232,92 

219,88 

0,056 

207,08 

193,04 

0,065 

14G,G4 

136,80 

0,067 

139,76 

129,28 

0,075 

94,76 

88,04 

0,071 

72,41 

65,72 

0,092 

43,04 

38,48 

0,105 

40,48 

35,92 

0,112 

16,72 

14,44 

0,141 

12,04 

9,84 

0,220 

427 
372 
352 
338 
333 
249 
208 
196 
117 
88 


Die  Einbuße  an  Magnctisraiis  durch  Temperatursteigerung  ist  also  für  starke 
Magnete  geringer  als  für  schwache  und  für  lange  geringer  als  für  kurze;  das 
Produkt  le  ist  im  groben  konstant,  das  Gesetz  von  Klemen£ic  also  erfüllt.  Femer 
wurde  der  Einfluß  der  Temperatur  auf  die  Verteilung  des  Magnetismus  studiert 
und  gefunden,  daß  die  Enden  mehr  verlieren  als  die  Mitte,  daß  also  die  Attrak- 
tionszentren mit  steigender  Temperatur  gegen  die  Mitte  hmrücken;  man  ver- 
gleiche die  graphische  Darstellung  m  Figur  155,  die  keiner  weiteren  Erläuterung 
bedarf  (die  mit  „14°— 99,5°  [10 fach]"  bezeichnete  Kurve  stellt  die  Differenz 
der  freien  Magnetismen  bei  14°  und  bei  99,5°  im  —  verglichen  mit  den  anderen 
Kurven  —  zehnfachen  Ordinatenmaßgtabe  dar). 

Im  Anschluß  hieran  ist  noch  auf  eine  umfangreiche  Arbeit  von  Holborn  ^ 
zurückzukommen,  die  den  Einfluß  der  Härtungstemperatur  auf  den  Magne- 
tismus von  Stahlsorten,  namentlich  kohle-  und  wolframhaltigen,  betrifft.  Wie  sich 
zeigte,  bleiben  die  Stabe,  solange  die  Hartungstemperatur  unter  750°  liegt,  un- 
verändert weich;  zwischen  750°  und  850°  als  Härtungstemperatur  steigt  der 
permanente  Magnetismus  etwa  auf  das  Vierfache  (wahrend  der  temporare  gleich- 
zeitig abnimmt);  über  850°  sinkt  auch  der  permanente  Magnetismus,  so  daß  er 
nach  Härtung  bei  1000°  kaum  noch  ^\^  seines  Maximalwertes  beträgt  Auch 
m  bezug  auf  lange  Konstanz  des  Magnetismus  ist  das  Intervall  750°  bis  850° 
das  zur  Härtung  gunstigste.  Schließlich  wird  noch  der  Einfluß  des  Überhitzens 
sowie  des  starken  Abkuhlens  durch  Eintauchen  in  feste  Kohlensäure  erörtert, 
wobei  sich  indessen  verschiedene  Sorten  verschieden  verhalten. 

Über  die  Berücksichtigung  des  TemperaturkoeffiÄienten  von  Stahlstäben  bei 
magnetischen  Untersuchungen  ist  schon  im  Artikel  „Magnetische  MessuBgen" 
einiges  gesagt  worden;  hier  sei  kurz  folgendes  hinzugefugt  Um  größere  Empfind- 
lichkeit zu  erzielen,  als  wenn  man  emfach  die  Ablenkungen  einer  Nadel  unter 
der  Einwirkung  des  auf  zwei  verschiedene  Temperaturen  gebrachten  Stabes  ver- 
gleichen wollte,  tut  man  jiach  W.  Weber  gut,  die  Ablenkung  bei  der  einen  Tem- 


1  L.  HoUBOBN,  Ber.  Verh    int.  El.-Kongr.    Frankf.  1892. 
WiNKXUiANN,  Fhyaik.   2,  Aufl.   V. 
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peratur  durch  einen  Hilfsstab  gänzlich  oder  größtenteils  zu  kompensieren.  St.itt 
der  Ablenkungen  kann,  man  auch  die  Schwingungszeiten  bei  den  beulen  Tem- 
peraturen miteinander  vergleichen.  Femer  kann  man  nach  Wild  die  EniHtolhni}; 
des  bifilar  aufgehängten  Stabes  bei  verschiedenen  Temperaturen  ermitteln.  ICndlicli 
hat  Kohlrausch  folgendes  sehr  empfindliche  Verfahren  angegeben.  M.'iii  Hl(^llt 
den  Stab  so  auf,  daß  er  im  Verein  mit  dem  Erdmagnetismus  eine  N;idel  o.sl- 
westhch  stellt;  bildet  er  dabei  mit  dem  Meridian  den  Winkel  (p,  und  dn'ht  .sieh 
bei  seiner  Erwärmung  um  t^  die  Nadel  um  den  Winkel  oc ,  so  i.st  der  Tenii)er.'i(iir- 
koeffizient 

1  a 

f  =  ytang(py     . 


Ganzer  Magnetistri^^ 


Figur  ISS- 
NäJieres  hierüber  und  über  die  erforderHchen  Korrekturen  sehe   man  bei 

F.  KOHUiAUSCHl. 

Schließüch  sei  auf  den  Znsammenhang  unserer  Frage  mit  dem  magnetischen 
Verhalten  des  Meteoreisens  hingewiesen,  das  ja  meist  einen  kräftigen  Glühuncs- 
prozeß  durchgemacht  hat  2.  o  & 

Einfluß  der  Temperatur  auf  die  Hysteresis.  Nach  der  temporären 
Ma^etiaierung  und  der  Remanenz  haben  wii  nun  die  Hysteresis  und  die  durch 
sie  dargesteUte  Energievergeudung  zu  betrachten  und  zu  sehen,  ob  die  Temperatur 
auch  hier  von  Emfluß  ist  Daß  und  in  welchem  Simie  dies  der  Fall  sein  muß 
ist  non,  wemgstens  im  großen  ganzen,  ohne  weiteres  klar.  Da  nänOich.  für 
Zrh'L  w-  ^'^P^;;^*^^?'  ^^^  aufsteigende  Zweig  der  Magnetisierungskurve 
durch  die  Warme  m  die  Hohe  getrieben,  der  absteigende  ab«  wegen  der  Ver- 

S^ Tl^'t  f  ^rT^  l'^^f^t^^  ^d,  und  da  letzterer  über  euerem 
hegt,  so  ergibt  sich,  daß  beide  Zweige  einander  genähert  werden  und  fokUch 
die  von  Ihnen  emgeschlossene  Fläche  verkleinert  wird.     Dieser  Schluß  iat  durch 

t  F  KoaiAjLUSCH,  Leitfaden  7.  Aufl.  S  249.  _  Wied.  Ann.  22.  S  Aao  r«8A  -  w.m^r 
vgL  J.  Lamont,  Erdmagn.  S  28.  —  2  Vri  E  rnmrv  a„t,  iTT  *  S  1_  l,f '  ferner 
1895.  ^^  "-OHKN,  Ann   k.  k.  nat.  Hofoua.  WiOft  XO.   8r. 
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die  Erfahrung  bestätigt  worden,  und  es  haben  sich  dabei  noch  mancherlei 
interessante  Einzelheiten  ergeben.  Zu  nennen  sind  hier,  außer  einigen  der  schon 
oben  zitierten,  auch  die  Hysteresis  berücksichtigenden  Arbeiten,  so  besonders 
der  von  Morris,  hauptsächlich  folgende:  W.  Kunz,  Laws  und  Warren,  Roget, 
Thiessen,  sowie  R.  L.  Wills^. 

W.  Kunz  hatte  schon  bei  Vorversuchen  ermittelt,  daß  der  Energieumsatz 
durch  Temperatursteigerung  bei  weichem  Eisen  von  24000  auf  19000,  bei  Stahl 
sogar  von  90000  auf  43000  herabgedruckt  wird.  Die  eigentlichen  Versuche 
wurden  dann  auf  vier  Eisen-,  zwei  Stahl-  und  eine  Nickelsorte  ausgedehnt.  Das 
Hauptergebnis  war:  bei  weichem  Eisen  nimmt  der  Umsatz  für  beliebige  Amplitude 
des  Kreisprozesses  mit  steigender  Temperatur  ab,  und  zwar  gleichförmig,  so 
daß  man 

0=a—bQ 

setzen  kann,  wo  aber  a  und  b  nicht  nur  von  der  Sorte,  sondern  auch  von  den 
Grenzen  der  Induktion  abhangen.     Für  eines  der  Materiale,  nämlich  Puddeleisen- 


■Wö' 


Figur  156. 

draht,  ist  in  Figur  156  eme  Veranschauhchung  der  Hysteresisschleifen  gegeben, 
wobei  der  Raumersparnis  halber  immer  mehrere  um  denselben  Anfangspunkt 
herum  gezeichnet  wurden;  jeder  der  sieben  Schleifen  ist  die  Temperatur  und 
die  Schleifenfläche  m  qcm  beigefugt;  wie  man  erkennt,  ist  A  (20°)  am  größten, 
E  (744°)  am  kleinsten,  und  es  ist  femer  H,  obgleich  es  wieder  derselben 
Temperatur  wie  A  entspricht,  doch  wesentlich  kleiner  und  schlanker;  der  Umsatz 
erreicht  also  nach  der  Wiedererkaltung  mcht  wieder  den  ursprunglichen  Wert.  — 
Verwickelter  ist  der  Verlauf  bei  den  anderen  Stoffen;  bei  Stahl  bleibt  der  Umsatz 
bis  etwa  300°  konstant  oder  steigt  sogar  etwas  an,  erst  dann  nimmt  er  ab,  und 
zwar  erst  rasch,  dann  langsamer;  bei  Nickel  nimmt  er  zwar  gleich  ab,  aber  auch 
erst  rasch,  dann  langsam;  einfache  Formeln  lassen  sich  daher  hier  nicht  auf- 
stellen. —  Endlich  ist  hervorzuheben,  daß  durch  wiederholte  Zyklen  bei  Hitze, 
auch  vielleicht  durch  einen  einzigen  Zyklus  bei  sehr  großer  Hitze  der  Umsatz 
bei  Kälte  sich  bedeutend  reduzieren  läßt,  was  offenbar  praktisch  bedeutungsvoll  ist. 
Die  Messungen  von  Thiessen  beziehen  sich  auf  eine  normale,  eine  hohe 
und  eine  tiefe  Temperatur;  die  wichtigsten  Resultate  sind  hier  übersichtlich  zu- 
sammengestellt: 

1*W.  KüNZ,  El  Z.  189Ä  2+5;  Progr,  Daxmstadt  1893;  El.  Z.  1894.  194-  —  Laws 
mdWABREN,  Proc.  Amer.  Acad.  30.  490.  1894.  —  S.  R.  ROQET,  Proc.  R.  Soc.  03  258.  1898.  — 
A.  H  Thuss]^,  Phys.  Revipw  8.  65    1899.  -^  R-  L.  "WrUig,  PhiL  Mag.  (6)  5.  117.  J902. 

23* 


356 


1?       i 


*      I 


F  Auerbach, 

Be/iehuugen  des  Magnetismus  7ur  W.irmo. 

Temperatur 

Maximales 
Feld 

Maximale 
Induktion 

Umsatz 
ErfT 

Weiches  Schmiedeeisen 

95 

11,9 

9930 

4010 

21 

14,9 

9950 

— 

G3 

11,9 

10200 

5100 

97 

1,29 

2820 

433 

21 

1,28 

1920 

371 

78 

1,28 

1460 
5430 

266 
1710 

97 

2,59 

22 

2,59 

4980 

1610 

8U 

2,62 

4670 

1530 

Werkzeugstahl 

99 

57,6 

14280 

28400 

17 

58,1 

14700 

31300 

52 

57,9 

14350 

32500 

99 

4,42 

2940 

1650 

18 

4,42 

2480 

1370 

55 

4,42 

1680 

600 

Nickelatahl 

99 

52,7 

14160 

36500 

23 

52,9 

14900 

41800 

65 

52,9 

15180 

44800 

Auf  gleiche  Induktion  bezogen  ergibt  sich,   daß    für  SchmiedcclHOu    dii'  Vt'rlusic 
m  der  Kalte  stets  am  größten  sind;  für  große  und  kleine  Induktion  hItuI  sie  in 
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der  Hitze,  für  mittlere  dagegen  bei  normaler  Temperatur  am  kleinst^p.  Bei 
Stahl  und  Nickelstahl  nimmt  bei  großer  Induktion  der  Verlust  jjsicfe  ^  Kälte 
zu  atetig  ab^  bei  Stahl  und  geringer  Induktion  ist  ea  eher  umgekehrt. 
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Die  Ergebnisse,  zu  denen  Morris  (vgl.  o.  S.  ,'345)  gelangte,  stimmen  mit 
denen  von  Kunz  im  weacnthchen  uberein;  nur  wrd  hier  noch  besonders  der 
Einiiuß  des  Ausgluhena  und  nachherigeu  Abkuhlena  verfolgt.  In  Figur  157  ist 
dieser  Prozeß   (für  Holzkohle- 

Ergs 


Eisen)  wenigstens  in  den  Hanpt- 
phasen  dargestellt,  wahrend 
Figur  158  den  Umsatz  als 
Funktion  der  Temperatur  (für 
schwedisches  Eisen)  nach  Aus- 
glühen in  Rot-  oder  Weißglut 
wiedergibt;  wie  man  sieht,  sind 
die  Kurven  nicht  ganz  gerad- 
linig, sondern  etwas  nach  unten 
konkav. 

RoGiLT  untersuchte  die 
Kysteresis  von  schwedischem 
Transformatoreisen  nach  länge- 
rem Erhitzen  und  fand  für  Zy- 
klen bis  zur  Induktionsgrenze 
+  4000  die  folgenden  Hyster- 
eaiswerte  nebst  ihren  prozentischen  Steigerungen,  je  nach  der  darüber  stehenden 
Temperatur  und  der  links  stehenden  Dauer  der  Erhitzung  m  Tagen: 
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Figur  158. 
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4 

25 
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27 
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87 

0 

13 
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Die  größten  Steigerungen  kommen,  also  bei  160''  vor,  darunter  und  darüber  sind 
sie  kleiner;  bei  160°  geht  die  Steigerung  fast  bis  zum  dreifachen  des  ursprüng- 
lichen Wertes.  Wie  man  femer  sieht,  geht  bei  den  niedngeren  Temperaturen 
die  Steigerung  sehr  allmählich  mit  der  Zeit  vonstatten,  und  noch  nach  einem 
Monat  setzt  sie  sich  fort;  je  höher  aber  die  Temperatur,  desto  rascher  vollzieht 
sich  die  Steigerung,  um  dann  sogar  wieder  in  eine  Abnahme  überzugehen;  der 
größte  Teil  der  Steigerung  entfällt  hier  auf  den  ersten  Tag,  ja  auf  die  ersten 
Stunden,  und  ein  erheblicher  sogar  auf  die  ersten  Minuten;  bei  260°  wird  das 
(oben  nicht  verzeichnete)  Maximum  von  91%  schon  nach  15  Minuten  erreicht 
Temperatur- Hysteresis.  Von  der  betrachteten  Erscheinung  wohl  zu 
unterscheiden  ist  eine  andere,  die  man  als  möglich  hinstellen  wird  und  die  darin 
besteht,  daß  m  bezug  auf  die  Warme  selbst  Hysteresis  stattfindet,  d.  h.  daß  die 
Kurven,  die  für  eine  bestimmte  Kraft  den  Magnetismus  als  Funktion  der  Temperatur 
darstellen,  einmal  für  Erwärmung,  das  andere  Mal  für  Abkühlung,  nicht  mit- 
einander zusammenfallen.  Es  schemt  jedoch,  daß  diese  Hysteresis  im  allgemeinen 
sehr  geringfügig  ist  (auch  Frank,   vgl.  S.  352,  fand  kaum  Spuren  von  ihr)   und 
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nur  in  bezug  auf  einen  bestimmten  Punkt  erheblich  wird,  nämlich  in  bezug  auf 
diejenige  Temperatur,  bei  welcher  der  Magnetismus  verschwindet  resp.  wieder 
auftritt.  Bei  gewohnlichem  Eisen  und  Stahl  ist  übrigens  auch  diese  Differenz^ 
nicht  groß,  sie  betragt  bei  Eisen  vielleicht  10°,  bei  Stahl  20  bis  30°,  was  bei  der 
Höhe  der  betreffenden  Temperaturen  (600  —  800°)  nicht  viel  besagen  will  und 
überdies  schwer  genau  festzustellen  ist.  Dagegen  hat  Hopkinson-  für  eine 
Legierung  von  Eisen  und  5%  Nickel  gefunden,  daß  der  Magnetismus  bei  800° 
verschwindet  und  auf  dem  Ruckwege  erst  bei  GOO — 050°  wieder  auftaucht;  bei 
einer  Legierung  von  25%  Nickel  kehrte  sogar  der  bei  580°  verschwundene 
Magnetismus  bei  der  Wiederabkuhlung  überhaupt  nicht  wieder,  so  daü  es  bei 
diesen  Materialien  ganz  von  derVorgeschichte  abhangt,  ob  sie  überhaupt  magnetisier- 
bar  sind.  Man  wird  hier  sofort  an  das  früher  (S.  242)  über  die  Unmagnetisirbarkeit 
dieser  Legierungen  Gesagte  erinnert  Bei  noch  stärkerem  Nickelgehalte  wird  die 
Erscheinung  wieder  wemger  markant. 

Legierungen.  Von  verschiedenen  Autoren  sind  Arbeiten  über  das  Ver- 
halten von  Legierungen  des  Eisens  und  Stahls  mit  anderen  Metallen  bekannt 
gemacht  worden;  einiges  ist  hiervon  schon  oben  gelegenüich  erwähnt  worden, 
anderes  hat  rein  praktisches  Interesse;  nur  weniges  sei  hier  erwähnt.  So  hat 
Richardson'*  Eisen-Alumimum-Legierungen  untersucht,  und  zwar  zwischen  — 83 '^ 
und  +900°;  der  Gehalt  betrug  3,64;  5,44;  9,89;  18,47%  Aluminium.  Die  Haupt- 
ergebnisse sind:  Die  Legierungen  verhalten  sich,  als  ob  sie  aus  zwei  ubereinander- 
gelagerten  Medien  bestanden;  die  Abrundung  der  Kurven  und  ihre  geringe  Steilheit 
in  der  Nahe  des  kritischen  Punktes  scheinen  auf  heterogene  Struktur  hinzuweisen. 
Die  Permeabilität  nimmt  in  der  Nahe  des  kritischen  Punktes  bis  zu  einem  Minimum 
ab,  andererseits  nach  der  Kalte  hm  bis  zu  einem  Maximum  zu;  bei  der  stärksten 
Legierung  liegt  der  kritische  Punkt  bei  etwa  25°,  das  Maximum  liegt  bei  ihr 
unter  —90°,  bei  den  schwächeren  etwa  bei  —90°.  —  Bald  darauf  hat  dann 
RiCHAKDsoN  in  Verbindung  mit  Lownds*  auch  die  Hysteresis  dieser  Legierungen 
mit  der  Temperatur  verfolgt  und  em  sehr  abnormes  Verhalten  gefunden.  Ganz 
besonders  merkwürdig  ist  aber  eine  Legierung  mit  nur  2,42%  Aluminium;  hier 
verändert  sich  die  Kurve  bei  jeder  Erwärmung,  und  die  Permeabilität  wachst 
dabei;  anfangs  zeigen  die  Kurven  drei  ausgesprochene  Maxima,  die  sich  aber 
nach  jeder  Erwärmung  abschwachen,  bis  sich  spater  ein  neues  bildet  —  alles 
Anzeichen  für  innere  Umbildungen  im  Material. 

Femer  sei  noch  auf  eine  Arbeit  von  E.  Wilson  "^  über  den  Einfluß  von 
Manganeisen  auf  Eisenfeilspäne  hingewiesen. 

Mangan -rAlmninium-Kupfer-Legierungen".     Diese  wegen  ihres  ferro- 
}l  magnetischen  Charakters   besonders   interessanten  Legierungen    (vgl.  S.  244)  ver- 

halten sich  auch  gegen  Wärmeeingriffe  sehr  sonderbar.  Die  Temperatur,  bis 
auf  welche  man  sie  erhitzen  muß,  um  ihren  Magnetismus  im  kalten  Zustande 
auf  den  höchsten  Stand  zu  brmgen,  ist  nämlich  sehr  niedng,  etwa  110°,  aber 
nur  für  frische  Proben;  bei  Stucken,  die  bereits  eine  längere  Vorgeschichte  der 
Erhitzung  und  Magnetisierung  hinter  sich  haben,  kommt  der  bei  der  Erhitzung 
verschwindende  Magnetismus  bei  der  Abkühlung  wenig  oder  gar  nicht  mehr  zum 
Vorschein;  Erhitzung  auf  wesentlich  höhere  Temperaturen  endlich  zerstört  den 
Magnetismus  auch  bei  frischen  Proben  fast  vollständig,  und  zwar  liegt  der  Um- 
wandlungspunkt zwischen  150°  und  350°,  nämlich  desto  höher,  je  höher  der 
Gehalt  an  Mangan  und  Aluminium  ist  Da  andererseits  Zusätze  anderer  Metalle 
den  Umwandlungspunkt  stark  herabdrücken,  so  ist  man  in  der  Lage,  magnetisier- 

1  Newall  und  Trodton,  Rep   Bnt   Ass    1889  S.  517.  Proc,  R.  Soc.  Dublin  1886    — 

2  J.  Hopkinson,  Pxoc.  R.  Soc.  1889  und  1890    —  Vgl  auch  Ewing,  Magn.  iQd.  S.  177  ff.  — 

3  S  W.  RicHABDSoN,  PhiL  Mag.  (5)  49.  125.  1900.  —  4  S.  W.  Richabdson  vai  S.  C,  Lownds, 
Phil.  Mag  (6)  L  296  und  601.  1901.  —  B  E.  Wilson,  Electncian  46.  894.  1900.  — 
6  Fa.  Heusleä,  Verh.  D.  Phys.  Ges.  1903  220.  —  Erich  Hadpt,  In.-Diesi  MaSbiöf  1904. 
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bare  Bronzen  mit  behebigem  Um- 
wandlungspunkte zwischen  60° 
und   350°  herzustellen. 

Ferromagnetische  Amal- 
game. Nagaoka^  hat  seine  schon 
früher  (S.  247)  besprochene  Arbeit 
über  ferromagnetische  Amalgame 
auch  auf  den  Temperataremfluß 
ausgedehnt,  indem  er  die  Mag- 
iietisierungskurven  und  Hysteresis- 
schleifen,  außer  für  +7°,  auch 
für  -|-100°  einerseits  sowie  für 
—  79°  und  —93°  andererseits 
bestimmte;  das  Ergebnis  ist  in 
Figur  159  für  1,78 7o  Eisenamal- 
gam  (die  Figur  enthalt  noch  ei- 
nige hier  irrelevante  Linien)  und 
in  Figur  160  für  0,50%  Kobalt- 
amalgam dargestellt  Für  die  Mag- 
netisierung ergibt  sich,  daß  sie, 
wenigstens  in  kraftigen  Feldern, 
cm  Maximum  beim  Schmelzpunkt 
aufweist,  zu  dem  sie  von  höheren 
Temperaturen  her  stetig,  von 
tieferen  her  mit  einem  Sprunge 
beim  Schmelzpunkt  ansteigt;  da- 
gegen wird  die  Hysteresis  mit 
wachsender  Temperatur  immer  großer,  ebenso  die  Koerzitivkraft  Die  Amalgame 
verhalten  sich,  wie  man  sieht,  im  Vergleich  mit  den  anderen  ferromagnetischen 
Stoffen  ganz  abnorm,  wor-  ^ 


auf      indessen 
nicht  eingeht. 


Nagaoka 


b)  Schwach  magnetische 
Stoffe. 

Hier  handelt  es  sich, 
da  die  übrigen  Erscheinun- 
gen fehlen,  lediglich  um 
den  Einfluß  der  Tempera- 
tur auf  die  Magnetisierung. 
Genauere  Bestimmungen 
dieses  Emflusses  hat  zuerst 
G.  Weedemann^  bei  einer 
großen  Anzahl  magne- 
tischer Salze  ausgeführt 
und  gefunden,  daß  der 
Magnetismus  mit  steigen- 
der Temperatur  abnimmt, 
und  zwar  bei  allen  im 
gleichen  Verhaltnisse,  näm- 
lich nach  der  Formel 
m  =  inQ  (1  —  0,00325/); 

1  H  Nagaoka,  Wied.  Ann.  6i 
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der  Temperatnrkoeffizient  ist  also  uegativ,  was  verständlich  ist,  da  die  hier  an- 
gewandten magnetisierendcn  Kräfte  naturgemäß  sehr  groß  sind,  und  bei  so  groß(-'n 
Kräften  der  Koeffizient  auch  bei  den  ferromagnetischen  Körpern  negativ  ist.  Im 
Anschlüsse  an  WiEUEMAtfN  hat  PlessnerI  genauere  Messungen  durchgeführt,  und 
zwar  zwischen  den  Temperaturen  \on  10  bis  20*'  einerseits  und  30  bis  70" 
andererseits.  Für  Salzlösungen  (Eisenchlorid,  Mangansulfat,  Nickelsulfat,  Kobalt- 
nitrat)  fand  sich  übereinstimmend  £  =  — 0,0035G;  bei  den  festen  Salzen  hingegen 
ergab  sich  für  jedes  eine  andere  Zahl,  namlich  für 

Mangansulfat e  =  —  0,00:U1 

(andere  Probe)     .     e  =  —  0,002GS 
Kobaltsulfat e  = -0,00270     . 

Bei  Nickelsulfat  endlich  nimmt  e  mit  wachsendem  Tempcraturintervall  zu, 
so  daß  man  den  spezifischen  Magnetismus  o  durch  eine  quadratische  Funktion 
1  +  «  /  +  y?  /2  darstellen  muß,  und  zwar  wird  in  einer  Versuchsreihe  oc  —  —  Ü,00ir)0  , 
|5  =  — 0,000033,  in  der  anderen  a  = -0,00097,  /S  = —0,000040  - 

Femer  hat  Quincke 2  nach  seiner  schon  wiederholt  envdhnten  Steighöhen- 
methode die  Temperaturkoeffizienten  e  der SuszeptibiUtat  und  e'  des  Atommagnctismus 
gemessen  und  zwischen  10  bis  18°  einerseits  und  40  bis  85°  andererseits  folgende 
Zahlen  gefunden: 

Flüssigkeit 

Mangansulfat 

Manganchlorür 

„  in  Salzsaure  .     .     . 

y,  in  Alkohol     .     .     . 

Eisensulfat 

EisenchloruT 

Eisenchlorid 

Kobaltsulfat 

Kobaltchlorur 

Plierzu  ist  zweierlei  zu  bemerken.  Erstens  beziehen  sich  die  e  auf  gleiche 
Volumina  bei  beiden  Temperaturen,  zur  Umrechnung  auf  die  apezifiBchen 
Magnetismen  mußte  man  also  die  Ausdehnung  der  Flüssigkeiten  berücksichtigen 
und  würde  dann  statt  obiger  Zahlen  noch  kleinere,  also  auch  kleinere  als  die 
Wiedemann-Plessner sehen  Zahlen,  erhalten.  Zweitens  sind  die  Zahlen  Mittel- 
werte aus  mehreren,  verschiedenen  Endtemperaturen  entsprechenden  Einzelzahlen, 
und  die  letzteren  einander  nicht  gleich,  sondern  mit  wachsendem  Teraperatur- 
intervall  teils  abnehmend,  teils  zimehmend;  man  müßte  also,  wenn  die  Zaiilen 
nicht  doch  etwas  unsicher  waren,  noch  ein  zweites  Temperaturglied  einfuhren. 

Bei  diamagnetischen  Stoffen  nimmt  nach  PlüCKEr",  Matteucci*  u.  a. 
der  Diamagnetismus  ebenfalls  bei  der  Ervt'ärmung  ab,  was  theoretisch  insofern 
interessant  ist,  als  dies  scheinbar  gegen  die  differentielle  Theorie  des  Diamag- 
netismus spncht,  nach  der  man  erwarten  sollte,  daß  bei  allen  Körpern  der  alge- 
braische Wert  des  Magnetismus  in  demselben  Sinne  wüchse;  es  ist  aber  doch 
dabei  die  gleichzeitige  Erwärmung  des  umgebenden  Mediums  und  noch  manches 
andere,  was  diesen  Gedanken  hinfällig- machen  kann,  zu  berücksichtigen.  Auch 
ist  die  Abnahme  des  Diamagnetismus  meist  schwächer  als  bei  den  paramagnetischen 
Stoffen.     Für  feste   Körper  liegen   keine   exakten  Angaben  vor,  wohl  aber  für 

1  P  Plessner,  Wied.  Ann.  39.  S.  336  1890  —  2  G.  Quincke,  Wied.  Ann.  24.  S.  347. 
1885  —  3  J.  PlÜcker,  Pogg.  Ann.  74.  S.  370.  1848,  75.  S  177  1848.  —4  0.  Matteucci, 
Compt.  rend.  36.   S.  740.    1853. 


)ez.-Gew. 

Proz.  Geh. 

—  e 

-f'       . 

l,416ö 

35,74 

0,00284 

0,00281 

1,3695 

33,48 

301 

298 

1,3384 

20,78 

162 

158 

1,0258 

20,05 

320 

315 

1,2825 

23,70 

192 

ISO 

1,2000 

21,89 

369 

301 

1,5083 

48,18 

290 

288 

1,2584 

21,05 

306 

295 

1,1290 

12,63 

202 

244 
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Flu9sif,^ktuten  und  Gase.  So  findet  Hünrichsen^  für  die  von  ihm  untersuchten 
organischen  Verbindungen  (vgl.  o.  S.  208)  Werte,  deren  Diflferenzen  er  bei  der 
Schwierigkeit  der  Messungen  keine  weitere  Bedeutung  beilegt,  und  deren  Mittel- 
wert, auf  das  Volumen  bezogen, 

£„  =  -0,00134 

ist;  da  nun  für  diese  Stoffe  im  Mittel  der  thermische  Ausdehnungskoeffizient 
0,0013  8  ist,  so  ergibt  sich  als  Temperaturkoeffizient  des  spezifischen  Magnetismus 
(und  ebenso  des  Molekularmagnetismus) 

t„^= 0,00010 

also  eine  sehr  kleine  Zahl.  Für  Wasser,  Alkohol  und  Salzsäure  konnte  Quincke 
sogar  überhaupt  keine  Abnahme  des  Volumen-Magnetismus  mit  steigender  Tem- 
peratur wahrnehmen,  woraus  folgen  würde,  daß  deren  spezifischer  Magnetismus 
mit  steigender  Temperatur  zunimmt. 

Von  den  neueren  Untersuchungen  sind  am  wichtigsten  die  von  Curie,  Towns- 
LND,  Jager  und  Mever,  Mosler  und  Piagüesi-. 

Nach  Curie  nimmt  der  Magnetisierungskoeffizient  der  paramagnetischen  Stofi"e 
mit  steigender  Temperatur  ab,  und  zwar  nach  einem  hyperbolischen  Gesetze, 
also  allmählich  langsamer.  Bei  den  meisten  diamagnetischen  Stoffen  dagegen  ist 
er  von  der  Temperatur  nahezu  unabhängig,  nur  bei  Wismut  und  Antimon  nimmt 
er  mit  steigender  Temperatur  rasch  ab;  für  Wismut  gilt  die  Formel  (o  spezifischer 
Magnetismus,  auf  1  g  bezogen,   Q  Temperatur): 

a  == -1,35  [1 -0,00115  (0-20)]  10-ß    ; 

beim  Schmelzpunkt  (273  0)  igt  er  nur  0,7  von  dem  Wert  bei  20°  und  sinkt  beim 
Schmelzen  auf  1/25,  dann  bleibt  er  bis  400°  konstant,  nämlich  —0,038  •  lO"". 
Jager  und  MEver  finden  für  Wasser  ^  und  eine  größere  Anzahl  von  Salzen 
die  nebenstehenden  Temperaturkoeffizienten  (sämtlich  negativ,  Intervall  meist 
0  bis  80,  die  Zahl  unter  dem  Salz  bedeutet  die  Konzentration): 


Wasser 

Manganchlond 

Kobaltnitrat 

1    0,00164 

3,55 

0,00260 

2,03 

0,00254 

1      ' 

2,25 

0,00259 

1,00 

0,00251 

Eisenchlorid 
3,02           0.00252 

1,08 

0,00263 

Nickelchlorur 

2,23 

0,00219 

Manganosulfat 

1,97 

0,00272 

1,76 

0,00254 

2,01           0,00281 

1,07 

0,00272 

1,31 

0,00232 

1,00           0,00266 

Nickelsulfat 

0,79 

0,00290 

Manganonitrat 

1,92 

0,00278 

0,40 

0,00274 

1,58 

0,00287 

_.  .1'9P  -_. 

0,00305 

Ferrosulfat 

0,77 

0,00311 

Nickelnitrat 

1,09 

0,00258 

Kobaltchlorür 

2,47 

0,00233 

0,88 

0,00251 

2,02 

0,00238 

1,21 

0,00822 

0,53 

0,00315 

1,06 

0.00281 

0,28 

0.00278 

'           1 

' 

Kobaltsulfat 

Eieennitrat 

1,75 

0,00247 

1,88       ■ 

0,00290 

1,03 

0,00250 

, 

0,96 

0,00287 

1  S  Henrichsen,  "Wied  Ann.  4' 
136.  1892.  —  C.  R.  118.  1134.  189- 
und  St.  Meyer,  Wied.  Ann  63.  83 
Q.  PiAGGESi,  N  Cim.  (s)  4.  »47.  ic 
H.  DU  Bois  die  Abnahme  bei  "Wasser  J 
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Eine  deutliche  Abhängigkeit  von  der  Konzentration  findet,  wie  man  sieht, 
nicht  statt,  und  auch  die  Werte  für  die  verschiedenen  Salze  sind  nicht  sehr 
verschieden;  im  Mittel  kann  man  etwa  0,0027  annehmen.  Es  ist  das  einerseits 
erhebhch  mehr  als  für  Wasser,  was  mit  der  Unabhängigkeit  von  der  Konzentration 
nicht  stimmt,  so  daß  hier  noch  eine  Lücke  auszufüllen  bleibt;  andererseits  sind 
die  Zahlen  sämtlich  wesentlich  kleiner  als  der  Ausdehnungskoeffizient  der  Gase; 
das  von  G.  Wiedemann,  Plessner  und  P.  Curie  aufgestellte  Gesetz,  wonach  das 
Produkt  aus  Magnetisierungskoeffizient  und  absoluter  Temperatur  für  maguetische 
Salzlösungen  oder  für  bestimmte  Gruppen  von  Stoffen  konstant  sein  sollte,  ist 
also  jedenfalls  nicht  von  umfassender  Gültigkeit 

Dies  erfahrt  eine  weitere  Stütze  durch  die  folgenden  Messungen  von  Mos[]i,r 
(die  ersten  Zahlen  sind  Prozentgehalte). 


Eisenchlond 

Kobaltnitrat 

10,3 

0,00268 

9,9 

0,0027G 

23,0 

0,00267 

20,0 

0,00283 

28,5 

0,00277 

27,6 

0,00265 

29,3 

0,00339 

37,7 

0,00269 

29,9 
33,1 

0,00337 
0,00358 

Mangansulfat 

37,0 
38,5 

0,00306 
0,00277 

13 
23 

0,00288 
0,00261 

43,3 

0,00261 

30,1 

0,00259 

40,2 

0,00255 

Eisen 

uitrat 

Nickelsulfat 

12,1 

0,00273 

14,8 

0,00295 

16,4 

0,00287 

23,5 

0,00256 

21,2 

0,00286 

28.9 

0,00292 

28,2 

0,00287 

30,8 

0,00284 

Die  Zahlen  stimmen  mit  denen  von  Jäger  und  Meyer  recht  gut;  auch  sie  zeigen 
keine  deutliche  Abhängigkeit  von  der  Konzentration,  mit  Ausnahme  von  Eisen- 
chlorid, wo  bei  einer  Konzentration  von  33%  ein  ausgesprochenes  Maximum 
auftritt  —  eine  Erscheinung,  die  Mosler  noch  weiter  verfolgt;  es  muß  aber  an 
diesem  Hinweise  genügen. 

Endlich  hatPiAGGESi  ausgedehnte  Experimentalreihen  durchgeführt;  für  Wasser 
findet  er  £=—0,00175,  also  etwas  grÖiSer  als  Jager  und  Meyer,  aber  immer 
noch  viel  kleiner  als  für  Lösungen;  für  letzttere  findet  er,  im  Gegensatze  zu  jenen, 
den  Gaskoeffizienten  und  das  konstante  Produkt  von  der  Konzentration  abhängig; 
es  liegen  also  hier  Widerspruche  vor,  die  noch  der  Erledigung  bedürfen. 

Für  sehr  tiefe  Temperaturen  haben  u.  a.  Fleming  und  DewarI  Messungen 
angestellt  und  das  WiEDEMANN-CuiUEsche  Gesetz  für  mehrere  paramagnetische 
Stoffe  bestätigt  gefunden,  während  für  Wismut  folgende  Zahlen  gelten: 

+   15"     13,7 
—  1820     15,9     , 

also  eme  relativ  geringe  Zunahme  stattfindet 

Von  Gasen  hat  Quincke 2  Luft  und  Sauerstoff  untersucht  und  gefunden, 
daß  der  Temperaturkoeffizient  auch  hier  negativ  ist,  sein  Wert  aber  mit  steigendem 
Temperatunntervall  abnimmt;  da  die  Zahlen  für  beide  Gase  durcheinander  gehen, 
kann  man  Mittelwerte  bilden  und  erhält  dann  für  folgende  obere  Temperatui- 
grenzen  die  darunterstehenden  Werte: 


'  J  A.  Fleming  und  J.  Dewab,  Proo.  R.  Soc.  63.  311.  iJ 
Ann.  34    401.  1888 


—  2  G.  Quincke,  Wied. 
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20°    3U0    40°    500    60°    70°    80°    90°   100° 
-£„  =  0,0080  0,0072  0,00G6  0,0060  0,0057  0,0054  0,0052  0,0050  0,0048 

Da  sich  diese  Zahlen  auf  das  Volumen  beziehen,  der  Ausdehnungskoeffizient 
aber  0,00367  ist,  erhalt  man  für  die  Temperaturkoeffizienten  des  spezifischen 
Magnetismus : 

20°   80°    40"    50°    60°    70°    80°   90°   100° 
-t;„=  0,0043  0,0035  0,0029  0,0023  0,0020  0,0017  0,0015  0,0013  0,0011  , 

so  daß  die  Abnahme  des  e  mit  steigender  Temperatur  eine  sehr  kräftige  wird. 
Bei  Stickstoff,  Wasserstoff  und  Kohlensaure  war  kein  Temperatureinfluß  wahr- 
zunehmen. Als  jedoch  feste  Kohlensaure  m  Scheibenform  zwischen  die  Magnet- 
pole gebracht  wurde,  stellte  sie  sich  anfangs  axial  und  erst  nach  einiger  Zeit,  als 
sie  warmer  geworden  war,  äquatorial  ein. 

Neuerdings  hat  Curie  ^  den  Sauerstoff  sorgfaltig  untersucht  und  zwischen 
20  und  450°  den  spezifischen  Magnetismus  umgekehrt  proportional  der  absoluten 
Temperatur  (konstantes  Produkt  0,0387)  gefunden;  in  Figur  151  (S.  346)  ist  die 
Sauerstoffkuxve  mit  verzeichnet  Auch  sieht  man,  daß  die  Sauerstoff-  und  Palladium- 
linien  parallel  laufen,  und  daß  die  ferromagnetischen  Kurven  sich  für  hohe 
Temperaturen  derselben  Richtung  anpassen  —  woraus  Cuiue  schheßt,  daß  sein 
Gesetz  gT=  konst  für  genügend  hohe  Temperaturen  auch  für  diese  Stoffe  gelte. 

Hier  ist  auch  der  Ort,  um  des  Verhaltens  von  Flammen  Erwähnung  zu 
tun,  wie  es  zuerst  von  Bancalari^  und  dann  eingehender  von  Faraday^  studiert 
worden  ist.  Die  Grund tatsache  ist  die,  daß  eine  Flamme  zwischen  den  Polen 
sich  in  äquatorialer  Richtung  verbreitert  und  unter  Umstanden  zu  Spitzen  ver- 
längert; sie  ist  also  diamagnetisch.  Auch  heißer  Rauch  (nicht  aber  kalter)  wird 
beim  Aufsteigen  zwischen  Polen  seitlich  abgelenkt. 

Was  endlich  Kristalle  betriffl,  so  folgt  aus  zahlreichen  Versuchen  Faradays^ 
daß  in  einem  magnetisch  anisotropen  Kristall  die  Differenzen  der  Suszeptibihtaten 
in  verschiedenen  Richtungen  mit  steigender  Temperatur  merklich  abnehmen, 
z.  B.  die  Differenz  der  Hauptsuszeptibihtäten  bei  Wismut  zwischen  40  und  140° 
auf  weniger  als  die  Hälfte,  bei  Eisenspat  zwischen  20  und  150°  auf  den  dritten  Teil. 

Die  eingehendste  emschlägige  Arbeit  rührt  von  Lutteroth ^  her;  er  unter- 
suchte die  Änderung  des  Drehungsmomentes  mit  der  Temperatur  für  folgende 
Knstalle:  Schwefelsaures  Nickelkalium,  schwefelsaures  Kobaltkalium,  schwefel- 
saures Zmkkalium,  schwefelsaures  Zinkammonium,  (diese  vier  bilden  eine  isomorphe 
monokline  Gruppe);  Nickelsulfat  und  Zinkvitriol  (isomorphe  rhombische  Gruppe); 
endlich  Kobaltvitriol  (monoklin).  Das  Hauptergebnis  läßt  sich  in  folgende  Satze 
zusammenfassen:  1.  Bei  sämthchen,  teils  para-,  teils  diamagnetischen  Kristallen 
ändert  sich  von  0°  bis  50°  die  Differenz  irgend  zweier  Hauptmagnetisierungs- 
konstanten linear  mit  der  Temperatur.  2.  Bei  sämthchen  einer  und  derselben 
isomorphen  Reihe  angehörenden  Kristallen  stehen  die  drei,  je  nach  der  zur 
Auihängungsnchtung  gewählten  Achse,  verschiedenen  Temperaturkoeffizienten  in 
konstantem  Verhältnis  zueinander.  3.  Für  die  erste  Gruppe  ist  der  T.-K  negativ, 
gleichviel  ob  die  Achse  mittlerer  oder  die  Achse  schwächster  Magnetisierbarkeit 
zur  Aufhängerichtung  gewählt  wird;  für  die  zweite  Gruppe  und  Kobaltvxtriol 
dagegen  ist  der  T.-K.  positiv,  wenn  die  Achse  größter,  negativ,  wenn  die  Achse 
mittlerer  Magnetisierbarkeit  zur  Aufhangerichtung  gewählt  wird.  Der  FARADAYsche 
Satz  ist  hiemach  teilweise  abzuändern.  —  Die  Mittelwerte  der  T.*K.  'selbst  sind 
folgende,  wobei  x  die  stärkste,  y  die  mittlere  imd  i  "di&  BcMfächste  Richtung 
bezeichnet; 

1  P.  Cram.  C.  ^\  f '  ^^t' 

1848.  —  3  M.  Faba  ^  ^?1-  f-'f 

30.  §  3394.  iSSS-  -  ^^^^-  ^^^ 
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'I        I 


1 
f 

i    : 


:'■       '1 


t;„  I 


Stoff 

K,Ni(SOJ, 

K;Co(SOJ, 

K,Zn(SOJ^ 

(NHJaZnCSOi), 

NiSO^ 
ZnSO^ 

CoSO^ 


X 

y 

-0,006739 
-0,006210 
-0,000521 
-0,000406 

+  0,001887 
+  0,00U4985 

+  0,002302 

-0,005087 
-0,001341 

-0,004000 

■0,005512 
■0,005037 
■0,000426 
•0,000331 


;-:  s 

+  1,223 
+  1,232 
+  1,223 

+  1,227 


X  :  V 


■0,371 
■0,372 

-0,575 


Theoretisches.     Aus   der   Gesamtheit   der   geschilderten  Verhallnisse   und 
aus  der  Gegensätzlichkeit  ihrer  Einzelheiten  geht  ohne   weiteres  hervor,  daß  der 
Einfluß    der  Temperatur  auf    den  Magnetismus  nicht   aus   einer   einzigen   Quelle 
stammen  kann,  sondern  daß  er  sich  aus  verschiedenen  Faktoren  zusammensetzt, 
die    für   sich    genommen   entgegengesetzte   Wirkungen   haben    wurden,    und   von 
denen  ]e   nach   den  Umständen   der   eine   oder   der   andere  überwiegt.     Welche 
Möglichkeiten  hierbei  in  Betracht  kommen,  haben  insbesondere  G.  WiedkmannI, 
HoptciNSON^  und  E\\tng3  eröitert.     Nach  der  Theorie  der    drehbaren  Molekular- 
magnete   ist    zunächst,    wie    du  Bois*    mit    Recht    hervorhebt,    zwischen    zwei 
Wirkungen  zu  unterscheiden,  namlich  zwischen  der   auf  die   mehr   oder  meniger 
axialen  Einstellungen  der  Molekeln    und  der  auf  den  spezifischen,    dauernd  vor- 
handenen Magnetismus  der  Molekeln  selbst;  in  schwachen  Feldern  wird  die  ersterc 
Wirkung    die    hauptsächliche    sein,   wed    sie   jedenfalls   leichter   vonstatten   geht, 
in  sehr  starken  Feldern  aber,  m  denen  die  Molekeln  schon  sämtlich  so  gut  wie 
axial    gestellt    sind,    kommt  die  zweite  Wirkung  m  Betracht;   vielleicht   hangt  es 
hiermit  zusammen,  daß  (vgl.  o.)  die  Wirkung  der  Warme  in  starken  Feldern  eine 
gleichmaßigere,   in  schwachen  Feldern  eine  heftigere,  stoßartige  ist.     Aber  auch 
die  Wirkung   auf  die  Onentierung   der  Molekeln    ist   keine    einfache,   es   kommt 
hier    der    direkte    Einfluß    und    die    entmagnetisierende    Kraft    der   umgebenden 
Teilchen  in  Betracht     Endlich  ist   die   thermische  Ausdehnung  m  Rücksicht  zu 
ziehen  und  zu  erwägen,  daß,   wenn    die  Warme   kinetische  Energie  ist,  ihre  Zu- 
fuhr die  Beweglichkeit    der  Teilchen    erhöht   und    ähnlich    wie   mechanische   Er- 
schütterung wirken  muß,  was  in  der  Tat  oben  betont  wurde. 

Eine  spezielle  Betrachtung  fordert  noch  das  seltsame  Verhalten  heraus, 
welches  z.  B.  beim  Eisen  in  der  Nahe  von  800°  auftritt:  das  starke  Anwachsen 
des  Magnetismus  und  das  darauf  folgende  fast  plötzliche  Verschwinden  desselben. 
Es  würde  diese  Tatsache  kaum  verstandlich  sein,  wenn  sie  nicht  mit  mehreren 
anderen  interessanten  Erscheinungen  zusammenfiele,  dem  GoREschen  Phäno- 
men ^  und  der  Rekaleszenz.  Das  GoREsche  Phänomen  besteht  darin,  daß  ein 
Eisendraht,  der  erhitzt  wird,  bei  dunkler  Rotglut  eine  plötzhche  Zusammen- 
ziehung, durch  welche  die  regelmäßige  Ausdehnung  vorübergehend  unterbrochen 
wird,  und  ebenso  bei  der  Abkühlung  an  derselben  Stelle  eine  plötzliche  Aus- 
dehnung erfährt;  Gore  selbst  hat  diese  Erscheinung,  die  vielleicht  durch  den 
Kohlengehalt  des  Eisens  hervorgerufen  wird,  mit  der  plötzhchen  Änderung  der 
Magnetisierbarkeit  bei  dieser  Temperatur  m  Verbmdung  gebracht.  Die  von 
Barrett 6  aufgefundene  Rekaleszenz,  die  ebenfalls  bei  jener  kritischen  Tem- 
peratur auftritt,  besteht  darm,  daß  die  Abkühlung  sich  selbst  überlassenen  Eisens 

1  G.  "WlEDEMANN,  Elektr.  (3.  Aafl.)  3,  S  769.  —  2  J.  HOPKINSON,  a.  a,  O.  —  3  J,  A.  EwiNG, 
Magn.  Ind.,  Kap.  8j  Tr.  R  Soc  1S85  (2j.  S  523.  —  4  H.  DU  Bois,  Piul.  Mag.  (5)  20  S.  297. 
1890  —  5  G  Gore,  Proc.  R  Soc.  17,  S.  360.  1869  —  Vgl  auch.  C.  Heim,  Unt.  üb  die 
GoREschea  Phänomene,  In.-Diss.    Munch.  1885   —  6  W.  F.  Babbett,  Phil.  Mag.  (4)  46.  S.472. 
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oder  Stahls  an  dieser  Stelle  eine  plötzliche  Unterbrechung  erleidet,  ja  sogar  in 
vorübergehende  Eni\'armung  übergehen  kann,  die  man  unter  Umstanden  als 
Hellenverden  der  Rotglut  auch  mit  dem  Auge  wahrnehmen  kann;  es  ist  daraus 
zu  schließen,  daß  durch  innere  Vorgänge,  also  durch  Strukturanderung,  Warme 
erzeugt  wird.  Den  Zusammenhang  der  Erscheinung  mit  dem  Wie  derauf  tritt  des 
Magnetismus  hat  besonders  Hopkinson  studiert  und  n.  a.  gefunden,  daß  bei  dem 
vollständig  unmagnetischen  Manganstahl  die  Erscheinung  der  Rekaleszenz  fehlt. 
Das  GoREsche  Phänomen  und  die  Rekaleszenz  sind  aber  nicht  die  einzigen, 
hier  in  Betracht  kommenden  Tatsachen;  es  ist  femer  an  die  von  Holborn 
konstatierten  Hartungstemperaturen  (S.  3D3)  zu  erinnern  und  darauf  hinzuweisen, 
daß  auch  für  die  Beziehungen  des  Magnetismus  zur  Dehnung  und  Torsion  nach 
ToMLiNSON^,  ferner  für  das  elektrische  und  thermo elektrische  Verhalten  die  in 
Rede  stehende  Temperatur  einen  kritischen  Charakter  hat.  Man  hat  deshalb 
diesen  ausgezeichneten  Punkt  als  „Umwandlungstemperatur"  bezeichnet. 

Für  Kristalle  hat  Lutteroth  (a.  a.  O.,  vgl.  S.  363)  den  Temperatureinfluß 
auf  Grund  der  Theone  der  drehbaren  Molekularmagnete  analysiert  und.  Be- 
ziehungen zu  den  thermischen  Ausdehnungskoeffizienten  gefunden;  es  kann  aber 
hier  nicht  naher  darauf  eingegangen  werden. 

Thermomagnetische  Motoren.  Die  Abhängigkeit  des  Magnetismus  von 
der  Temperatur  gibt  die  Möglichkeit  einer  eigenartigen  Methode  zur  Leistung 
Aon  Arbeit  an  die  Hand,  indem  namlich  kaltes  Eisen  in  das  Feld  hineingezogen, 
warmes  aber  ohne  oder  mit  germgerem  Arbeitsaufwande  aus  ihm  herausgezogen 
werden  kann.  Dieser  Gedapke  ist  u.  a.  von  Edison 2,  Thomson  und  Houston", 
Schwedoff*,  Stefan ^  und  F.  S.  Smith"  zur  Konstruktion  thermomagnetischer 
Motoren  benutzt  worden.  Für  die  Praxis  haben  dieselben  bis  jetzt  keine  Bedeutung 
erlangt,  zur  Demonstration  sind  jedoch  namentlich  die  STEFANschen  Apparate 
vortrefflich  geeignet  Der  eine  von  ihnen,  das  thermomagnetische  Pendel, 
schwingt  mit  seinem  als  Pendelkorper  dienenden  Nickel-  oder  {Eisen-)blech 
zwischen  den  Magnetpolen  hm  und  her,  der  andere,  das  thermomagnetische 
Rad,  rotiert  zwischen  ihnen. 

2.  Wärmewirkung  der  Magnetisierung. 

Notwendigkeit  der  Wärmewirkung.  Bei  der  Magnetisierung  wird  irgend 
eine  Energie,  z.  B.  elektnsche,  in  magnetische  Energie  verwandelt.  Es  ist  nun 
nach  den  bei  anderen  derartigen  Umwandlungen  gemachten  Erfahrungen  und 
den  aus  ihnen  gezogenen  Pnnzipien  zu  vermuten,  daß  hierbei  nicht  die  gesamte 
aufgewandte  Energie  in  magnetische,  sondern  daß  ein  Teil  in  die  minderwertige 
thermische  Energie,  also  in  Wärme,  umgesetzt  wird;  das  Verhältnis  der  erzielten 
magnetischen  zur  ganzen  aufgewandten  Energie  würde  alsdann  der  Wirkungsgrad 
des  Magnetisierungsprozesses  sein.  Einfacher  als  in  dem  hier  gedachten  Falle 
liegen  die  Verhaltnisse,  wenn  man  einen  Körper  erst  magnetisiert  und  dann  gleich 
wieder  entmagnetisiert,  ohne  daß  er  seinen  Magnetismus  irgendwie  zur  Wirkung 
nach  außen  bringen  könnte.  Es  ist  dann  bei  diesem  Zyklus  Arbeit  aufgewandt 
worden,  ohne  daß  am  Schlüsse  überhaupt  Magnetismus  vorhanden  wäre.  Damit 
man  hiergegen  nicht  einwende,  daß  am  Schlüsse  doch  remanenter  Magnetismus 
vorhanden  sei,  muß  angenommen  werden,  daß  der  betreffende  Körper  den 
Zyklus  schon  oft  durchgemacht  habe  und  infolgedessen  einen  gewissen  remanenten 
Magnetismus  besitze;  diesen  selben  remanenten  Magnetismus  wird  er  dann  auch 

1  H.  ToMUNSON,  Proc  Phys.  Soc  Lond.  1887,  S.  67.  —  TOMUNSON  vaä  Newall,  Phil. 
Mag  (5)  24.  S.  256  u.  435  1887.  —  2  Th.  Edinson,  Lnm.  61.  1887.  S  554.  —  3  E.  J.  Hou- 
ston Tmd  E  Thomson,  J.  of  the  Frankun  Inst.  1879.  S.  39.  —  ♦  Th.  Schwedoff,  J.  de 
Phys,  (2)  6.  S.  362.  1886.  —  B  J.  Stefan,  Wied.  Ann.  38.  S.  427.  1889.  —  6  F.  S.  Ssoth, 
Lum.  61.  43.   391.   1892. 
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am  Schlüsse  eines  neuen  identischen  Zyklus  besitzen,  es  hat  sich  also  magnetisch 
nichts  in  ihm  geändert.  Daraus  folgt,  daß  in  diesem  Falle  die  gesamte  auf- 
gewandte Arbeit  in  Warme  umgesetzt  sein  muß,  der  Körper  muß  sich  also  relativ 
kräftig  erwärmt  haben.  Diese  Forderung  ist  durch  die  Erfahrung  vollkommen 
bestätigt  worden.  Man  hat  die  in  Rede  stehende  Erwärmung  durch  zyklische 
Magnetisierung  beobachtet  und  nach  zwei  verschiedenen  Methoden  gemessen. 

Messungsmethoden.  Nach  dem  Gesagten  liegt  es  nahe,  die  Erwaniiung 
durch  die  aufgewandte  Arbeit  zu  messen,  der  sie  äquivalent  ist.  Nun  ist  schon 
im  Art.  „Magnetische  Induktion"  (S.  155)  angegeben  worden,  daß  diese  Arbeit 
(für  die  Volumeneinheit)  dargestellt  wird  durch  den  Inhalt  der  Flachen  zwischen 
den  aufsteigenden  und  den  absteigenden  Zweigen  der  jenem  Zyklus  entsprechen- 
den Magnetisierungskurve  (Figur  70  oder  71);  man  braucht  also  nur  diese  Fläche, 
also  nur  die  Werte  des  Magnetismus  3i  uiid.  Sg  ^^i  aufsteigender  und  absteigender 
Kraft  Q  zu  messen  und  den  Ausdruck 


W/=iJ(S,  _S,)fl^5 


zu  bilden,  um,  wenn  a  das  Arbeitsaquivalent  der  Wärme  ist,  die  Magnetisierungs- 
warme JV  zu  finden.  Diese  Methode,  die  u.  a.  WaüburgI,  Ewino^  und  Wass- 
MUTH  und  Schilling  8  benutzt  haben,  ist  entschieden  die  einfachste. 

Andererseits  kann  man  die  Erwärmung  auf  direktem  thermischem  Wege 
bestimmen.  Indessen  treten  hierbei  leicht  ersichtliche  Schwierigkeiten  auf,  die 
auf  der  Mitwirkung  freier,  in  der  Umgebung  des  EisenköqDers  erzeugter  Wärme- 
mengen, z.  B.  der  Magnetisierungsspule,  und  anderen  Fehlerquellen  beruhen  und 
die  Erlangung  zuverlässiger  und  genauer  Ergebnisse  zweifelhaft  erscheinen  lassen. 
Trotzdem  ist  die  Methode,  die  übrigens  naturgemäß  älter  als  die  erstgenannte 
ist,  vielfach  angewandt  worden,  und  insofern  mit  Recht,  als  ihr  ein  selbständiger 
Wert  zukommt  Die  Arbeitsmethode  ist  nämlich  insofern  von  beschränkter 
Anwendbarkeit,  als  man  bei  ihr  den  Zyklus  nur  sehr  langsam  durchlaufen  lassen 
kann,  weil  man  in  möghchst  vielen  seiner  Punkte  magnetische  Messungen  aus- 
führen muß.  Gerade  umgekehrt  bietet  die  thermische  Methode  die  Möglichkeit, 
den  Zyklus  sehr  schnell,  nämhch  durch  Benutzung  eines  intermittierenden  Kr- 
regungsstromes,  auszufuhren;  und  da  man  ihn  hierbei  überdies  sehr  oft  wieder- 
holen kann,  wobei  sich  die  Erwärmungen  durch  jeden  einzelnen  summieren,  wird 
man  immerhin  auf  relativ  gute  Resultate  rechnen  dürfen.  Die  beiden  Methoden 
ergänzen  sich  also,  sie  erlauben  eine  direkte  Prüfung  der  Äquivalenz  von  Wärme 
und  Arbeit  {also,  wenn  diese  vorausgesetzt  wird,  auch  eine  Bestimmung  des 
Wärmeäquivalents),  und  sie  lassen  zugleich  die  Frage  entscheiden,  ob  die  Wärme- 
wirkung  zyklischer  Magnetisierung  von  der  Geschwindig-keit  abhängt. 

Die  ersten  Versuche  über  die  Erwärmung  durch  Magnetisierung  hat  Joule* 
mit  Hilfe  der  Rotation  eines  Bundeis  von  Eisenlamellen  über  den  Polen  eines 
Magneten  angestellt  und,  was  zu  erwarten  war,  gefunden,  daß  die  erzeugte 
Wärme  mit  dem  Quadrat  des  Magnetismus  proportional  ist.  Von  den  späteren 
thermischen  Beobachtungen'^  können  am  besten  die  von  Cazin^,  bei  denen  ein 
intermittierender  Strom  (bis  zu  300  Unterbrechungen  in  der  Minute)  benutzt 
wurde,  zur  Ermittelung  des  absoluten  Wertes  der  Wärmewirkung  dienen;  nach 
der  Umrechnung  von  Warburg  findet  man,  daß  in.  einem  Falle,  in  welchem  das 
magneüsche  Moment  im  CGS-System  28,7  beträgt,    die  in    einem  Zyklus    ent- 

1  E.  Wamubg,  Wied,  Ann.  13.  S.  141.  1881.  —  2  J.  A.  EwiNG,  Tr.  R.  Soc.  1885.  — 
9  A.WASSMÜTH  Tind  G.  A.  Schilling,  Wien.  Ber.  94.  (a).  S.  280.  1886.  —  4  j.  p.  Joule,  Phü. 
Mag.  23  S  a63,  347  und  435.  1843,  —  Bj.  van  BßBD\,  Pogg.  Ann..68.  S.  ssa.  1846.  — 
W.R  Grovä,  Pogg.  Ann.  78.  S  567.  1:849.  —  Für  zlrkiüare  Magnetislerang:  E.ViLLAW,  N,  Cfol. 
(2)  4.  S.  287  und  389.  1870.  -  e  A.  Cazin,  Compt.  rend.  78.  S,  84S;  79.  S,  »90,  1874  t  Aä 
Chun.  Phys.  (S)  6.  S.  493.  1875;  J.  de  Phys.  6.  S.  in.  1876.  .    .  '  / 
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wickelte  Warme  gleich  20,3  Milliontel  Kalorien  ist.  Vergleicht  man  mit  dieser 
Zahl,  die  sich  auf  eiserne  Röhren  bezieht,  einige  Zahlen,  welche  Waruurg^  für 
Eisendrahte  nach  der  Arbeitsmethode  ermittelt  hat^,  namlich  1)  JV=  2,23  X  10"^ 
für  M=  25  und  2)  JJ^=  6,05  X  10""  für  M=  40,  so  findet  man  als  Wärme- 
menge pro  Einheit  des  magnetischen  Moments 

bei  Cazin;  2,5  X  lO-^l 

bei  Wakburg:  1)  0,3  X  10 -»>  Mittel  0,35  X  10"^     . 
2)0.4Xlü-«J 

Es  stimmt  also  nur  die  Größenordnung  der  gefundenen  Wärmemenge  über- 
ein, der  wirkliche  Betrag  ist  bei  Cazin  etwa  siebenmal  so  groß  wie  bei  Wajjburg. 
Auch  Herwig''  hat  derartige  Bestimmungen  ausgeführt,  aber  leider  keine  Angaben 
über  die  benutzten  Kräfte  und  die  erreichten  Magnetismen  gemacht,  so  daß  sich 
ein  Vergleich  nicht  durchführen  laßt.  Auch  auf  eine  Arbeit  von  Borgmann -^ 
kann  hier  nicht  eingegangen  werden.  Von  großem  Interesse  sind  hingegen  die 
Versuche  von  Warburg  und  Honig'',  bei  welchen  dieselben  Versachskörper 
einmal  dem  langsamen  Zyklus  unter  Anwendung  der  Arbeitsmethode,  ein  zweites 
Mal  der  raschen  Zyklenfolge  des  intermittierenden  Stromes  unter  Anwendung  der 
thermischen  Methode  unterworfen  wurden,  bei  letzterer  wurde  ein  allen  Bedenken 
möglichst  gerecht  werdendes  Kalonmeter  von  besonderer  Konstruktion  benutzt. 
Als  Versuchskörper  dienten: 

1.  Bündel  I  von  370,  je  0,01  cm  dicken  Eisendrahten,  Gesamtgewicht  14,77  g, 

2.  Bündel  11  von  150,  je  0,034  cm  dicken  Drähten,  Gew.  14,47  g, 

3.  Eisenstab  I,  0,4  cm  dick,  13,01  g  schwer, 

4.  Eisenstab  II,  0,7  cm  dick,  39,32  g  schwer, 

5.  Bündel  von  dünnen  Eisenblechstreifen,  13  g  schwer. 

AUe  Objekte  waren  12  cm  lang.  Es  wurden  entweder  einfache  Zyklen  aus- 
geführt, bei  denen  die  Kraft  zwischen  null  und  einem  äußersten  Werte  variierte, 
oder  Doppelzyklen,  bei  denen  sie  zwischen  jenem  positiven  und  einem  gleich 
großen  negativen  Werte  vanierte;  auf  den  einfachen  Zyklus  bezieht  sich  der 
Index  1,  auf  den  doppelten  der  Index  2.  Das  äußerste  erreichte  Moment  ent- 
sprach ungefähr  dem  Inflexionspunkte  der  Magnetisierungskurve,  und  die  Suszep- 
tibilität  war  hierbei  bei 


Bündel  I 
21,7 


Bündel  II 
20,8 


Stab  I 
12,9 


Stab  U 
7,2 


Bündel  HI 
20,1. 


In  der  folgenden  Tabelle  bedeutet  A  die  nach  der  Arbeitsmethode,  JV  die 
nach  der  thermischen  Methode  erhaltenen  Wärmemengen,  beide  für  einen  Zyklus 
und  in  Milliontel  Gramm -Kalorien  ausgedruckt: 


Material 

Bündel  I 
Bündel  n 
Stab  I     . 
Stab  n    . 
Bündel  EDE 


^1 

JV, 

9,2 

5,3 

4,9 

5,2 

5,1 

13,3 

0,4 

5,6 

3,7 

2,4 

A 

^2 

A,:A,~ 

28,0 

17,6 

3,0 

17,6 

17,4 

3,6 

18,9 

46,0 

3,7 

1,6 

10,1 

4,0 

12,0 

7,8 

3,2 

W, :  W, 

3,3 
3,4 
3,5 
1,8 
3,3 


JV,:A, 

W^'-A^ 

0,6 

0,6 

1,1 

1,0 

2,6 

2,4 

14,0 

6,3 

0,7 

0,7 

<  E.  WARBimG,  Wied.  Ann.  13,  S.  141.  1881.  —  ^  Diese  Zahlen  wurden  natiulich.  eben- 
falls vom  Gauss  sehen  auf  das  obige  Maßsystem  umgerechnet  —  3  H.  Heewig,  Wied.  Ann.  4. 
S.  177.  1878.  —  4J.  Borgmann,  J.  d.  russ.  phys.  Ges,  14.  S.  67.  1883  —  B  "W'aiibürg  und 
Höhnig,  Wied.  Ann  20.  S,  814  1883  —  VgL  hierzu  auch  Wassmüth  und  ScfflLlJNG,  a.  a.  0., 
sowie  E.  Wabbublg,  Wien.  Ber.  96  [2).   S.  1256.    1888 
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Diese  Zahlen  lassen  erkennen,  daß  die  Verhaltnisse  ziemlich  verwickelt  sind. 
Bald  ist  die  Wärmeentwicklung  bei  langsamem,  bald  die  bei  schnellem  Verfahren 
großer;  bei  langsamem  Verfahren  gibt  das  Bündel  dunner  Drahte,  bei  raschem 
der  dünne  Stab  die  größte  Wärmemenge.  Daß  die  entvs'ickelte  Warme  bei  dem 
Doppelzyklua  nicht  bloß  doppelt  so  groß  ist  wie  die  beim  einfachen  Zyklus, 
sondern  erheblich  größer  (außer  beim  Stab  II,  rascher  Prozeß),  ist  versLandhcli, 
weil  bei  dem  einfachen  Zyklus  zwar  die  Kraft  zwischen  null  und  einem  Maximum, 
der  Magnetismus  aber  nur  zwischen  seinem  Remanenzwerte  und  dem  Maximum 
vaniert,  wahrend  er  im  Doppelzyklus  zwischen  dem  positiven  und  negativen 
Maximum  hin-  und  hergeht. 

In  neuerer  Zeit  ist  die  Äquivalenz  der  erzeugten  Warme  mit  der  aufgewandten 
Arbeit  durch  zahlreiche  Experimentaluntersnchungen,  bei  denen  die  Verhältnisse 
möglichst  vereinfacht  wurden,  nachgewiesen  worden^. 

Bestandteile  der  Magnetisierungswärme.  Daß  die  Verhältnisse  von 
der  geschildeiten  Komphkation  sind,  hat  seinen  Grund  jedenfalls  zum  Teil  in 
dem  Umstände,  daß  die  Magnetisierungswarme  keine  einfache  Größe,  sondern 
aus  verschiedenen  Großen  zusammengesetzt  ist.  Erstens  erzeugt  die  Magneti- 
sierung selbst,  also  die  Umlagerung  der  Teilchen,  Warme  („Fnktionswärme"  nach 
Wardurg),  zweitens  entstehen  bei  jeder  Magnetisierung,  Entmagnetisierung  und 
Ummagnetisierung  Induktionsströme  in  der  Masse  des  Eisens  und  hierdurch 
wiederum  Warme  („elektromagnetische  Warme",  nach  Warhurg,  „Wirbelstrom- 
warme"  der  Technik);  dnttens  endlich  muß  nach  Thomson 2,  Ewtng^  u.  a.  Warme 
entwickelt  oder  absorbiert  werden,  weil  die  Suszeptibilitat  des  Eisens  eine  Funktion 
der  Temperatur  ist.  Die  beiden  letzteren  Punkte  bedürfen  also  einer  besonderen 
Erörtening^. 

Die  elektromagnetische  Warme  tritt  bei  langsamer  Zustandsändorung  nicht 
in  erheblichem  Maße  auf,  geht  also  in  die  nach  der  Arbeitsmethode  erhaltenen 
Zahlen  nicht  ein.  Bei  der  thermischen  Methode  wurde  sie  sich  absondern  lassen, 
wenn  man  die  Wirbelstrome  in  der  Masse  des  Eisens  beseitigen  könnte;  durch 
alle  dahin  zielenden  Versuche,  z.  B.  Edlunds'',  welcher  den  Versuchen  erst  auf- 
geschlitzte, dann  zusammengeschlossene  Eisenröhren  unterwarf,  ferner  PIerwios 
u.  a.  laßt  sich  aber,  wie  die  betreffenden  Autoren  zum  Teil  selbst,  zugeben,  die 
elektromagnetische  Wärme  nur  etwas  vermindern,  aber  bei  weitem  nicht  aus- 
schließen. Es  bleibt  also  nur  der  Weg,  aus  der  Theorie  der  elektrischen  In- 
duktion diese  Warme  zu  berechnen.  Warburg  hat  dies  versucht  und  gefunden, 
daß  bei  seinem  Bündel  I  10  bis  11,  bei  Bündel  II  20  bis  25%  der  entwickelten 
Warme  auf  die  elektromagnetische  entfallen;  dabei  ist  aber  die  Seibatinduktion 
vernachlässigt;  und  wie  beträchtlich  diese  wahrscheinlich  die  gefundenen  Werte 
herabdrucken  würde,  geht  am  deutlichsten  daraus  hervor,  daß  sich  bei  den  Stäben 
die  berechnete  elektromagnetische  Wärme  größer  als  die  ganze  durch  den  Versuch 
ermittelte  ergab.  Immerhin  laßt  sich  jetzt  aus  den  Zahlen  der  obigen  Tabelle 
schließen',  daß  die  eigentlichen  Magnetisierungswärmen  bei  schneller  Zustands- 
ändertmg  kleiner  smd  als  bei  langsamer;  auch  Tanakadatä^  hat  gefunden,  daß 
bei  schneller  Durchlaufung  des  Zyklus  nur  80%  so  viel  Wärme  entwickelt  werden, 
wie  bei  langsamer,  daß  es  hingegen  gleichgültig  ist,  ob  25  oder  4Ö0  Zyklen  in 
der  Sekunde  durchlaufen  werden.  Diese  Resultate  müssen  aber  erst  noch  weitere 
Bestätigung  finden,  ehe  es  rathch  erscheint,  Schlüsse  daraus  zu  ziehen'. 


1  Vgl.  u.  a.  B.  Straüss,  Inaug.-Diss  Zürich  1896  —  G.  W.  Meybr,  El.  Z.  1896.  — 
L.  Thvlski,  Inaug-Difls.  Züncii  1900.  —  2  w.  Thomson,  Flui  Mag.  (5)  6.  S.  25.  1878.  — 
3  J.  A.  EwiNG,  Proc.  R.  Soc  24  S  39.  1882.  —  ♦Vgl.  hierüber  auch  die  Abhandlung  von 
"WASSUfüTH,  Wiener  Ber,  89  (2)  S.  104.  1884  —  B  Edldnd,  Pogg.  Ann.  iSl3.  S,  205.  1864. 
6  Tanakadatä,  Phal.  Mag.  (5)  28.  S  207.  1889.  —  '  Vgl.  auch  die  Arbpit-von  J.  J.  Thom- 
SON  Über  ■Wjrbelstrom'wlrme  m  einer  Eisenplatte  im  magnetischen  "Wechselfelde»)  E^ectncian 
28.   599.    1692. 
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Was  andererseits  die  TnoMSONsche  Warme  betrifft,  so  hat  W.  Thomson'- 
aus  der  Thermodynamik  folgende  Satze  abgeleitet:  Wenn  man  einen  Körper  mit 
posili\em  Temperaturkoefüzicuteu  Magneten  nähert,  so  kühlt  er  sich  ab,  entfernt 
man  ihn,  so  envarmt  er  sich;  bei  einem  Korper  mit  negativem  Temperatür- 
koeffizienten bringt  umgekehrt  Annahening  Erwärmung  und  Entfernung  Abkühlung 
hen'or.  Um  die  Bedeutung  dieses  Satzes  verfolgen  zu  können,  muiJ  man  sich 
erinnern,  daß  der  Temperaturkocffizient  für  einen  und  denselben  Körper  positiv 
oder  negativ  ist,  je  nach  der  Intensität  der  Magnetisierung,  die  er  annimmt,  nnd 
je  nach  der  Temperatur,  bei  der  der  Prozeß  sich  abspielt  (s.  o.);  man  sieht 
dann  z.  B.  ein,  daß  ein  Körper  sich  bei  Annahening  an  Magnete,  oder,  was  das- 
selbe ist,  bei  Steigerung  des  Feldes,  zuerst  abkühlen  nnd  dann  bei  weiterer  An- 
näherung oder  weiterer  Steigerung  des  Feldes  wieder  erwarmen  kann  2.  Waruurg 
hat  sich  der  Mühe  unterzogen,  für  einen  der  von  ihm  experimentell  untersuchten 
Falle  den  numerischen  Betrag  der  TnoMSONschen  Warme  zu  berechnen  und  eine 
so  außerordentlich  kleine  Zahl  gefunden,  daß  sie  ohne  weiteres  unberücksichtigt 
bleiben  darf. 

Für  die  Praxis,  insbesondere  bei  den  dynamoelektrischen  Maschinen,  ist  die 
Warmewirkung  von  doppeltem  Nachteil;  erstens  weil  sie  eine  Vergeudung  von 
Arbeit  darstellt,  und  es  ist  schon  oben  auf  S.  282  f.  der  Betrag  dieser  Vergeu- 
dung zahlenmäßig  für  verschiedene  Materialien  angegeben  und  gezeigt  worden, 
daß  er  bei  weichem  Schmiedeeisen' am  kleinsten  ist;  zweitens  weil  diejenigen 
Eisonteilc,  welche  den  wechselnden  Magnetisierungen  ausgesetzt  smd,  warm  werden, 
was  dem  Betriebe  schadet.  Den  letzteren  Übelstnnd  kann  man  durch  Kühlvor- 
richtungen beseitigen,  die  ungunstige  Ökonomie  des  Prozesses  wird  dadurch  aber 
natürlit'h  nicht  vermindert  Um  von  der  bezuglichen  Temperaturerhöhung  eine 
Vorstellung  zu  bekommen,  braucht  man  nur  die  verbrauchte  Arbeit  durch  die 
Dichte  des  Eisens  (7,7)  und  durch  seine  spezifische  Warme  (0,11)  zn  dividieren 
und  findet  danu^ 

nun  beträgt  für  weiches,  ausgeglühtes  Eisen  der  Wert  des  Integrals  bei  einem 
vollständigen  Kreisprozeß,  d.  h.  wenn  das  Eisen  seineu  positiven  und  negativen 
Sältigungazustand  nahezu  erreicht,  rund  10000  Erg,  die  Temperatur  würde  also 
für  j'e  4000  Umdrehungen  der  Maschine  um  1"  steigen,  also,  wenn  sie  1000  Touren 
in  der  Minute  macht,  ohne  Berücksichtigung  der  Zerstreuung  der  Warme  in  die 
Umgebung,  in  der  Stunde  um  15**.  In  Wahrheit  ist  die  Erwärmung  wegen  der 
Wirbelstrome  in  der  Ankennasse  noch  sehr  viel  größer,  Avenigstens  war  sie  es 
bei  den  alteren  Maschinen;  bei  den  jetzigen  hat  man  die  diesen  Wirbelströmen 
entsprechende  elektromagnetische  Wärme  durch  möglichste  „Zerteilung"  des 
Ankereisens  auf  emen  mäßigen  Betrag  herabgedruckt.  Um  auch  die  eigentliche 
magnetische  Erwärmung  zu  mindern,  darf  man  den  Kreisprozeß  nicht  in  seiner 
vollständigen  Ausdehnung  ausführen,  d.  h.  man  muß  das  Eisen  nur  bis  zu  einem 
mäßigen  Betrage  magnetisieren;  daß  man  dabei  günstiger  arbeitet,  ist  schon  oben 
aus  der  Gestalt  der  Magnetisierungskurve  geschlossen  worden,  aus  dieser  Gestalt 
folgt  aber  eben  gleichzeitig,  daß  die  Vergeudung  von  Energie  nicht  nur  absolut, 
sondern  auch  relativ  wächst,  wenn  man  die  Magnetisierung  zwischen  weiteren 
Grenzen  vornimmt.  Zur  Veranschaulichung  diene  die  folgende  Tabelle,  in  welcher 
die  Kraft  Q ,  die  magnetische  Induktion  S3 ,  die  ^Vergeudung  V,  die  Vergeudung 

1  W.  Thomson,  PMl.  Mag.  (5)  5,  4.  1878.  —  Vgl.  'auch  P  Duhem,  Le9  s.  TEl.  et  le 
Magn.  2.  278.  1892,  —  2  p.  DuHEM,  (Th.  de  raim.,  S.  95  u  109)  hat  aus  seiner  thermodjma- 
misohen  Theone  des  Magnetismus  einen  Satz  abgeleitet,  welcher  sich  mit  dem  THOMSONschen 
zum  Teil  deckt,  ihm  zum  anderen  Teil  aber  ■widersprechen  soll.  Dieser  Widerspruch  beruht 
jedoch  auf  einem  leicht  ersichtlichen,  von  Janet  (Jouto.  de  Phys.  (2)  8.  S.  312.  1889)  auf- 
geklärten Mißverständnis.  Janht  gibt  auch  e^en  Versuch  an,  durch  den  man  die  Thomson- 
sche  Wärme  vielleicht  wurde  ermitteln  können.  —  3  J.  A.  EwiNG,  Magn.  Ind.  S.  loi. 
WiNKELUANN,  Physik.   2.  Aufl,  V.  24 
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in    Bruchteilen     der    Induktion    (F:33) 
erhöhung    ö  t  pro  Z)'klu3  angegeben  isL 


Ö 


1,50 
1,95 
2,56 
3,01 
3,76 
4,96 
6,62 
7,04 

26,5 

75,2 


So 

V  ~ 

V\^ 

1974 

41U 

0,21 

3830 

1160 

(),:3() 

5950 

2190 

0,37 

7180 

2940 

0,41 

8790 

3990 

0,45 

10590 

5560 

0,53 

11480 

6160 

0,54 

11960 

6590 

0,55 

13720 

8690 

0,03 

15560 

10040 

0,Gö 

und     die     entsprechcndo    TiMni)('r;ihir- 


r5/ 

0,000012" 
0,(111(1(133" 
0,n0(l(l(i2" 
(),()0OOS3" 
0,000112" 
0,0001 50" 
0,000173" 
0,000  IMH" 
0,00024  I " 
0,0002S2" 


In  Figur  161  sind  na,('h  'rAN\k\n\'ii;,  tlic 
Temperaturerhöhungen  d.-irgt'stclU,  wi'li'hf  in 
Eisen'  und  Stahl  bei  einem  Kreisijruzeji  /.wi- 
schen den  als  Abszissen  aiigogebeneii  Knift- 
grenzen  (+)  auftreten.  Dali  die  Sfihlkiirve 
anfangs  unter  der  Eiseiikurvi'  liegt,  ist  iiHeii- 
bar  eine  Folge  der  viel  geriiigen>n  Siis/.epti- 
bilitat  des  Stahls;  diu  StiihlkuiTc  würde  über- 
all über  der  Eisenkurve  liegen,  wenn  als  Ab- 
szissen statt  der  ,S;  die  ;o  g<;wahll  worden 
waren. 


c)  Einfluß  des  Magnetismus  auf  das  ther- 
mische und  chemische  Verhalten. 

Wärmeleitung.  Zahlreiche  l'hvHikei 
haben  experimentell  fentzuHtelleu  \erHueht,  ob 
die  WärmeleitungsfiUiigkeit  des  Eisens 
durch  die  Magnetislemng  geändert  wird,  ins- 
besondere sind  MA(i(!ii,  NAfc'Aui  und  Hi:i,- 
i^Ti2,  Tomunson",  TK(nv^UII)liK•^  DArj'M.r.i-' 
und  FosSATi**  zu  nennen.  Maogi  fand  nnt'h 
der  bekannten  AbgchmelzungsmethodB  von 
.        ,  SfiNARMONT,     daß    sich    die    WänueleitungH- 

fahigkeiten  m  äquatorialer  und  axialer  Richtung  wie  C  :  5  vorhalten,  also  ent- 
weder  letztere  abgenommen  oder  erstere  zugenommen  hatte.  Die  übrigen  Be- 
obachter bestimmten  den  WärmefluJä  in  Stäben  nach  verschiedenen  Methoden. 
TOMUNSON  benutzte  verschiedene  Versuchsanordnungen  und  fand  bei  longitudi- 
naler  Magnetisierung  Abnahme,  bei  üransversaler  Zunahme  des  Leitungsvermögens 
nm  einige  Prozent.  Trowbridge  fand  in  einem  Falle  Zunahme,  in  einem  anderen 
kerne  Änderung.  Bati^u  nahm  die  Frage  unter  Vermeidung  der  möglichen 
Ve^nowr.  '^^^^^'f^^^  f-^d  wenigstens  bei  einer  seiner  verschiedenen 
Versuchsreiheneme  Abnahme,  jedoch  von  nur  0,002  des  Wertes.  Zu  rein  ne- 
gativen  Ergebnissen  gelangten  Naccari  uad  Bellati,  sowie  Fossati. 

:886.  -  6  E.  FossÄibi   ;  Wief  Li'      91 1   sf       "^'''  ^'"  """  '^'^'  ^'"  '*  "^^ 
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Alis  neuester  Zeit  liegen  zwei  eingehende  Untersuchungen  über  den  Gegen- 
stand vor,  nämlich  die  von  K<irda  und  von  Schweitzer^.  Korda  arbeitete  mit 
einer  Scheibe,  Schweitzer  mit  der  Ringform;  jener  wandte  das  SiiNARMONTsche 
Veifahren  der  Schmelzkurven  an,  dieser  die  NEUMANNSche  Metliode,  bei  der  der 
stationdie  Zustand  abgewartet  und  alsdann  an  zwei  gegenüberliegenden  Stellen 
des  Ringes  Summe  und  Differenz  der  Temperaturen  gemessen  wird.  Eine  exakte 
Messung  der  Magnetisierung  ist  naturlich  nur  bei  der  Ringform  möglich.  Korda 
fand  als  Schmclzkurve  statt  des  Kreises  eine  Ellipse  (bei  kleinen  Scheiben 
schließlich  Lemniskaten) ;  er  berechnet  eine  Abnahme  der  Warmeleitung  in  der 
Fcldnchtung  von  etwa  12''/o,  dagegen  keinen  Einfluß  senkrecht  ziun  Felde.  Diese 
beulen  Punkte  bestätigt  Schweitzer;  er  findet  aber,  im  Gegensatz  zu  ihm,  Pro- 
portionalität der  Wirkung  mit  der  Feldstärke,  nicht  mit  ihrem  Quadrat,  was  doch 
zu  erwarten  wäre,  da  entgegengesetzte  Feldrichtungen  die  gleiche  Wirkung  haben. 
Es  bleibt  also  noch  einzelnes  auf  die  Frage  bezugliches  aufzuklaren. 

Auch  bei  einem  diamagnetischen  Matenal,  dem  Wismut,  ist,  und  zwar  fast 
gleichzeitig  durch  Ricmi^  und  Leduc'',  die  Abnahme  der  Wärmeleitungsfähigkeit 
festgestellt  worden,  die  eintritt,  wenn  es  transversal  in  ein  Feld  gebracht  wird- 
In  einem  Felde  von  2B38  Einheiten  beträgt  die  Abnahme  nach  Rjghi  2,2%,  und 
CS  findet  gleichzeitig  eine  Verschiebung  der  Isothermen  statt  Diese  Erscheinung 
steht  jedenfalls  in  engem  Zusammenhange  mit  den  anderen  Besonderheiten, 
welche  das  Wismut  darbietet,  und  von  welchen  im  Artikel  „Elektromagnetismus" 
di(j  Rede  sein  wird. 

Bestrahlung.  Daß  Magnetnadeln  und  insbesondere  astatische  Paare  durch 
Bestrahlung  abgelenkt  werden,  ist  oft  beobachtet  worden;  es  ist  aber  sehr  schwer, 
hieraus  einwandafreie  Schlüsse  zu  ziehen.  Neuerdings  hat  nun  Melander'^  sorg- 
faltige Messungen  angestellt  und  folgendes  gefunden:  Die  Ablenkung  ist  wirklich 
dii-»  Folge  einer  Verändenmg  des  magnetischen  Momentes;  und  zwar  wird  sowohl 
das  temporäre  wie  das  permanente  Moment  geschwächt.  Es  liegt  nahe,  die 
Temperaturerhöhung  als  Ursache  dieser  Schwächung  anzusehen;  da  aber  z,  B. 
auch  Magnesiumlicht  eine  starke  Wirkung  ausübt,  muß  noch  eine  zweite  Ursache 
vorhanden  sein. 

Spezifische  Wärme.  Sitsfan"  hat  aus  dem  Pnnzip  von  der  Erhaltung  der 
Arbeit  in  Verbindung  mit  den  obigen  Tatsachen  den  Schluß  gezogen,  daß  die 
spezifische  Wärme  des  magna tisierten  Eisens  großer  sein  muß,  als  die  des  un- 
maguetischen,  oder  korrekter  gesagt:  daß  die  spezifische  Wärme  des  Eisens  im 
magnetischen  Felde  größer  ist  als  außerhalb  desselben.  Die  betreffende  Formel 
laßt  sich  nach  Wassmuth"  in  der  Form 

au 

schreiben,  wenn  /  die  Temperatur  ist,  bei  welcher  das  Eisen  unraagnetisch  wird. 
Durch  Kombination  solcher  Gleichungen  und  graphische  Darstellung  von  Kreis- 
prozessen bei  verschiedenen  Temperaturen  kann  man  /  eliminieren  und  C  —  c 
erhalten;  in  zwei  Fallen  ergab  sich  auf  diese  Weise  im  Mittel  2,7  X  10"^.  Be- 
rechnet man  hieraus  rückwärts  t,  so  findet  man  1200  bis  1500  **,  was  aber  nach 
den  obigen  Angaben  zu  hoch  ist.  Jedenfalls  ergibt  sich  hieraus,  daß  die  Differenz 
außerordenthch  klein  ist  und  daß  man  für  normale  Falle  sagen  kann:  Die  spe- 
zifische Wärme  des  Eisens  wird  durch  Magnetisierung  nicht  geändert 

1  D.  KoSDA,  C.  R  128.  418.  1899.  —  J.  de  Phya.  (4)  1.  307.  1902.  —  A.  Schweitzer, 
Inattg.-Diss.  Zünch  1900  —  2  A.  Riqhi,  Rend.  Acc.  Line.  1887  (12  Jnli);  Compt  rend.  105. 
S.  Iö8.  1887;  Atti  Ac.  Line.  (4)  4.  S.  433  1888.  —  3  A.  Leduc,  Compt.  rend.  104.  S.  1783 
>  1887.  —  4  0.  Melander,  Acta  Soc.  Fenn.  20.  1900,  —  &  J.  Stefan,  Wien.  Ber.  64  '(2). 
S.  319  1871-  —  ^  A,  Wassmuth,  Wien.  Ber.  85  (2).  S.  997.  1882,  vgl.  auch  Wien.  Ber. 
86  (a).  S.  539,   1882;    87  (2}.   S.  82.    1883. 
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Dagegen  hat  B.  Hij,l^  fm  einen  besonderen  Fall,  nämlich  für  die  irreversibh'r» 
Eisen- Nickel-Legieningen  (vgl.  S.  243),  die  spezifische  Warme  im  magnetischi'i» 
Zustande  (vor  der  Erhitzung)  und  im  unmagnetischen  Zustande  (nach  der  Wiedpr- 
abkühlung)  gemessen  und  verschieden  befunden;  folg^endes  die  Zahlen  für  zwei 
Proben  {m  magnetisch,  7i  unmagnetisch,  die  Zahlen  linlts  die  Tempcraturgrenzcn); 


I 

11 

m 

u 

m        1        n 

0  und     IS 
20  und  100 
20  und  270 

0,1021 
0,1120 
0,1239 

0,1(>86 
0,1180 
0,1243 

0,0024 
0.1130 
0,1222 

0,0092 

0,11  ns 

0,1  285 

Die  spezifische  Warme  ist  also  im  immagiictlschen  Zustande  stets  grölicr 
als  im  magnetischen,  aber  der  ÜberscliuÜ  nimmt  mit  steigender  Temperatur  ab. 
Zugleich  ergibt  sich  nach  einer  einfachen  Formel  die  latente  Umwandlungswdnnc 
zu  13,5.  Schließlich  zeigte  sich,  daß  die  spezifische  Wärme  des  Eisens  durch 
Hartungsprozesse  vergrößert,  durch  Steigerung  seiner  Indtiktionsfdhigkeit  herab- 
gemindert wird. 

Siedepunktsänderung.  Den  Einfluß  des  magnetischen  Ffldes  auf  dit* 
Lage  des  Siedepunktes  einer  Flüssigkeit  hat  H.  du  Buis-  theoretisch  behandelt. 
Ist  namhch  T  die  absolute  Temperatur,  d  dio  Dichte  und  L  die  Verdampfungs- 
wärme, so  ist  die  zu  erwartende  Aiidoriing  dos  Siedepunktes 


dL 


'IdL 


wo  der  einfachere  zweite  Anadruck  für  konstante  Suszeplibilitiit  gilt.  Die  Er- 
höhung des  Siedepunktes  für  ijaramajfiietiscli«  bzw.  seine  l'lrniedrigung  für  dia- 
magnetische Flüssigkeiten  ist  dahci.  um  so  größer,  je  größer  die  Suszeptibilitäl 
und  je  kleiner  Dichte  und  Verdampf  im  gmvänne  ist.  Für  Sauerstoff  ist  etwa 
Vioo  Grad  zu  erwarten,  für  Wasser  usw.  weniger  als  beobachtbar  ist.  B<'i 
Lösungen  muß  man  etwaige  Koni5ontrrttionsiuideruii|ron  beachten;  ohne  das  wurde 
z.  B.  ein  von  Naoaoka  untersuchtes  Kiscnamalgam   i/gu  Grad  ergeben. 

Drehung  der  Polarisations ebene  der  strahlenden  Wärme.  Die  Er- 
wartung, daß  sich,  wie  sonst,  fiuch  hinsichtlich  der  Drehung  der  Polarisations- 
ebene  die  strahlende  Wärme  gan?:  wie  das  Licht  (v{,rl.  den  nilchston  Artikel)  ver- 
halten werde,  ist,  nach  vorangegangenen  Versuchen  von  Wartmann"  und  von 
DE  LA  Provostaye  und  DiWAiNsS  bescmdcra  durch  eine  Arbeit  von  Grunmach  ""^ 
bestätigt  worden.  Bei  allen  von  ihm  goprüfLen  Stoffen  (Glüser,  Schwefelkohlon- 
stoflF,  Terpentinöl,  Wasser  und  Alkohol)  (>rwics  sich  die  Drehung  der  Polarisationa- 
ebene  der  strahlenden  Wärme  als  positiv,  für  den  größeren  Brechungsindex  war 
sie  meist  auch  größer,  mit  der  magnetisierenden  Kraft  war  sie  proportional. 
Näheres  findet  man  in  dem  Artikel  über  Wärmestrahlung  (Bd.  3). 

Einfluß  des  Magnetismus  auf  chemische  und  physikalisch-chemische 
Vorgänge.  Em  ganz  analoger  Gedankengang  wie  bei  der  spezifischen  Wärme 
zeigt,  daß  die  Verbindungswämie  des  Eisens  im  magnetischen  Felde  eine  andere 
sein  muß,  als  unter  gewöhnlichen  Umständen.  Während  aber  Nichols  und  Jank-i* 
schlössen,  daß  sie  kleiner  sein  müsse,  kam  Gross  zu  dem  entgegengesetzten  Er- 
gebnisse.   Dieser  Widerspruch  wurde  durch  Duhicm  gelöst,  indem  gezeigt  wurde, 

1  B.  Hill,  Verh.  Deutschen  Phys.  Ges.  3.  113.  igor.  —  2  h.  du  Bois,  Verh.  D.  Phya. 
Ges.  17.  148.  1898.  —  3  Wartmann,  Compt.  rend.  22.  S.  745.  1846;  P&gg.  Ann.  7L 
S,  573.  1847.  —  *delaPbovostaye  und  Dksains,  Ann.  Chim.  Phys.  {3)  27.  S.  332.  1849.  — 
ö  L  GSUNMACH,  Wied.  Ann.  14.  S.  85,    iSäl. 
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von  welchen  Umständen  das  Ergebnis  abhangt  Experimentell  ist  die  Frage  u.  a. 
von  Gross  behandelt  worden,  und  es  zeigte  sich  dabei  weiter,  daß  zwischen  den 
Teilen  eines  in  Saure  tauchenden  Eisenkörpers  elektrische  Ströme  entstehen,  falls 
sie  verschieden  magnetisiert  sind  (s.  w.  u.). 

Ein  Einfluß  auf  chemische  Reaktionen  selbst  ist  lange  gesucht,  aber 
erst  von  Ira  Remsen  und  alsdann  auch  von  Rowland  aufgefunden  worden. 
Remsen  zeigte,  daß  in  einer  mit  Kupfervitriollosung  gefüllten  Eisenschale,  die 
auf  einem  kräftigen  Magneten  steht,  das  Kupfer  sich  ungleichförmig  niederschlagt, 
am.  schwächsten  an  den  Polen,  am  stärksten  je  weitei  man  sich  ■von  ihnen  ent- 
fernt, und  daß  die  Linien  gleicher  Dicke  des  niedergeschlagenen  Kupfers  den 
Äquipotentiallinien  analog  sind.  Entsprechend  zeigte  Rowland,  daß,  wenn  man 
ein  kraftig  magnetisiertes  Stuck  Eisen  in  der  Saure  auflöst,  die  am  stärksten 
magnetisierten  Teile  desselben  teilweise  gegen  die  Auflösung  geschützt  sind  und 
schwacher  angegnffen  werden  als  die  übrigen.  Jxnet  und  Rowland  haben  diese 
Erscheinung  durch  die  Pnnzipien  der  Thennochemie  erklart,  also  in  leicht  er- 
sichtlicher Weise  auf  die  oben  berührten  Verhaltnisse  der  Verbindungswarme 
zurückgeführt;  daß  diese  Erklärung  nur  bis  zu  einem  gewissen  Grade  nchtig  ist, 
hat  dann  Duhem  gezeigt,  indem  er  sie  vervollständigte  und  eine  allgemeine  Theorie 
der  Losung  eines  magnetischen  Salzes  entwickelte. 

Weitere  Einflüsse  des  Magnetismus  beziehen  sich  auf  andere  chemische  Er- 
scheinungen i,  auf  die  Kristallisation  und  auf  die  elektromotoiische  Kraft  von 
Eiseuketten ;  jedoch  muß  es  hier  an  diesem  Hinweise  genügen;  man  vergleiche 
indes  den  Artikel  „Elektromagnetismus". 

1  Über  Beziuhnngen  zum  Atomgewicht  s.  o.  S   278  f. 
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Beziehungen  des  Magnetismus  zum  Licht. 

Von  F.  Auerbach. 


Übersicht.  Die  Beziehungen  des  Magnetismus  zum  Licht  sind  sehr  mannig- 
facher Natur;  es  sind  samtlich  Wirkungen  des  Magnetismus  auf  das  Licht  — 
von  den  umgekehrten  Wirkungen  weiß  man  wenig  oder  gar  nichts  i. 

Die  wichtigsten  Wirkungen  des  Magnetismus  sind  die  Drehung  derPolarisations- 
ebene  beim  Durchgang  durch  und  der  Reflexion  an  magnetisierten  Stoffen  sowie 
einiges,  was  sich  hieran  anschließt;  sodann  die  um  das  ZEEMANsche  Phänomen 
sich  gruppierenden  Erscheinungen ;  endlich  der  Einfluß  auf  die  elektrischen  Leucht- 
erscheinungen in  Gasen  (Kathoden-  und  andere  Strahlen).  Nur  die  erste  Gruppe 
soll  hier  behandelt  werden;  wegen  der  beiden  anderen  ist  auf  die  betreuenden 
Artikel  der  Optik  und  der  Elektrizitatslehre  zu  verweisen. 


1.  Drehung  der  Polarisationsebene  des  Lichts  beim  Durchgange  durch 

magnetische  Körper. 

Gninderscheinung.  Eine  der  merkwürdigsten  Wirkungen  des  Magnetismus 
ist  die  Drehung  der  Polarisaüonsebene  des  Lichts  in  Substanzen,  welche  von 
Natur  eine  solche  Drehung  nicht  hen^omifen.  Diese  Tatsache  wurde  von  Faraday^ 
entdeckt,  welcher  damit  nach  langwiengen,  vergeblichen  Versuchen,  eine  Beziehung 
zwischen  Magnetismus  und  Licht  aufzufinden,  zum  Ziele  gelangte  und  damit  zu- 
gleich einen  anderen  Zweck  zum  ersten  Male  erreichte,  namlich  zu  zeigen,  daß 
alle  Körper  magnetisierbar  sind.  Die  Empfindlichkeit  optischer  Beobachtungen 
hat  sich  also,  wie  so  oft,  auch  hier  glänzend  bewahrt  Alle  bisher  untersuchten 
Stoffe,  wenigstens  soweit  sie  einfach  brechend  sind,  zeigen  die  Drehung  der 
Polarisationsebene,  mögen  sie  nun  fest,  flüssig  oder  gasförmig  sein.  In  Gasen 
ist  die  Drehung  zuerst  von  Kundt  und  Röntgen  ^  aufgefunden  worden,  und  zwar 
bei  Schwefelkohlenstoffdampf,  gasformiger  schwefliger  Saure  und  Schwefelwasser- 
stoffgas. Von  besonderem  Interesse  sind  natürlich  die  ferromagnetischen 
Substanzen,  die  bedauerlicherweise  ihrer  Undurchsichtigkeit  wegen  in  der 
übhchen  Weise  dem  Experimente  nicht  unterworfen  werden  konnten.  In 
neuester  Zeit  ist  es  jedoch  Kundt*  gelungen,  durchsichtige  Schichten  von  ihnen 
herzustellen  und  in  ihnen  die  Drehung  nachzuweisen  (s.  w.  u.).  Die  Erscheinung 
ist  im  übrigen  der  natürlichen  Drehung  der  Polarisationsebene  bis  auf  einzelne 
Punkte  so  vollkommen  analog,  daß  genau  dieselben  optischen  Methoden  wie  dort 
zur  Anwendung   gelangen  können  und  tatsächlich  gelangt  sind;    es  sei  daher  in 

1  Vgl.  0.  M.  COBBINO,  N  Cim.  (4)  10.  408.  1899,  und  A  RiGHi,  Rend  Acc.  Line.  (S) 
8.  325  1899,  wo  frühere  Beobachtungen  von  S.  Sheldon  (ShiU  J  (3)  40.  196.  1 890) -wieder- 
legt  werden  —  2  M  Faeaday,  Exp  Res.  19.  1845.  —  Exp,  Unt.  Bd  2.  —  3  A.  Kundt  und 
W.  C,  Röntgen,  Wied.  Ann.  6.  S  332.  1879  —  4  a.  Kundt,  Wied.  Ann.  23.  S.  228.  1884; 
27.  S.  191.   1886. 
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dieser  Hinsicht  auf  die  Optik  (Bd.  6),  in  bezug  auf  die  besonderen  Einrich- 
tungen und  Modifikationen  bei  Speziahmtersnchungen  aber  auf  die  unten  zitierten 
Abhandlungen  verwiesen. 

Am  einfachsten  ist  die  Erscheinung  naturlich  für  geradlinig  polariaierteH 
Licht,  das  denn  auch  fast  ausnahmslos  benutzt  worden  ist;  ganz  ähnlich  muß 
sie  aber  auch  für  elhptisch  polarisiertes  ausfallen,  hier  ist  es  eben  die  große 
EUipsenachse,  die  gedreht  wird.  Daß  endlich  auch  natürhches  Licht  in  ent- 
sprechender Weise  beeinflußt  wird,  hat  Sohncke^  in  einer  Arbeit,  auf  die  hier 
nicht  naher  eingegangen  werden  kann,  nachgewiesen. 

Die  Erscheinung  tntt  auf,  gleichviel  auf  welche  Weise  der  Kör})er  mag- 
netisiert  wird.  Man  kann  ihn  entweder  m  die  Nahe  von  Stahlmagueten  oder  in 
die  Nahe  von  Elektromagneten  bringen,  man  braucht  ihn  aber  auch  lediglieli 
nur  der  Einwirkung  des  Erdmagnetismus ^  zu  unterwerfen;  statt  das  Feld,  wie  in 
diesem  Falle,  durch  Magnete,  kann  man  es  auch  durch  eine  vom  Strom  durcli- 
flossene  Dtahtspule  oder  endlich  durch  eine  Spule  erzeugen,  durch  welche  man 
statische  Elektnzitdt,  z.  B.  von  einer  Leydener  Batterie",  sich  entladen  läßt.  Die 
kraftigste  Wirkung  erhält  man  natürlich  durch  Elektromagnetc ,  die  denn  auch 
meist  benutzt  werden;  am  geeignetsten  ist  dabei  die  ihnen  durch  RuhmkokH'' 
gegebene  Gestalt  (S.  7),  die  man  dadurch  modifiziert,  daß  man  die  beiden 
Eisenkerne,  welche  mit  den  magnetisierenden  Spulen  umwunden  sind,  durchbolirt, 
so  daß  em  Lichtstrahl  ungehindert  die  ganze  Lange  des  Magneten  durchlaufen 
kann  (in  Figur  2  ist  diese  Durchbohning  bereits  ausgeführt).  Die  zu  unter- 
suchenden Substanzen  bringt  man  dann  zwischen  die  beiden  Polflücheu,  den 
Polarisator  verbindet  man  mit  dem  äußersten  Ende  des  einen,  den  Analy- 
sator und  seinen  Drehkreis  mit  dem  Ende  des  anderen  Schenkels.  FlüSHig- 
keiten  imd  Gase  schheßt  man  in  Rohren  ein  und  diese  letzteren  durch  Glas- 
platten ab,  muß  dann  aber  berücksichtigen,  daß  diese  Platten  ebenfalls  eine 
Drehung  veranlassen.  Zur  Verdoppelung  der  Wirkung  und  um  gewisse  Fohler- 
quellen auszuschließen,  vergleicht  man  meist  nicht  die  Einstellung  des  Analysators 
vor  und  nach  Herstellung  des  Feldes,  sondern  bei  Erregung  des  Feldes  hi  den 
beiden  entgegengesetzten  Richtungen.  Um  die  Erscheinung  in  l'fUlon,  wo  sio^ 
sehr  schwach  ist,  noch  weiter  zu  verstärken,  kann  man  nach  Fauapay  *  ein 
Multiplikationsverfahren  anwenden,  indem  man  dem  Lichte  nur  an  einer  Randstello 
der  vorderen  Flache  der  Substanz  den  Eintritt  und  nur  an  einer  entgegen- 
gesetzten Randfltelle  der  hinteren  Fläche  den  Austritt  erlaubt,  so  daß  es  ge- 
zwungen igt,  wiederholt  (10  bis  20  mal)  in  dem  Körper  hin-  und  herzugehen, 
ehe  es  austreten  und  sich  weiter  fortpflanzen  kann;  über  die  Berechtigung  dieser 
Methode  vergleiche  man  w.  u. 

Die  Aufgabe,  welche  die  in  Rede  stehende  Erscheinung  darbietet,  ist  eine 
sehr  zusammengesetzte.  Es  ist  zunächst  der  Sinn  der  Drehung  (in  Beziehung 
zur  Richtung  des  Feldes)  festzustellen,  dann  sind  die  Faktoren  zu  untersuchen, 
von  denen  die  Drehung  abhängt,  und  schließlich  ist  der  Betrag  der  Drehung 
für  die  verschiedenen  Körper  und  unter  verschiedenen  Umständen  zu  messen'. 
Von  jenen  Faktoren  sind  die  wichtigsten:  die  Dicke  der  vom  Lichte  durch- 
laufenen Schicht  der  Substanz,  die  Neigung,  welche  diese  Richtung  gegen  die 
Richtung  des  magneüschen  Feldes  hat,  die  Stärke  des  magnetischen  Feldes,  die 
Wellenläjige  des  Lichts,  um  dessen  Drehung  es  sich  handelt,  eö<ilich  41«  Tem- 
peratur, der  Druck  usw.  Schließhch  ist  dann  ein  absolutes  Maß  fto  die  erhaltenen 
Zahlen  zu  wählen  und  in  diesem  wenigstens  eine  der  ,gÄftttt4^Breii  Z^ahlen.  aus- 
zudrücken. , .  ^f 

t  L.  SoH^iCKE,  Wied.  Ann.  '  h 

S.  1075.   1878;    88.    S.  838.   i88r  >, 

1882.  —  O.  LODGE,  PM.  Mag.  (5  ), 
S.  153.  1846. 
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Sinn  der  Drehung.  Die  ersten  Stoffe,  die  man  untersuchte,  zeigten 
sämtlich  eine  Drehung  in  demselben  Sinne,  namlich  in  demjenigen  Sinne,  m 
welchem  der  Strom  die  Substanz  umkreist,  der  das  Feld  erzeugt  oder  den  man 
als  felderzeugend  substituieren  könnte.  Spater  fand  sich  aber,  daß  manche  Sub- 
stanzen entgegengesetzt  drehen,  so  daß  man  die  zuerst  bezeichnete  Drehung  eine 
positive,  die  zuletzt  genannte  eine  negahve  Drehung  nannte,  und  es  zeigte  sich, 
daß  diamagnetische  Stoffe  eine  negative,  paramagnetische  eine  positive  Drehung 
besitzen.  —  Aber  auch  diese  Regel  bestätigt  sich  nicht  allgemein,  und  so  hat 
man  denn  vier  Klassen  von  Körpern  zu  unterscheiden,  je  nachdem  bei  ihnen 
die  Suszeptibilitat  «  positiv  oder  negativ  und  je  nachdem  bei  ihnen  die  Drehung  o) 
positiv  oder  negativ  ist  Eine  Übersicht  über  die  wichtigsten  Vertreter  dieser 
vier  Klassen  gewahrt  die  folgende,  einer  Arbeit  von  li.  du  Bois^  entlehnte 
Tabelle;    das  Zeichen  usw.  bezieht  sich  auf  ähnliche  Stoffe: 


X  negativ 


CO  positiv  (I) 

Ferro  cy  an  kalium 
Bleiborat  usw. 
Wasser  usw. 
Wasserstoff  usw. 
Die  meisten  festen, 
flüssigen  und  gas- 
formigen Körper 


CO  negativ  (II) 
Titanchlond 


X  positiv 


CO  positiv  (III) 

Kobalt 

Nickel 

Eisen 

Sauerstoff 

Stickoxyd 

Kobaltsalze 

Nickelsalze 

Mangansalze 

Cuprisalze 


(o  negativ  (IV) 


Ferrosalze 

Ferrisalze 

Ferricyankalium 

Chromsaure-Anhydrit 

Kaliumbi  Chromat 

Kaliumchromat 

Cersalze 

Lantansalze 

Did}Tnsalzc 


Die  meisten  Körper  gehören,  wie  man  sieht,  der  Gruppe  I  an,  wahrend 
von  der  Gruppe  II  das  Titanchlond  der  einzige  bisher  bekannte  Vertreter  ist. 
Die  ferromagnetischen  Stoffe  und  ihre  Salze  bieten  ein  sehr  buntes  Bild  dar, 
die  drei  Metalle  selbst  gehören  der  Gruppe  HI  an,  ebenso  die  Salze  von  Nickel 
und  Kobalt,  von  den  Verbindungen  des  Eisens  dagegen  einige  der  Gruppe  IV, 
eines  der  Gruppe  I;  man  vergleiche  hiermit  das  schon  früher  über  den  Para- 
oder  Diamagnetismus  dieser  Salze  Gesagte.  Auch  sei  auf  eine  Vermutung 
KuNDTs  hingewiesen,  wonach  wahrscheinlich  Elemente  stets  positiv  drehen. 

In  bezug  auf  den  Sinn  der  Drehung  besteht  nun  aber  ein  wichtiger  Unter- 
schied zwischen  der  magnetischen  und  der  natürlichen  Drehung. 
Die  natürhche  Drehung  findet  namlich  in  einer  bestimmten  Substanz  stets  in 
demselben  Sinne,  vom  Beobachter  aus,  statt,  in  bezug  auf  den  absoluten  Raum 
also  bei,  m  dem  einen  oder  anderen  Sinne  erfolgenden,  Durchgange  des  Lichtes 
m  entgegengesetztem  Sinne.  Die  magnetische  Drehung  erfolgt  dagegen,  un- 
abhängig von  der  Durchstrahlungsnchtung,  stets  in  demselben  Sinne,  sie  hängt 
nur  von  der  Feldrichtung  ab.  Em  durch  den  Körper  hin-  und  hergehender  Strahl 
bringt  also  gar  keine  natürliche,  dagegen  die  doppelte  magnetische  Drehung 
hervor.  Femer  ergibt  sich  hieraus,  daß,  wenn  man  emen  schon  von  Natur 
drehenden  Körper  m  ein  magnetisches  Feld  bringt,  die  magnetische  Drehung 
sich  je  nach  der  Durchstrahlungs-  und  Feldrichtung  zu  der  natürlichen  addiert 
oder  von  ihr  subtrahiert 

Einfluß  der  Strecke.  Daß  die  Drehung  proportional  der  Länge  der  durch- 
strahlten Schicht  ist,  ließ  sich  erwarten  und  ist  wiederholt  konstatiert  worden. 
Fraglich  einerseits,  andererseits  aber  auch  schwienger  festzustellen  ist  dieses 
Gesetz  für  jene   ganz   dünnen  Schichten,  in  denen  Kundt  und  seine  Nachfolger 

1  H  DU  Bois,  Wied.  Ann.  36.  S   i6o.    i888 
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die  ferromagnetischen  Metalle  anwenden  mußten,  um  dem  Lichte  den  DiirchtiaiiH 
zu  ermöglichen;  schwierig,  weil  die  Dicke  der  betreuenden  Niederschlagsachi(;hlen 
(bei  KuNDT  bewegte  sie  sich  zwischen  4  und  2'J  Milliontel  cm)  nicht  durch 
Messung,  sondern  nur  durch  Wagung  ermittelt  werden  kann,  und  weil  sie  über- 
haupt nicht  an  allen  Stellen  der  Schicht  die  gleiche  ist.  Infolgedossen  weichen 
die  Werte  der  für  die  Längeneinheit  umgerechneten  Drehungen  für  VAscn  (KuNivr) 
und  für  Nickel  und  Kobalt  (du  Bois)  nicht  unerheblich  voneinander  ab  '.  Da  die 
Abweichungen  aber  ganz  unregelmäßige  sind  und  keinen  Zusammenhang  mit  der 
Dicke  der  Schichten  aufweisen,  kann  mau  auch  hier  schheßen,  daß  die  Drehung 
mit  der  Länge  der  durchstrahlten  Schicht  proporlional  iHt. 

Schiefer  Durchgang.  Es  laßt  sich  vorauaaehen,  daß,  wenn  das  Licht  die 
Substanz  nicht  m  der  Richtung  der  magnetischen  Kraftlinien,  sondern  unter  einem 
Winkel  a  mit  dieser  Richtung  durchsetzt,  die  Drehung  kleiner  sein  wird,  und 
man  wird  auch  von  vornherein  vermuten  dürfen,  daß,  da  hier  von  der  Mag- 
netisierung eben  nur  die  in  die  Richtung  des  Strahls  fallende  Komponente  in 
Betracht  kommt,  die  Drehung  mit  cosoi  proportional  sein  wird.  Vkrokt-  hat 
dies  durch  zahlreiche  Versuche  mit  großer  Genauigkeit  bestätigt  gefunden.  Hieraus 
folgt  schließlich,  daß,  wenn  das  Licht  senkrecht  zu  deu  Kraftlinien  hindurchgeht, 
überhaupt  keine  Drehung  der  Polarisationsebenc  stattfindet.  Man  vergleiche 
hierzu  auch  die  Betrachtungen  von  Cornu-'. 

Einfluß  der  Intensität  der  Magnetisierung.  Von  vornherein  ist  fernei 
anzunehmen,  daß  die  Drehung  desto  stärker  sein  werd(>,  je  stärker  die  Substanz 
magnetisiert  ist.  Man  suchte  daher  bald  nach  Entdeckung  der  Erscheinung  die 
Größe  der  Drehung  mit  der  magnetisierenden  Kraft,  also  mit  der  Stäike  des 
Feldes,  in  Beziehung  zu  setzen  und  fand,  daß  zwi9ch(in  beiden  Proportionalität 
stattfindet  (VERDETsches  Gesetz).  Derartige  Untersuchuugen  haben  in  exakter 
Weise  zuerst  G.  Wiedemann^  und  Vekdki''  durchgeführt,  jener  für  Magnetisierung 
durch  eine  Spule,  dieser  für  die  durch  einen  Elektromagneten,  wobei  dort  die 
Stromstärke,  hier  außerdem  auch  der  Abstand  der  PolÜächen  variiert  wurde. 
Indessen  zeigte  sich  doch  m  einigen  Fällen,  daß  bei  Steigerung  des  Fluides  über 
eine  gewisse  Grenze  hinaus  die  Drehung  nicht  mehr  wesentlich  zunahm,  und  oh 
ist  auch  klar,  daß  sich  das  so  verhalten  muß.  Denn  die  für  die  Drehung  maß- 
gebende Größe  ist  ja  gar  nicht  die  magnetisiorende  Kraft  .$ ,  sondern  die  duich 
sie  erzeugte  Intensität  der  Magnetisierung  ^.  Nim  besteht  für  die  schwach 
magneüscheu  Stoffe  allerdings  im  allgemeinen  Proportionalität  zwischen  .0  und  ^ , 
aber  es  sind  doch  von  verschiedenen  Seiten  Messungen  bekannt  g(imacht 
worden,  welche  Abweichungen  davon  wahrscheinlich  machen  (S.  283 ff.);  und  völlig 
hinfällig  wird  jene  Proportionalität  für  die  ferromagnetischen  Substanzen.  So  ist 
es  denn  nicht  zu  verwundem,  daß  Kundt"  für  Eisen  und  im  Anschlüsse  an  ihn 
DU  Bois'  für  Kobalt  und  Nickel ^  Werte  fanden,  welche  nur  zu  Anfang  proportional, 
spater  aber  langsamer  wachsen  als  die  Kraft.  Dies  zeigt  die  folgende,  auf  Eisen 
bezügliche  Tabelle,  in  der  J^o  ^e  durch  die  Drehung  in  Glas  bestimmte  Feld- 
starke  und  ü  die  Drehung  ist: 


4420 

8060 

14100 


ü 

1,72° 
3,470 
4,410 


lOßßiJOo 

39 
43 
31 


5o 

18600 
30100 


Q 

4,450 
4,360 


108^3:^0 

24 
14 


1  A.  KüNDT,  Wied.  Ann.  27.  S.  191    1886.  —  H,  DU  Bois.  Wied.  Ann.  31.  S.  941.  1887. 

—  «E.  Vehdet,  Compt.  rend.  30.  S  548.  1854;  Ann.  Chim.  Phys.  (3)  43.  S.  37.  1854.  — 
3  CoENü  und  PoTiER,  Compt.  rend.  102.  S.  385.  1886.  —  4  G.  Wibdhmann,  Pogg.  Ann.  82. 
S.  215.  1851.  —  B  E.  Vesdet,  Ann.  Oliim.  Phys.  (3)  41.  S.  370.  1854,  —  A  A.  Kundt,  a  a.O. 

—  7  H.  DU  Bois,  Wied.  Ann.  31.  941.  1887.  —  8  Wegen  der  sehr  heiklen  Herstellung  dieser 
Schichten  muß  auf  die  Abhandlungen  selbst  verwiesen  werden. 
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In  derselben  Weise  wie  hier  nimmt  auch  in  den  du  Bois sehen  Tabellen 
für  Nickel  und  Kobalt  das  Verhältnis  Q  :  $o  ^^t  wachsender  Kraft  ab.  Erinnert 
man  sich  nun  daran,  daß  auch  das  Verhältnis  ^  :  $o  bei  größeren  Kräften  mit 
Steigerung  derselben  abnimmt,  so  wird  man  naturgemäß  zu  der  Vermutung 
gefuhrt,  es  möchte  Q  mit  3  proportional  sein.  Die  Prüfung  dieser  Vermutung 
ist  früher  nicht  möghch  gewesen,  weil  man  keine  Methoden  besaß,  die  Itensitat 
der  Magnetisierung  unter  so  schwiengen  Verhaltnissen  zu  ermitteln.  Das  ferro- 
magnetische  Matenal  kann  namhch  nur  in  Form  sehr  dunner,  der  Dicke  nach 
magnetisierter  Platten  verwendet  werden,  für  welche  besondere  Versuche  nicht 
vorhegen.  Es  ist  dies  gegenwartig  aber  auch  nicht  nötig,  da  man  «  fui  die 
betreffenden  Stoffe  durch  die  Versuche  Rowlands  und  andeier  als  Funktion 
von  ^  kennt  und  hiemach  ^  auf  Grund  der  Theorie  der  magnetischen  Induktion 
berechnen  kann,  wenn  man  bedenkt,  daß  m  der  die  Größen  S  i^nd  .^  verbindenden 
Gleichung  der  Gestaltskoeffizient  e  den  Wert  4  Ji  hat  (\gl.  S.  13G).  Auf  diese 
Weise  hat  du  Bois  z.  B.  die  folgenden  Zahlen  für  S  erhalten  und  mit  den 
Drehungen  Q  zusammenstellen  können: 

Nickel 


^0 

172 

Q 

12,6' 

1000  ß: 

2160 

74 

4100 

326 

18,7' 

57 

5550 

436 

23,0' 

53 

7290 

488 

24,0' 

50 

11600 

492 

27,8' 

56 

14600 

492 

28,7' 

57 

17100 

493 

29,3' 

59 

Kobalt 


^0 


2030 

161 

4570 

365 

6720 

532 

8620 

671 

11300 

830 

13700 

864 

17100 

871 

Xs 


ü 


]7,7' 

110 

37,3' 

3  02 

45,2' 

86 

65,0' 

97 

77,5' 

93 

89,4' 

104 

88,3' 

ini 

lOOOi? 


Die  Zahlen  weisen  ziemlich  erhebhche,  bei  der  Schwierigkeit  der  Verhältnisse 
aber  erklärliche  UnregelmäJJigkeiten  auf,  eine  Abweichung  von  der  durchschnitt- 
lichen Proportionalität  läßt  sich  aber  nicht  erkennen.  In  Figur  162  ist  durch 
die  obere  Kurve  die  Drehung  als  Funktion  der  Feldstärke  für  Eisen  nach  Kundt 
veranschaulicht;  von  der  unteren  wird  spater  die  Rede  sein. 

Man  muß  hiemach  das  Gesetz,  wonach  die  Drehung  der  Polansationsebene 
der  magnetisierenden  Kraft  proportional  ist,  wenn  man  es  auch  auf  ferromagnetischo 
Stoffe  ausdehnen  will,  in  folgende  Form  bringen:  Die  Drehung  der  Polarisations- 
ebene ist  der  Intensität  der  Magnetisierung  proportional.  Maxwell^ 
hatte  seiner  Zeit  die  Abhängigkeit  von  der  Kraft  und  von  der  Länge  der  durch- 
strahlten Schicht  durch  den  gemeinsamen  Satz  ausgesprochen:  Die  Drehung  ist 
proportional  mit  der  Abnahme  des  magnetischen  Potentials  von  der  Eintritts- 
zur  Austrittstelle  des  Lichts;   man  muß   jetzt   statt   dessen   sagen:   Die  Drehung 

^  J.  C  MAX^VELL.  El   u.  Magn.  2.  S.  561. 
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ist  proportional    der  Abnahme    des  Magnetiaierungspotentials    (über  magnetisches 
Potential   V  und  Magnetisierungspotential   0  vgl.  S.  17  und  61. 

Nachtraglich  hat  sich  übrigens,  wie  es  scheint,  auch  für  eine  schwach 
magnetische  Substanz,  namlich  Eisenchloridlösung,  nachweisen  lassen,  daß  die 
Drehung  nicht  wie  das  Feld,  sondern  wie  die  Magnetisierung  ansteigt,  also  für 
starke  Felder  hinter  diesen  zurückbleibt,  für  schwache  ihnen  voraneilt  (wenigstens 
ftir  konzentnerte  Lösungen).  Man  vergleiche  hierüber  die  Arbeit  von  Stscheglajeff  ^ , 
aber  auch  die  Einwände  von  du  Bois^.  Das  Eisenclüorid  ist  also,  wie  hinsicht- 
lich  der  konstanten  oder  variabeln  Suszcptibilitdt  (S.  283),   so  auch  hinsichtlich 


0      uooo    iSooo   ^zooo   yeooo    xßm>  m/joco   zscoo   sücco 

Figfur  162. 

der  Drehung  noch  umstritten,  und  der  Zusammenhaug  beider  Punkte  ist  ein- 
leuchtend. 

Maßeinheiten.  Auf  Grund  der  bisher  gemachten  Feststellungen  kann  man 
nun  an  die  Aufgabe  herantreten,  das  Verhalten  einer  bestimmten  Substanz  in 
Hinsicht  auf  die  magnetische  Drehung  durch  eine  diesem  Stoffe  charakteristische 
Konstante  auszudrücken.  In  der  ersten  Zeit  begnügte  man  sich  damit,  irgend 
eine  Vergleichseinheit  zu  wählen,  z.  B.  unter  gleichen  Umständen  befindliches 
Wasser  oder  Schwefelkohlenstoff".  Als  man  dann  die  Proportionalität  mit  der 
Strecke  und  der  Kraft  festgestellt  zu  haben  glaubte,  führte  man  den  Faktor  co 
m  der  Gleichung  (/  Länge  der  durchstrahlten  Strecke,  V^  und  V.,  magnetische 
Potentialwerte  an  der  Eintritts-  und  Austrittsstelle) 

als  charakteristische  Größe  ein  und  nennt  sie  seitdem  VERDEXSche  Konstante. 
Inzwischen  hat  sich  aber  gezeigt,  daß  diese  Größe  für  die  ferromagnetischen 
Stoff"e  keine  Konstante  ist,  daß  es  aber  auch  für  sie  eine  charakteristische  Kon- 
stante gibt,  namlich  den  Faktor  ?/;  in  der  Gleichung 

wo  3  an  die  Stelle  von  J©  gesetzt  ist,  bzw.  wo  die  beiden  ^  jetzt  die  Mag- 
netisierungspotentiale sind.  Zwischen  a>  und  •^i  besteht  offenbar  die  einfache 
Beziehung 

1  Stscheglajefp,  Wied.  Ann.  28,  S.  168.  1886.  —  2  H.  DU  Bois,  Wied.  Ann.  36. 
S.  157.  t888. 


380  F.  Auerbach,  Beziehungen  des  Magnetismus  zum  Licht.  Phys?  2  Aufl 

CO 

Die  Größe  yj  heißt  auf  du  Bois'  Vorschlag  KuNDTsche  Konstante.  Bei 
DU  Bois  findet  man  auch  Ausführungen,  welche  zeigen,  daß  für  Gemenge,  also 
z.  B.  Lösungen,  ip  keine  einfache  Bedeutung  mehr  hat.  Beide  Großen,  co  resp.  yj 
charakterisieren  ubngens  eine  Substanz  erst  dann  deutlich,  wenn  man  hinzufügt, 
für  welche  Wellenlänge  und  für  welche  Temperatur  sie  gelten  sollen,  und  erst 
dann  vollständig,  wenn  man  sie   als  Funktionen   dieser  beiden  Einflüsse  angibt 

Die  VERDETsche  —  bzw.  die  KuNDTsche  —  Konstante  bezieht  sich  wegen 
der  in  der  Defimtionsgleichung  vorkommenden  Große  /  auf  die  Längeneinheit, 
also,  bei  gleichem  Querschnitt,  auf  die  Volumeneinheit  der  Substanz.  Statt 
dessen  kann  man,  wie  beim  Magnetismus  selbst,  auch  auf  die  Masse  Bezug 
nehmen,  indem  man  mit  der  Dichte  dividiert;  die  so  erhaltene  Größe  nennt 
man  dann  die  „spezifische  Drehung".  Endlich  kann  man  diese  Größe  noch 
mit  dem  Molekulargewicht  der  Substanz  multiplizieren  und  erhalt  alsdann  die 
„molekulare  Drehung"  und  entsprechend,  falls  man  noch  einen  Schritt  weiter 
geht,  die  Atomdrehung.  Man  hat  hiernach  für  die  beiden  neuen  Größen  iS*  und  M, 
wenn  d  die  Dichte  und  m  das  Molekulargewicht  ist,  die  Beziehungen: 

S  =  —  ,     M  =  Sm  =  — —     . 
a  d 

Für  Lösungen  ist  noch  zu  unterscheiden  zwischen  der  Drehung  der  ganzen 
Lösung,  deijenigen  der  gelösten  Substanz  (Salz  usw.)  und  derjenigen  des  Lösungs- 
mittels; nennt  man  die  betreffenden  spezifischen  Drehungen  S,  Sq  und  s,  so 
hat  man  für  den  Fall  additiven  Verhaltens  (s.  w.  u.)  offenbar  die  Gleichung 
(d  Dichte  der  Lösung,  J>  Gramm  Salz  im  ccm): 

S=J>-So-\-[d-p].s  ,     also     So=-{S-[d-J>].s)     . 

Dies  ist  dann  wieder  noch  mit  m  zu  multiplizieren,  um  M  zu  erhalten.  —  In 
den  meisten  Fallen  bezieht  man  alle  diese  Größen  auf  Wasser,  d.  h.  auf  die 
entsprechende  Konstante  (spezifische  oder  molekulare)  des  Wassers  als  Einheit; 
die  letzte  Formel  wird  dann  für  den  Fall,  daß  das  Lösungsmittel  Wasser,  also 
j  gleich  1  zu  setzen  ist,  einfacher. 

S,  =  ^{S+J>-d)     . 
P 

Einfluß  der  Wellenlänge.  Magnetische  Rotationsdispersion.  Für 
verschiedene  Farben  ist,  wie  die  natürliche  Drehung,  so  auch  die  magnetische 
verschieden  groß,  und  zwar  nimmt  sie  mit  abnehmender  Wellenlänge  stark  zu. 
Nachdem  dies  schon  Faraday,  Wiedemann^  u.  a.  festgestellt  hatten,  wobei  die 
farbige  Auflösung  entweder  mit  Hufe  von  Spektralapparaten  oder  durch  Ein- 
schaltung farbiger  Absorptionskörper  erzielt  wurde,  hat  besonders  Verdet^  die 
Erscheinung  sehr  genau  untersucht  und  für  die  wichtigsten  Fraunhofer  sehen 
Limen  folgende  Zahlen  erhalten,  die  auf  die  für  die  Linie  E  geltenden  Zahlen 
als  Einheit  bezogen  sind  und  denen  in  der  ersten  Horizontalreihe  die  ent- 
sprechenden relativen  Zahlen  für  das  reziproke  Quadrat  der  Wellenlange  X  voran- 
gestellt sind. 

1  G  WiEDEMANX,  Pogg.  Ann  82  S  215.  I&fil,  —  «E.VaBBET,  Ann.  Chim  Phys  (3) 
41.  S.  370.  1854. 
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Destilliertes  Wasser 
Chlorcalciumlösung 
Chlorzinklosung     . 
Zinnchlorurlosung 
Bittermantelöl .     . 
Anisöl     .... 
Schwefelkohlenstoff 
Kreosot .... 


C 
0,04 


0,63 
0,61 
U,61 

0.61 
0,58 
0,60 
0,60 


D 

0,80 

0,79 
U,80 
0,78 
0,78 
0,78 
0,75 
0,77 
0,70 


E 
1,00 


1,18 


1,50 


1,19 

1,56 

1,19 

1,54 

1,19 

],61 

1,20 

1,59 

1,21 

— 

1,25 

— 

1,22 

1,65 

1,23 

1,70 

Wie  man  sieht,  vaniert  Q  etwas  stärker  als  A~^,  und  zwar  für  verschiedene 
Flüssigkeiten  in  verschiedenem  Maße.  Bei  einer  späteren,  noch  genaueren  Be- 
obachtungsreihe fand  dann  VerdetI  für  Schwefelkohlenatoft  und  Kreosot  folgende 
relative  Zahlen  für  das  Produkt  ßA^,  denen  die  betreffenden  Brechungsexpo- 
nenten n  beigefügt  sind. 


n 
n 


c 

D 

0,909 
1,6147 

0,886 
1,5369 

0,949 
1,6240 

0,942 
1,5420 

E 


0,987 
1,6386 


0,992 
1,548 


F 


1,032 
1,0487 


1,043 
1,5555 


1,119    IS 
1,6728/ 

'    1 


Schwefelkohlen- 
stoff 


3,137 
1,5078 


Kreosot 


Das  Produkt  ÜX^  ist  also  nicht  konstant,  sondern  es  wächst  für  diese  beiden 
Substanzen  mit  abnehmender  Wellenlänge  noch  recht  beträchtlich,  und  zwar 
noch  starker  als  das  Quadrat  des  Brechungsexponenten.  H.  Becquerel-  hat 
dann  gezeigt,  daß  die  relativen  Zahlen  für  die  verschiedenen  Wellenlangen 
zwischen  den  relativen  Zahlen  für  X~^  und  A~*  liegen,  so  daß  man  vielleicht, 
mit  Rücksicht  auf  die  bekannte  Formel  für  den  Brechungsexponenten  als  Funktion 
der  Wellenlange,  allgemein  Q  o-^  aX-'^  -\-  bX~^  setzen  könnte;  für  die  diamagne- 
tischen Stoffe  wurde  dann  vielfach  a  groß  gegen  b,  für  manche  magnetische 
b  groß  gegen  a  sein,  ohne  daß  indessen  darin  ein  Gesetz  von  größerer  All- 
gemeinheit zu  erblicken  wäre. 

Für  em  DoLLONDsches  Glas  und  für  Wasser  hat  van  Schaik",  für  letzteres 
auch  SiERTSEMA^,  die  Dispersion  in  weitem  Bereiche  geprüft  und  gefunden: 


Glas 

Wasser  (van  Schak) 
Wasser  (Siertsema) 


c 

0,630 
0,630 
0,615 

D 

0,789 
0,795 
0,786 

E 

r 

1 

b 

1,199 
1,192 
1,188 

G^ 

"m 

1,040 

1,573 
1,559 
1,544 

2,231 
2,172 

N 

2,457 
2,389 


Die  beiden  letzten  Reihen  stimmen  unter  sich  und  mit  Verdet  (v.  S.)  gut 
überem. 

Den  Schwefelkohlenstoff  hat  auch  Moreau"  untersucht,  und  zwar  für  infra- 
rote Strahlen;  dabei  fand  er  zwischen  den  Wellenlangen  0,792  und  1,419  fju  eine 

1  E.  Vbsdet,  Ann.  Chim.  Phys  (3)  69.  i.  1863.  —  2  H.  BECQüÄRßL,  namentlich  Pügg. 
Ann.  Erg  7  171.  —  C.  R.  83.  251.  1876.  —  Ann.  chim.  phys.  (5).  12.  5.  1877.  —  C.  R. 
86.  1227  1877.  —  aw.  C  L  van  Schaik,  Arch.  Need  17.  373.  1883.  —  ♦  L.  H.  Siert- 
sema, Arch.  Nöerl.  {2)  6.  825.  Comm,  Leiden  Nr.  73.  igoi.  —  9  G.  MoBEAU,  Ann  Chim. 
Phys.  30    227  a.  433.    1893.  —  Inang.-Diss     Paris  1893. 
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Abnahme  der  Drehung  im  Verhältnis  von  0,52  zu  0,32,  also  die  Ätideruiig  nur 
knapp  umgekehrt  wie  die  Wellenlange. 

Für  Quarz  liegt  eine  Untersuchung  von  BorelI  vor;  es  wurden  zwei  gleich 
dicke  Quarze  benutzt,  von  denen  der  eine  rechts-,  der  andere  linksdrehciul  vur; 
als  Licht  dienten  Natrium-  (Z>-Linie)  und  Cadmium- Strahlen.  Es  fanden  sich 
folgende  Werte: 


rahlen 

Wellenlange 

Q 

X'^Üj 

Cd^ 

643,9 

0,01385 

57 

D 

589 

0,01684 

58 

Cd^ 

508,6 

0,02285 

59 

Cd, 

480 

0,02605 

60 

Cd, 

467,9 

0,02785 

60 

Cd^ 

360,9 

0,04084 

61 

Cdy^ 

257,3 

0,10725 

70 

Cd^r 

219,4 

0,16032 

77 

Wie  man  sieht,  mmmt  die  Drehung  anfangs  ziemlich  genau  üu,  wie  das 
Quadrat  der  Wellenlänge  abnimmt;  für  kleine  Wellenlangen  wird  aber  die  Zu- 
nahme noch  viel  stärker. 

Verflüssigte  Gase  hat  u.  a.  Siertsema^  untersucht,  und  zwar  bcn  aLmosphu- 
rischem  Druck.     Für  Chlormethyl  ergaben  sich  z.  B.  folgende  Relativzahlen: 


A  =  420 
'^=  2,00 

;i  =  575 
Q^  1,06 


446 


1,81 
589 
1,00 


458 
1,72 
604 
0,95 


510 


1,36 
616 


530 

V22" 

643 


554 

T;r4" 

659 


0,90  I  0,82  I  0,79 

Das  Produkt  X"^  Q  ist,  wie  man  sieht,  nahezu  konstant. 

Sehr  ausgedehnte  Arbeiten  über  die  Gase  liegen  namentlich  voti  SiKRTSiiMA" 
vor.  Er  maß  die  Drehung  in  Luft,  Sauerstoff",  Stickstoff,  Wasaerstofl*,  Kohlensäure 
und  Stickoxydul  zwischen  weiten  Grenzen  der  Wellenlänge  und  vorsuchte  die 
Darstellung  durch  verschiedene  empirische  Formeln,  nämlich 


X^  X^        X 


1  + 


IL 


X^  ^  X^ 


+#)= 


x^ 


1  + 


in.   Q 


-+j,-^\i+f. 


die  beiden  ersten  haben  den  Vorzug,  sich  theoretisch  mehr  oder  weniger  (s.  w.  u.) 
begründen  zu  lassen,  die  dritte  gibt  aber  m  fast  allen  Fällen  bessere  Überein- 
stimmung. Im  folgenden  sind  die  Konstanten  der  Formeln  zusammengestellt 
(Drehungen  in  milliontel  Minuten,  X  in  tausendtel  Millimetern): 

1  A.  Bökel,   C.  R   128.    1095.    1899.    —   In  einer  neueren  Arbeit  (Arch.  Gen.  [4]  16. 
24  u.  157.    1903)  smd  die  Zahlen  nui  wemg  abweichend.   —  2  L.  H.  SmHTSEMA,   Versl.  Akad. 

WeL  1900/01.  57;  1902/03    250.  Comm.  Leiden  Nr.  57  u.  80 3  L.  H  SraaTSilMA,  Zitt.  Akad. 

Wet  Amst  1893/94  —  Versl.  Akad.  Wet  1894/95.  230.  ■—  Zitt  Akad.  Wit.  1895/96.  29 
n.  317.  —  Comm.  Lab.  Leiden,  Nr.  24  ti  31.  _  Arch.  Nderl.  (2)  2.  291.  1898.  ■—  Comjn. 
Lab.  Leiden,  Suppl.  1    —  Ebenda  Nr.  46    —  Zitt.  Akad.  Wet.  1898/99.   289. 
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Gas 

h 

""^A 

Sauerstoff       .     •     • 

272,2 

0,ü704 

Luft 

191,5 

0,241 

Stickstoff  .... 

171,2 

0,300 

Wasserstoff     .     ■     • 

13S,S 

0,325 

Kohlensaure  .     .     • 

2.7 

0,310 

Stickox}'dul     .     .     . 

75,4 

0,303 

290,7 
216,3 
183,6 
151,5 
2,89 
81,26 


ci. 


0,0124 
0,0157 
0,0116 
0,0101 


101,9 

0,657 

15,G 

11,89 

-34,7 

-5,82 

-36,5 

-4,68 

-55,6 

-5,72 

-14,0 

-6,29 

Man   sieht  ubngens,   wie  kolossal  verschieden  diese  Konstanten,   besonders 
in    der   dritten  Formel   sind,   und  wie   labil  infolgedessen   deren    Charakter   sein 

muß.  In  Figur  163  sind  die  Drehungen 
für  die  verschiedeneu  Wellenlangen  dar- 
gestellt; wie  man  sieht,  ist  die  Disper- 
sion bei  0,T,  am  schwächsten,  aber  auch 
noch  recht  beträchtlich. 

Man  kann  die  Erscheinung,  um 
die  es  sich  hier  handelt,  als  magneti- 
sche Rotationsdispersion  bezeich- 
nen und  sie  der  naturlichen  Rotation- 
sdispersion an  die  Seite  stellen.  In- 
dessen fragt  es  sich  noch,  ob  zwischen 
beiden  Erscheinungen  ein  gewisser  Par- 
allelismus  oder  überhaupt  eine  Be- 
c?<?k7  \     \  \  W       _     \  Ziehung    besteht.     Daß    dies    für   ver- 


UOP 


JOOO 


90  0 


530 


Figur  163. 

schiedene  Stoffe  nicht  der  Fall  ist,  folgt  schon  daraus,  daß  es  Stoffe  gibt,  die 
natürliche  Drehting  überhaupt  nicht,  dagegen  eine  sehr  starke  magnetische 
aufweisen;  für  solche  kann  man  also  auch  die  Dispersionen  nicht  ver- 
gleichen.   Dagegen  hat  G.  Wiedemann  1  das  Gesetz  aufgestellt,  daß  der  Gang  der 


1  G.  Wiedemann,  Pogg  Ann.  82.  215.   1851. 


384 


F.  Auerbach,  Beziehungen  des  Magnetismus  zum  Licht. 


Haiidl».  d 
Pliys    2  Aiill 


Dispersion  für  einen  und  denselben  Stoff  in  beiden  Fallen  der  gleiche  sei,  dali 
also  das  Verhältnis  der  natürlichen  («)  zur  magnetischen  (m)  Drechun|4  für  alle 
Farben  dasselbe  sei.  Dieses  Gesetz  ist  neuerdings  von  Disch^  geprüft  worden, 
und  zwar  an  Terpentinöl,  Zitronenol,  Paraffinöl,  Valeriansaureathyl,  Duitliylt.'itiat 
und  Quarz.     Für  zwei   dieser  Substanzen   seien   hier   die  Zahlen  wicdtTgeg(>l)G'i): 


I 


G56 
589 
546 
492 
436 


656 
589 
578 
546 
492 
436 
405 


w 


n  :  m 


Valeriansaureatliyl 


13,367 
16,814 
20,045 
25,717 
34,393 


17,313 
21,720 
22,632 
25,532 
31,967 
41,548 
48,930 


3,825 
4,462 
5,278 
6,677 
8,671 

Quarz 

2,933 
3,668 
3,817 
4,295 
5,340 
6,792 
7,838 


3,495 
3,7Ü8 
3,798 
3,852 
3,966 


5,903 
5,021 
5,929 
5,945 
5,986 
6,117 
0,243 


Wie  man  sieht,  ist  das  Verhältnis  n  :  m  in  erster  Annäherung  konstant,  in 
zweiter  steigt  es  etwas;   m  der  Figur  164  fallen  deshalb  die  beiden  ICurveu  für 

einen  und  denselben  Stolf 
(für  X  =  656  sind  die  Or- 
dinaten  identifiziert)  nicht 
völlig  zusammen.  Indeasen 
wird  für  Quarz  die  Über- 
einstimmung  eine  faat  voll- 
standige,  wenn  man  für  die 
magnetischen  Drehungou 
die  Mittel  aus  den  Zahlen 
von  Di.scH  und  Borkü.  (s.  o.) 
nimmt;  bei  den  andoron 
Stoffen  kommt  vielleicht 
ihr  nicht  einheitlicher  physi- 
kalisch-chemischer Charak- 
ter störend  in  Betracht;  und 
so  kann  man  im  großen 
ganzen  das  WiEDEMANNsche   Gesetz   als  bestäügt  ansehen. 

Auch  sonst  ist  über  diese  und  ähnhche  Beziehungen  —  besonders  auch  zur 
pnsmaüschen  Dispersion  —  neuerdings  sehr  viel  einzelnes  Material  beigebracht 
worden;   es  kann  aber  hier  mcht  darauf  eingegangen  werden. 

Anomale  Rotationsdispersion.  In  normalen  Fällen  wächst  mit  ab- 
nehmender WeUenlänge  die  prismatische  Ablenkung  und  die  natürliche  Drehung; 
ganz  entsprechend  verhält  sich,  wie  wir  gesehen  haben,  die  magnetische  Drehung. 
Wie  aber  auf  den  beiden  genannten  Gebieten  Anomalien  m  dieser  Hinsicht  vor- 
kommen, so  ist  das  auch  hier  der  Fall,  d.  h.  auch  bei  der  magnetischen  Drehung 
der  Polansaüonsebene   gibt  es  anomale  Dispersion.     Eimelne  solche   Beobach- 

1  J.  DiscH.  Drade  Ann.  12.  1153.  1903    _  Inaug-Diss.  Freibmg  1903. 
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tungen  sind  schon  vor  längerer  Zeit  gemacht  worden;    so  hat  z.  B.  Vi'Riii'T  für 
die  Weinsäure  die  Relativzahlen 


Spektrallinien 
Drehungen 


C       D         F       G 

85     100       101     89 


■^oooco' 


£0000 


festgestellt,  die  zeigen,  daß  die  Dispersion  hier  zwischen  den  Linien  F  und  G 
nicht  mehr  zu-,  sondern  stark  abnimmt,  also  anomal  ist.  Tiefer  in  die  Frage 
eingedrungen  ist  man  jedoch  erst,  seit  man  den  innigen  Zusammenhang  erkannt 
hat,  der  auf  allen  m  Rede  stehenden  Gebieten  zwischen  der  anomalen  Dispersion 
und  der  Absorption  besteht,  indem  nämlich  die  Anomalie  innerhalb  des  Ab- 
sorptionsstreifens und  in  seiner  Nachbarschaft  auftritt;  bei  mehreren  Streifen  wird 
sich  das  mehrfach  wiederholen,  bei  Stoffen,  die  im  ganzen  Bereiche  der  sicht- 
baren Strahlen  absor- 
bieren, wird  auch  die 
Anomalie  eine  durch- 
gängige sein.  Diese  For- 
derungen haben  sich  m 
jeder  Hinsicht  bestätigt. 
So  hat  zuerst  Kundt^ 
beim  Eisen  festgestellt, 
daß  die  roten  Strahlen 
erheblich  starker  ge- 
dreht werden  als  die 
blauen;  und  dieses  Re- 
sultat wurde  dann  von 
Lobach  2  dahin  erwei- 
tert, daß  bei  allen  drei 
ferromagnetischen  Me- 
tallen die  Dispersion 
längs  des  ganzen  opti- 
schen Spektrums  ano- 
mal ist  In  Figur  165 
ist  dies  graphisch  dar- 
gestellt; man  sieht  zu- 
gleich, daß  der  Betrag  der  Dispersion  im  Verhältnis  zur  Drehung  bei  ICisen  £|,m 
größten,  bei  Kobalt  am  kleinsten  ist. 

Für  anomal  dispergierende  Lösungen  liegt,  außer  vorangegangeneu  Be- 
obachtungen von  CoTTON»,  eine  Reihe  sehr  interessanter  Arbeiten  von  SciiMAUssi 
vor.  Die  erste  von  ihnen  bezieht  sich  auf  die  diaraagnetischen  Lösungen  von 
Fuchsin,  Cyanin,  Naphthalin  und  Eosm,  die  zweite  auf  die  ebenfalls  diamagnetiacheu 
Lösungen  von  Lackmus  und  Anilinblau  sowie  auf  Didymglas,  die  dritte  auf  die 
diamagnetischen  Stoffe:  flüssiger  Sauerstoff,  Neodym-,  Praseodym-  und  Erbium- 
nitrat-Lösungen; die  Messungen  erstrecken  sich  über  einen  weiten  Wellenlängen- 
bereich und  sind  in  der  Nähe  der  Absorptionsgebiete  besonders  zahlreich;  außer- 
dem hegen  ihnen  mehrere  verschiedene  Feldstärken  zugrunde.  Von  einer  Wieder- 
gabe des  sehr  reichen  Zahlenmatenals  muß  hier  abgesehen  werden;  zur  genügen- 
den Veranschauhchung  werden  die  Figuren  166  und  167  dienen,  von  denen  jene 
sich  auf  Cyaninlösungen  verschiedener  Konzentration  (zum  Vergleich  ist  die 
Alfcoholkurve  beigefügt),  diese  auf  Anihnblau  in  Wasser  bei  verschiedenen  Feld- 
stärken bezieht  Wie  man  sieht,  nimmt  die  Drehung  gegen  das  Absorptions- 
gebiet hin  sehr  rasch  zu,  um  nach  demselben  wieder  vpn  kleineren  Werten  zu 

1  A  KüNDT,  Wied.  Ann.  23.  237.  1884.  -1  2  w.  Lobach.  WTcd.  Atm.  89.  34.6.   1890. 
-  IaaTig.-Diss.  B«lin  189a  -  3  a  Cotton,  EcL  ^  8.  162.Ü.  199.  1896.  -  ♦  A.  ScHMAüM, 
Ihaug-Diss    München  1900    —  Drude  Ann.  2.  28a   1900-,  8*^843.  19O2!  Ja  853.  1903. 
WiNKiXHAMN,  Physik.   2.  Aufl.   V.  2- 
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größeren  zu  steigen;  der  Wendepunkt  liegt  im  Absorptionsgebiet;  mit  Kunehmeiuler 
j„  Konzentration  wächst  auch  die  Ano- 

malie, in  denlnflexionspmiktcn  schnei- 
den sich  die  den  verschied enon  Kon- 
zentrationen entsprechenden  Kurven. 
Besonders  merkwürdig,  aber  theore- 
tisch verständlich  (s.  w.  u.)  ist  die  Tat- 
sache, daß  der  Anstieg  der  maxi- 
malen Drehung  innerhalb  oiues  Ab- 
sorptionsstreifens  mit  zunehmender 
Feldstarke  kaum  anders  wird;  die 
negative  Anomalie  wird  sogar  mit 
wachsender  Feldstärke  Hchwäclier. 
Femer  ergibt  sich,  besonders  aus 
den  Messungen  am  Didymßlas,  daß 
die  Anomalie  um  so  boträchtlicher 
wird,  je  schmaler  und  schärfer  das 
Absorptionsgebiet  ist. 

Auch  SiertsemaI  hat  die  Frage 
bearbeitet,  und  zwar  für  das  ne- 
gativ drehende  rote  Blutlaugen- 
salz, dessen  Absorptionsgebiet  etwa 
bei  490  beginnt  Für  drei  ver- 
schiedene Konzentrationen  ergaben 
sich  folgende  Drehungen  des  Sal- 
zes für  sich  (negatives  Zeichen  weg- 
gelassen, Wasser  für  Na -Licht  als 
Figur  167.  Einheit):' 

1  L.  H.  SiERTSKMA,  Arch.  Nöerl  (5)  2.  447;  Comm.  Leiden,  Nr.  62.  1900.  —  VersL 
Akad.  Wet  Amsterd.  1 901/2.  400 ;  Comm.  Leiden,  Nr.  76.  —  Man  vörgletclje  auch  eine  Notiz 
von  H.  DU  Bois,  Dmde  Ann  7.  944.  1902,  sowie  eine  Mitteilung  (mit  negativem  Ergebnisse) 
von  F.  J.  Pates,  Prüde  Ann.  12.   1901.    1903. 
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23,2 

512 

17,7 

507 

14,6 

517 

14,6 

520 

7.1 

542 

11,8 

531 

7,0 

566 

9,1 

550 

611 

7.3 

572 
598 

19.3 
16.2 
14,1 
11.6 
9,2 
7.2 


Auch   hier  ist   die  Steigerung  bei  Annäherung  an  das  Absorptionsgebiet  sehr  aus- 
geprägt. 

Man  wird  daher  erwarten  dürfen,  daß  bei  ganz  scharf  charakterisierter 
Absorption,  wie  sie  einer  ganz  scharf  charakterisierten  Emission  entspncht, 
kolossale  Drehungen  eintreten  werden.  Das  ist  nun  nach  einem  Versuche  von 
Macaluso  und  Corbino  ' ,  dem  sich  dann  weitere  von  H.  Becquerel  ^  und  von 
CoRBiNO"  allein  anschlössen,  tatsachlich  der  Fall.  Wenn  man  eine  Kochsalz- 
flamme zwischen  kräftige  Magnetpole  bnngt  und  Licht,  das  einen  Nikol  und  die 
Flamme  dmchsetzt  hat,  durch  einen  Analysator  auslöscht,  so  sieht  man  in  dem 
durch  ein  Rowlandgitter  erzeugten  Spektrum  außer  den  beiden  schwachen  Na-Lmien 
an  jeder  Seite  derselben  noch  ein  sehr  helles  Band,  offenbar  herrührend  von 
durch  das  Feld  um  90°  gedrehtem  Licht;  die  im  Natriumdampf  im  übrigen 
sehr  geringe  Drehung  steigt  also  am  Rande  des  Absorptionsgebietes  außer- 
ordentlich an.  Noch  größer  mußte  die  Drehung  natürlich  zwischen  den  beiden 
Natriumlinien  selbst  sein;  wenn  hier  Corbino  eine  ganz  mäßige  Drehung 
zu  finden  glaubte,  so  liegt  das,  wie  Voigt*  gezeigt  hat,  an  einer  unrichtigen 
Deutung  des  Versuchs;  im  Gegenteil,  der  Versuch  fugt  sich  dem  zu  erwartenden 
\öllig  ein''. 

Die  weiteren  an  die  genannten  anschließenden  Versuche  und  Erörterungen 
stehen  dann  in  so  engem  Zusammenhange  mit  dem  Zeeman sehen  Phänomen 
bzw.  mit  dessen  Umkehrung,  daß  hier  nicht  weiter  darauf  eingegangen  werden 
kann,  vielmehr  auf  den  betreffenden  Abschnitt  der  Optik  verwiesen  werden  muß. 
Übrigens  wird  auf  verwandte  Erscheinungen  gleich  noch  (siehe  Magnetische 
Doppelbrechung)  zurückgekommen  werden. 

Einfluß  der  Temperatur.  Die  älteren  Versuche  von  Matteucci,  Lüdtge, 
De  LA  Rivii  u.  a.  ergaben  teils  annähernde  Konstanz,  teils  Zunahme,  teils  Abnahme 
der  Drehung  mit  steigender  Temperatur.  Offenbar  hat  man  danjals  noch  nicht 
beachtet,  daß  das  Problem  kein  einfaches  ist,  insofern  nämlich  mit  steigender 
Temperatur  auch  die  Dichte  des  Körpers,  und  vielleicht  unter  Umstanden  sogar 
stärker  als  die  Drehung  sich  ändert;  das  Ergebnis  wird  also  ganz  verschieden 
sein  können,  je  nachdem  man  die  Drehung  pro  Volumeneinheit  (VERDETsche 
Konstante)  oder  die  spezifische  Drehung  ermittelt. 

Sorgfältige  Versuche  mit  Berücksichtigung  dieser  Erwägungen  hat  für  Glas- 
sorten insbesondere  Bichat«  ausgeführt;  für  FKntglas  und  gewöhnliches  Glas 
(eine  allerdings  etwas  vage  Defimtion)  fand  er: 


1  D.  Macaluso  und  0  M.  Cobbino,  C.  R.  127    548.   1898.  —  C.  R.  127.  951.   1898. 

—  N.  Cim    (4)  8.  257.  —  N.  Cim.  (4)  0.  381    1899.   —  Rand.  Acc.  Lmc    (s)  7.  293    1898. 

—  Rend.  Acc.  Line.  (S)  8  38  1899.  -  ^^^^  Acc.  Line,  (s)  8.  116.  i899-  —  N.  Qm  (4) 
8.  384.  1899.  -  2H.  BECQüEm,  C.  R.  127.  647  u.  899.   1898.  —  C.  R.  127.  gSS-  jSg»- 

—  3  o.  M  Cobbino,  Rend.  Acc.  Line.  10.  137.  1901.  —  N  Cim.  (5)  3.  i.  1902.  -  ♦  W.Voigt. 
Drude  Ann,  6.  790  1901.  —  8.  873.  1902.  —  B  Man  vergleiche  auch  J.  J  HaLLO,  Inaug.-Dus. 
Amsterdam  1902,  sowie  P.  Zeäman,  versl.  Akad.  Wet  1902/03.  6.  —  6  E.  Bichat,  Ann.  Ec 
norm.  2.  S.  292.    1873. 
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woraus  bei  Vergleichung  mit  den  Dichten  folgt,  daß  die  Drehung  schneller  als 
die  Dichte  abnimmt.  Bei  sehr  hohen  Temperaturen  (60C)  ist  jedoch  die 
Drehung  nach  Joubert^  wieder  großer  als  bei  gewöhnlicher  Temperatur,  und 
zwar  um  ungefähr  lOVo- 

Was  die  Flüssigkeiten  betnfft,  so  nimmt  auch  hier  die  Drehung  mit  steigender 
Temperatur  meist  ab.  Genauer  untersucht  sind  besonders  Wasser  und  Schwefel- 
kohlenstoff. Nach  BiCHAT  betragt  die  Abnahme  bei  Wasser  4,3%  zwischen 
10  und  60 0,  bei  Zinnchlorid  197o  zwischen  0  und  llfjO,  bei  Schwefelkohlen- 
stoff 12%  zwischen  0  und  48°.  Indessen  ist  die  Abnalime  nicht  gleichförmig, 
vielmehr  muß  man  eme  quadratische  Formel  anwenden,  die  für  Schwefelkohlen- 
stoff nach  BicHAT 

Qt  =-  ßo  (1  —  0,00104 1  —  0,000014  /») 

lautet;  dabei  bleibt  die  Dispersion  im  wesentlichen  ungeandert 

In  teilweise  erhebhchem  Widerspruche  hiermit  stehen  neuere  Versuche  von 
Rodger  und.  Watson^.  Es  wurde  vollkommen  monochromatisches  Natriumlicht 
verwendet,  die  Temperatur  wnrde  von  0  bis  zum  Siedepunkt  getrieben.  Für 
sehr  reinen  Schwefelkohlenstoff  ergab  sich,  identisch  für  Material  aus  verschiedenen 
Bezugsquellen: 

ßi=  0,04347 -0,0000737/    , 

also  gleichförmige  Abnahme  mit  steigender  Temperatur;  auch  für  andere  organische 
Flüssigkeiten  erwies  sich  die  Abnahme  als  gleichförmig.  Verwickelter  liogen  die 
Verhältnisse  bei  Wasser,  offenbar  im  Zusammenhange  mit  dessen  abnormen 
Auadehnungseigenachalten.     Es  ergab  sich  zunächst  die  Formel: 

Qt  =  0,01311  —  0,0000004 1  —  0,00000004 1^     ; 
bildet  man  dagegen  das  Verhältais  Drehung  durch  Dichte,  so  erhält  man  bis  20** 
die  konstante  Zahl  0,01312,   die    daim  bis  100"  langsam  auf  0,01322  steigt". 
Bei  Schwefelkohlenstoff  ist  dieselbe  Zahl  bei 


0" 
0,03362 


100 
0,03344 


20° 
0,003325 


30° 
0,03307 


40° 
0,03288 


Man  kann  also  in  erster  Annäherung  sagen,  daß  der  spezifische  Drehangs- 
koeffizient  von  der  Temperatur  unabhängig  ist,  und  in  zweiter,  daß  er  für  Wasser 
ganz  schwach  steigt,  far  Schwefelkohlenstoff  etwas  starker  abnimmt 

Für  die  ferromagnetischen  Stoffe  hat  Hirsch*  den  Einfluß   der  Temperatur 

studiert,  indessen  gefunden,  daß  hier  für  kleine  und  mäßige  Felder  die  Drehung 

als  Funktion  der  Feldstärke  —  unabhängig  von  der  Temperatur  ist;  (die 
Änderungen  sind  zu  vernachlässigen).  Für  starke  Felder  ist  sie  es  freilich  nicht; 
erwagt  man  indeß,  daß  auch  die  dem  Felde  entsprechende  Magnetisierung  von 
der  Temperatur  abhängt,  so  kann  man  mit  Wahrscheinlichkeit  schließen,  daß  die 
Drehung  als  Funktion  der  Intensität  der  Magnetisierung  überhaupt  unabhänrig- 
von  der  Temperatur  ist 

1  J.  JoOBiEaT,  Compt  rend.  87.  S.  984.  1878.  -  z  J.  W.  RoDcatR  u.  W.mTiSON,  Ptoc. 
R.  Soc.  58.  334.  1895.  -  Trans.  R  Soc.  186  A.  621.  1895.  -  »  Auch  ^  ^^^  fiade^ 
eme  Zunahme  ffar  Wasser.  -  ♦  E.  HmscH,  Wied.  Ann.  48.  S.  446     189J,    '        ^^ 


Mamet'iamua.  Drehung  der  Polnrisatiousebeue  des  Lichts  usw.  389 

Drehung  bei  gleichzeitiger  Doppelbrechung.  Die  Drehung  der 
Polansationsebene  erfahrt  eiue  Änderung  bei  gleichzeitig  auftretender  Doppel- 
brechung. Wertheim  1  und  Lüdtge^  haben  dies  zuerst  nachgewiesen,  indem  sie 
bei  Anwendung  eines  Kristalls  die  Hauptachse  mehr  und  mehr  neigten,  bei  An- 
wendung isotroper  Substanzen  eine  allmahhch  wachsende  Zug-  und  Druckspannung 
erzeugten.  In  beiden  Fallen  nahm  mit  zunehmender  Doppelbrechung  die  Drehung 
erheblich  ab,  so  jedoch,  daß  bei  einem  Gangunterschiede  von  A/2  Wertheim 
gar  keine  Drehung,  Lüdtge  dagegen  immer  noch  die  Hälfte  der  ursprünglichen 
Drehung  konstatierte.  Im  Kalkspat  findet  nach  Chaitvin"  ahnhches  statt  Eine 
sehr  exakte  Untersuchung  hat  Wedding  ^  mit  Flintglas  und  Crownglas  durch- 
geführt und  gefunden,  daß  die  Drehung  mit  zunehmendem  Gangunterschied 
abnimmt,  bei  einem  solchen  von  Xj2  null,  dann  negativ  und  bei  X  wieder  positiv 
Avird;  er  hat  dann  dieses  Ergebnis  mit  einer  von  Gouy'^  aufgestellten  und  von 
O.  Wiener"  in  anderer  Weise  entwickelten  Theone  verglichen  und  sie  durchaus 
bestätigt  gefunden.  Es  sei  hiermit  gleichzeitig  auf  die  genannte  Theone  sowie 
auf  eine  verwandte  Arbeit  von  Cornu  und  Potier'^  aufmerksam  gemacht,  da  der 
Raum  verbietet,  auf  sie  zurückzukommen. 

Drehung  durch  remanenten  Magnetismus.  Die  Frage,  ob  Substanzen 
durch  Magnetisierung  dauernd  optisch  aktiv  gemacht  werden  können,  mit  anderen 
Worten,  ob  die  in  ihnen  nach  der  Entfernung  aus  dem  Felde  zurückbleibende 
Magnetisierung  eine  Drehung  der  Polantationsebene  hervorrufen  könne,  muß  bis 
jetzt  Aemeint  werden.  Bei  schwach  magnetischen  Substanzen  ist  dies  sehr  natür- 
lich, da  in  ihnen  remanenter  Magnetismus  überhaupt  noch  nicht  mit  Sicherheit 
konstatiert  worden  ist  Daß,  wie  du  Bois  festgestellt  hat,  in  Eisen,  Nickel  und 
Kobalt  die  Verhältnisse  ebenso  liegen,  hat  vermuthch  seinen  Grund  dann,  daß 
bei  der  Form  äußerst  dünner  Platten,  in  welcher  n^an  diese  Substanzen  anwenden 
muß,  die  entmagnetisierende  Kraft  sehr  groß  und  der  remanente  Magnetismus 
folglich  sehr  klein  ist 

Beziehung  zur  physikalischen  und  chemischen  Konstitution.  Für  Stoffe, 
die  physikalisch  oder  chemisch  zusammengesetzt  sind,  also  für  Lösungen,  Salze  und 
Verbindungen  erhebt  sich  die  Frage,  ob  zwischen  der  Drehung  dieses  Stoffes 
und  denen  seiner  Bestandteile  eine  Beziehung  besteht,  und  ob  diese  Beziehung 
etwa  einfach  dahin  geht,  daß  sich  die  einzelnen  Drehungen  additiv  zusammen- 
setzen; das  Drehungsvermögen  wäre  in  diesem  Falle  eine  additive,  im  anderen 
eine  konstitutive  Eigenschaft  der  Körper. 

Für  die  von  ihm  untersuchten  Lösungen  von  Salzen  hatte  Verdet*^  nach- 
gewiesen, daß  die  Drehung  gleich  der  Summe  der  Drehungen  des  Salzes  und  des 
Lösungsmittels,  also  z.  B.  des  Wassers  ist  Wässerige  Lösungen  positiv  drehender 
Salze  drehen  also  stets  positiv,  dagegen  hängt  bei  negativen  Salzen  der  Smn  der 
Drehung  in  der  wässerigen  Lösung  davon  ab,  ob  der  Einfluß  des  Salzes  oder  der 
des  Wassers  überwiegt,  bei  einem  und  demselben  Salze  also  unter  Umständen 
von  der  Konzentration.  Ein  Beispiel  hierfür  bietet  Eisenchlond,  49-3  bei 
schwacher  Konzentration  positiv,  bei  starker  negativ  dreht,  und  zwar  bei  besonders 
starker  Konzentration  etwa  sechsmal  so  stark  wie  Wasser.  Die  Verhältnisse  sind 
also  hier  ganz  analog  den  auf  S.  274  für  den  Magnetismus  von  Lösungen  dar- 
gestellten, und  die  Analogie  geht  so  weit,  daJ3  man,  wie  du  Bois''  gezeigt  hat, 
Lösungen  herstellen  kann,  welche  überhaupt  nicht  drehen,  z.  B.  von  Eisenchlond, 
Manganchlorur    und    Cerchlorid.      Dabei    findet    aber    keine    Übereinstimmung 

1  W.  WEaTHEBf,  Pogg.  Ann.  86.  S.  321,  1852  —  2  R.  LOdtgs,  Pogg.  Ann.  137,  S.  371. 
1869.  —  S  Chauvin,  Compt.  rend.  102.  S.  972.  1886  u.  108,  S.  1097.  1889.  —  *  W.  Wed- 
DiNO,  Wied  Ann.  35.  S.  25.  1888.  —  5  Gody,  J.  d.  Pliys.  4.  S.  149.  1885.  —  ß  O.  Wm- 
NEE,  Wied.  Ann,  35  S.  i.  1888.  —  ^  CoBNU  n.  Potiek,  Compt.  lend.  102.  S.  385.  1886.  — 
8E.  VEHDar,  Compt  rend.  43.  S.  529.  1856;  44,  S.  1209.  1857;  Aon.  Caüm.  Phys.  (3)  52. 
S.  129.  1858;  Pogg.  Ann.  100.  S.  172.  —  öH.  du  Bois,  Wledj  Ann.  35.  S.  165.    1888. 
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zwischen  beiden  Eigenschaften  statt,  d.  h.  die  unmagnetisierbare  Lösung  ist  nicht 
auch  optisch  inaktiv  und  umgekehrt.  Eisenchlond  ist  z.  B.  in  allen  m  Betracht 
kommenden  Konzentrationen  magnetisch,  seine  Drehung  geht  aber  bei  einer  be- 
stimmten Konzentration  durch  null  hindurch;  umgekehrt  geht  die  Suszeptibilitat 
von  Manganchlorür  bei  einer  bestimmten  Konzentration  durch  null  hindurch, 
wahrend  seine  Drehung  stets  positiv  bleibt  Bei  Cerchlond  endlich  finden  beide 
Übergange  statt,  aber  für  die  Suszeptibilitat  tntt  der  Zeichenwechspl  bei  einer 
Dichte  von  1,0748  (S.  275),  für  die  Drehung  dagegen  erst  bei  einer  Dichte 
von  1,2697   (für  rotes  Licht)  ein. 

Indessen  hegen  die  Dinge,  wie  die  Gesamtheit  der  zahlreichen  neueren 
Untersuchungen,  lehrt,  doch  bei  weitem  nicht  so  einfach,  wie  man  früher  annahm ; 
neben  der  Additivitat  spielt  auch  die  Konstitutivität  eine  wichtige  Rolle.  In 
bezug  auf  das  Detail  dieser  Fragen  sei  auf  die  ausgedehnte  Literatur  verwiesen, 
namentlich  auf  die  Arbeiten  von  H.  Becquerel,  Quincke,  Hinrichs,  Perkin,  Jahn, 
Wachsmuth,  PICKERI^fG,  Schonrock,  Humburg,  Oppenheimer,  Forchheimer  ^ ;  hier 
können  nur  einige  Punkte  herausgehoben  werden. 

Wenn  sich  Losungen  additiv  verhalten,  so  wird  man  das  auch  so  aussprechen 
können,  daß  die  spezifische  Drehung  der  gelösten  Substanz,  aus  der  der  Losung 
berechnet,  unabhängig  ist  von  der  Konzentration.  Das  ist  nun  durchaus  nicht 
immer  der  Fall,  im  Gegenteil,  mit  steigender  Empfindhchkeit  und  Zuverlässigkeit 
der  Messungen  wurden  die  Ausnahmen  zur  Regel.  So  fand  Quincke  für  Eisen- 
chlorid, gelost  in  Methylalkohol,  bei  folgenden  Prozent-Konzentrationen  die  darunter- 
stehenden spezifischen  Drehungen: 

54,07  48,48  32,94  18,89  11,53 
20,16  20,32  17,71  15,18  16,16 
also  Abnahme  mit  zunehmender  Verdünnung  —  obgleich  der  Atommagnetismus 
gleichzeitig  ungeändert  bleibt  Andere  haben  das  für  zahlreiche  Stoffe  bestätigt, 
noch  andere,  z.  B.  Jahn,  dagegen  Additivität  gefunden.  Statt  der  spezifischen 
kann  man  auch  die  molekulare  Drehung  einfuhren.  So  nimmt  nach  Perkin 
und  Pickering  die  molekulare  Drehung  mit  der  Verdünnung  bei  Schwefelsäure 
ab,  bei  Salzsäure  zu;  nach  Forchheimer  ebenfalls  bei  Lithiumsulfat,  während  sie 
bei  Ammonium-,  Natrium-  und  Magnesiumsulfat  und  nach  Oppenheimer  auch  bei 
Chlor-  und  Brom-Kalium  und  -Natrium  sowie  bei  Essigsäure  konstant  ist  Manche 
Ergebnisse  weisen  darauf  hin,  daß  sich  Gemische  anders  wie  Salze  und  diese 
wieder  anders  wie  Doppelsalze  verhalten.  Dann  weiter  die  Frage,  ob  verschiedene 
Lösungsmittel  verschiedene  Molekulardrehungen  der  gelösten  Substanz  ergeben, 
was  mcht  selten  der  Fall  ist  und  zwar  auch  in  Fällen,  wo  die  Erklärung  durch 
Dissoziation  (Ostwald)  nicht  Stich  halt  und  auch  chemische  Besonderheiten 
nicht  vorhegen.  Letzteres  darf  man  —  im  Hinblick  auf  das  auch  auf  manchem 
anderen  Gebiete  abnorme  Verhalten  dieses  Elementes  —  bei  Chlor  und  seinen 
Verbindungen  gelten  lassen.  So  fand  z.  B.  Perkin  ^  die  Molekulardrehung  von 
Chlorwasserstoff,  gelöst  in 

Wasser 4,41 

Alkohol 3,33 

Isoamyloxyd 2,25     ; 

und  für  Chlor  selbst  sehr  verschiedene  Werte;  je  nachdem  er  von  wässeriger 
HCl-  oder  von  ClC^-Lösung   oder   von  Propylchlorid  ausging.  —  In   homologen 

1  H.  Becqdbrhl,  Ann.  chim.  phys  (5)  12.  43.  1877.  —  G.  Quincke,  Waad.  Ann.  24 
606.  1885  —  G  HiNiacHS,  G  R.  113.  500.  1891.  —  W.  H  Perkin,  m  zaUreichen  Abhand- 
Inngen  imj.  ehem.  Soc.  (s,  vr,  u)  —  Hai«  Jahn,  Waed.  Ann  43  280.  1891.  —  R.  Wachs- 
MDTH.  Wied.  Ann.  44  377.  1891.  —  0.  ScHÖNROCK,  Z  phys.Ohem.il.  753.  1893.  —  0  HuM- 
BUBG,  Z.  phys.  Chem.  1?.  40;.  1893.  —  0.  Schönrock,  Z,  phys.  Chem.  16.  29.  1895.  — 
S.  OppEN^lErMERj  Z.  phys.  Chem.  27.  447.  1898.  —  J  Forchheimee,  Z.  phys.  Chem.  34. 
20.  1900.  —  W.  H  Perkin,  J.  Chem.  Soc.  66.  20    1894 
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Reihen  von  Stoffen  finden  nicht  selten  Gesetzmäßigkeiten  statt,  z.  B.  gleiche 
Differenzen  der  Drehung  zwischen  aufeinander  folgenden  Reihengliedem;  aber 
auch  hier  finden  Ausnahmen,  und  zum  Teil  sehr  starke,  statt,  und  nicht  immer 
lassen  sich  Gründe  dafür  aus  der  chemischen  Konstitution  beibringen.  Nur 
einige  solche  empirische  Gesetze  seien  hier  angeführt.  Nach  Perkin  kann  man 
für  jeden  hinzutretenden  CH^ -Komplex  die  Zahl  1,023,  also  für  n  solche  Komplexe 
1,023  n  einsetzen;  es  kommt  dann  noch  ein  konstantes  Glied  für  den  Rest 
hinzu,  und  dieses  Glied  a  kann  man  als  Gruppenkonstante  bezeichnen.  Nach 
Jahn  sind  die  Zahlen  für  die  verschiedenen  Chloride,  äquivalente  Mengen  voraus- 
gesetzt, annähernd  gleich,  und  dasselbe  gilt  für  die  Bromide,  Jodide,  Nitrate  und 
Karbonate,  nicht  aber  für  die  Sulfate,  wo  die  Zahlen  zwischen  den  weiten 
Grenzen  1,88  (Beryllinmsulfat)  und  5,17  (Kadmiumsulfat)  schwanken.  Ferner 
ist  die  Drehung  der  Bromide  annähernd  doppelt  so  groß  und  die  der  Jodide 
viermal  so  groß  wie  die  der  Chlonde;  anders  ausgedruckt:  die  molekulare  Drehung 
der  emzelnen  Salze  mit  gleichen  elektropositiven,  aber  verschiedenen  elektro- 
negativen  Bestandteilen  haben  annähernd  konstante  Differenzen;  einen  Satz,  den 
Wachsmuth  bis  zu  einem  gewissen  Grade  bestätigt  fand ;  einige  solche  Differenzen 
sind  folgende: 


Br-Cl 

3,94 

(3,70  bis  4,23) 

Gl  -  GOß 

3,74 
(3,60  bis  3,89) 


J-Cl 

13,65 

(13,10  bis  14,56) 


Cl     -    NOg 

4,15 
(3,99  bis  4,31) 


Cl  -  SO., 


Cl  -  |S0^ 

2,93 

(2,67  bis  3,42) 

qH^Oa-iSO, 

2,08 
(1,77  bis  2,33) 


3,51 
(3,28  bis  3,88) 


Cl 


'  (Jahn) 


-    Cg  H,J  Og 

0,99 
(0,63  bis  1,34) 

ISO,  -  NO« 
0,019 
(0,011  bis  0,231) 


(WACHSMXn'H). 


Cl  -  NOg 

2,95 

(2,69  bis  3,18) 

CH^Oa-NOg 

1,96 
(1,71  bis  2,51) 

Immerhin  sind  die  Extreme,  wie  man  sieht,  voneinander  und  von  dem  Mittel- 
werte recht  stark  abweichend,  wenigstens  in  den  meisten  Fallen.  Noch  mehr  ist 
das  der  Fall  bei  den  Differenzen  der  molekularen  Drehungen  der  Salze  mit 
gleichen  elektronegativen  Bestandteilen: 

Co  — 2H  Ni-2H  Mn  — 211 

-1,63  2,88  —0,04 

(—0,63  bis  —2,22)         (2,09  bis  3,58)         (—0,17  bis  -F0,17) 

Noch  gewagter  endlich  ist  im  allgemeinen  der  Übergang  auf  die  Atom- 
drehung, um  dann  aus  diesen  die  Molekulardrehung  rechnerisch  zusammensetzen 
zu  können.  Daß  das  nicht  zulässig  ist,  geht  sehr  deutlich  z.  B.  daraus  hervor, 
daß  die  Molekulardrehungen  für  isomere  Verbindungen  im  allgemeinen  durchaus 
nicht  gleich  groß  sind. 

Eine  Beziehimg  zwischen  der  Drehung  der  verschiedenen  Stoffe  und  ihren 
Brechungsquotienten  für  die  gleiche  Farbe  hat  man  schon  frühzeitig  vermutet; 
und  H.  Becqerel^  hat  dafür  die  einfache  Formel 


Q 

»a  («2  -  1) 


=  const 


1  H.  BacQüBHEL,    C.   R.   83.    125.    1876    —   Ann.    ehm.   phys,    (5)  12.   5.    1877. 
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aufgestellt;  dieae  Werte  sind  ^'citer  unten  bei  den  Becquerel sehen  Zahlen  mit 
angegeben,  und  man  sieht  in  der  Tat,  daß,  wahrend  die  Drehungen  selbst  für 
die  verschiedenen  Stoffe  wie  1  :  70  verschieden  sind,  die  angebliche  Konstante 
nur  zwischen  den  Grenzen  0,101  imd  0,465,  also  etr^'a  wie  1  :  4  schwankt,  für 
die  meisten  aber  sogar  nur  zwischen  0,15  und  0,25;  eine  eklatante  Ausnahme 
macht  nur  der  Diamant,  dessen  Drehung  im  Vergleich  zu  seiner  Brechung  außer- 
ordentlich klein  ist  Auch  aus  den  Messungen  von  du  Bois  (s.  w.  u.)  folgt,  daß 
selbst  für  Gruppen  so  ähnlicher  Stoffe  wie  Gläser  die  Schwankungen  nicht  un- 
erheblich —  bei  Flintgläsem  von  862  bis  966,  bei  Krongläsern  von  472  bis 
772  (Relativzahlen)  —  sind.  Es  handelt  sich  also  hier  offenbar  um  eine  em- 
pirische Beziehung,  von  nur  ganz  ungefährer  Bedeutung  von  der  nur  die  Theorie 
zeigen  kann,  was  an  ihr  wahres  ist  (s.  w.  u.).  Übrigens  ist  unsere  angebliche 
Konstante,  infolge  des  verschiedenen  Temperaturganges  beider  Erscheinungen, 
nicht  einmal  für  einen  und  denselben  Stoff  von  der  Temperatur  unabhängig;  so 
steigt  sie  nach  der  Berechnung,  die  van  Aubel^  auf  Grand  der  Messungen  von 
Rodger  und  Watson  (s.  o.)  ausgeführt  hat,  bei  Wasser  von  0  bis  100^  von  944 
auf  987,  bei  Schwefelkohlenstoff  zwischen  0  und  4=0°  von  946  auf  975  (relativ). 
Zahlenwerte  der  Drehung.  Aus  dem  reichen  Matenal  kann  hier  nur 
eine  kleme  Auswahl  getroffen  werden;  im  übrigen  ist  auf  die  Abhandlungen  von 
Gqrdon,  H.  Becquerel,  Lord  Ra\t,eigh,  Quincke,  Köpsel,  Arons,  Rodger  und 
Watson,  Siertsema,  du  Bois,  Kundt,  Lobach,  H.  Jahn,  Wachsmuth,  Perion,  Schön- 
rock, Kundt  und  Röntgen,  Humburg,  Righi,  Borel,  Yong  und  Fortev,  Forch- 
HEiMER,  Haban^  und  viele  andere  hinzuweisen;  reichhaltige  Zusammenstellungen 
findet  man  auch  m  manchen  Handbüchern,  namentlich  m  den  Tabellen  von 
Landolt  und  Börnslein.  Die  Werte  für  Schwefelkohlenstoff  und  Wasser  sind 
vorangestellt,  weil  sie  meist  als  Bezugseinheiten  dienen;  dann  folgen  die  von  den 
einzelnen  Experimentatoren  gefundenen  Werte. 

Schwefelkohlenstoff. 

Gordon      .  .  0,05238'  für  die  Thalliumlmie  und  12  0 

Gordon      .  .  0,04267'  „  „  Z?-Linie  „     12» 

Gordon      .  .  0,04380'  „  „  „  ,,       0» 

Becquerel  .  .  0,04341'  „  „  „  «0» 

Lord  Ra\-leigh  0,04200'  „  „  „  »18» 

Quincke     .  .  0,04409'  „  „  „  „18° 

Köpsel  .     .  .  0,04199'  „  ^  „  „18» 

Kopsel  .     .  ,  0,04297'  „  „  „  „       0»     . 

1  E.  VAN  AuiEL,  J.  de  Phys.   (3)    5.   509.   i8ö6.  —  2  j.  E.  H.  Goedon,  Trans.  R    Soc. 
167  (i).    I.   1877.   —    Phil.  Mag.  (5)  1.  73.    1876.   —   H  Becquerel,  Ann.    dum.    phys. 
13)  27    312.  1882    —  (s)  12.    5.    1877.  —  C.  R.  88,   70g.  —  J.  de  phys.  8.    198     1879 
—  CR,   90.    1407.   —  J.  de  phys.   G     265,    1880    (die    vier  letzten  über   Gase),    — -    Lord 
RA.YIEIGH,    Proc.  R.   Soc.   37.    146.    1884,   —  G.  Quincke,  "Wied.  Ann,  24.  |5o6.    1885.  — 
A.  Köpsel,  Wied.  Ann.    26.    456.    1885.    —   L   Aeons,    Wied    Ann    24.    161.    1885     — 
J.  W.  RODQER  und  W,  Watson,    Proc  R    Soc,   58.  234.   —  Trans.  R.   Soc,   186A.    621 
189s    —  L.  H.  Siertsema,  Sitt  Akad.  Amst.  1895/6.  20  n.  317     —   Comm.  Leiden  Nr.  24 
(Ga^e).  —  Sitt  1896/7,  132,   —   Comm.  Leiden  Nr.  31  (Wasser).  —  Aich.  nöerl.  (2)  2.  291. 
Comm   Leiden,  SuppL  1.  90.    —   Zitt.  Akad.  Amst.  1898/9.   289,    —   Comm   Leiden  Nr.  46 
(Gase  und  Wasser),  —  H.  na  Bois,  Wied    Ann    31.  970.  1887  (Zusammenstellimg),  —  Wied 
Ann    44.    377.    1891    (Jenenser  Gläser).    —    A,  Kundt,  Wied   Ann,   27.    197.    1886    (ferro- 
magneüsche  Stoffe).    —   A  KuNnT  "und  W.  C.  Röntctin,  Wied.  Ann.   6    332.  1897,    8    278 
1879;  10.  257.  1880  (Gase).  —  W.  Lobach,  Wied,  Ann.  39.  347,  1890.  —  H.  Jahn,  Wied. 
Ann   43   280   i8gi.  —  R.  Wachsmuth,  Wied.  Ann.  44.  377,  1891.  —  W,  H.  Pbbkin,  Jotuti 
Chem.  Soc,  1884.  421;  1886.  S   177;  1887.  362  u.  808;  1888.  561;    1889,  680  u  750;  1891. 
qSi;    1892.   800;    1893.    75,  99  u,  488,    65.   30,   402  u    815,    1894;    69.    1025.    1896     — 
78.  267.  1900;    Proc,  ehem.  Soc.  17    256.  igoi;   J.  chem.  Soc    81.   177.  1902;    81/82. 
T902,  —  O.  SCHÖNEOCK,  Z,  phys.  Chem.  11   753.  1893.  —  O  HümbüRG.  Z.  phys.  Chem 
H,   1893.  —  A.  RiGHi,  Rend.  Acc,  BoL  3.  83.  1899.    —   A.  Bohhl,  C.  R.  128,  1095. 


-'(., 
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^ür  die  Hauptlinien  ist  bei  25°  die  Drehung 

C  D  E  F  G 

0,0319'         0,0415'         0,0637'         0,0667'         0,0930' 

lind  schließlich   als  Normal?ahl   für  Nalrmmlicht  und  IS*^,  ausgedruckt  entweder 
in  Minuten  oder  in  Bogenmaß 

0,0421'     bzw.     0,0000122     . 

Wasser. 

Schwefelkohlenstoif  hat  als  Normalsubstanz  den  Übelstand  sehr  starker  Dis- 
persion; außerdem  liegt  es  nahe,  das  Wasser,  das  in  so  vielen  anderen  Hinsichten 
eils  Bezugskörper  dient,  diese  Rolle  auch  hier  spielen  zu  lassen.  Diese  Möglichkeit 
ist  jetzt  gegeben,  da  durch  die  neueren  Bestimmungen  die  Genauigkeit  auf  dieselbe 
liehe  wie  beim  Schwefelkohlenstoff  gebracht  ist  und  hier  die  Dispersion  keine 
erhebliche  Rolle  spielt.     Es  fand  nämlich  für  D  und  Ü° 

Arons 0,01298' 

Rodger  und  Watson      .     .     0,01311' 
SiERTSEMA 0,01303'     , 

es  wird  also  im  Mittel  in  Minuten  bzw.  Bogenmaß: 

0,01304     bzw.     0,000003792     . 

Zusammenstellung  von  du  Bois. 

Für  eine  Reihe  wichtiger  Substanzen  aus  den  verschiedensten  Gebieten  hat 
X>u  Bois  nach  eigenen  und  fremden  Messungen  folgende  Tabelle  für  die  Größen 
Cü  und  -yj  zusammengestellt;  beide  Zahlen  geben  die  Drehung  in  einer  1  cm 
langen  Schicht,  cü  bei  der  Feldstärke  1 ,  ^  bei  der  Magnetisierungsintensität  1 ; 
die  Temperatur  ist  durchschnittliche  Zimmertemperatur  (etwa  18°),  die  Wellen- 
länge X. 

Absolute  Werte  von  o)  und  ip . 


Substanz 

Kobalt  .  .  . 
ISTickel  .... 
Eisen  .... 
Sauerstoff  (1  Atm.) 
Schwefelsaure  . 
A?Vasser  .  .  . 
Salpetersäure  . 
Alkohol  .  .  . 
Äther  .... 
j^rsenchlorur 
S  chwef  elkohlenstoff 
JTjvRADAVs  Glas, 

geschm. 


+  0,0126 
-0,0751 
-0,0694 
—  0,0633 
-0,0566 
-0,0541 
-0,0876 
—0,0716 

—0,0982 


1 

0,44. 

10-6 

6,44- 

10-6 

6,50 

10-6 

10-5 

5,80 

10-6 

10-5 

5,80. 

10-6 

lO-ö 

5,80 

10-6 

10-6 

5,80 

10-6 

10-6 

5,80 

10-6 

10-6 

5,80 

10-6 

10-6 

5,80 

10-6 

10-6 

5,80 

10-6 

10-6 

5,80 

10-6 

CO 


4-0,000179 
-1-0,302 
4-0,377 
-1-0,356 
-1-0,330 
+  0,315 
+  1,282 
+  1,222 

+  1,738 


ip 

+   3,99 

+   3,15 

+   2,63 

10-6 

+   0,014 

10-6 

-  4,0 

10-6 

-   5,4 

10-6 

—   6,6 

10-6 

-  6,8 

10-6 

—   5,8 

10-6 

—  14,9 

10-6 

-17,1 

10-6 

-17,7 

Die  Tabelle  ist  nach  deü  algebraischen  Werten  von  rp  geordnet.  Seinem 
absoluten  Werte  nach  ist  jedoch  ip ,  wie  man  sieht,  durchaus  nicht  etwa  für  die 
•ferromagnetischen  Stoflfe   am  größten,   diese  werden  vieliSaehr  von  den  meisten 

j  899.  —  S.  YoNG  und  E.  C.  Fortey,  J.  ehem.  Soc.  127/8.  372.  1900,  —  J.  Foächheimee, 
2;,  phys.  Chem.  34.  20  igoo.  —  M.  Haban,  Cöntr.-Ztjg.  Opt  Mech.  22,  121.  1901.  — 
■jcr.  Harms,  Phys.  Z.  4    158    1902  (fluss.  Sauerstoff) 
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Handb    d. 
Phya.    2.  Aufl. 


festen    und   flussigen    Substanzen    in    dieser  Hinsicht  ubertroffen,   vom   Schwefel- 
kohlenstoff und   vom  Farada\  sehen  Glase  sogar  etu'a  um  das  fünffache.     Unter 
den  ferromagnetischen  Stoffen  selbt  steht  Kobalt  an  erster,  Eisen  an  letzter  Stelle. 
Dagegen  würden  die  ferromagnetischen  Stoffe,  wenn  überhaupt,  eine  außerordentlich 
große  VERDETSche   Konstante    co   aufweisen,   wegen   ihrer   großen    Suszeptibilität 
Wie   kolossal    die   Drehung    der   Polarisationsebene    im   Eisen   ist,   geht   aus   der 
Angabe  von  Kundt  hervor,  daß  im  Zustande  magnetischer  Sättigung  die  Drehung 
pro   Zentimeter   rund    200000°   beträgt,    daß    also    die   Schwingungsrichtung   der 
Atherteilchen    schon    auf    der   winzigen   Strecke    von   0,02    mm    ein    ganzes    Mal 
herumgedreht  wird.     Die  genj^ueren  Werte  für  die  Maximaldrehung  sind: 
Eisen:       209000"    (Kundt);         216  000°] 
Kobalt:     1980000\,    ,  p„  ..       180000° }  (Lobach). 
Nickel:        89000°/^''''^°''^'         90000°] 

Messungen  von  H.  Becquerel. 

Die  Drehung  Q  ist   auf   die    des  Schwefelkohlenstoffes   als  Einheit   bezogen, 

sie  gilt  für  gelbes  Licht  (in  den  letzten  Reihen  rotes  Licht)  und  15°  C.     Außer 

Q  ist  noch   die   Größe    ü/fi^{n' — 1)  angegeben,  wo  «   der  Brechungsesponent 

ist;    über  die  Bedeutung  dieser  Größe  ist  schon  oben  (S.  391)  das  nötige  gesagt. 


Substanz 


CSg  .  . 
H^O  . 
CH^O    . 

QHgO    . 

qHioO 
CßHijO 

CHClg 

HCl 

C^Hg 
HNO« 


„      (rauchend) 
R,SO^  +  3HaO 
H^SO^  .     .     . 
AgNOg(konz.Lsg.) 
KJ  (konz.  Lsg.) 


Q       1 

Q 

«^(«2  —  1) 

1,000 

0,231 

0,308 

0,222 

9,253 

0,166 

0,279 

0,160 

0,294 

0,161 

0,311 

0,162 

0,380 

0,163 

0,490 

0,252 

0,636 

0,226 

0,575 

0,210 

0,291 

1,177 

0,206 

0.109 

0,286 

0,149 

0,247 

0,116 

0,424 

0,177 

0,801 

0,849 

Substanz 

Geschm.  Schwefel  (114°) 
Geschm.Phosphor(33°) 


Q 

1,904 
3,120 


«2(«2_1) 


0,188 
0,220 


Einfach  brechende  Kristalle 


KCl     . 
NaCl    . 
CaFlg  . 
Blende 
Diamant 


CSä .     .     . 
Cu^O  (knst) 
Brom    .     . 
Selen    .     . 


0,072 
0,843 
0,220 
5,295 
0,301 

Rotes  Licht 

1,000 
14,060 

1,900 
10,960 


0,255 
0,256 
0,101 
0,204 
0,010 

0,240 
0,241 
0,465 
0,255 


Jenenser  Gläser  nach  H.  du  Bois. 
CO  im  Bogenmaß  für  Natronlicht  und  18°. 

Substanz 


Boratkron 

Leichtes  Barytsilicatkron  . 
Stark  disperg.  Süicatkron 
Mittleres  Phosphatkron 
Schweres  Barytsilicatkron 
Gewöhnliches  leichtes  Flint 
Schweres  Silicatflint 
Schweres  Silicatflint      .     . 
Schwerstes  Süicatflint  .     . 


Bezeichnung 

n 

CO 

S. 

204 

1,51013 

0,0163 

0. 

1092 

1,51660 

0,0190 

0. 

1151 

1,52017 

0,0234 

s. 

179 

1,56201 

0,0161 

0. 

1143 

1,57412 

0,0220 

0. 

451 

1,57522 

0,0317 

0. 

469 

1,64996 

0.0442 

0. 

500 

1,75096 

0,0608 

S. 

163 

1,89042 

0,0888 

Bd  V 
Magnetismus. 
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Bestimmungen  von  H.  Japn. 

Q  Drehung,  S  „spezifische  Drehung",  d.  h.  dieselbe  für  gleiche  Gewichte,  bei 
Salzen  aus  den  Lösungen  berechnet;  alles  auf  Wasser  bezogen;  Natronlicht,  20". 


Substanz 


Wasser  .  . 
Methylalkohol 
Äthylalkohol 
Aceton  .  . 
Benzol 
Toluol  .  . 
■Xylol       .     . 


Q 


1,0000 

1,0000 

0,7081 

0,8923 

0,8477 

1,0710 

0,8490 

1,0663 

2,2392 

2,5443 

2,0396 

2,3528 

1,8878 

2,1788 

Salze. 


Salz 


HCl 

LiCl 

LigSO^ 

NaCl     , 

NaBr    , 

NaJ 

NaNOß 

Na,,  SO, 

KCl 

KBr 

KJ    . 

KoSO, 

KNOs 

KgCOg 


2,3046 
1,9530 
0,3705 
1,6487 
1,6058 
2,2218 
0,2902 
0,5993 
1,3674 
1,4157 
2,0556 
0,3698 
0,2408 
0,4622 


Salz 


BeSO^ 

CaCl, 

CaBrg 

SrClg 

SrBra 

BaClg 

BaBra 

MnC4 

MnSOj 

CdClg 

CdBra 

CdJa 

CdSO^ 


0,2890 
1,5104 
1,5854 
1,0969 
1,3233 
0,9418 
1,1233 
1,2804 
0,2724 
1,1535 
1,3044 
2,0133 
0,4475 


Bestimmungen  von  Wachsmuth. 

Q  Drehung  der  Lösung  von  der  Dichte  a,  S  spezifische  Drehung  der  ge- 
lösten Substanz,  M  molekulare  Drehung ;  Natronlicht,  Temperatur  nicht  angegeben. 
Wasser  als  Einheit 


Substanz 

H,0     ,    .  . 

CoSO^      .  . 

CoCttj  .    .  . 

Co(N03),  . 
Oo(0,H3  0,), 

N1SO4      .  . 

NiClg   .     .  . 

Ni(N03),  .  . 


a 

Q 

S 

M 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

1,1378 

0,9993 

0,0029 

0,0247 

1,1250 

1,0991 

0,8224 

5,9215 

1,1321 

0,9620 

-0,0828 

-0,3825 

1,0886 

1,0172 

0,4770 

4,6795 

1,1454 

1,0780 

0,4918 

4,2256 

1,1068 

1,1681 

1,5333 

11,0569 

1,1285 

1,0444 

0,4617 

4,6889 

1,0688 

1,0490 

0,8526 

8,3742 

Substanz 

MnSO^    . 

MnClj      . 

Mn(NOa), 

Mn(C,H,0,), 

HjSOi 

HCl    . 

HNO, 

C,H,0, 

Ni(CO)^ 


1,1607 
1,1107 
l,118ß 
1,0864 
1,8282 
1,1247 
1,1898 
1,0602 
1,31 


.  Q 

1,0290 
1,1166 
0,9915 
1,0239 
0,8662 
1,3541 
0,9287 
0,8676 
4,244 


0,2317 
1,0434 
0,1981 
0,6699 
0,3915 
1,8436 
0,2702 
0,7961 


M 

1,9485 
7,8087 
1,9205 
6,4777 
2,1817 
7,4766 
1,8916 
5,3073 


Bestimmungen  von  Perkin. 

Die  Messungen  dieses  Autors  erstrecken  sich  über  die  Jahre  1884  bis  1903 
und  betreffen  mehrere  Hundert  von  Substanzen;  darunter  befinden  sich  Säuren 
und  Salzlösungen,  Körper  der  Fett-  und  aromatischen  Reihe,  Alkohole,  Benzole 
und  Ringverbindungen  der  verschiedensten  Art;  eine  Auswahl  ist  nicht  möglich. 
Es  sei  daher  nur  eine  besonders  wichtige  Zusammenstellung  gemacht 
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Für  einige  Schwefel-  und  Salpetersauren  ist  zuerst  der  Prozentgehall,  (lanii 
die  spezifische  Drehnng  der  Losung,  dann  die  molekulare  Drehung  der  icinen 
Säure  angegeben.     Wasser  gleich  eins. 

Schi^efelsaure  Salpetersäure 


99,92 

0,7785 

2,304 

;       99,45 

0,5292 

1,207 

96,60 

0,8104 

2,287 

1       56,44 

0,8042 

0,977 

84,35 

0,8824 

2,194 

32,36 

0,9066 

0,Hn2 

78,00 

0,9134 

2,114 

26,81 

0,9238 

0,8(15 

57,94 

0,9432 

2;038 

22,54 

0,9350 

(i,7n:j 

35,16 

0,9799 

1,952 

18,92 

0,9955 

1,916 

Messungen  von  Schönrock. 
Spezifische  und  molekulare  Drehung,  Wasser  als  Einheit 


Pentan 

1,4525 

5,811 

Hexan  . 

1,3940 

6,661 

Oktan  . 

1,3770 

8,722 

Amylen 

1,5891 

6,180 

Hes}'len 

1,5970 

7,453 

Oktylen 

1,5116 

9,406 

Benzol  . 

2,5918 

11,230 

Toluol  . 

2,3541 

12,031 

Athylbenzol 

2,2632 

13,327 

Orthoxylol 

2,2596 

13,306 

Rletaxylol  . 

2,1620 

12,731 

Paraxylol   . 

2,1718 

^  12,789 

Propylbenz 

Ol 

2,1592 

14,394 

Cymol  .     .     . 
Methylalkohol 
Äthylalkohol  . 
Propylalkohol 
Isopropylalkohol 
Isobutylalkohol 
Amylalkohol  . 
Pyridm       .     . 
Aceton      .     . 
Amylather 


2,0004 
0,9133 
1,0701 
1,1269 
1,1897 
1,1740 
1,2038 
3,0085 
1,0803 
1,2737 


U,S92 
1,624 
2,735 
;j,75ß 
3,00(1 
4,S27 
5,80(1 
H,8in 
3,4S1 

11,181 


Messungen  von  Humburg. 

Molekulare  Drehungen,  Wasser  als  Emheit  (meist  Mittelwerte). 

Benzol 11,06 

Toluol 12,02 

Methylalkohol    ....       1,58 

Essigsaure 2,45 

Piopionsäure     ....       3,48 
Buttersäure 4,54 

Messungen  von  Forchheimer.  •    ■    ■ 

Spezifische  und  Molekulardrehung,  bei  den  drei  ersten  Salzen  von  der  Kon- 
zentration unabhängig,  bei  den  anderen  für  verschiedene  Konzentrationen. 


Monochloressigsäure    . 

.       3,80 

Dichloressigsaure    .     . 

.       5,18 

Jodkalium     .     .     .     . 

.     18,95 

Bromnatrium      .     .     . 

.       9,19 

Ammoniumnitrat     .     . 

.       2,18 

Brombaiyum      .     .     . 

.     18,5 

Ammonmpasulf^t  (20^*) 
Natnumsulfat  (15°)    . 
Magnesiumsulfat  (15°) 
Lithiumaulfat  (15°) 
23,5  7o       .     .     . 
18,5  7o      .     .     . 
13,07o      .     .     - 
7,7  7o      .     .     .. 
Lithiumchlond  (15°) 
367o      .    .     . 
4,47o     .     .     . 


0,675 
0,377 
0,308 

0,392 
0,4^9 
0,435 
0,509 

1,908 
2,071 


4,95 
2,96 
2,03 

2,38 
2,80 
2,67 
3,11 

4,506 
4,892 


Bd  V 
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Schwefelsäure  (14") 


Salzsäure  (13°) 


70,1 7o 

4=9,1 7o 

25,0  7o 

9,3  7o 


0,381 

2,07 

27,1 7o 

2,207 

0,366 

1,99 

19,37o 

2,248 

0,372 

2,03 

12,97o 

2,346 

0,402 

2,20 

7,2  7o 

2,395 

5,7  7o 

2,414 

4,48 
4,56 
4,76 
4,86 
4,93 


Messungen  von  Hau  an  (absolute  Werte,  mit  Benutzrung  des  Quincke  sehen 

Wertes  für  CSg). 


Wasser 0,01338 

Schwefelkohlenstoff      .     .     .  0,04490 

Monobromnaphthahn    .     .     .  0,04081 

Uranglas 0,01833 

Weingeist 0,01203 

Terpentinöl 0,01793 

Chlorkaliumlosung  ....  0,02287 


FerrosulfaÜösung     ....  0,01046 

Zinkchloridlösung     ....  0,01842 

Zinksulfatlösung       ....  0,01471 

Kaliumferrocyanidlösung  .     .  0,0104^ 


Drehung  in  Gasen  nach  H.  Becquerel. 
0°,   Atmosphärendruck,    Natriumlicht.     Flussiger   Schwefelkohlenstoff  als   Einhett. 


Gas 

Sauerstoff  . 
Luft  .  . 
Stickstoff  . 
Kohlensaure 


10"ß 


146 
159 
161 
302 


n^  in' 


1) 


0,269 
0,277 
0,274 
0,332 


Gas 

Stickoxydul 
Schweflige  Säure 
Äthylen       .     . 


393 
730 

802 


ü 

U^ («2  _ 

0,381 
0,548 
0,590 


1) 


Die  Zahlen  der  letzten  Spalte  halten  sich  in  denselben  Grenzen  wie  bei 
Flüssigkeiten,  wachsen  aber  mit  n .  Sauerstoff  scheint  schwach  anomale  Dis- 
persion zu  haben. 

Drehung  in  Gasen  nach  Kundt  und  Röntgen. 
Für  natürliche  Dichte  aus  Beobachtungen  bei  großer  Dichte  (150  bis  270 fach) 
unter  der  Annahme  der  Proportionalität  mit  der  Dichte  berechnet;  20**,  Tages- 
licht; Schwefelkohlenstoff  als  Einheit 


Wasserstoff 

Sauerstoff 

Stickstoff 


0,000132 
0,000109 
0,000127 


Luft 0,000127 

Kohlenoxyd       .     .     .     0,000232 
Sumpfgas     ....     0,00044 


Messungen  von  Siertsema 

^.io"  =  ^(n-A) 

(vgl,  hierzu  die  anderen  Darstellungen  o.  S,  382). 
Gas 


Luft  (100  kg,  13,2") 

Sauerstoff  (100  kg,  7,0^) 

Stickstoff  (100  kg,  14,0°) 

Kohlensäuxe  (1  Atm.  6,5°) * 

Stickstoffoxydul  (30,5  Atm.,  10,9°) 

Wasserstoff  (85  kg,  9,5 0) ''^     .''. 


190,6 

0,242 

271,7 

0,0704 

ie9,9 

0,311 

m^5 

0,307 

75,5 

0,306 

138,6 

0,325 
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Chlor  nach  einer  Messung  \  on  RrOHi. 
0,000337    (Schwefelkohlenstoff  =  1). 

2.  Beeinflussung  des  Lichts  bei  der  Reflexion  an  Magneten. 

Im  Jahre  1876  machte  Kerr^  die  Beobachtung,  daß  ein  auf  eine  niJigac- 
tische  Flache  fallender,  geradhnig  oder  elhptisch  polarisierter  Lichtstrahl  bei  der 
Reflexion  von  dieser  Flache  eine  Veränderung  erfahrt.  Die  Beobachtung  wurde 
dann  von  zahlreichen  anderen  Physikern  wiederholt,  ergänzt  und  modifiziert, 
insbesondere  von  Gordon^,  FitzgeraldS,  Hall*  (für  Nickel),  Hurion''  (für 
Wismut),  Kaz'',  Righi'',  Kundt^  (für  Eisen,  Kobalt,  Nickel),  du  Bois"  (außerdem 
noch  für  Magneteisenstein),  Sissingh^",  Zeemann^^  RosENQ^^STl2,  WindI",  MiciriiT,[i' 
und  CammanIS.  Für  die  vier  ferromagnetischen  Stoffe  ist  das  Phänomen  erwiesen,  für 
Wismut  wdrd  es  von  Righi,  Kundt  ti.  a.  bestritten  und  bedarf  daher  der  Bestä.ti|j;ung. 
Die  meisten  der  Genannten  haben  das  Phänomen  nach  der  optischen  Seite, 
Kundt  und  du  Bois  auch  nach  der  magnetischen  hm  verfolgt.  Wegen  der  Theorie, 
die  auf  diesem  Gebiete  mit  der  Beobachtung  m  besonders  engem  Konnex  ge- 
blieben ist,  vergleiche  man  weiter  unten. 

Die  Wirkung  ist  eine  doppelte  und  besteht  1.  in  der  Drehung  der 
Polaiisationsebene,  2.  in  der  Verwandlung  des  geradlinig  polarisierten  Lichtes 
in  elliptisch  polarisiertes,  des  elliptisch  polarisierten  in  solches  von  anderer 
Elliptizitat  oder  unter  Umstanden  in  geradlinig  polarisiertes^  Die  erste  Wirkung 
stellt  die  Reflexion  des  Lichtes  an  einem  Magneten  m  Parallele  mit  dem  Durch- 
gange durch  einen  solchen,  die  zweite  Wirkung  ist  der  Reflexion  eigentümlich; 
man  kann  sie  durch  den  Ausspruch  charakterisieren,  daß  die  Reflexion  an 
Magneten  das  Intensitatsverhältnis  und  die  Phasenbeziehung  der  beiden  Licht- 
komponenten verändert,  bei  einfallendem  geradlinigem  Lichte  also  eine  neue,  zur 
ursprünglichen  senkrechte  „magnetische  Komponente"  entstehen  läßt 

Wenn  schon  die  Erscheinungen  beim  Durchgange  sich  infolge  der  großen 
Zahl  maßgebender  Faktoren  sehr  komplizierten,  so  werden  sie,  das  ist  einleuchtend, 
dies  bei  der  Reflexion  in  noch  weit  höherem  Grade  tun.  Es  können  hier  nämlieli 
variiert  werden :  in  magnetischer  Hinsicht  die  Feldstärke,  das  magnetisierte  Material 
und  damit  die  Intensität  der  Magnetisierung,  die  Temperatur  und  die  Richtung, 
in  welcher  die  spiegelnde  Fläche  des  Magneten  geschnitten  ist,  d.  h.  der  Winkel, 
welchen  ihre  Normale  mit  den  Kraftlinien  bildet,  wobei  besonders  die  Grenz- 
fälle  der  Reflexion  an  der  Stirnfläche  (Winkel  0°)  und  an  der  Mantel-  resp. 
Äquatorflache  (Winkel  90°)  wichtig  und  darum  emgehend  studiert  sind.  Anderer- 
seits in  optischer  Hinsicht  der  Einfallswinkel,  der  Winkel  der  Schwingungsrichtung 
des  emfallenden  Lichts  mit  der  EinfaUsebene,  die  Farbe,  die  Elliptizitat  und,  im 
Falle  der  Reflexion  an  der  Mantelfläche,  der  Winkel  der  Einfallsebene  mit  den 
Kraftiimen,  wobei  wiederum  die  beiden  Grenzfalle  herauszugreifen  sind,  daß  die 
EinfaUsebene  den  Kraftlinien  paraUel   oder   auf  ihnen   senkrecht  ist.     Alle  diese 

1  J.  Kehr,  Phü  Mag.  (s)  3.  S.  321.  1877;  ß-  S.  161.  1878.  -  2  j.  e. H.  CtOädon,  Phil.  Mag.  i 

1876.  PM  Mag   (s)  3    S.  529    1877    -  4  E.H.  Hall,  Phil.  Mag    (5)  12.  S.  171.  1881.   1  * 

T  HuHiON.  J  de  Phys  1884.  S  360  -  6  p.  c.  Kaz.  Über  die  Reflexaoil  d.  Lichta^m  Magneten. 
Inaug-Diss  Amsterdam  1884.  Beiblz.  Wied  Ann.  1885  8.275  -  7  A.  RiOHI,  Ann.  ChlTphyS 
sKt^M^-  'IJ^'.®  ^-^S.  1886;  10  S.200  1887  -  B  A.  Kundx.' Wied.  a1  23 
S  228.  1884;  27  S.  191.  1886  _  SH.  DD  Bois.  Wied.  Ann.  30.  S.  2^  18QO  - 
10  R.SissiNGH,Wied.  Ami  42.  S.  115  1891,  Verh  Akad  Wetensch.  28.  189a.  ArcL  N«erl 
7«n/^^  A^l  Tr.  ?  JEEMANN,  Messimgen  üb.  d.  KjEEH sehe  Erscheinung.  Iriau^-Diss.  Leiden 
1893.  -  Arch  N^erL  27  252.  Versl  Ak.  Wet.  Amst.  1894/s.  221.1896/7  loV  Comm 
Leiden  Nr    IS  ^  29.  -  12  JA.  RosENQViST.  Akad.  Afh.  Helsingg«  7892.  - Ts'  C%  Wm 

i?rcii:Ä"i^3B-2'8?79o^^"^'°-^^^^  ^•^^^-  '^-  ^'^-Bi-L/i9r^ 
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Faktoren  smd  von  den  Beobachtern  tatsächlich  variiert  und  die  Ergebnisse  mindestens 
qualitativ  festgestellt  worden.    Es  kaun  hier  nur  das  Wichtigste  angeführt  werden. 

Zunächst  ist,  entgegen  der  Meinung  von  Mascart  und  Joubert,  Poincarä  u.  A. 
als  feststehend  zu  betrachten,  daß  die  Erscheinung  eine  wirkliche  Reflexions - 
erscheinung  ist,  und  daß  sie  nicht  etwa,  wie  man  meinen  könnte,  einfach 
eine  Folge  der  Drehung  der  Polansationsebene  beim  Durchlaufen  der  dem 
Magneten  anliegenden,  stark  magnetisierten  Luftschicht  ist  Durch  die  Tatsache, 
daß  die  Erscheinung  verschwindet,  wenn  man  den  magnetischen  Spiegel  durch 
einen  unmagnetischen  ersetzt,  wird  der  Beweis  hierfür  freilich  nicht  streng  ge- 
fuhrt, weil  dadurch  das  magnetische  Feld  stark  herabgemindert  wird,  wohl  aber, 
wie  Drude  1  hervorhebt,  durch  den  ^on  Kundt  geführten  Nachweis,  daß  sie  auch 
dann  verschwindet,  wenn  man  den  magnetischen  Spiegel  mit  einem  nicht  aktiven 
Metall  elektrolytisch  dünn  überzieht,  wodurch  das  Feld  in  der  benachbarten 
Luft  mcht  merkbar  verändert  wird.  Die  Drehung  erfolgt  also  entweder  am  oder 
im  Metall;  halt  man  die  erstere  Möghchkeit  fui  ausgeschlossen-,  so  gelangt  man 
auch  von  dieser  Seite  her  zur  Annahme  eines  Eindringens  des  Lichtes  in  die 
Metalle,  ehe  es  zurücklcehrt. 

Was  die  Beobachtungsmethoden  betrifft,  so  sei  bemerkt,  daß  man,  um 
den  Magnetismus  der  spiegelnden  Fläche  zu  erhöhen,  ihr  meist  einen  weichen 
Eisenkorper  („Submagneten")  gegenüberstellt,  und  daß  man,  wenn  man  bei  senk- 
rechter Inzidenz  beobachten  will,  eine  unter  45"  geneigte  Glasplatte  anwendet, 
um  den  Polansator  seitlich  aufstellen  zu  kennen  und  durch  ihn  in  der  Beobachtung 
nicht  gestört  zu  werden:  man  muß  aber  dann,  worauf  Kundt"  zuerst  hingewiesen 
hat,  die  rein  optische  Drehung  m  der  Glasplatte  in  Abzug  bringen.  Kommt  es 
nicht  auf  genau  senkrechte  Inzidenz  an,  so  kann  man  auch  einen  durchbohrten 
Spiegel  anwenden.  Die  spiegelnde  Flache  wird,  wenn  sie  nicht  dem  Elektro- 
magneten selbst  angehört,  m  Form  einer  Platte  nahe  an  einen  Pol  des  letzteren 
gebracht,  je  nach  Zweck  der  Untersuchung  senkrecht  oder  parallel  zu  den  Kraft- 
linien. Am  vorteilhaftesten  ist  es  jedenfalls,  die  spiegelnde  Fläche  an  dem 
Elektromagneten  selbst  anzuschleifen,  und  zwar  an  einem  Eisenkorper,  der  gleich- 
förmig magnetisieit  wird;  dies  hat  du  Bois  getan,  indem  er  Ovoide  benutzte  und 
sie  durch  eine  lange  Drahtspulc  magnetisierte.  Durch  das  Anschleifen  der 
Spiegel  wiTÖ  an  dieser  Stelle  die  Magnetisierung  freilich  verändert,  aber  in  leicht 
zu  ermittelnder  Weise. 

Senkrechte  Inzidenz.  Relativ  am  einfachsten  verhält  sich  das  Licht  bei 
senkrechter  Inzidenz,  weil  die  Richtung  der  Schwingungsebene  hier  naturlich  keine 
Rolle  spielt;  hier  wird  einfach  die  Polarisationsebene  des  geradlinig  polarisierten 
Lichtes  gedreht,  und  zwar  der  Richtung  des  magnetisierenden  Stromes  entgegen- 
gesetzt, so  daß  man  sie  im  Sinne  der  früheren  Ausdrucksweise  als  negative 
Drehung  zu  bezeichnen  hat;  nur  beim  Magnetit  ist  sie  positiv.  Betrachten  wir 
zunächst  die  polare  Reflexion.  Bei  den  ersten  Kundt sehen  Versuchen  bewegt 
sich  die  Drehung  für  Eisen  zwischen  45  und  66',  bei  Kobalt  zwischen  50  und  67', 
bei  Nickel  zwischen  20  und  23',  bei  der  zweiten  Reihe  von  Versuchen  wurde 
die  Feldstärke  gemessen  und  für  Eisen  folgende  Zahlenreihe  gefunden: 


4990 
-0,27° 


10800 
-0,55" 


16600. 
—0,62  0 


19800 
-0,660 


30300 
-0,670 


Diese  Zahlen  smd  durch  die  unterste  Kui^^  dnx.  I^gtir  162.  (S.  379)  ver- 
anschaulicht;   während    also    die  Durchgangskurve    ni^clj.  iofeejO.    geht,    geht   die 

1  P.  Dairott,  Wled.  An».  46.  354  1892.  —  2  VgL  hiariibei  einerseits  du  Bois,  "Wied. 
Ann.  39.  40,  attderereoits  DauDB,  Wied.  Ann.  46.  354,  -^  S'  A.  Kündt,  "Wied.  Ann.  23. 
239.  1884.  .-,'.'' 
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Reflexionskurve  nach  unten;  der  Verlauf  ist  aber  im  übrigen  ganz  analog,  im 
man  kann  daher  auch  hier  vermuten,  daß  die  Diehung  nicht  der  Feldstärkt 
sondern  der  Intensität  der  Magnetisierung  proportional  sei,  eine  Vermutunj 
die  bald  darauf  von  du  Bois  experimentell  bestätigt  wurde;  auch  hier  envies  sie 
Nickel  am  schwächsten  wirksam.  Wenn  die  spiegelnde  Flache  nicht  polar  lieg 
also  ihre  Normale  mit  der  Richtung  der  Magnetisierung  einen  Winkel  a  ein 
schließt,  so  ist  die  Drehung  kleiner,  und  zwar  gilt  nach  du  Bois  auch  hier  da 
emfache  Kosinusgesetz;  bei  der  Reflexion  an  emer  äquatorialen  Flache  wird  alsi 
die  Drehung  null.  Nach  alledem  hat  man  die  Drehung  proportional  zu  setze; 
mit  der  Intensität  der  normalen  Magnetisierungskomponente,  in  Formel 

iJ   =   K  •  rv?« 

Für  die  Konstante  X,  welche  der  KuNDTschen  Konstante  \p  (S.  380)  gan 
analog  ist,  hat  du  Bois  den  Namen  KERRsche  Konstante  vorgeschlagen;  ma 
kann  sie  entweder  m  Winkelmaß   oder  in  Bogenmaß  ausdrucken. 

Femer  hangt  die  Drehung  von  der  Wellenlänge  des  Lichtes  ab  und  zwa 
nach  DU  Bois  in  folgender  Weise:  bei  Eisen  ist  die  Dispersion  durchweg  anoma 
d.  h.  die  Drehung  nimmt  von  rot  bis  zu  violett  ständig  ab;  bei  Kobalt  tritt  ei 
Minimum  in  grün,  bei  Nickel  ein  solches  in  gelb,  endlich  bei  Magnetit  ci 
Maximum  in  gelb  auf. 

In  der  folgenden  Tabelle  sind  für  die  vier  ferromagnetischen  Substanze 
und  für  die  wichtigsten  Wellenlangen  A  die  Werte  der  KiiRRSchen  Konstante 
nach  DU  Bois  zusammengestellt  und  zwar  in  Minuten. 


Farbe 


Rot  . 
Rot  . 
Gelb 
Grün 
Blau 
Violett. 


Linie 

10".  A 

Lioi 

67,1 

— 

62 

D 

58,9 

b 

51,7 

F 

48,6 

G 

43,1 

Kobalt 

—  0,0208 

—  0,0198 
—0,0198 
-0,0179 
-0,0181 
—0,0182 


Nickel 

—  0,0173 

—  0,0160 

—  0,0154 

—  0,0159 
—0,0163 

—  0,0175 


Eisen 

-0,0154' 

-0,0138 

-0,0130 

-0,0111 

-0,0100 

-0,0089 


Magnetit 

-|-0,U0'J6 
-1-0,0120 
+  0,Oi:iH 
-1-0,0072 
+  0,0020 


Die  Frage,  ob  bei  senkrechter  Reflexion  außer  der  Drehung  der  Schwinguugs 
richtung  resp.  der  großen  Ellipsenachse  auch  eine  Veränderung  des  Achser 
Verhältnisses  eintrete,  ist  allgemein  wohl  noch  nicht  entschieden;  für  geradlini 
polarisiertes  Licht  steht  aber  fest,  daß  die  etwa  entstehende  Ellipse  eine  jedei 
falls  außerordenthch  gestreckte  Gestalt  besitzt  Nur  muß  man  hier  sehr  darai: 
achten,  daß  die  spiegelnde  Fläche  blank  und  rein  sei,  weil  Oxyd-  und  ander 
Schichten  die  Erscheinung  sehr  unregelmäßig  machen  und  eine  nicht  vorher  b€ 
stimmbare  EUiptizitat  erzeugen  können. 

Die  Temperatur  hat  nach  du  Bois  einen  jedenfalls  nur  geringfügigen  Eir 
fluß  auf  K  (höchstens  einige  Prozent  pro  100°);  sichere  Ergebnisse  sind,  schwe 
zu  erlangen,  weil  auch  3f  mit  der  Temperatur  sich  ändert. 

Schiefe  Inzidenz.  Hier  kommen  als  neue  Variable  außer  dem  Einfall! 
Winkel  die  Polaiisations-  (bzw.  Schwingungs-)nchtung  des  einfallenden  Lichte 
und  —  bei  Reflexion  an  der  Seitenfläche  —  die  Richtung  der  Einfallseben 
gegen  die  Magnetisierungsrichtung  hinzu.  Zunächst  möge  der  Fall  bespreche 
werden,  wo  die  Reflexion  an  der  Sümfläche  des  Magneten  stattfindet,  wo  als 
die  Magnetisierungsrichtung  in  jedem  Falle  mit  der  Einfallsebena  zusammenfäll 
In  diesem  Falle  hat  die  Drehung,  ob  nun  das  Licht  parallel  oder  senkrecht  zi; 
Einfallsebene  polansiert  sei,  stets  denselben  Sinn,  d.  h.  es  findet  bei  Veranderun 
des  Einfallswinkels  kein  Durchgang  durch  null  und  darauf  folgender  Zeichen 
Wechsel  statt;  nur  ein  einziger  Beobachter,  Kundt,  hat  einen  Bolchen,^  nämlio 
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für  Eiseo,  senkrecht  polarisiertes  Licht  und  den  Einfallswinkel  SO"  beobachtet  — 
was  aber  seitdem,  wie  es  scheint,  nicht  bestätigt  worden  ist. 

Viel  eingehender  sind  die  Verhältnisse  bei  der  Reflexion  an  der  Seiten- 
flache des  Magneten,  der  „äquatorialen"  Reflexion,  studiert  worden,  und  zwar  in 
den  beiden  hier  möglichen  Fallen,  daß  die  magnetischen  Kraftlinien,  die  doch 
hier  m  der  Oberfläche  des  Magneten  verlaufen,  entweder  auf  der  Einfallsebeno 
senkrecht  stehen  oder  ihr  parallel  laufen.  Im  ersten  Falle  findet  eine  Drehung 
der  Polansationsebene  nicht  statt  (vgl.  jedoch  w.  u.).  Ist  die  Einfallsebene  zu 
den  Magnetisierungslinien  parallel,  so  ist  zu  imterscheiden  zwischen  Strahlen,  die 
m  der  oder  senkrecht  zur  Einfallsebene  polarisiert  sind.  Jene  erfahren  für  alle 
Inzidenzwinkel  eine  negative  Drehung,  diese  dagegen  nur  für  große  Inzidenz- 
wiukel,  dann  kommt  ein  Winkel,  für  den  die  Drehung  null  ist,  und  für  klehiero 


+  /Z 


+  9 


■J-tf' 


+  J' 


-J' 


-tf' 


-9' 


0 1 — Xundt 


ist  sie  positiv.  Folgende  Zahlen  von  Kundt  (  ||  und  _L  beziehen  sich 'auf  die 
Polarisationsrichtung)  sowie  die  nach  seinen  und  nach  RiGHiS  Zahlen  entworfenen, 
für  Eisen  geltenden  Kurven  der  Figur  3  68  erläutern  dies  des  näheren. 


Eisen 


Nickel 


19,0° 
29,9° 
39,5° 
50,10 
61,30 
65,0° 
70,00 
75,00 
80,30 
82,00 
85,30 


1 

_L 

i 

II 

-4,8' 

+  2,7' 

20,0  0 

— 

-4,5' 

+  7,3' 

30,10 

-1,7' 

-6,6' 

+  7,7' 

40,0  0 

-2,7' 

-7,7' 

+  0,9' 

50,0  0 

-4,7' 

-8,0' 

+  7,5' 

61,5  0 

-4,2' 

-9,4' 

+  8,7' 

65,3  0 

-3,8' 

-7,1' 

+  8,1' 

75,0° 

-1,1' 

-6,0' 

+  6,8' 

— 

+2,6' 

-4,3' 

-2,3' 

-3,9' 

-1.9' 

± 

+  0,0' 
+  1,8' 
+  1,4' 
+  0,3' 
-0,7' 
—2,2' 
-1,9' 
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Man  kann  den  Einfallswinkel,  bei  dem  dei  Zeichenwechsel  der  Drehung 
stattfindet,  den  kritischen  Einfallswinkel  nennen.  Von  der  Stärke  der  Magne- 
tisierung hangt  er  nicht  ab,  dagegen  ist  er  für  die  verschiedenen  Metalle  ver- 
schieden groß,  und  auch  die  für  ein  und  dasselbe  Metall  gefundenen  Werte 
stimmen  nicht  \ollig  uberein;  so  wurden  für  Eisen  75  bis  81,  für  Kobalt  70  bis 
78,  für  Nickel  50  bis  60°  gefunden.  Da  dieser  Wmkel  für  die  Theorie  von 
Bedeutung  ist,  besümmte  Micheli  auf  Veranlassung  von  Drude  (s.  w.  u.)  ihn  für 
alle  drei  Metalle  mit  besonderer  Rucksicht  auf  die  Reinheit  der  Oberflache;  und 
es  zeigte  sich,  daß  von  dem  Grade  dieser  Reinheit  seine  Größe  nicht  unwesent- 
hch  abhängt  —  ein  Verhalten,  das  ihn  mit  dem  aus  der  Lehre  von  der  Metall- 
reflexion bekannten  Haupteinfallswinkel  (mit  dem  ihn  auch  die  Theorie  in  Be- 
ziehung setzt,  s.  w.  u.)  in  ParalleUsmus  bnngt     So  fand  sich 

für  Stahl  im  Zustande      sehr  rein         rein  rein  unrein 

der  knt  E.-W.  80°    9'       78"  26'       78°  9'       74" 

der  Haupt-E.-W.  76"  52'       7G°    8'       7G"  73  0  25' 


für  Kobalt  im  Zustande 
der  knt.  E.-W. 
der  Haupt-E.-W. 

für  Nickel  im  Zustande 
der  knt.  E.-W. 
der  Haupt-E.-W. 


rein         unrein 
75"  73"  12' 

78°  5'     74"  2G' 


rem 
48" 
76"  15' 


unrein 
37" 
74"  4' 


Man  kommt  so  zu  dem  Schluß,  daß  mit  Rücksicht  auf  die  nicht  erreichbare 
vollkommene  Reinheit  der  Spiegel  die  gefundenen  Werte  mehr  den  Charakter 
unterer  Grenzen  haben,  und  daß  man  setzen  muß  ((j/  krit.  E.-W.) 

für  Eisen  Kobalt  Nickel 

<p'  >  80"  >  75"  >48" 

Was  die  Beobachtungen  bei  den  einzelnen  Einfallswinkeln  betrifft,  so  stimmen 
die  von  Micheu  mit  denen  von  Kundt  und  Righi  für  Eisen  genügend,  für  Nickel 
schlechter  überein;  diese  und  die  neuen  Zahlen  für  Kobalt  sind  daher  hier 
wiedergegeben:  , 


40" 

50 

60 

65 

70 

75 

78 

80 

85 


Kobalt 

Nickel 

± 

_.  1  _. 

t 

_L 

2,8' 

-3,0' 

"  30" 

"l,V  ' 

3,4 

-3.7 

40 

1.1 

4,3 

-5,8 

50 

0,4 

4,8 

-6,5 

60 

-0,7 

4,0 

-6,3 

65 

-2,1 

0,0 

-5,8 

70 

-1.4 

-2,3 

— 

78 

-1.1 

-3,4 

-3,5 

-1,8 

-2,4 

-2,1' 
-2.7 
-3.4 

—  3.5 

—  3,0 
-2,0 
-1,8 


Die  für  _L  giltigen  Zahlen  sind,  in  Verbindung  mit  anderen  Kurven,  von  denen 
noch  die  Rede  sein  wird,  durch  die  Kreuze  und  die  schwach  ausgezogenen  Kur- 
ven A  der  Figur  169  und  170  dargestellt. 

Außer  dem  kritischen  Emfallswinkel  gibt  es  offenbar  noch  einen  zweiten 
ausgezeichneten  Einfallswinkel,  nämlich  den,  bei  dem  die  Drehung  der  Polarisations- 
ebene am  größten  ausfällt.  Bei  Eisen  und  Kobalt  liegt  er  etwa  bei  65",  und 
zwar  für  beide  Komponenten;  für  die  senkrechte  Komponente  gibt  es  dAiwi  noch 
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ein  Maximum  der  entgegengesetzten  Drehung   bei    etwa  85*^;    bei   Nickel  liegen 
die  Verhaltnisse,  wie  es  scheint,  nicht  so  einfach. 

Bisher  ist   immer   nur  von   der  Drehung  der  Polarisationsebene   gesprochen 
worden.     In  Wahrheit  ist  aber,  wie  schon  eingangs  bemerkt  wurde,  dies  nur  ein 


Oa '  "    ■»•»  " 

J3, «         n  Mätsiehbaufana  n^^tSAaisMitf 

Figur  169. 


Teil  der  Erscheinung,  ein  anderer  besteht  darin,  daß  geradlinige  Polarisation  in 
elliptische  verwandelt  and,  aUgemeiner,  elliptische  hinsichtlich  Achsenverhältnis 
und  Achsenlage  der  Ellipse  modifiziert  wird.    Man  kann  dies  auch  so  aussprechen, 


z' 


CöbdtbiTetu. 

S o—~.'bereehnet>  mib  anerJOmstaadBV 
Co-r~—~       '         '     smü     »       » 
J>» *         "  SiiäuisM: etf  ebnaOberflMtnsSäSa/ 

Flgar  170. 

daß  man  sagt:  es  entsteht  durch  die  Reflexion  eine  neue  magnetooptische 
Komponente;  man  muß  sich  aber  dabei  vergegenwärtigen,  daß  auch  bei  der 
Reflexion  an  unmagnetischen  Metallen  im  allgemeinen  eine  neue  Komponente, 
die  eben  der  Metallreflexion  eigentumlich  ist,  entsteht,  zu  der  sich  nun  auch 
noch  die  magnetooptische  gesellt;  der  Unterschied  i^t  aber  der,  daß  bei  der 
gewöhnlichen  Metallreflexion  die  Polarisation  geradlinig  bleibt,  falls  die  Polarisations- 
ebene des   einfallenden  Strahles  in  der   oder   seßkrecht  zur  Einfallaebene  liegt; 
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in  diesem  Falle  kommt  die  Elliptizitat  des  reflektierten  Strahls  ausschließlich  auf 
Rechnung  der  magnetischen  Kräfte. 

Auch  methodisch  gestaltet  sich  das  Problem  jetzt  wesentlich  anders.  Denn 
es  wird  jetzt  das  Licht  in  keiner  Stellung  im  allgememen  \ölhg  ausgelöscht 
werden,  und  außerdem  handelt  es  sich  nicht  mehr  bloß  um  eine  zu  bestimmende 
Größe,  sondern  um  zwei,  nämlich  um  Amphtude  A  und  Phase  oc  der  magiieto- 
optischen  Komponente.  Es  ist  nun  für  diesen  Zweck  ein  Beobachtungss3'stem 
ausgearbeitet  worden,  dessen  Wiedergabe  wegen  seiner  Komphkation  sicli  hier 
verbietet;  nur  soviel  sei  angeführt,  daß  man  einerseits  den  Polarisator,  anderer- 
seits den  Analysator  in  die  „Miniraumatellung"  bringt,  und  daß  diesen  die  „Null- 
stellungen" zar  Seite  treten,  die  nur  in  besonderen  Fallen  mit  j'enen  identisch 
werden;  aus  diesen  Größen  ergeben  sich  alsdann,  eventuell  unter  Benutzung  dci 
bekannten  Konstanten  der  Metallreflexion,  die  gewünschten  Großen  J  und  (\. 

Beobachtungen  der  in  Rede  stehenden  Art  haben  besonders  die  holländischen 
Physiker  Kaz,  Sissingh  und  Zeeman  veröftentlicht:  es  sind  dabei  die  Falle 
1.  polarer  und  2.  aquatonaler  Reflexion  und  bei  letzterer  wiederum  die  Falle 
zur  Einfallsebene  senkrechter  (2  a)  und  paralleler  (2  b)  Magnetisierungsrichtung 
zu  unterscheiden.  Um  den  Fall  2a,  der  oben  als  rem  negativ  bezeichnet  wurde, 
gleich  zu  erledigen,  so  hat  ihn  Zeeman  mit  Rucksicht  auf  eine  theoretische 
Forderung  genau  geprüft  und  gefunden,  daß,  wenn  das  einfallende  Licht  senk- 
recht zur  Einfallsebene  polansiert  ist,  selbst  in  diesem  Falle  eine  neue  Komponente 
entsteht.  Der  Fall  1  ist  von  Kaz,  der  Fall  2b  von  Sissingh  erledigt  worden. 
Dabei  hat  sich  ergeben,  daß  A  und  tx  unabhängig  sind  von  der  Schwingungs- 
nchtung  des  einfallenden  Lichtes;  im  übrigen  andern  sie  sich  m  hohem  Maße 
und  m  den  beiden  Fallen  m  verschiedener  Weise  mit  dem  Einfallswinkel  (behufs 
richtiger  Vergleichung  der  Zahlen  ist  zu  beachten,  daß  die  verschiedenen  Autoren 
den  Begnfi"  Phase  verschieden  gebrauchen,  vgl.  Goldhaaimer,  Wied.  Ann.  40,  91, 
nnd  daß  sie  auch  die  Vorzeichen  verschieden  wählen).  Es  zeigt  sich  ferner  im 
Falle  2b,  daß  parallel  zur  Emfallaebene  polarisiertes  Licht  zwar  im  allgememen 
elliptisch  wird,  bei  einem  Einfallswinkel  von  et^'a  CO"  aber  geradlinig  bleibt, 
indem  hier  die  Phase  der  magnetooptischen  Komponente  durch  null  hindurch- 
geht Ist  dagegen  das  einfallende  Licht  senkrecht  zur  Einfallsebene  polarisiert, 
so  tritt  bei  etwa  80^  die  Eigentümlichkeit  auf,  daß  die  Achsen  der  Ellipse 
parallel  und  senkrecht  zur  Einfallsebene  sind,  die  Drehung  also  null  ist.  Schließ- 
lich sei  zur  Veranschaulichung  des  Ganges  der  Zahlen  eine  von  Kaz  für  polare 
Reflexion  an  Eisen  bei  parallel  polarisiertem  Einfall  gefundene  Tabelle  im  Aus- 
zuge wiedergegeben  (die  Phasen  auf  den  wahren  Wert  umgerechnet): 


84° 

SO 

76 

72 

68 

64 


^•108 

^.A^.. 

i 

^•10» 

0,72 

102° 

60° 

2,6 

1,3 

72 

56 

2,49 

1,06 

56 

52 

2,76 

1,98 

53 

46 

2,41 

2,00 

51 

40 

2,38 

2,22 

42 

440 

38,5 
33 
27,5 
26 


3.  Magnetische  Doppelbrechung. 

An  die  bisher  betrachteten  magnetooptischen  Erscheinungsgruppen  schließen 
sich  noch  einige  weitere  an,  von  denen  eine,  die  magnetische  Doppelbrechung, 
hier  zu  erledigen  ist  Es  handelt  sich  dabei  um  zwei  verschiedene  Erscheinungen, 
die  aber  beide,  abgesehen  von  dem  Interesse,  das  sie  an  sich  beanspruchen, 
auch  auf  die  übngen  magneto optischen  Wirkungen  zum  Teil  neues  Licht  werfen. 


Mametlsmua  Theone  der  magaetooptischeu  Erscheinungen.  ■i^«^' 

Im  Jahre  1878  machte  RighiI  die  Beobachtung,  daß  in  einer  Substanü;, 
welche  im  magnetischen  Felde  im  positiven  Sinne  dreht,  ein  zirkulär  polarisierter 
Strahl,  in  dem  die  Ätherteilchen  ebenfalls  im  positiven  Sinne  rotieren,  schneller 
fortschreitet,  als  ein  negativ  polarisierter,  daß  also  zirkuläre  Doppelbrechung 
stattfindet  Mit  Hilfe  eines  Nichols  und  einer  BitAVAis  sehen  Platte  wurden  zwei 
zirkulär  polarisierte  Strahlen  erzeugt  und  durch  Schwefelkohlenstoff  geschickt; 
die  Phasendifferenz  wurde  durch  Messung  der  Fransenverschiebung  enuittelt 
Letztere  betrug  nahezu  Yi«  ihres  Abstandes.  Damit  ist  freilich  noch  nicht  gesagt, 
mit  welcher  Geschwindigkeit  sich  die  beiden  Strahlen  fortpüanzen,  ob  insbesondere 
der  eine,  wie  man  vermuten  kann,  gegenüber  der  normalen  Geschwindigkeit 
ebenso  stark  beschleunigt,  wie  der  andere  verzögert  ist.  Diese  Vermutung  wird 
jedoch  durch  andere  Versuche,  auf  die  hier  nicht  eingegangen  werden  kann,  bestätigt. 

Es  liegt,  wie  gesagt,  nahe,  die  Doppelbrechung  mit  der  magnetischen 
Drehung  der  Polansationscbene  in  Zusammenhang  zu  bringen.  In  dei  Tat  müßte 
dabei  die  Gleichung 

ü  =  -y{n  —  7i') 

bestehen,  wenn  n  und  w'  die  Brechungsexponenten  der  beiden  Strahlen,  1  die 
Wellenlänge  und  d  die  Schichtdicke  ist  Da  in  der  von  Righi  benutzten  Rohre 
die  Drehung  5°  betrug,  wird  die  Gleichung  sehr  gut  befriedigt  Natürlich  ist 
die  Differenz  («  —  n')  in  diesem  Fall  sehr  klein;  recht  groß  wird  sie  aber,  wie 
KuNDT  ausgerechnet  hat,  für  Eisen,  nämlich  n  —  «'  =  0,1 ,  also  doppelt  so  groß 
wie  die  entsprechende  naturliche  Differenz  bei  Kalkspath,  zehnmal  so  groß  wie 
bei  Quarz  senkrecht  zur  Achse  und  1462 mal  so  groß  wie  bei  Quarz  in  der 
Richtung  der  Achse;  so  viele  Male  ist  also  auch  die  magnetische  Drehung  im 
Eisen  größer  als  die  natürliche  im  Quarz. 

Im  Jahre  1902  fand  Majorana 2,  daß  Lösungen  von  Eisenchlorür,  dialysiertcm 
Eisen  u.  dgl.  im  magnetischen  Felde  doppelbrechend  werden;  je  nach  dem  Alter 
und  der  Herstellungsweise  der  Lösungen  lassen  sich  folgende  Typen  unterscheiden: 
1.  positive  Doppelbrechung,  mit  der  Feldstarke  regelmäßig  wachsend;  2.  schwache 
negative  Doppelbrechung;  3.  positive  Doppelbrechung  für  schwaches  Feld,  dann 
Umkehr  und  schließlich  starke  positive  Doppelbrechung;  4.  schwache  Doppel- 
brechung mit  bimagnetischer  Drehung.  Die  Erscheinung  wurde  dann  weiter 
verfolgt  und  namentlich  ihr  Zusammenhang  mit  der  Absorption,  speziell  der 
selektiven  Absorption  studiert;  man  gelangt  also  zu  einer  Art  von  „magnetischem 
Dichroismus".  Dieser  ist  dann  besonders  von  Meslin"*  näher  untersucht  worden; 
es  stellte  sich  heraus,  daß  ihn  sehr  viele  Stoffe  zeigen,  und  daß  es  sich  in  der 
Tat,  wie  Voigt  (s.  w.  u.)  vermutete,  um  eine  verschiedene  Absorption  der  zum 
Felde  parallelen  und  senkrechten  Strahlen  handelt  Das  elektrische  Analogon 
der  magnetischen  Doppelbrechung  ist  übrigens  bekanntlich  schon  längere  Zeit 
vorher  von  Kerr  aufgefunden  worden.  In  wie  nahem  Znsammenhange  dieses 
und  die  oben  erwähnten  Phänomene  mit  dem  von  Zeeman  stehen,  ist  einleuchtend, 
und  es  sei  dieserhalb  auf  den  Abschnitt  über  das  letztere  in  der  Optik  (Bd.  6) 
verwiesen. 

4.  Theorie  der  magnetooptischen  Erscheinungen. 

Um  eine  Theorie  der  Wirkung  des  Magnetismus  auf  das  Licht  zu  gewinnen, 
muß  man  natürlich  alle  hier  behandelten  Phänomene  (FARADAy,  Kerr,  Macaluso, 
Righi,  Majorana  usw.)  im  Zusammenhange  berücksichtigen,  außerdem  aber  auch 

1  A.  Righi,  N.  Cim.  (3)  3.  212.  1878.  —  2  Q.  Majoeana,  C.  R.  135.  159.  1902;  135. 
235.  1902,  Rend.  Acc.  Line.  IL  1.  Sem.  374.  463.  531,  2.  Sem.  90.  139.  1902.  Vgl.  auch 
W.Voigt,  Drude  Ann.  8.  880  1902.  —  3  G.  Meslin,  C.  R,  136  888.  1903;  136.  930. 
I0S9    1305^.  1438    1903;  137.  182.  248.  1903. 
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das  ZEEMANSche  Phänomen,  die  Wirkung  auf  Kathoden-  und  andere  elektrische 
Lichtstrahlen,  und  endlich,  wie  sich  zeigt,  auch  Erscheinungen  an  sich  gai  nicht 
optischen  Charakters,  wie  namentlich  den  Halleftekt  (s.  Art.  Elektromagnetismus). 
Dabei  ist  der  historische  Gang  derart,  daß  zunächst  nur  die  beiden  allein  be- 
kannten Erscheinungen  der  Drehung  der  Polansationsebene  bei  Durchgang  und 
Reflexion  berücksichtigt  werden  konnten  und  brauchten,  und  daß  dann  die  Theorie 
sich  einerseits  den  neuen  Entdeckungen  anzupassen  suchte,  andererseits  aber 
auch  solche  vorhersagte  und  dann  experimentelle  Bestätigung  fand.  Gegenwärtig 
kann  man  sagen,  daß  in  den  Hauptpunkten  die  Theone,  wenigstens  die  formal- 
mathematische  Theorie,  in  befnedigender  Weise  abgeschlossen  ist  und  damit  die 
langjahnge  Diskussion  einen  vorlaufigen  Abschluß  gefunden  hat. 

Es  ist  verständlich,  daß  die  Theorie  der  magnetischen  Drehung  sich  an  die 
der  natürlichen  Rotations-Polansation  anzulehnen  hat,  wobei  aber  von  vornherein 
der  Gegensatz  zu  beachten  ist,  wonach  der  Sinn  der  naturhchen  Drehung  \on 
der  Strahlnchtung,  der  der  magnetischen  von  der  Feldnchtung  abhängt.  Nach 
den  bei  den  optischen  Theorien  gemachten  Erfahrungen  wird  es  ferner  von 
wesentlichem  Einflüsse  auf  die  Gestaltung  der  Theorie  sein,  ob  das  betreffende 
Medium  stark  lichtabsorbierend  ist  oder  nicht.  Zu  unterscheiden  ist  endlich 
zwischen  speziellen  Theorien,  die  von  einer  besonderen  Idee  ausgehen  und  dann 
auch  nur  beschränkte  Bedeutung  haben,  und  allgemeinen  Erklärungssystemen, 
welche  den  Anspruch  erheben,  mit  ihren  Differentialgleichungen  und  Greuz- 
bedmgungen  alle  beobachteten  und  eventuell  auch  erst  noch  zu  beobachtenden 
Erscheinungen  zu  umfassen.  Bei  der  relativen  Einfachheit  des  magnetischen 
Teils  der  Theone  verbreitet  sich  diese  naturgemäß  wesenthch  nach  der  optischen 
Seite  hm,  und  sie  stellt  sich  dabei,  abgesehen  von  den  älteren  Versuchen  (die 
von  der  Elastizitätstheorie  des  Lichts  ausgehen,  wobei  die  Wahl  der  Fresnel sehen 
oder  NEUMANNschen  Vorstellung  keine  wesentlichen  Unterschiede  bedingt),  natur- 
gemäß auf  den  Standpunkt  der  elektromagnetischen  Theorie  des  Lichts.  Die 
Theorien  selbst  können  im  Rahmen  dieses  Buches  nicht  entwickelt  werden,  es 
muß  genügen,  eine  kurze  Übersicht  und  Charakteristik  zu  geben,  im  übrigen 
aber  auf  die  Originalliteratur  zu  verweisen;  insbesondere  auf  die  Arbeiten  von 
AiRY,  C.  Neumann,  Fitzgerald,  Rowland,  H.  A.  Lorentz,  Maxwell,  Ruihi,  Voigt, 
Ketteler,  van  Lochen,  Potier,  Bassei',  Goldhammer,  Drude,  Verner,  Larmor, 
Reiff,  Wind,  PoiNCARfi,  A.  Gray,  SierTvSema,  Hallo,  Leathem,  Korn  und  ST(icKLi. 
Sieht  man  von  der  Dispersion  zunächst  ab,  so  kann  man  nach  Drude  alle  diese 
Theorien  in  drei  Klassen  teilen,  je  nach  der  Form  der  zu  den  gewöhnlichen 
Gleichungen  für  den  Lichtvektor  (« ,  v ,  ic) 


1  G.  B,  AmY,  Phil.  Mag.  (3)  28.  4(39.  1846.  —  C.  Naumann,  Die  magn.  Drehung  d. 
Polar-Ebene  d.  Lichts,  Halle  1863.  —  G.  F.  FiTzcSERALD ,  Proc.  R.  Soc.  26.  447.  1S76; 
Trans.  R.  Soc.  1880  (2)  691,  Wied.  Ann.  26.  136.  1885;  Proc.  R.  Soc.  63.  31.  1898.  — 
H.  Rowland,  Phil.  Mag.  (5)  11.  254.  1881.  —  H  A.  Loeentz,  Arch.  N6erl  19.  123.  1884.  — 
Cl.  Maxwell,  Lehib.  d.  El  u  d.  Magn.  2  574.  1883.  —  A.  Righi,  Ann.  chim.  phys.  (61  4. 
433-  1885;  9.  6s  1886,  Mem.  Acc.  Bol.  3.  1899;  N  Cim  {4)  10.  20  1899.  —  W.  Voigt, 
Wied.  Ann  23.  493  1884;  Gott  Nachr.  1898.  329;  67.  385.  1899;  Drude  Ann.  6.  784 
1901;  Drude  Ann  8.  872.  190a,  Gott.  Nachr.  1902.  Heft  5.  —  E.  Ketteler,  Wied.  Auu. 
24  119.  1885.  —  VAN  Loghem,  luaug.-Diss.  Leiden  1883.  —  A.  Potier,  C  R.  108.  510 
1888  —  A.B.  Basset,  Proc.  R  Soc.  49.  76.  1891,  Trans.  R.'Soo.  182  (A).  371.  1892, 
Trans.  Cambr.  Soc.  8.  68.  1893.  —  !>•  A.  Goldiiammer,  Wied  Ann  46.  71;  47.  345.  1892; 
48.  74;  50  772.  1893,  66  III.  1898,  67.  696  1899  —  P,  Däude,  Wied.  Ann.  46  353. 
1892;  48.  122,  49.  690.  1893;  52.  496.  1894;  62.  691.  1897  Vgl  auch  seine  Physik  des 
Äthers.  —  A.  Vesner,  J  de  phys  (36)2.  221.  1893  —  J.  Labmor,  Rep.  Bnt.  Ass  38.  1893  — 
R.  Reiff,  Wied  Ann.  67.  281.  1896.  —  C.H.Wind,  Versl.  Akad.  Amst.  1894/95.  82.  — 
Versl.  1896,  91.  —  H  PoiNCARi,  C  R.  128.  339.  1899.  —  Leathem,  Trans.  R.  Soc.  190. 
89  1897  —  A.  Gray,  Natore  60.  379;  404.  189Q  —  A.KoRN  und  K.  Stöckl,  Drude  Ann. 
8.  317.  1902;  9.  1138.  1902,  12.  87s.  1903  —  L.  H.  SiERTSEMA,  VeisL  Akad  Amst.  1902/03 
499,  Comm.  Leiden  Nr.  82.  —  J.  J.  Hallo,  VersL  Akad.  Amst.  1902/03.  535. 
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(i) 


hinzugefugten  Glieder,  die  jedenfalls  gerade  Differentialquotienten  nach  den  Ko- 
ordinaten, aber  ungerade  nach  der  Zeit  sein  müssen;  beim  ersten  Typus  sind 
es  erste  Differentialquotienten  der  u  v  w  nach  der  Zeit  (AiRV,  C.  Neumann),  beim 
zweiten  erste  nach  der  Zeit  und  zweite  nach  den  Koordinaten  (die  meisten  oben 
Genannten),  beim  dritten  Typus  sind  es  Glieder  beider  Arten.  Nun  läßt  sich 
aber  zeigen,  daß  mit  Rucksicht  auf  die  Kontmuitätsgleichung  (Transversalitat 
der  Licht^vellen)  der  erste  und  folglich  auch  der  dritte  Typus  sich  auf  den 
zweiten  reduziert,  und  daß  dieser  zweite  die  Form 


(2) 


nebst  zwei  analogen  Gleichungen  für  v  und  w  annimmt,  yro  ^ ,  i] ,  C  die  Drehungs- 
komponenten, T=2jr/7',  T  die  Schwingungsdauer  und  &^,  ^g »  As  ^^^  Kompo- 
nenten einer  Konstanten  d  nach  den  Koordinatenachsen  sind;  für  polare  Reflexion 
ist  ^g,  für  äquatoriale  (Einfallsebene  parallel  dem  Felde)  l>^  maßgebend,  Ä2  für 
letztere,  wenn  Einfallsebene  und  Feld  senkrecht  zueinander  sind.  Nachdem  nun 
Drude  gezeigt  hat,  inwieweit  sich  diese  Gleichungen  von  den  bisher  benutzten, 
insbesondere  von  den  Lorentz  sehen  und  Voigt  sehen  unterscheiden,  und  nach- 
dem er  erörtert  hat,  wie  man  die  Absorption  und  die  Dispersion  zu  berück- 
sichtigen hat,  liefert  er  den  Nachweis,  daß  man  vom  Standpunkte  der  elektro- 
magnetischen Lichttheorie  in  der  Tat  zu  Gleichungen  gelangt,  welche  den  obigen 
entsprechen,  außerdem  aber  zu  Grenzbedingungen,  welche  die  Lösung  vervoll- 
ständigen. Diese  Gleichungen  und  Grenzbedingungen  fallen  etwas  verschieden 
aus,  je  nachdem  man  streng  transversale  oder  quasi-transversale  Schwingungen 
einfuhrt,  und  je  nachdem  man  die  magnetische  Kraft  oder  die  elektrische  Kraft 
für  die  Richtung  der  Lichlschwmgungen  zugrunde  legt,  die  Unterschiede  sind  aber 
für  die  Anwendung  der  Theorie  auf  die  Erscheinungen  unwesentlich. 

Es  seien  X,  Y,  Z  die  Komponenten  der  elektrischen,  Z,  My  N  die  Kom- 
ponenten der  magnetischen  Kraft;  die  magnetische  Permeabilität  sei  gleich  eins 
gesetzt,  die  elektrische  Leitfähigkeit  vernachlässigt,  dagegen  sei  e  die  elektrische 
Permeabilität  (Dielektrizitätskonstante),  endlich  sei  V  die  Lichtgeschwindigkeit. 
Dann  lauten  die  Maxwell  sehen  Gleichungen,  ergänzt  durch  die  raagnetooptischen 
Zusatzglieder : 


,  1  bL       fdy      dZ\         S^   ,,    ^      ,   ,„   ,      (52    ,,    ,,       ,    „, 


(3) 


1  dM 

V  dt  '' 


dy 

dz 
dZ_ 

Bx 


d_Z 

dy 
d_X 

d 


1  BN 

V  dt  ''Kdy 
g  dX _(dN 

V  dt^\dy 
e_dy      (dz 

V  dt  ^\dz 


(dX__dy^ 
\dy       dx 


dydt' 

±^^ip,z^i,x)^£-^-^ip,y-KZ) 


V  dt  ' 


(dM 
[dx  ' 


d_ 
dz 
dir 
dx 
dZ\ 
dy) 


Man  kann  nun,  um  von  diesem  doppelten  zu  einem  e^aofcteD.  Gleichungen- 
Tnpel  zu  gelangen,   entweder  die  elektrisch©  JKtaft'r.^slWbülierön,   um  alsdann  die 
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dy 


8M\ 


magneüsche  als  Lichtvektor  zu  betrachten,  oder  umgekehrt  \ erfahren;  ersterea 
ist  am  emfachsten.  Man  hat  also  L,  M,  N  mit  dem  obigen  u,v,  w  zu  identi- 
fizieren, die  Bedingung 

bu        dv       dw 

(^)  0^+67  +  ^5=^ 

ist  erhillt,  d.  h.  die  Wellen  sind  streng  transversal,  und  der  Lichtvektor  liegt  in 
der  Polansationsebene.     Die  Gleichungen  selbst  aber  nehmen  die  Form 

'V^~dl^~"Jz\dz        dx)        dy\dx       dy)       dil^dx 
8  (BN      clAf]  6   IdN      BM\ 

nebst  zwei  analogen  an  oder,  wenn  man  den  dem  Vektor  {u,  v,  w)  entsprechenden 
Rotor  (^,  71,  C)  emführt,   die  endgültige  Form: 

~r-d7^~dx       ~Ss        dt 
8    d^iii      6^       dl]        8 
dx 


(5) 


V 


J/2  dr-       dy 


dt 


und  hierzu,  wenn    die   xy -Ebene   die  Grenze   der  beiden  Medien  1   und  2   ist, 
m  denen  «ich  der  Vorgang  abspielt,  die  Grenzbedingungen: 


u^  =  u. 


3    ' 


Vi  =Vg 


(6) 


dt 


öt\        Vi 


Ttr-t\^^' 


d^ 
dt 


dt 

dt 


Fmdet  elektrische  Leitung,  also  im  Sinne  der  elektromagnetischen  Licht- 
theorie Absorption  statt,  so  äoidert  sich  mit  Rucksicht  auf  den  periodischen 
Charakter  der  Bewegung  weiter  nichts,  als  daß  e  eine  kompliziertere  Bedeutung 
erhält;  es  wird  nämlich  komplex  und  zwar,  wenn  n  der  Brechungsquotient  und  h 
der  Absorptionsindex  ist: 

(7)  e  =  n^l—txy'     . 

Diese  Theorie  gibt  nun  die  Hauptzüge  der  Phänomene  Faraday  und  Kekr 
wieder,  insbesondere  auch  den  Zeichenwechsel,  den  die  Drehung  der  Polari- 
sationsebene bei  der  Reflexion  in  einem  bestimmten  Falle  (s.  o.)  erleidet;  und 
zwar  hefert  sie  für  den  kritischen  Einfallswinkel  (p'  (S.  402)  die  Formel  (an- 
genähert) 

(8)  sin93'tgq3' =  2  «     , 

was  mit  den  beobachteten  Werten  für  Eisen  und  Kobalt  genügend,  für  Nickel 
weniger  übereinstimmend.  Übrigens  zeigt  sich  hier  zugleich  die  Verschiedenheit 
des  kritischen  Einfallswinkels  vom  metaUischen  Haupteinfallswmkel  0 ;  denn  der 
letztere  ist  durch  die  Gleichung 

(9)  Bm0tg0  =  n'^l-\-x^ 

bestimmt;  beide  stimmen  also  nur  für  x  =  1,73  überein,  während  es  für  Eisen 
kleiner,   für  Kobalt   und  Nickel   größer  ist  —   eine  Abweichung,    die  mit  der 
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Großenbeziehung  zwischen  beiden  Winkeln  (S.  402)  wiederum  ubereinstimmt. 
Man  kann  nun  noch  einen  Schntt  weiter  gehen  und  aus  den  Beobachtungen  den 
Wert  der  magnetooptischen  Konstanten  b  (das  je  nach  den  Versuchsbedingungen 
mit  b^,  b^,  b^  identisch  ist,  s.  o.)  berechnen;  naturhch  wird  b  mit  der  Magneti- 
sierung wachsen,  außerdem  ist  es  mit  der  Schwingungsdauer  T  proportional, 
so  daß  man  besser  2nbjT  als  magneLooptische  Konstante  ansieht;  als  Maximal- 
wert ergibt  sich  nun  hierfür  etwa  (.1,0377. 

In  zwei  Hinsichten  freilich  versagt  auch  diese  Theorie.  Erstens  gibt  sie 
den  Gang  der  Drehung  bei  der  Refle\ion  nicht  genügend  wieder,  wie  die  Be- 
trachtung der  Kurven  B  m  den  Figuren  1G9  und  170  {A  die  von  Micheli  be- 
obachteten Kurven)  lehrt:  auch  dem  Einfluß  von  Oberflachenschichten  wird  sie 
nicht  gerecht.  Die  Hauptsache  aber  ist  folgende.  Wenn  man  der  Frage  der 
Elliptizitat  der  reflektierten  Schwingungen,  also  anders  ausgedrückt,  der  Phase 
der  magnetooptischen  Komponente  nachgeht,  so  findet  man  einen  eklatanten 
Widerspruch  zwischen  den  Werten,  welche  die  LoRENi'zsche  und  die  ihr  zunächst 
gefolgten  Theorien  liefern  und  denen,  die  Öissingh  experimentell  gefunden  und 
dann  Zeeman  u.  a.  vervollständigt  haben.  Diese  Differenz,  die  man  als  Sissingh- 
sche  Phasendifferenz  bezeichnet  hat,  hat  die  merkwürdige  Eigenschaft,  daß  sie 
für  alle  Einfallswinkel  gleich,  nur  für  sehr  kleine  (nahezu  normale  Inzidenz)  kleiner 
ist;  für  Eisen  ist  ihr  konstanter  Wert  etwa  83",  der  kleinere  69°;  für  Kobalt 
jener  49°,  dieser  42°.  Um  nun  diesen  Tatsachen  gerecht  zu  werden,  braucht 
man  an  der  DRUDEschen  Theorie  nur  eine  äußerhch  geringfügige  Änderung  vor- 
zunehmen, nämlich  die  reelle  Konstante  b  durch  eine  komplexe  zu  ersetzen. 
Dies  hat  zuerst  Goldhammer  getan  in  seiner  Theorie,  die  sich  auch  in  einigen 
anderen  Punkten  von  den  älteren  unterscheidet,  und  welche  die  SissiNGHsche 
Phasendifferenz  wenigstens  der  Hauptsache  nach  wiedergibt.  Man  kann  dieses 
Ergebnis  am  besten  dahin  aussprechen,  daß  man  sagt:  Gerade  wie  es  für  die 
Metallreflexion  —  s.  Gl.  (7)  —  eine  komplexe  Konstante  e,  d.  h.  zwei  reelle 
Konstanten  —  n  und  «  —  gibt,  so  ist  auch  das  magnetooptische  Phänomen 
nur  durch  eine  komplexe  Konstante  b,  d.  h.  durch  zwei  reelle  Konstanten,  die 
nun  zu  jenen  hinzutreten,  darstellbar.  Alle  Differenzen  zwischen  Erfahrung  werden 
hierdurch  freilich  auch  nicht  beseitigt  (vgl.  z.  B.  die  Kurven  C  in  Figur  169  und 
170);  aber  man  muß  bedenken,  daß  die  Frage  der  gleichförmigen  Magnetisierung, 
der  Reinheit   der  Oberflache   und   manches   andere  Schwierigkeiten   hervorbringt. 

In  neuester  Zeit  hat  namentlich  Voigt  die  Theorie  weiter  entwickelt  im 
Hinblick  auf  die  Phänomene  von  Zeisman,  Macaluso  und  CoRnmo  sowie  von 
Majorana,  und  es  ist  ihm  gelungen,  die  charakteristischen  Züge  dieser  Erschei- 
nungen gut  darzuztellen.  Um  von  dem  Zeeman  sehen  Phänomen  hier  abzusehen, 
sei  nur  folgendes  bemerkt:  In  der  Nähe  eines  Absorptionsstreifens  muß  wirklich 
eine  abnorm  starke  magnetische  Drehung  der  Polarisationsebene  eintreten,  sie 
muß  desto  starker  sein,  je  schmäler  der  Streifen  ist,  dagegen  ist  sie  von  der 
Feldstarke  unabhängig;  auch  weitere  Einzelheiten  ergeben  sich  gut  Es  ist  aber 
in  engem  Rahmen  unmöglich,  auf  die  betreffenden  Formeln  hier  einzugehen  i. 
Dasselbe  gilt  von  den  anderen  Theorien,  von  denen  die  neueste,  auf  Faraday- 
schen  Rotationen  der  Teilchen  aufgebaute,  die  von  Korn  und  Stöckl  ist. 

Neben  den  hier  skizzierten  umfassenden  Theonen  gehen  spezielle  theo- 
retische Betrachtungen  her,  von  denen  hier  zum  Schluß  noch  einiges  kurz  an- 
geführt sein  möge. 

Zunächst  die  schon  oben  S.  380  und  in  den  Tabellen  erwähnte  Beziehung 
zwischen  Drehung  einerseits  und  Brechungsquotient  und  Wellenlänge  andererseits. 
Nimmt  man  aus  der  Theorie  die  Gleichungen  m  der  einfachen  Form 

1  J.  J.  Ha.U-0  (a.  a.  O  )  hat  die  Konstanten  der  Voigt  sehen  Theone  berechnet  und  mit  den 
von  Dbudk  berechneten  verglichen,  wobei,  -wenn  man  für  die  Genaiugkeit  einen  -weiten  Spiel- 
raum läßt,  kein  Widerspruch  entsteht 
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d^u  d'^u  d^v  d^v  d-v  d'^  i/ 

herüber,  so  gelangt  man  durch  Integration  zu  der  Formel 


^=TF-"r-% 


WO  n   der  Brechmigskoeffizient,    V  die  Lichtgeschwindigkeit,   X   die    \Vi>Ilcnlaiit;(' 
und  m  eme  von  der  Substanz  und  der  Kraft  abhängige  Groiitj  ist.    Dichi»  I^'nnnd, 
die  von  Verdet^   expenmentell   g« 
Drehung  von  der  Wellenlange  mit 


;me  von  der  Substanz  und  der  Kratt  abhängige  liroiitj  isr.    Uipm»  iMtrind, 

die  von  Verdet^   expenmentell   geprüft  T\'orden   ist,   stolU   dir  Al>h;iii|,'i},'k(>i(   «Ici 

von  der  Wellenlange  mit  ziemlich  großer  Aniiähoriing  dar,  iiisofcin   l.it- 


haufig  näherungsweise  proportional  mit  dem  spezifischen  MiigiuMis 

Über  einige  andere  Dispersionsformeln  und  darauf  bezüjflicho  Vitsui-Ih'  M'i- 

gleiche  man  die  unten  zitierten  Abhandlungen  von  Sciuiic"  und  Jduisin^ 

Aus  der  LoRJENTZschen  lonentheone  ergibt  sich  ferner'',  wenn  ^V  die  Mnli'kcl- 

zahl  in  der  Volumemheit  und  e  die  Ladung  eines  in  der  Pcnodc  T  schwiimi'U- 

den  Ions  bezeichnet: 

Q^         1      _    {n^'-iy 

Endlich  hat,  auf  Grund  einer  Betrachtung  von  FrrzdiCR'iLi),  Sikimskm  \ '•  die 
Drehung  in  Beziehung  gesetzt  zu  dem  für  die  Elektronentheorii'  mjißgi'bi'udi'U 
Verhaltuis  der  Ladung  e  zur  Masse  m  und  gefunden: 


setzt  man  hier  die  Werte  der  Drehung  und  Dispersion   für  versdiiedcm'  Scnllo 
ein,  so  erhalt  man  für  {ejnij-lQ-'^  die  Werte: 

Luft       CO,       H2        H3O        C'S..        (^uarz 
IM      ,0,89      1,77       l,2ö       0.7?5         l.yfi 

also  im  Mittel  -^  .  iq-'  =.  1  33 

m  ' 

Femer  sei  auf  eine  Arbeit  von  E.  v.  FLiifscHL?  hingewiesen,  worin  im  Aii- 
scWusse  an  (he  VERDEXsche  Beziehung  die  Gestalt  der  Lichtwollenilärh«.  im  m.-iu- 
neüschen  Felde  mitersucht  und  als  die  zweier  mit  ihren  großen  Ad.s.»  ^rümX- 
teils  meinander  geschobener  Rotaüonsellipsoide  bestimmt  wird.  Fragen,  (lie  mit 
dieser  verwandt  smd  haben  übrigens  auch  Cornu,  Brace  und  S-irai.KRit«  b.huiid.Ot. 

i,ndhch  ist  auf  eme  Diskussion  hinzuweisen,  die  sich  über  die  tlK-ntin- 
ht^^rdlefem'Sl'  der  magnetischen  Drehung  der  Polarisationscboiu.  erhXu 
hat  In  desem  FaUe  hört  nämlich,  wie  v.  Helmholtz"  bemerkt  hat,  die  Kt^-A- 
prostat,  die  sonst  den  Strahlenga.g  auszeichnet,  auf.  Im  Verfolge  dieses  In- 
^des  glaubte  W.WiENio  zeigen  zu  können,  daß  in  dem  vorliegenden  Fa^L  der  V    - 

InSen  habt^Lo'r/^^^^^^  nach  emem  noch  verborgenen  Ersätze  suchen  mÜHSo. 
inaessen  üaben  Lord  Ra^xeigh  und  Planck"  durch  eine  nähere  Betrachtumr  Ln^-zt^iLn 
daß  hierzu  kern  Anlaß  vorhegt,  da  die  Forderungender  Ther^dynamt^^^^^^^^^^ 

Ann.  Chim  Phys.  (6)  16  78  tsSo  tl  T  *P- J^^^^^'  ^°^Pt.  reud.  106.  661.  1807.  ~ 
Wied.  Ann.  26.  308  1885  I  8  ACo^^'^C^^'lk  ^.T"^-  "f^'^  Nr.  82.  ~  7  g/v.  FlIltcHL, 
Abb.  2.  136   —  10  w.  Wien,  Wied  Ann    52     ri?"  ,¥'  '^^^-.r      ^-  "'•  HblmhoLTZ,  Wisb. 
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Elektromagnetismus. 

Von  F.  Auerbach. 


Übersicht.  In  den  drei  letzten  Artikeln  sind  die  Beziehungen  des  Mag- 
netismus zu  den  mechanischen,  thermischen  und  optischen  Erscheinungen  behandelt 
worden.  Im  vorliegenden  folgen  nun  ganz  ai^alog  die  Beziehungen  zwischen 
magnetischen  und  elektrischen  Erscheinungen.  Für  die  Gesamtheit  dieser  Be- 
ziehungen könnte  man  den  Namen  „Elektromagnetismus"  gebrauchen.  Indessen 
faßt  man  diesen  Begriff  gewöhnlich  etwas  enger,  indem  man  insbesondere  die 
samtlichen  Erscheinungen  der  Erregung  und  Intensitätsanderung  elektrischer  Ströme 
durch  magnetische  Orts-  oder  Intenaitatsänderungen,  also  die  sogenannte  „Magneto- 
mduktion«  —  nicht  zu  verwechseln  mit  „Magnetischer  Induktion"  — ,  d.  h. 
die  magnetoelektrischen  Strome  ausschließt;  auch  die  allgemeine  Theorie 
des  Elektromagnetismus  wird  zweckmäßig  erst  weiter  unten  im  Zusammenhange 
mit  den  übrigen  Theorien  behandelt  werden.  Was  ferner  die  Gesetze  der 
Elektromagnete  resp.  der  durch  den  elektrischen  Strom  vorübergehend  oder 
dauernd  erregten  Magnete  betrifft,  so  sind  sie,  insoweit  die  spezielle  Art  der 
Erregung  dabei  von  unwesentlicher  Bedeutung  ist,  schon  im  Artikel  „Magnetische 
Induktion"  dargestellt  worden.  Endlich  sei  auf  den  Artikel  „Strommessung"  hin- 
gewiesen (Bd.  4,  254),  in  welchem  die  Verwendung  der  elektromagnetischen  Wirkung 
zur  Strommessung  bereits  antizipiert  ist. 

Was  nach  diesen  Ausschlüssen  übrig  bleibt,  ist  im  wesentlichen  folgendes. 
Zunächst  die  Wirkung  elektrischer  Ströme  oder,  allgemeiner,  bewegter  Elektrizität 
auf  vorhandene  Magnete,  darin  bestehend,  daß  die  Träger  des  magnetischen 
Zustandes  im  Räume  bewegt  werden;  es  handelt  sich  also  hier  um  eine  pondero- 
motorische  Wirkung.  Im  Anschluß  hieran  läßt  sich  die  Äquivalenz  von  Strömen 
und  Magneten  sowie  die  elektnsche  Theorie  des  Magnetismus,  soweit  sie  nicht 
schon  früher  erledigt  wurde,  besprechen.  Dann  folgt  die  reziproke,  ebenfalls 
ponderomotorische  Wirkung  von  Magneten  auf  elektrische  Ströme,  bestehend  m 
einer  Ortsanderung  der  letzteren.  Em  besonderes  Interesse,  sowohl  im  Hinblick 
auf  Theorie  wie  auf  Praxis,  beanspruchen  die  Rotations-  und  Schwingungsapparate, 
die  man,  je  nachdem  sie  auf  der  ersten  oder  zweiten  Wirkung  beruhen,  als  elektro- 
magnetische oder  magnetelektnsche  bezeichnen  kann;  gewöhnlich  wird  aber  der 
erstere  Name  für  die  Gesamtheit  der  Erscheinungen  gebraucht.  —  Waren  die 
bisher  angedeuteten  Erscheinungen  ponderomo  torischen  Charakters,  so  folgen  nun 
solche,  bei  denen  nur  der  magnetische  bzw.  der  elektrische  Zustand  innerhalb 
der  ruhenden  Matene  beeinflußt  wird;  also  Erscheinungen,  die  lüan  als  magneto- 
motorische bzw.  elektromotorische  zu  bezeichnen  hat.  In  ersterer  Hinsicht  handelt 
es  sich  im  wesentlichen  um  Magnetisierung  duroh  elektrische  Ströme;  in  letzterei 
zieht  unsere  Aufmerksamkeit  ganz  besonders  das  HALLflch©  Phänomen  und  die 
Gruppe  der  mit  ihm  verwandten  Erscheimingeu  atii  ß^]  wozu  dann  noch 
mancherlei  anderes,  nur  anzudeutendes  hinzukornnpit.  '"',  ,i 
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Wirkung  von  Strömen  auf  Magnete. 

Grunderscheinungen.  AMPÄRESche  Regel.  Nach  einigen  unklaren 
Wahrnehmungen  früherer  Physiker  fand  Oersted^  im  Jahre  1820  die  erste 
deuthche  und  einfache  Beziehung  zwischen  elektrischen  und  magnetischen  Er- 
scheinungen auf,  indem  er  die  Ablenkung  der  Magnetnadel  durch  den  Strom 
nachwies.  Eine  solche  Ablenkung  findet  stets  statt,  wenn  ein  elektrischer  Strom 
in  der  Nahe  eines  beweglichen  Magneten  vorbeifließt,  es  sei  denn,  daß  dieser 
zufallig  schon  die  ihm  unter  Einwirkung  des  Stromes  und  mit  Rucksicht  auf  seine 
Bewegungsfreiheit  zukommende  Lage  inne  hat  (s.  w.  u.).  Die  Ablenkung  findet 
statt,  gleichviel  ob  der  Stromleiter  von  festem  oder  flussigem  Aggregatzustande 
ist  (z.  B.  auch  durch  den  Strom  m  Elektrolyten  -  oder  in  den  erzeugenden 
Elementen  selbst)  und  gleichviel,  welcher  elektromagnetischen  Kraft  der  Strom 
sein  Dasein  verdankt,  also  auch  durch  den  Entladungsstrom  statischer  Elektrizität", 
durch  HERTZsche  Schwingungen  sowie  durch  die  Erdatröme;  die  letzteren  wirken 
sogar  häufig  durch  die  unregelmäßigen  Schwankungen,  die  sie  den  Nadeln  erteilen, 
störend  auf  magnetische  und  elektrische  Beobachtungen  ein,  besonders  bei  erd- 
magnetischen Störungen  *  und  neuerdings  in  der  Nahe  elektrischer  Verkehrsanlagen''; 
wegen  der  Wirkung  elektrischer  Konvektion  vergleiche  man  weiter  unten. 

Der  Sinn  der  Drehung  wird  am  einfachsten  durch  die  AarpfeRESche  Regel" 
bestimmt:  Denkt  man  sich  selbst  in  dem  Strome  so  hegend,  daß  er  von  den 
Füßen  zum  Kopfe  fließt  und  daß  man  den  Magneten  resp.  geinen  Nordpol  ansieht, 
so  wird  der  Nordpol  nach  links  abgelenkt.  Kehrt  man  also  die  Stromnchtung 
um,  so  kehrt  sich  auch  der  Ablenkungssinn  um;  dagegen  bleibt  er  der  gleiche, 
wenn  man  einen  und  denselben  Strom  derart,  daß  er  eine  Zylinderfläche  beschreibt, 
um  den  Magneten  oder  umgekehrt  den  Magneten  um  den  Strom  im  Kreise 
herumführt.  Außer  der  AMPfeREschen  sind  im  Laufe  der  Zeit  noch  mehrere 
andere  Gedachtmsregeln  aufgestellt  worden,  die  aber  meist  an  allgemeinere  Fälle 
elektromagnetischer  Wirkung  anknüpfen  oder  gar  deren  Gesamtheit  umfassen 
sollen.  Eine  elementare  Regel  wie  die  AMPfiREsche  ist  die  „Rechte-Hand-Regel": 
bringt  man  den  Zeigefinger  der  rechten  Hand  in  die  Richtung  des  Stromes, 
ihren  Mittelfinger  in  die  Richtung  nach  dem  Pole,  so  gibt  der  gespannte  Daumen 
die  Richtung  der  Kraft  an.  Am  allgemeinsten  ist  wohl  die  von  Kreisströraen 
ausgehende,  auf  deren  Inneres  bezügliche  ZEHNDERsche  Regel":  Der  positiv 
(d.  h.  im  Uhrzeigersinne)  kreisende  Srom  erzeugt  positive  (d.  h.  am  Nordpol  aus- 
tretende) Kraftlinien  (die  Sehrichtung  ändert  daran  nichts);  und  speziell  für  die 
ponderomotonsche  Wirkung:  positiv  kreisender  Strom  vermehrt  durch  die  Drehung, 
die  er  hervorruft,  die  positiven  Kraftlinien. 

Um  die  Wirkung  des  Stromes  allem  zu  beobachten,  muß  man  die  Wirkung 
des  Erdmagnetismus  aufheben,  indem  man  entweder  die  Nadel  in  der  zur  In- 
klinationsnchtung  senkrechten  Ebene  drehbar  wählt  und  den  Strom  in  einer  zu 
dieser  Ebene  parallelen  Ebene  führt  8;  oder  indem  man  einen  festen  Kompensations- 
]{  magneten  in   der  Nahe   aufstellt  oder  statt   der  einfachen  Nadel   ein  astatisches 

Nadelpaar  benutzt;  damit  aber  die  beiden  Nadeln  des  letzteren  nicht  auch  von 
dem  Strome  entgegengesetzte  Wirkungen  erfahren,  muß  man  den  Strom  von 
entgegengesetzten  Seiten  auf  sie  wirken  lassen,  also  zwischen  der  oberen  und 
unteren  Nadel  vorbeifuhren.     Man   findet   dann,    daß    die  Nadel   sich   senkrecht 

1  H.  C.  Oessted,  Exp.  circa  efficaciam  conflictua  electr.  in  acuin  magn.  Hafnlae  i830.  — 
Schweigg  Joum  28.  273.  —  Gilb.  Ann  66.  295  —  2  Vgl.  z  B.  Shkldon  und  Downing, 
Phys.  Rev.  7  122.  1898.  —  SFahaday,  Riess,  Savaey,  Hankel  u.  a.  —  Vgl.  A.  MoüSSON, 
Physik  3  268.  —  4  Vgl.  den  nächsten  Artikel.  —  B  Vgl  z.  B  Haätwich  und  Cohn,  EL  Z 
1893.  669  —  0.  E.  MEVim  imd  K.  Mützel,  El.  Z.  1894  33-  —  ^  Ampäre,  Ann.  Chim  Phys. 
15  67.  1820;  Gilb.  Ann.  67  123.  —  7  L.  Zehndke,  Wied.  Ajin.  67,  459  1896.  —  8  Ampäre, 
Ann.  Ckun   Phys   15    198.  1820;  Güb  Ann.  70.   243.    1822 
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gegen  das  vom  Nadelmittelpunkte  auf  den  Strom  gefällte  Lot  stellt,  also  senkrecht 
zu  der  durch  Strom  und  Lot  bestimmten  Ebene.  Wie  sich  die  Nadel  unter 
gleichzeitiger  Einwirkung  des  Erdmagnetismus  einstellt,  hangt  von  der  Richtung 
und  Entfernung  ab,  in  welcher  dei  Strom  bei  der  Nadel  vorboitiießt,  und  von 
seiner  Stärke  im  Vergleich  zum  Erdmagnetismus.  In  allen  diesen  und  den 
folgenden  Versuchen  bedient  man  sich  der  AMi'fiKEschcn  Stati\e,  die  inzwischen 
m  verschiedenen  Richtungen  ^  er\'ollkommnet  worden  sind. 

Sieht  man  einen  Magneten  in  erster  Annäherung  als  ein  einfaches  Polpaar 
(S.  18)  an,  so  kann  man  ans  der  beobachteten  Wirkuug  des  Stromes  auf  den 
Magneten  seine  Wirkung  auf  einen  einzelnen  Pol  abstrahieren,  eine  Wirkung,  die 
tatsächlich  nicht  vorkommt,  aber  für  \iele  Betrachtungen  ^on  Wichtigkeit  ist 
Eine  einfache,  an  die  Querstellung  des  Polpaares  gegen  den  Strom  anknüpfende 
Betrachtung  zeigt  nun,  daß  auch  die  Wirkung  auf  einen  Pol  senkrecht  steht  auf 
dem  \on  diesem  Pol  auf  die  Stromlinie  gefällten  Lote.  Bei  wirklichen  Magneten 
hat  man  zu  beachten,  daß,  wenn  man  deren  Pole  einfuhrt,  hieiunter  nicht  die 
eigentlichen  Femwirkungspole,  sondern  die  Pole  für  Wirkungen  in  der  Nahe  (s.  Art. 
Magnetismus)  zu  verstehen  sind. 

Die  Wirkung  des  elektrischen  Stromes  auf  Magnete  zeigt  sich  naturlich 
außer  durch  Ablenkung  auch  durch  einen  Einfluß  auf  die  Schwingungsdauer 
an,  und  das  ist  \on  Wichtigkeit  gerade  für  die  Fälle,  in  denen  eine  Ablenkung 
nicht  auftritt,  weil  die  Ruhelage  des  Magneten  schon  von  -vornherein  auch  der 
Stromwirkung  entsjjricht.  In  diesem  einfachsten  Falle  wird  also  die  Schwngungs- 
dauer  unter  Einfluß  des  Erdmagnetismus  durch  den  Strom  \erklcinert,  in  allen 
anderen  Fallen  treten  komplizierte  Verhältnisse  ein. 

Daraus,  daß  die  Nadel  sich  senkrecht  gegen  die  Verbindungslinie  ihres 
Mittelpunktes  mit  dem  Strome  stellt,  ist  die  wichtige  Folgenmg  zu  ziehen,  daß 
es  sich  hier  nicht,  wie  beim  Magnetismus,  um  Anzieliungs-  und  Abstoß iinga- 
kräfte,  sondern  um  seitliche  oder  drehende  Kräfte  handelt.  Man  kann 
dieses  Verhalten  ganz  allgemein  in  dem  Satze  zusammenfassen:  Die  magnetischen 
Kraftlinien  stehen  auf  den  elektrischen  senkrecht;  sie  fallen  also  in  die  elek- 
trischen Niveauflachen,  und  umgekehrt  die  elektrischen  Kraftlinien  in  die  mag- 
netischen Niveaufldchen. 

Damit  ist  naturlich  nicht  gesagt,  daß  nicht  unter  Umstiinden  Bewegungen 
hervorgerufen  werden,  welche  den  Anschein  von  Anziehung  oder  Abstoßung 
erwecken.  Man  braucht  nur  die  Kräfte  und  die  beiden  Pole  zu  betrachten  und 
in  geeignete  Komponenten  zu  zerlegen,  um  einzusehen,  daß  außer  der  Drehung 
in  den  meisten  Fallen  auch  eine  Anziehung  oder  Abstoßung  zustande  kommt. 
Fuhrt  man  z.  B.  über  eine  Wasserflache,  auf  der  eine  Magnetnadel  schwimmt, 
irgendwo  einen  Strom  hinweg,  so  stellt  sich  die  Nadel  nicht  nur  senkrecht  gegen 
den  Strom,  sondern  sie  schwimmt  auch  nach  ihm  hin,  bis  sie  unter  ihm  liegt; 
auch  zu  einem  vertikalen  Strome  wird  eine  schwimmende  Nadel  hingezogen; 
femer  erfahren  die  Pole  einer  gegen  den  Strom  unsymmetrisch  gelegenen  Nadel 
im  allgemeinen  Anziehung  oder  Abstoßung  usw.  In  diesen  Fällen,  deren  man 
m  der  ersten  Zeit  nach  Entdeckung  des  Erscheinungsgebietes  sehr  zahlreiche 
studierte  ^  laßt  sich  immer  und  meist  m  sehr  einfacher  Weise  zeigen,  daß  es 
sich  nur  um  durch  die  Asymmetrie  der  ursprünglichen  Konfiguration  verwickelte 
Drehungserscheinungen  handelt,  und  es  bietet  daher  auch  kaum  Interesse  dar, 
diesen  Fällen  näher  zu  treten.  Dagegen  folgt  aus  dem  drehendan  Charakter  der 
Wirkung  manche  wichtige  Einzelheit,  insbesondere  der  Satz,  daß  eine  Nadel  unter 
Einwirkung  eines  Stromes  im  mdifl^'erenten  Gleichgewicht  isi^  ÜC%  Also  auch  nicht 
bewegt,  wenn  sie  entweder  nur  in  der  den  Strom  enthaltende  JEfeene  oder  nur 
um  die  Stromlinie  als  Achse  drehbar  ist 

1  Z.  B.  AnAGO,  PomiXET,  DovB,  BoisorRAüD,    Vgl.  v.  Ji^iwfzsoH,  Femwirkuiigen  d. 
galv.  Stromes.     Hbg.  1865,  und  G.  Wiedemann,  Elelttr.  (3)  3.     , 
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gegen  das  vom  Nadelmittclpunktc  auf  den  Strom  gefällte  Lot  stellt,  also  senkrecht 
zu  der  durch  Strom  und  Lot  bestmimten  Ebene.  Wie  sich  die  Nadel  unter 
gleichzeitiger  Emwirkung  des  Erdmagnetismus  einstellt,  hangt  von  der  Richtung 
und  Entfernung  ab,  m  ^velcher  der  Strom  bei  der  Nadel  vorbeilließt,  und  von 
seiner  Starke  im  Vergleich  zum  Erdmagnetismus.  In  allen  diesen  und  den 
folgenden  Versuchen  bedient  man  sich  der  AMPi'iREschen  Statu e,  die  inzwischen 
in  verschiedenen  Richtungen  vervollkommnet  worden  sind. 

Sieht  man  einen  Magneten  in  erster  Annäherung  als  em  einfaches  Polpaar 
(S.  18)  an,  so  kann  man  aus  der  beobachteten  Wirkung  des  Stromes  auf  den 
Magneten  seine  Wirkung  auf  einen  einzelnen  Pol  abstrahieren,  eine  Wirkung,  die 
tatsächlich  nicht  vorkommt,  aber  für  ^iele  Betrachtungen  Aon  Wichtigkeit  ist. 
Eine  einfache,  an  die  Qucrstellung  des  Polpaares  gegen  den  Strom  anknüpfende 
Betrachtung  zeigt  nun,  daß  auch  die  Wirkung  auf  einen  Pol  senkrecht  steht  auf 
dem  von  diesem  Pol  auf  die  Stromlinie  gefällten  Lote.  Bei  wirklichen  Magneten 
hat  man  zu  beachten,  daß,  wenn  mau  deren  Pole  einfuhrt,  hieninter  nicht  die 
eigentlichen  Femwirkungspole,  sondern  die  Pole  für  Wirkungen  in  der  Nahe  (s.  Art. 
Magnetismus)  zu  verstehen  sind. 

Die  Wirkung  des  elektrischen  Stiomes  auf  Magnete  zeigt  sich  natilrlich 
außer  durch  Ablenkung  auch  chirch  einen  Einfluß  auf  die  Schwiugungsdauer 
an,  und  das  ist  von  Wichtigkeit  gerade  für  die  Fülle,  in  denen  eine  Ablenkung 
nicht  auftritt,  weil  die  Ruhelage  des  Magneten  schon  von  \oniherein  auch  der 
Stromwirkung  entspricht.  In  diesem  einfachsten  Falle  wird  also  die  Schwingungs- 
dauer unter  Einfluß  des  Erdmagnetismus  durch  den  Strom  \erkleinert,  m  allen 
anderen  Fallen  treten  komplizierte  Verhältnisse  ein. 

Daraus,  daß  die  Nadel  sich  senkrecht  gegen  die  Verbindungslinie  ihres 
Mittelpunktes  mit  dem  Strome  stellt,  ist  die  wichtige  Folgerung  zu  ziehen,  daß 
es  sich  hier  nicht,  wie  beim  Magnetismus,  um  Anziehungs-  und  Abstoß ungs- 
krkfte,  sondern  um  seitliche  oder  drehende  Kräfte  handelt.  Man  kann 
dieses  Verhalten  ganz  allgemein  in  dem  Satze  zusammenfassen:  Die  magnetischen 
Kraftlinien  stehen  auf  den  elektrischen  senkrecht;  sie  fallen  also  in  die  elek- 
trischen Niveauflachen,  und  mngekehrt  die  elektrischen  Kraftlinien  in  die  mag- 
netischen Niveauflächen. 

Damit  ist  naturlich  nicht  gesagt,  daß  nicht  unter  Umständen  Bewegungen 
hervorgerufen  werden,  welche  den  Anschein  von  Anziehung  oder  Abstoßung 
erwecken.  Man  braucht  nur  die  Kräfte  und  die  beiden  Pole  zu  betrachten  und 
m  geeignete  Komponenten  zu  zerlegen,  um  einzusehen,  daß  außer  der  Drehung 
in  den  meisten  Fällen  auch  eine  Anziehung  oder  Abstoßung  zustande  kommt. 
Fuhrt  man  z.  B.  über  eine  Wasserfläche,  auf  der  eine  Magnetnadel  schwimmt, 
irgendwo  einen  Strom  hinweg,  so  stellt  sich  die  Nadel  nicht  nur  senkrecht  gegen 
den  Strom,  sondern  sie  schwimmt  auch  nach  ihm  hin,  bis  sie  unter  ihm  liegt; 
auch  zu  einem  vertikalen  Strome  wird  eine  schwimmende  Nadel  hingezogen; 
femer  erfahren  die  Pole  einer  gegen  den  Strom  unsymmetnsch  gelegenen  Nadel 
im  allgemeinen  Anziehung  oder  Abstoßung  usw.  In  diesen  Fällen,  deren  man 
in  der  ersten  Zeit  nach  Entdeckung  des  Eracheinungsgebietes  sehr  zahlreiche 
studierte  1,  laßt  sich  immer  und  meist  in  sehr  einfacher  Weise  zeigen,  daß  es 
sich  nur  um  durch  die  Asymmetrie  der  ursprunglichen  Konfiguration  verwickelte 
Drehungserscheinungen  handelt,  und  es  bietet  daher  auch  kaum  Interesse  dar, 
diesen  Fällen  näJier  zu  treten.  Dagegen  folgt  aus  dem  drehenden  Charakter  der 
Wirkung  manche  wichtige  Einzelheit,  msbesondete  der  Satz,  da$  eine  Nadel  unter 
Einwirkung  eines  Stromes  im  indifi"erenten  Gleichgewicht  ist,,  ölch  s^so  auch  nicht 
bewegt,  wenn  sie  entweder  nur  in  der  den  Strom  enthaltendati  llibene  oder  nur 
um  die  Stromlinie  als  Achse  drehbar  ist 

1  Z.  B    Arago,   Pouujjct,  Dove,  BoiSGiBAüD.    Vgl.  V.  Fbbutzsqh,   Fem-wirkimgen  d. 
galv    Stromes.     Hbg.  1865,  imd  G.  Wiedemann,  Elektr.  (3)  3. 
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BiOT-SAVARTSches  Gesetz.  Bisher  ist  nur  vom  Sinn  und  vom  Wesen 
der  Wirkung  die  Rede  gewesen.  Ihr  vollständiges  Gesetz  ist  von  Biot  und 
SavartI  aufgestellt  worden  und  heißt  seitdem  Biot-Savart  sches  Gesetz.  Es  sagt 
zunächst  aus,  daß  die  Wirkung  eines  unendlich  langen  geradlinigen  Stromes  auf 
einen  Magnetpol  der  senkrechten  Elntfernung  zwischen  beiden  umgekehrt  pro- 
portional ist,  und  laßt  sich  entweder  durch  Beobachtung  der  Schwingungsdauer 
in  verschiedenen  Abstanden  vom  Strome  —  entweder  unter  Ausschluß  oder  unter  ' 

geeigneter  Berücksichtigung  der  Wirkung  des  Erdmagnetismus  —  beweisen,  wobei 
man  die  Schwingungsdauem  den  Quadratwurzeln  aus  den  Abstanden,  die  Quadrate 
der  Schwingungsdauem  also  den  Abständen  direkt  proportional  und  folglich  die 
Kräfte  den  Abstanden  umgekehrt  proportional  findet:  oder  mit  Benutzung  der 
Tatsache,  daß  ein  um  den  vertikalen  Strom  als  Achse  in  horizontaler  Ebene 
drehbarer,  auf  ihn  hinweisender  Magnet  (den  man  zu  diesem  Zwecke  z.  ß.  auf 
einen  hölzernen,  um  den  Strom  konzentrisch  aufgehängten  Rmg  auflegen  kann) 
im  indifferenten  Gleichgewichte  ist,  sich  also  nicht  dreht,  woraus  folgt,  daß  die 
Drehungsmomente  auf  den  näheren  und  den  entfernteren  Pol  einander  gleich 
sind,  also  die  Kräfte  sich  umgekehrt  wie  die  Hebelarme,  d.  h.  wie  die  Abstände 
verhalten  2.  Das  Gesetz  gilt  also  in  gleicher  Weise  für  ganze  Magnete  wie  (als 
Abstraktion)  für  einzelne  Pole.  Daß  die  Kraft  ferner  mit  der  Stromstärke  (resp. 
der  sich  entladenden  Elektrizitatsmenge)  und  mit  der  Polstarke  proportional  ist, 
kann  man  durch  Variierung  dieser  beiden  Größen  ermitteln.  Damit  erhalt  man 
das  Biot-Savart  sehe  Gesetz  für  die  Kraft  K  eines  unendlich  lan'gen  geradlinigen  . 

Stromes  auf  einen  Magnetpol  in  der  Form 

Der  Fall  eines  unendlich  langen,  geradlinigen  Stromes  läßt  sich  in  der  Praxis 
natürlich  nicht  streng,  wohl  aber  meist  tatsächlich  realisieren,  indem  man  ihn 
genügend  lang  wählt  und  durch  Teile,  die  in  genügender  Entfernung  von  der 
Magnetnadel  verlaufen,  zu  einem  geschlossenen  Kreise,  der  auch  die  elektro- 
motorische Kraft  enthalt,  vervollständigt.  Inwieweit  die  entfernten  Teile  in 
ihrer  Wirkung  zu  vernachlässigen  sind,  bedarf  freilich  einer  kritischen  Prüfung". 

Übrigens  ist  es  von  besonderer  Wichtigkeit,  sich  zu  überlegen,  daß  die  obige  > 

Formel  ungiltig  oder,  richtiger  ausgedruckt,  unbestimmt  wird,  wenn  die  Ent- 
fernung null  wird,  d.  h.  wenn  der  Pol  in  der  Stromlinie  selbst  liegt;  denn  als- 
dann wird  zwar  formell  die  Kraft  unendlich,  tatsächlich  aber  wird  sie  null,  weil 
radiale  Symmetne  besteht  und  keine  ausgezeichnete  Richtung  mehr  vorhanden  . 
ist,  m  der  die  Ablenkung  erfolgen  könnte.  In  der  Stromlinie  selbst  ist  also  ein 
Magnetpol  und  folghch   auch   eine  Magnetnadel  im   Gleichgewicht;    sie   erfährt  \ 

keine  Drehung.     Aber,  noch  allgemeiner,  ein  Magnetsystem  ist  immer  dann  im 
Gleichgewicht,  wenn  es  sich  nur  um  eine  Achse  drehen  kann,  die  mit  der  Strom- 
linie  zusammenfällt   —   eine  Tatsache,    die   man   an   mannigfacher   Weise    auch  > 
experimentell  verfolgen  kann;   sowie   man   dann    die  Rotationsachse   gegen    die           \ 
Stromachse  verschiebt,   tritt  Drehung   ein.   —    Es   stellt  sich  im  Anschlüsse  an           [ 
diese  Betrachtung  die  Frage  ein,    welchen  Verlauf  die  Kraft  bzw.  das  Drehungs-           ? 
moment  auf  eine  Nadel  nimmt,  wenn  man  sie   immer  mehr  von  der  Stromlinie           | 
entfernt,  und  insbesondere,   wo    das  Maximum   dieser  Wirkung  liege.     Wie           f 
sich  zeigt,  hängt  das  von  den  näheren  Umständen  ab,  und  es  sei  z.  B.  auf  eine           * 
bezügliche  Arbeit  von   Garnault*  verwiesen.      Fließt  nämlich   der  Strom    dem 
Mendian  parallel  und  im  Abstände  r  von  der  Nadebnitte  (Nadellange  2  /)  vorbei, 

1  J.  B  Biot  u.  N,  Savaät,  Ann.  chim  phys.  16.  222  1820.  —  2  j.  c.  Maxwmx,  Elektr. 
u  Magn.  2.  170  —  3  Vgl  z.  B.  M.  Raveau,  C.  R.  130  31.  1900.  —  4  E.  Gaänaült,  J.  de 
phys    (3)  1    245    1892. 
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SO  erfahrt,  wenn  x  =  zllf  daa  Verhältnis  der  Strorastcäike  zum  Erdfelde  IhI,  die 
Nadel  die  durch  die  Gleichung 

2  X  cotgE  =  r~  -{'  /-sin-e 

bestimmte  Drehung  e,  und  es  besteht  zwischen  dem  Maximahveit  /■•„  und  dor 
Entfernung  r^ ,  für  die  es  eintritt,  die  Beziehung 

Eq  =  arccolg  ; 

fQ  und  Eq  sind  durch  die  Gleichungen 

bestimmt,  und  die  allgemeine  Beziehung  zwischen  /•  und  p  wird: 

?■  —  X  cotgfi  +  yp^cotg'-e  —  /2  sin^e     . 

Diese  Verhaltnisse,  die  sich  leicht  expenmentell  btislätigen  lassen,  sind  in 
Figur  171  veranechauhcht.  —  Um  die  Frage  ganz  allgemein  studieren  zu  können, 
kann   man  sich  einer 

c 

auf  Quecksilber 
schwimmenden  Nadel 
bedienen  und  die 
durch  das  Quecksilber 
fließenden  Ströme 
durch  verschiedene 
Anordnung  der  Elek- 
troden variieren;  auf 
diese  Weise  hat  u.  a. 
Decharme^  die  Grund- 
gesetze bestätigt. 

Magnetisches 
Feld  und  Potential 
eines  geraden  Stro- 
mes. Da  ein  Magnet- 
pol durch  einen  ge- 
raden Strom  eine  seitliche  Kraftwirkung  erfährt  und  diese  Wiikung  bei  der  seit- 
lichen Bewegung  des  Pols  immer  weiter  andauert,  so  erhält  man  als  Kraftlinie 
einen  Kreis  mit  der  Strombahn  als  Achse  und  als  System  der  Kraftlinien  sämt- 
hche  Kreise,  deren  Ebenen  auf  der  Strombalm  senkrecht  stehen.  Die  hierauf 
senkrechten  Niveauflächen  sind  folglich  die  sämtlichen  Ebenen,  welche  die  Shrom- 
bahn  enthalten.  Man  erkennt  die  Analogie  dieser  Verhältnisse  mit  denen  einer 
Wirbelachse  und  des  diese  Achse  umgebenden  geraden  Wirbelfadens  (vgl.  Bd.  J); 
man  wird  sich  also  auch  die  von  den  geradlinigen  Strömen  ausgehenden  Kraftr 
linien  als  einen  Wirbel  vorstellen  können. 

Es  sei  hier  bemerkt,  daß  man  das  magnetische  Feld  eines  Stromes,  oder 
vielmehr  emen  ebenen  Durchschnitt  desselben  natürlich  in  ganz  derselben  Weise 
wie  das  Feld  von  Magneten  (vgl.  0.  S.  44)  durch  Eisenfeilspäne  veranschaulichen 
und  photographisch  oder  auf  andere  Art  fixieren  kann;  nur  maß  man  wie  dort 
kraftige  Ströme  anwenden,  um  die  Mitwirkung  des  Erdmagnetismus  auf  ein 
Minunum  zu  reduzieren.  Für  einen  geradlinigen  Strom  erhält  man  (Figur  172  a,  b,  c) 
in  einer  ihm  parallelen  Ebene  lauter  quergestellte  Späne,  in  einer  zu  ihm  senk- 


el 


Figur  171. 


1  C.  Decharme,  C.  R.  116.  6^1    1892. 
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rechten  Ebene  Anordnung  in  kon- 
zentnschen  Kreisen,  im  Räume 
ein  System  zylindnsch- konzentri- 
scher Wirbel.  Auf  einer  von  Strö- 
men durchflossenen  ebenen  Platte 
stellen  sich  die  Spane  überall 
senkrecht  zu  den  Stromlinien,  sie 
stellen  also  zugleich  die  elektri- 
schen Niveaulinien  dar.  Schon 
1847  hat  KirchhoffI  diesen  Sach- 
verhalt zur  expenmenteUen  Be- 
stimmung   der   Liniensysteme    auf 


Figur  172  a 


Figur  172  b. 


einer  durchströmten  Platte  benutzt,  seitdem  ist  das  Verfahren  .'lUncnuMu,  iiiicli 
zur  Demonstration,  benutzt  worden  2,  und  noch  neuerdings  hat  Lommki. •''  cinigo  der- 
artige Zcichnungpn  nntgcLcill, 
\on  denen  Figur  172(1  (rinjiTor- 
migc  Scheibe)  ein  Ucispicl, 
Figur  172o  (gekroiizto  Hahm-n, 
Diagonalstellung  im  gciniMiis;i- 
Figiiri72c  men  Stuck)   ein   fiudoros    f^'ilii. 

,  ^  Der  Wort   des   PotenLiiils 

ergibt  sich  unmittelbar  aus   der  bei   einer  kleinen  Verschiebung  eines  Pols    m- 
leisteten  Arbeit,  nämlich  Kid(x,,  wenn  r  der  Abstand  dos  Pols  von  der  Stioni- 

bahn  und  da  der  Winkel  isl, 
den  r  bei  der  Verachiebunp;  be- 
schreibt; es  ist  also  V -^  ronst 
—  K7-  öt  =  const  —  ciinoc,  wo 
man  a  von  irgend  einer  durch 
die  Strombahn  begroiixteii 
Ebene  ß  aus  rechnen  darf. 
Statt  dessen  kann  mau,  indi'iii 
man  durch  den  Pol  zu  dicKor 
Ebene  eine  parallele  E'  Ic^gt, 
auch  den  Komplementwinkel  ß 
zwischen  der  Pol-Stromebcue 
und  der  eben  genannten  Par- 
allelebene E'  einführen  und 
statt  dessen  endlich  die  doppelt 
so  große  scheinbare  Größe  cü  , 

Tiiiter  welcher  die  vom  Strom 

^'^'72d.  begrenzte     unendUche     Halb- 

^   G.  KmCHHOFF,    vgl    Bd.    1      (i\    TQ-y  2  Ta»»„    j  :       j 

sowie  in  Eberts   „Magn    Kraftfelder"   3'.^^  1,       "?,  ^  .^^"^  englisohen  Lehrbüchern 
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ebene  E  von  dem  Pole  aus   erscheint,    d.  h.   die  Größe  des  von   dem  Fldclien- 
winkel  ^  aus  einer  Einheits- 
kugel   herausgeschnittenen 
Zu'eiecks.    Man  findet  dann. 

/y_  __ — ö) -{- const     . 

Dieses  elektromayjneti- 
sche  Potential  hat  eine  Eigen- 
schaft, welche  weder  das  mag- 
netische noch  das  elektrische 
Potential  besitzt,  und  welche 
den  Erscheinungen  des  Elek- 
tromagnetismus ihren  eigen- 
tumlichen. Charakter  verleiht; 
es  ist  nicht  eindeutig,  son- 
dern vieldeutig.  Fuhrt  mau 
namhcä  den  Pol  einmal  im 
Kreise  um  den  Strom  herum, 
so  nimmt  wegen  der  dabei 
geleisteten  Arbeit  das  Poten- 
tial   um    2nrK,    also    um 

C  Z  7?l 

4 TT ab,    und  bei  «-maliger   Umkreisung   um   das   /<!- fache   dieses   Betrages! 

es  ist  also  allgemeiner  als  oben 


Figur  173  e. 


■■v="^'A<o 


■Inn) 


Geradliniger  Strom  in  einem  gleichförmigen  Magnetfelde.  Das  von 
einem  Strom  erzeugte  Feld  kann  man  natürlich  ganz  nach  den  früher  (S.  39) 
angegebenen  Regeln  einem  eigentlichen  Magnetfelde  superponieren,  indem  man 
die  beiden  Niveauliniensysteme  zieht  und  die  neuen  Niveaulinien  sucht,  in  denen 
die  Summen  beider  Potentialwerte  gleiche  Beträge  haben.  Als  einfachstes  und 
Machtigstes  Beispiel  diene  die  Störung,  welche  m  dem  gleichförmigen  Felde  der 
Horizontalkomponente  des  Erdmagnetismus  erzeugt  wird,  wenn  ein  unendlicher 
gerader  Strom  vertikal  in  dasselbe  hineingestellt  wird.  Das  eine  System  von 
Niveaulinien  besteht  hier  in  aquidistanten  Parallelgraden,  das  andere  in  den  vom 
Stromquerschnitt  ausgehenden  Radienvektoren;  das  Ergebnis  der  Supqrposition 
mit  Hinzufugung  der  Kraftlinien  ist  m  Figur  17-3  nach  Maxwell  "^  wiedergegeben; 
das  Feld  geht  von  rechts  nach  links,  der  Strom,  von  welchem  nur  der  Durch- 
•schnitt  mit  der  Zeichnungsebene  wiedergegeben  ist,  von  oben  nach  unten.  Die 
Stonmg  ist,  wie  man  sieht,  unsymmetrisch;  in  der  oberen  Hälfte  gehen  die  Niveau- 
linien (mit  Ziffern  1,  2  usw.  bezeichnet)  wie  sonst  weiter,  nur  daü  $ie  vor  dßm 
Strome  nach  vom,  hinter  ihm  nach  hinten  vor  ihm  ausweichen;  üj  der  uüteren 
Hälfte  dagegen  nimmt  das  Potential  rapide  zu,  sinkt  aber  äaaa '.plötzlich  awf 
einen  sehr  niedrigen  Wert  herab  und  erhebt  sich  endlich  allm&JüiOh ,  Wieder  ^sur 
normalen  Hohe.  Jede  Niveaulinie,  von  der  für  F'Wi-pp'l^'^^^tjjs;  kl  dtv  für 
^=+234,  besteht  deshalb  aus  z^vei  im  £^Uijeiaeip«R,«myi3iöÄffi68>ißfe.eD,  Zwem^n, 
von  denen  der  eine  beiderseits  m  die 
andererseits  in  den  Stromleiter  münd 
unten  und  hoch  oben  (in  der  Zeichn 


1  J  C  Maxwell,  EL  u.  Magn   2,  ii 
WiNKKLMANN,  Physik.   2,  Aufl     V 
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Stromleiter  in  Kreisbahnen,  der  Übergang  von  letzteren  zu  ersteren  wird  durch  erst 
geschlossene,  eiförmige,   dann  nach   oben  oifene,   tulpenfömaige  Kurven  gebildeL 


Figüx  173. 

An  diesem  Beispiele  kann  man   die  Verhältnisse   eines   kombinierten  Feldes  be- 
sonders gut  studieren. 

Wirkung  eines  Stromelementes  auf  einen  Magnetpol.  Die  oben 
gemachte  Abstraktion,  durch  welche  vom  ganzen  Magneten  auf  sein  Element, 
einen  Pol  übergegangen  wurde,  läßt  sich  noch  weiter  führen,  indem  man  auch 
den  Strom  in  seine  Elemente  zerlegt  und  die  Wirkung  eines  einzigen  Strom- 
elements, wie  es  in  der  Wirklichkeit  naturlich  nicht  existiert,  auf  einen  Pol 
betrachtet  Man  kann  sich  Anordnungen  denken,  durch  welche  man  diese 
Wirkung  mehr  oder  wemger  angenähert  ermitteln  kann,  man  kann  sie  aber  auch 
theoretisch  durch  die  Erwägung  bestimmen,  daß  sie  durch  ein  Differential  dar- 
gestellt sein  muß,  dessen  Integral  das  BiOT-SAVARTsche  Gesetz  ergibt.  An 
Stelle  des  reziproken  r  tritt  hierbei,  wie  man  sofort  einsieht,  das  reziproke  r-, 
und  außerdem  kommt  für  ein  Stromelement  von  der  Länge  dl^  das  mit  der  von 
ihm  nach  dem  Pole  gezogenen  Linie  den  Winkel  e  bildet,  der  Faktor  /f/sine 
hinzu;  man  erhält  also  das  fragliche  Elementargesetz  in  der  Form 

,„      cmidl 
dK=        „      sme     . 
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Aus  der  Proportionalität  von  d K  mit  d^sms  läßt  sich  übrigens  eme  inter- 
essante Folgerung  ziehen,  deren  durch  die  Erfahrung  gelieferte  Bestätigung  dann 
zugleich  eme  Probe  für  das  Elementarge  setz  abgibt;  ß?/sine  ist  nämlich  die 
Projektion  des  Stromelements  auf  die  zur  Verbindungslinie  mit  dem  Pole  senk- 
rechte Richtung:  em  mit  dieser  Projektion  zusammenfallendes  Element  würde 
also  eine  ebenso  große  Kraft  wie  das  wirkliche  ausüben,  eine  aus  lauter  irgend- 
wie geformten  Zacken  oder  Biegungen  zusammengesetzte  Linie  also  dieselbe 
Wirkung  wie  die  ihre  Endpunkte  verbindende  gerade  Linie,  wenn  nur  die  Zacken 
und  Biegungen  klein  genug  sind,  um  die  Entfernung  der  betreffenden  Elemente 
vom  Pole  nicht  wesentlich  zu  beeinflussen.  Dieser  Schluß  laßt  sich  in  der  Tat 
leicht  venfizieren,  und  zwar  nicht  nur  für  gerade,  sondern  auch  für  kreisförmige 
und  andere  Stromleiter.  Aus  dieser  Elementarformel  kann  man  noch  beliebige, 
wirklichen  Fallen  entsprechende  Fonneln  ableiten,  indem  man  sich  einerseits  statt 
des  Pols  ein  Polpaar  denkt  und  das  Drehungsmoment  und  die  Kräfte  in  irgend 
welchen  Richtungen  ermittelt,  und  indem  man  andererseits  aus  dem  Stromelemente 
geschlossene  Ströme  von  irgend  welcher  Bahn  zusammensetzt.  Im  allgemeinen, 
insbesondere  bei  ganz  frei  beweglichen  Magneten,  werden  die  Formeln  natürlich 
sehr  kompliziert,  sie  haben  aber  auch  nur  in  bestimmten  Fällen  Interesse,  und 
unter  diesen  zeichnen  sich  wenigstens  einige  durch  relative  Einfachheit  aus. 

Potential  eines  beliebigen  geschlossenen  Stromes.  Im  Anschluß  an 
das  Potential  eines  geradhnigen  Stromes  kann  man  leicht  auch  das  Potential 
eines  Winkelstromes,  sowie  eines  Dreieck-  oder  Vieleckstromes  auf  einen  Magnetpol 
ableiten,    und   man    findet   dann    überall    den  Satz   bestätigt,    daß    das   Potential 


i^— > 


»— ^ 


Figur  174  a. 


Figur  174  b. 


proportional  ist  der  scheinbaren  Größe  der  betreffenden,  von  den  Strömen  ein- 
geschlossenen Flachen  vom  Pole  aus  gesehen.  Bei  einem  Winkelstrome  erstreckt 
sich  diese  Flache,  wie  bei  einem  geradlimgen,  in  die  Unendlichkeit  —  man 
betrachte  z.  B.  die  Fläche  ABC  m  Figur  174a  — ,  bei  emem  Dreieck  nicht 
mehr  —  ABC  m  Figur  174b  — ;  die  scheinbare  Größe  ist  aber  natürlich  in 
allen  Fällen  eine  endlidhe  Größe.  Nun  kann  man  jede  behebige,  von  einem 
geschlossenen  Strome  eingefaßte  Flache  in  lauter  kleine  Dreiecke  zerlegen  und 
an  Stelle  des  gegebenen  Stromes  geeignet  gerichtete  Ströme  um  alle  diese  Dreiecke 
setzen  —  für  endliche  Dreiecke  in  Figur  174  c   angedeutet  — ,   da  von  diesen 

27* 


420 


F.  Auerbach,  Elektrom.iguetisinub 


H.indb    d 
Phj  s     2.  Aull. 


Mi 


■ 


Strömen  alle  im  Innern  gelegenen  Stiecken  sich  gegenseitig  wegheben  und  folglich 
nur   der   ursprünglich   gegebene  Strom  ubng    bleibt;    daraus  folgt,    dali  der  Satz 

gut:  Die  Wirkimg  eines  beliebigen  ge- 
schlossenen Stromes  auf  einen  Magnetpol 
ist  proportional  mit  der  scheinbaren  Große 
der  vom  Strome  umschlossenen  Flache,  ge- 
sehen vom  Pole  aus,  in  Formel: 


/' 


c  i  m 


(0  ■}-  const 


Wirkung  eines  Kreisstromes.  Der 

einfachste  und  wichtigste  Fall  eines  ge- 
schlossenen Stromes  ist  der,  in  welchem 
der  Leiter  eine  Kreislinie  bildet  und  der 
Pol  auf  der  Achse,  d.  h.  auf  der  im  Mittelpunkte  der  Kreisflache  ernchteteii 
Senkrechten  hegt.  Die  Wirkung  jedes  Stromelementes  kann  man  dann  in  eine 
Komponente  parallel  zur  Kreisebene  und  in  eine  solche  senkrecht  darauf  zerlegen ; 
summiert  man  die  ersteren  sowohl  wie  die  letzteren  über  alle  Stromelemente  des 
Kreises,  so  erhalt  man  für  jene  die  Summe  null,  so  daß  die  Gesamtkraft  in  der 
Richtung  der  Achse  wirkt,  die  Wirkung  also  in  diesem  Falle  tatsächlich  den 
Charakter  einer  Anziehungs-  oder  Abstoßungskraft  annimmt;  und  für  diese  Kraft 
findet  man,  wenn  a  der  Kreisradius  und  x  der  Abstand  des  Poles  vom  Kreis- 
mittelpunkte  ist" 

a- 

und  speziell,  wenn  der  Pol  im  Mittelpunkte  des  Kreises  selbst  hegt: 

2  7t  et  VI 

ji,  = 

a 

Dasselbe  würde  man  naturhch  aus  dem  Potential  (scheinbare  Große)  durch 
Differentiation  ableiten  können.  Die  Wirkung  ist  also  bei  geringem  Abstände 
des  Poles  von  der  Stromebene  desto  größer,  je  kleiner  der  Kreis  ist,  für  große 
Abstände   dagegen   desto   großer,  je   großer  der  Kreis   isL     Aus   dieser  Wirkung 

auf  einen  Pol  folgt,  daß  ein  unend- 
lich kurzes  Polpaar  sich  vermöge 
des  auf  dieses  wirkenden  Drehungs- 
momentea  m  die  Achse  einstellt, 
wenn  keine   Gegenkraft    wirkt,    daß 


mfP'^M^P, 


Figur  17s  a. 


Figur  17s  b. 


es  unter  Mitwirkung  des  Erdmagnetismus  JjT  und  wenn  die  Stromebene  in  den 
Meridian  gelegt  wird,  mit  der  Stromebene  einen  Winkel  bilden  wird,  dessen 
Tangens  mit  dem  Verhaltms  X :  H,  also  caetens  paribus  mit  t :  H  proportional 
ist;  daß  endlich  für  Magnete  von  endhcher  Länge  Korxektionsglieder  hinzutreten 
werden,  und  überdies  außer  dem  Drehungsmoment  noch  eine  aus  der  verschiedenen 
Entfernung  der  Pole  resultierende  Anziehungs-  oder  Abstoßungskraft  auitritt  Alle 
diese  Verhaltnisse  sind  schon  in  Bd.  4,  S.  256 ff-  entwickelt  worden,  als  es  sich 
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um  die  Wirkungsweise  der  Tangeiitenbussole  als  Meßinatrumeut  für  elektnache 
Ströme  handelte.  In  Figur  175  a  sind  die  Kraftlinien  eines  Kreisstromes  in  einer 
zu  seiner  Ebene  senkrechten  Ebene  achematisch -perspektivisch,  in  Figur  175b 
die  entsprechende  Anordnung  -von  Fcilspanen,  in  Figur  175c  endlich  sind  für 
einen  Ausschnitt  Kraft-  und  Niveaulinien  nach  Thomson  und  Maxwell  dargestellt; 
die  Stxomebene  steht  auf  der  Zeichnung  senkrecht,  eine  ihrer  Schnitte  ist  die 
weiße  Kreisfläche.  Die  Gleichung  der  Kraftlinien  selbst  fuhrt  auf  elliptische  inte- 
grale (vgl.  Maxwell  2,  S.  42  J). 

Wenn  der  Pol  nicht  auf  der  Achse  des  Kreises  hegt,  Avird  die  Entfernung 
der  einzelnen  Stromelcmente  von  ihm  verschieden,  und  infolgedessen  werden  die 
Formeln  komplizier- 
ter. Von  Wichtigkeit 
sind  aber  nur  einige 
Falle  resp.  Anwen- 
dungen, so  der  schon 
oben  erwähnte  Fall 
einer  Nadel  von  end- 
licher Lange,  deren 
Mittelpunkt  zwar  auf 
der  Achse  liegt,  deren 
Pol  aber  eben  deshalb 
bereits  in  einem  ge- 
wissen AbStande  von 
der  Achse  liegen;  die- 
ser Fall  ist  ebenfalls 
a.  a.  O.  behandelt 
worden.  Femer  wurde 
dort  auch  der  Fall  er- 
örtert, daß  bei  hori- 
zontal gedachter  Achse 
die  Kreisebene  gegen 
die  Vertikale  geneigt 
wird,  so  daß  der  Pol 
oder  die  Nadel  nun 
nicht  mehr  auf  der 
Achse,  sondern  un- 
symmetrisch nach  der 
Seite  hm  hegen.  Es 
genüge  daher,  hier  noch  den  Fall  anzuführen,  m  welchem  der  Pol  resp.  die  Nadel 
in  emer  Kreisebene,  aber  außerhalb  der  Kreislinie  so  liegt,  daß  die  Magnet- 
achse mit  der  Fortsetzung  eines  Kreisradius  zusammenfällt.  Ist  /^  die  Entfernung 
des  Pols  vom  Kreiszentrum,  so  ist  die  Kraft,  welche  von  einem  in  der  Pol- 
distanz cp  hegenden  Stromelemente  ausgeht: 


Figur  175  c. 


dK= 


cim{l^  cos 99  —  a) 


(«2  +  A  +  2  tf  ^i  cos 


adcp 


und  das  ist  von  0  bis  2:7e  zu  integrieren.  Ebenso  ist  für  den  anderen  Pol,  dessen 
Entfernung  4  sei,  zu  verfahren.  Entwickelt  man  schli^lich,  wie  in  ähnlichen 
früher  behandelten  Fällen,  nach  Potenzen  des  als  klete*  angenommenen  Ver- 
hältmsaes  / :  r  (Lange   des  Magneten  zur  Entfernung  vom 

Kreismittelpunkte),   d.  h.  des  Verhältnisses  4  —  k'-  Qi  '   ^^^ 

schließlich,  wenn  M  das  Moment  des  Magneten  und  1^  die  Kreisfläche  ist,  zu 
dem  Drehungsmoment  ,  »* 


'  h; 


I  ■»' 
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Dieses  Drehungsmoment  ist  also  umgekehrt  proportional  der  dritten  Potenz 
der  Entfernung  des  Nadelmittelpunktes  vom  Kreismittelpunkte;  es  hat  also  einen 

ahnlichen,  aber  nicht  denselben  Wert 
wie  für  den  Fall  axialer  Lage  des  Mag- 
neten. 

Im  allgemeinen  Falle  muß  man  die 
^"^c  "y^  '^""^  scheinbare  Große  oder  den  Kegel- 
winkel der  Kreisflache,  vom  Pole  aus 
gesehen,  wirklich  darstellen.  Man  kann 
hierzu  entweder  die  Entwickelung  nach 
Kugelfunktionen  benutzen,  und  zwar  ver- 
schiedene, je  nachdem  der  Abstand  des 
Poles  vom  Kreismittelpunkt  größer  oder  kleiner  ist  als  der  Kreisradius;  oder 
man  erhalt  einen  geschlossenen  Ausdruck  mit  Hilfe  von  elliptischen  Integralen 
dntter  Gattung.  Dieser  Ausdruck  ist,  wenn  m  Fig;ur  176  der  Winkel /"ÖF  mit  «, 
OA  mit  a,  PQ  mit  z,  PO  mit  r,  PA  bzw.  PB  mit  c  bzw.  c' ,  der  Ausdruck 
1  —  {c'\cY  niit  W-  bezeichnet  und 


Figur  176 


iT(«,>t)  =  / %--      -_.- 

j(l-f-«sin2i/.)yi  -^'-sin2i/. 
ü 
gesetzt  wird,  der  folgende: 


22 

m  =  2,71 

er 


'',i7(^,,Ul±ili7(A«    ,, 


1  +  //      Vi  +  w 


1  —  7t         Vi  —  U 


Wenn  der  Pol  sehr  nahe   an  die  Strombahn  heranrückt,  wird  es  not^s'cndig,  die* 
Fiktion,   diese  letztere  sei  eine  mathematische  Linie,  fallen  zu  lassen  und  ihren 

Querschnitt      einzuführen. 
I  Für  diesen  Fall   hat  Min- 

CHIN 1  die  Rechnung  durch- 
geführt, und  zwar  nicht 
bloß  bei  über  den  ganzen 
Querschnitt  konstanter, 
sondern  auch  bei  variabler 
Dichte;  dabei  werden  die 
kleinen  Größen  bis  zur 
zweiten  Ordnung  berück- 
sichtigt; für  gleichförmige 
Querschnittverteilung  hat 
man  einfach  das  Flächen- 
integral  über  alle  elemen- 
taren Kegelwinkel  der  ein- 
zelnen Stromfäden  zu  bilden  und  findet,  wenn  der  Querschnitt  ein  Kreis  vom 
Radius  q  ist  und  m  Figur  177,  die  einen  Querschnitt  und  das  Zentrum  0  der 
Strombahu  zeigt,  die  Linie  CP  mit  m^  die  Linie  FP  mit  ^,  der  Winkel  OCP 
mit  g9  bezeichnet  und  zur  Abkürzung  /  für  log  (ßajd)  geschrieben  wird: 


Figur  177. 


2  (tt  —  99) 


a     \  4bmJ 


sin  2  cp 


jüidq 

bei  variabler  Stromdichte  kommt  es  natürlich  auf  deren  Gesetz  an. 


(6/-5)w2  — §2   1_]_ 


6wa, 
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Schließlich  ermittelt  Minchin  noch  den  Verlauf  der  Kraftlinien  in  den  ent- 
sprechenden Fallen;  und  zwar  bedient  er  sich  hierzu  des  einfachen  Satzes,  daß, 
wenn  G  das  Vektorpotential  und  p  der  Abstand  des  betreflFenden  Punktes  von 
der  Kreisachse  (Lot  im  Kreiszentrum)  ist,  für  eine  Kraftlinie  G^«/  =  const  ist; 
diese  Gleichung  nimmt  die  Gestalt 

[(1  +  k"^)  K—\E\'P  =  const 

an,  wo  k'  der  zu  k  komplementäre  Modul,  also  k'  =  c' Ic  ist  und  K  und  E  die 
elliptischen  Integrale  erster  und  z\veiter  Gattung  sind;  auch  dieses  Ergebnis  kann 
man  auf  den  Fall  endlichen  Querschnittes  ausdehnen.  Es  wird  dann  auch  ein 
geometrisches  Verfahren  zum  Zeichnen  der  Kraftlinien  angegeben;  es  muß  aber 
an  diesem  Hinweise  genügen. 

Ganz  neuerdings  hat  auch  Nagaoka^  das  Problem  in  —  was  das  Resultat 
betnfTt  —  geschlossener  Weise  behandelt,  und  zwar  etwas  anders  wie  Mjnchin. 
Er  geht  von  dem  von  H.  Weber  gefundenen  Ausdrucke  für  das  Potential  einer 
homogenen  Kreisscheibe  mit  Hilfe  von  BESSELschen  Funktionen  aus,  erhält  durch 
DiflFerentiation  den  Ausdruck  für  die  Doppelschicht  oder  den  mit  ihr  äquivalenten 
Kreisstrom,  formt  mittels  der  Weierstrass sehen  Funktionen  und  der  Jacobi sehen 
Reihen  um  und  erhalt  auf  diese  Weise  so  ungewöhnlich  starke  Konvergenz,  daß 
für  fast  alle  praktischen  Falle  das  erste  Glied  genügt 

Kreisstrom  im  gleichförmigen  Felde.  Bisher  wurde  der  Kreisstrom  für 
sich  betrachtet     Bringt  man  ihn  jetzt  in  ein  gleichförmiges  Feld,  z.  B.  das  der 


Stabile  Luge 


Labile  Lage 


Figur  178. 


Erde,  so  wird  der  Kreisstrom  sich  in  bestimmter  Weise  einstellen;  es  bedarf 
aber  nur  einer  einfachen  Überlegung,  um  einzusehen,  daß  es  2wei  verschiedene 
(entgegengesetete)  Gleichgewichtslagen  gibt,  eine  stabile  und  eine  labile;  in  jeder 
von  ihnen  wird  die  Superposition  der  Kraft-  und  Niveaulinien  in  aßderer  Weise 
sich  voMehen.  Es  muß  genügen,  diese  Verhältiiisse  durch  Wiedergabe  der  den 
beiden  Fällen  entsprechenden,  von  Maxwell  gelieferten  2eichmmgen  (Figur  178) 
zu  veranschaulichen.  .,   ' 

1  H.  Nagaoka,  Phil.  Mag.  (6)  6.   19.    1903.  -.^      _' 
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Wirkung  von  Spulen^.  Hat  man  nicht  einen  einzigen,  sondern  mehreie 
Kreisströme,  so  gelangt  man  zii  Wirkungen,  die  erstens  kraftiger  sind,  z^^eItens 
aber  die  Möglichkeit  eroffnen,  das  erzeugte  magnetische  Feld  m  beliebige!  Weise 
zu  gestalten  und  es  insbesondere  auch  dem  Charakter  der  Gleichförmigkeit  mehr 
oder  weniger  zu  nahem.  Smd  die  Windungen  einander,  im  Vergleich  zum  Ab- 
stände der  Pole,  unmittelbar  benachbart,  so  kann  man  einfach  summieren  und 
erhalt  dann  dieselbe  Formel  wie  oben,  nur  daß  jetzt  F  die  Summe  aller  Flachen 
j  bedeutet.     In  der  Praxis  vereinigt  man  natürlich  meist  alle  Kreisbahnen  zu  einer 

1  einzigen  spiraligen  Bahn,  bei  welcher  die  einzelnen  Umgänge  nur  äußerst  wenig 

I  von  der  Kreisgestalt   abweichen;    F  heißt   dann   die  Windungsfläche,   von   deren 

Bedeutung  für  die  Strommessung  und  von  deren  Ermittelung  ebenfalls  schon  die 
^  '  Rede  gewesen  ist  (Bd.  4,  S.  278). 

)  Sind   die  verschiedene^  Kreisströme  zwar  noch  konzentrisch,  aber  einander 

'  nicht  mehr  unendlich  benachbart,   so  muß  man  ihre  verschiedenen  Radien  be- 

I    ■  rücksichtigen,  kann  dann  aber  ohne  Schwierigkeit  ihre  Wirkungen  auf  ein  axiales 

Teilchen  ermitteln;  Falle  dieser  Art  sind  die  mehrerer  konzentnscher  Kreisstrome 
,  sowie   einer  ebenen  Spirale,   solange    man   deren   einzelne   Umgange   nahemngs- 

i  weise    als   Kreise   betrachten   kann.     Wichtiger   smd    die   Falle,    m  welchen   die 

I  verschiedenen  Kreise  nicht  in  einer  und  derselben  Ebene,  ihre  Mittelpunkte  aber 

I  auf  der  Achse  liegen.    Ein  solcher  Fall,  der  z^veler  paralleler  gleich  großer  Kreis- 

ströme oder  eines  nach  Art  eines  Doppelkegels  angeordneten  Systems  solcher, 
in  deren  Mittelpunkten  resp.  Scheitelpunkten  die  Nadel  schwebt,  ist  am  angeführten 
Orte  erörtert  und  dabei  gezeigt  worden,  daß  hier  in  der  Umgebung  der  Nadel 
ein  recht  gleichförmiges  Feld  entsteht  (Figur  71,  Bd.  4,  S.  263),  was  zur  Kon- 
struktion der  Helmholtz sehen  und  der  GAUGAiNschen  Bussole  Anlaß  gegeben  hat. 
Am  wichtigsten  ist  der  Fall  einer  zylindrischen  Spule,  in  deren  Achse  sich 
der  Pol  befindet  Diesen  Fall  kann  man  in  verschiedener  Weise  behandeln, 
entweder  indem  man  die  Spule  als  ein  System  paralleler  Kreisströme  betrachtet 
imd  die  Formel  für  letztere  anwendet  oder,  was  genauer  ist,  indem  man  sie  als 
wirkliche  Spule  betrachtet  und  von  der  Formel  für  ein  Stromelement  ausgeht 
1  Denkt  man  sich   den  Draht,  der  die  Spule  bildet,  von  ihren  letzten  Windungen 

durch   die  Achse    oder   auf   einem    dieser   parallelen  Wege  wieder   zum   Anfang 
j  zurückgeführt,  so  wird  hierdurch  die  Wirkimg  derjenigen  Komponenten  jedes  Strom- 

elementes, welche  parallel  zur  Achse  hegen,  aufgehoben,  und  es  kommen  folglich 
nur  die  Komponenten  senkrecht  zur  Achse  in  Betracht  Für  die  in  der  Richtung 
der  Achse  auf  den  Pol  ausgeübte  Kraft  X  findet  man  dann: 

X  -\- 1  X  —  / 

j/ßi  _|_  ^x  +  /)2        i/flä  +  {x  —  /)2 

Hienn  ist  2  /  die  Lange,  a  der  Radius  der  Spule,  e  der  Steigungswinkel  des 
Spulendrahtes  und  x  der  Abstand  des  Poles  vom  Mittelpunkte  der  Spule.  Wenn 
die  Spule  eng  gewunden,  e  also  sehr  klein  ist,  und  wenn  die  Spule  n  Windungen 
hat,  so  kann  man  dafür  auch  schreiben: 

X  -^  l  X  —  l 

pi  +  {x  +  ly  ~  yfl2  +  (^  _  /)2_ 

Sieht  man  von  der  Klammergröße  ab,  so  kann  man  also  sagen,  daß  die 
von  der  Spule  ausgehende  Kraft  auf  einen  Magnetpol  der  Stromstarke,  der  Pol- 
starke  und  der  auf  die  Einheit  der  Achsenlange  entfallenden  Zahl  von  Windungen 
proportional  ist    Eine  dritte  Form  für  X  erhalt  man  durch  Einführung  der  Winkel 

1  H.  Hädenkamp,  Pogg.  Ami.  78  59  1849.  —  J.  C  Maxwell,  El.  u.  Magn.  2  417. 
J  Stüaät,  PM  Mag  (4)  45.  219.  1873.  —  J.  S"ra;FAN,  Wien  Bar.  69  (2),  165.  1874  tind 
viele  andere.  —  G.  M.  MiNCHlN,  Phil.  Mag.  (5)  37.  204.  1894. 
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(p-^  und  (p^,  unter  welchen,  von  dem  zunächst  außerhalb  der  Spule  liegend  ge- 
dachten Pole  aus  gesehen,  der  Radms  der  vordersten  und  der  der  hinteraten 
Windung  erscheint.     Man  hat  dann 

A  =  —   ^       {cosrp^  —  cosijQa)     . 

Von  dieser  Formel  kann  man  übngena  mit  Leichtigkeit  zu  der  für  das 
Potential  V  übergehen,  indem  man  statt  der  Kosinus  die  Sinus  einfuhrt,  und  man 
sieht  dann,  daß  auch  hier  die  scheinbare  Größe  auftritt.  Auch  hier  erhält  man 
also  die  einfachste  Ausdrucksweise  der  elektromagnetischen  Wirkung  durch  Ein- 
führung der  scheinbaren  Größe,  indem  man  sagt:  Das  Potential  einer  Spule  ist 
proportional  der  Differenz  der  scheinbaren  Größe  der  vordersten  und  der 
hintersten  Kreisfläche,  vom  Pole  aus  gesehen.  Ist  die  Spule  im  Vergleich  zum 
Abstände  des  Poles  \on  der  Vorderflachc  sehr  lang,  so  kann  man  das  zweite 
Glied  in  dem  Ausdrucke  für  A'  einfach  gleich  1  setzen,  das  Potential  wird  dann 
geradezu  proportional  der  scheinbaren  Größe  der  Vorderflache.  Liegt  analog 
für  eine  beliebige  Rolle  der  Pol  m  der  vorderen  Fläche,  so  wird  m  dem  dntten 
Ausdmcke  für  X  das  erste  Glied  cosi^'^  =  0 ,  also  in  dem  besonderen  Falle  einer 
sehr  langen  Rolle  X=  —ncimv 1 1',  hegt  der  Pol  im  Innern  der  Spule,  so  kann 
man  sich  diese  aus  zwei  Spulen  zu  seinen  beiden  Seiten,  für  deren  jede  der 
Pol  in  der  vorderen  Flache  liegt,  zusammengesetzt  denken,  und  findet  dann  statt 
der  DiflFerenz  in  obiger  Klammer  die  entsprechende  Summe;  diese  Summe  wird 
schießlich  am  größten,  wenn  der  Pol  im  Mittelpunkte  der  Spule  liegt;  fuhrt  man 
für  diesen  Fall  die  Diagonale  2(f  der  Spide  m  die  z^veite  Formel  für  A'  ein, 
so  erhalt  man  einfach 

2ncimn 

Man  kann  nun  endlich  noch  die  beiden  Fälle  der  ebenen  Spirale  und  der 
zylindrischen  Spirale  kombinieren  und  erhält  dann  den  Fall  einer  Spule  von 
mehreren  Lagen  und,  in  jeder  Lage,  mehreren  Windungen;  die  Wirkung  einer 
solchen  Spule  hangt  von  ihrer  Lange,  ihrem  äußeren  und  inneren  Radius  und 
der  Gesamtzahl  der  Windungen  ab.  Eine  Berechnung  des  Potentialß  für  diesen 
Fall  findet  man  u.  a.  bei  Maxwell,  für  beliebige  (nicht  axiale)  Lage  des  Poles 
bei  Stuart  und,  mit  Benutzung  der  elliptischen  Integrale,  im  Anschluß  an  frühere 
EntWickelungen  (vgl.  o.  S.  422)  bei  Minchin^;  einige  Formeln,  die  sich  auf  ihn 
beziehen,  m  Bd.  4,  S.  278  dieses  Handbuches.  Hierbei  ist  angenommen,  daß 
die  innere  und  die  äußere  Begrenzung  der  Spule  eine  Zylinderfläche  sei,  und 
diese  Form  genügt  auch,  um,  wenn  die  Rolle  nur  genügend  lang  ist,  in  ihrem 
mittleren  Teile  ein  gleichförmiges  Feld  zu  erzeugen.  Ist  z.  B.  die  Spule  4Umal 
so  lang  wie  dick,  so  ist  nach  einer  von  W.  Weber ^^  durchgeführten  Rechnung 
die  Kraft  auf  mehr  als  Ys  ^^^^^^  Länge  bis  auf  1%,  und  auf  ^/g  ihrer  Länge 
sogar  bis  auf  1  Promille  konstant.  Will  man  diesen  Zweck  erreichen,  ohne  die 
Rolle  so  lang  nehmen  zu  müssen,  so  muß  man  sie  nicht  auf  einen  Zylinder, 
sondern  auf  eine  Kugel  oder  em  EUipsoid  wickeln,  und  zwar  80,  daß  auf  die 
Längeneinheit  der  Achse  überall  die  gleiche  Zahl  vom  WindungeB  eütfällt.  Der 
hierauf  basierte,  zu  absoluten  Messungen  sehr  geei^ete  Tangentönmultiplifcator 
von  RiECKE  ist  in  Bd.  4,  264  besprochen  worden.  Eine  andere  Aufgabe  ist  die, 
diejemge  Form  der  Spule  zu  ermitteln,  für  welche  die  Wirkarog  unter  gewissen 
gegebenen  Bedingungen  am  günstigsten  ausfällt;  hi^iffber  yer^ichie  man  das 
Bd.  4,  279  Angedeutete  und  die  dazu  gehörige  Figur  70. 

1  G  M.  MiNCHiN,  Phil.  I'  —  ■         "     "        -  -      ..    '    ^  -         -       jgj, 

essante  Satze  enthält,  mclit  m  3 
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Für  einen  ein  Rechteck  durchfließenden  Strom  hat  MinchinI  gezeigt, 
daß  man  das  Potential  auf  emen  beliebigen  Punkt  in  endlicher  Form  daratellcu 
kann,  indem  man  die  Winkel  ausdrückt,  die  die  Seiten  der  projizierenden  Pyramide 
miteinander  einschheßen.  Die  magnetische  Kraft  selbst  laßt  sich  wenigstens 
für  Punkte  in  der  Ebene  des  Rechtecks  in  einfacher  Form  angeben.  Fällt  man 
namlich  von  dem  betreflFenden  Punkte  Lote  auf  die  Seiten  des  Rechtecks,  vor- 
bindet deren  Fußpunkte  und  fallt  auf  die  Seiten  des  so  entstandenen  Vierecks 
^  on  neuem  Lote  J> ,  q ,  r,  s ,  so  ist  die  Feldstarke  («"  die  Stromstarke) 


JI=i 


p         q        r        s 


wobei  zu  beachten  ist,  daß  für  Punkte  außerhalb  des  Rechtecks  gewisse  (lieser 
Gheder  negativ  zu  nehmen  sind;  übrigens  laßt  sich  der  Ausdruck  durch  t»iue 
einfache  graphische  Konstruktion  ermitteln.  Schließlich  laut  er  sich  auf  den 
Fall  einer  rechteckigen  Spule  ausdehnen. 

Wegen  des  Falles  eines  elliptischen  Stromes  sei  auf  eine  MitLeilmig  von 
Jones  2  verwiesen. 

Magnetische  Wirkung  der  elektrischen  Konvention.  Bisher  ist  die 
magnetische  Wirkung  elektrischer  Ströme  betrachtet  worden,  d.  h.  die  Wirkung 
von  Elektrizität,  die  sich  durch  ruhende  Leiter  hindurchbewegt.  Es  erhebt  sich 
die  interessante  Frage,   ob  entsprechende  Wirkimgen  auch  entstehen,  wenn  sich 

die  Elektrizität  dadurch  be- 
wegt, dali  sich  der  Träger, 
in  dem  sie  selbst  ruht,  durch 
den  Raum  bewegt;  eine 
Elektrizitatsbc'wegung ,  di(i 
man  in  Analogie  mit  ande- 
ren Erscheinungen  als  elek- 
trische Konvention  "  bezeich- 
net. Die  Notwendigkeit  der 
Entscheidung  dieser  Frage 
haben  unabhängig  voneinan- 
der V.  Helmholtz  und  Row- 
LAND  erkannt,  und  Rowj^ND'* 
hat  auch  die  ersten  Ver- 
suche mit  positivem  Ergeb- 
nisse angestellt.  Eine  ver- 
goldete Ebonitscheibe  laßt 
sich  in  schnelle  Rotation  um 
eine  vertikale  Achse  ver- 
setzen ;  sie  selbst  wird  kräf- 
tig geladen,  die  beiden  sie 
flankierenden  festen,  eben- 
falls vergoldeten  Glasschei- 
ben werden  zur  Erde  ab- 
geleitet; die  Wirkung  wird 
an  einem  astatischen  Nadel- 
paare beobachtet,  dessen 
Nadeln  senkrecht  zum  Schei- 
benradius, die  untere  dicht,  die  obere  weit  über  der  oberen  Glasacheibe  sich 
befinden.     Nun  erhielt  man  auch  ohne  Ladung  schon  eine  Wirkung,  herrührend 

1  G.  M.  MiNCHiN,  Electncian  35.  603  u  706  1895  —  2  V  Jones,  Elecfcrician  37,  159. 
1896.  —  3  H.  y.  HJELMHOLTZ,  BerL  Mon.-Ber  1876  311.  —  Pogg.  Ann.  158.  487.  —  Abb  l! 
791    —  4H.  RowLAND,  ebenda. 
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vom  Rotaüonsmaguetismus ;  nach  der  Ladung  kam  aber  hierzu  eine  neue  Wirkung, 
und  sie  wechselte  mit  der  Ladung  ihren  Richtungssinn.  Nachdem  so  die  Frage 
entschieden  zu  sein  schien,  hat  sie  ein  wechselndes  Schicksal  gehabt.  Rönt- 
gen ^  bestätigte  die  Tatsache,  Lecher 'ä  bestritt  sie,  Himstedt"  sowie  Rowland 
und  Hutchinson'^  bestätigten  sie  wieder  und  konnten  sogar  die  Gesetze  fest- 
stellen, CufcMiEU'^  kam  wieder  zu  negativen  Resultaten  —  vgl.  dazu  die  Kritik 
von  Wilson"  und  Pender ^  — ,  und  erst  durch  die  neueste  Arbeit  von  Himstedt 
sowie  eine  gemeinsame  Arbeit  von  Pender  und  Cr^mieuS  ist  die  Frage  wohl  end- 
gültig im  positiven  Sinne  erledigt 

HmSTEDT  hat  im  Laufe  seiner  Untersuchungen  mehrere  Apparate  zum  exakten 
Studium  der  Frage  gebaut;  einer  Aon  ihnen  ist  in  Figur  179  schematisch  dar- 
gestellt; wie  man  sieht,  sind  hier  zwei  drehbare  Scheiben  vorhanden,  jede  von 
ihnen  ist  von  zwei  festen  —  G^,  G^  bzw.  G^ ,  Q,^  —  flankiert,  die  Nadeln 
(durch  Punkte  angedeutet)  schweben  zwischen  ihnen;  offenbar  ist  dadurch  die 
Empfindlichkeit  mehrfach  gesteigert.  Einige  weitere  Verbesserungen  zu  Meß- 
zwecken weist  der  Apparat  von  1903  auf.  Himstedt  hat  nun  nachgewiesen, 
1.  daß  die  Wirkung  die  AMPEREsche  Regel  befolgt;  2.  daß  sie  proportional  ist 
der  Drehungsgeschwindigkeit;  3.  daß  sie  proportional  ist  der  Dichte  der  elek- 
trischen Ladung  oder  —  bei  konstanter  Kapazität  —  dem  Ladungspotential  (eine 
scheinbare  Abweichung  für  sehr  starke  Ladungen  wird  aufgeklärt);  4.  daß  die 
Wirkung  der  Größe  nach  in  sehr  befriedigendem  Maße  mit  der  theoretisch  zu 
berechnenden  übereinstimmt  —  eine  Übereinstimmung,  die  sich  offenbar  z.  B. 
dadurch  nachweisen  läßt,  daß  man  aus  den  Versuchen  den  Wert  des  Verhältmsses 
der  elektromagnetischen  zur  elektrostatischen  Einheit,  also  die  Lichtgeschwindigkeit 
berechnet:  man  findet  dann  Werte  zwischen  2,68  und  3,24  X  10^° >  ^Iso  in 
Anbetracht  der  Umstände  keinen  zu  großen  Fehlerbereich,  und  als  Mittel  den 
sehr  guten  Wert  2,99  X  10"- 

Die  neueste  hierher  gehörige  Arbeit  ist  die  ausgedehnte  Untersuchung  von 
Eichenwald".  Es  wurden  die  magnetischen  Wirkungen  bewegter  Körper  — 
und  zwar  sowohl  von  Leitern  als  auch  von  Dielektncis  —  im  elektrostatischen 
Felde  unter  möglichst  variierten  Versuchsbedingungen  untersucht;  die  Geschwin- 
digkeiten reichten  bis  zu  150  m  in  der  Sekunde,  die  Feldstärken  bis  zu  30 
hinauf.  Die  Hauptergebmsse  lassen  sich  in  folgende  Sätze  zusammenfassen: 
1.  Bei  der  Bewegung  im  elektrostatischen  Felde  entstehen  im  allgemeinen  Kon- 
vektions-,  Konduktions-  und  Verschiebungsströme;  alle  diese  Ströme  sind  hiu- 
sichthch  ihrer  magnetischen  Wirkungen  denen  eines  galvanischen  Stromes  von 
gleichem  numerischem  Betrage  völlig  äquivalent  2.  Im  Falle  reiner  elektrischer 
Konvektion  sind  die  Bewegungen  und  die  magnetischen  Wirkungen  der  bewegten 
Ladungen  unabhängig  voneinander;  die  Ladungen  haften  an  der  Materie.  3.  Alle 
Ströme  bdden  stets  geschlossene  Stromkreise.  4.  Die  Versuche  sind  mit  der 
Annahme  eines  überall,  auch  in  den  bewegten  Dielektrika,  ruhenden  Äthers  im 
Einklänge.  5.  Zieht  man  noch  die  optischen  Versuche  von  Fizeau  und  Michelson 
hinzu,  so  kommt  man  zu  dem  Schlüsse,  daß  weder  die  allgemeine  Theorie  von 
Hertz,  noch  die   von  H.  A.  Lorentz  befriedigt,  sondern  ausschließlich  die  von 

E.   COHN. 


1  W.  C.  RüNTGBW,  Berl  Mon.-Ber.  1885.  198.  —  Wied.  Ann.  40  93.  1890.  —  Von 
Röntgen  -wurde  die  Erscheintmg  etwas  anders  gedeutet.  —  2  E.  Lbchbe,  Repert.  d.  Physik 
20.  151.  1884  —  3  F.  HnnsTEDT,  Ber.  Oberheas.  Ges.  27.  44.  1889.  —  Wied  Ann.  38. 
560  1889.  —  Wied,  Ajon.  40.  730.  1890.  — ■  Frelb.  Gw.  Ber.  14.  85.  1903.  —  4  H.  Row- 
land und  Hutchinson,  Phü^  Mag.  (s)  27.  445.  1889.  --r-  B  Vi  CsiMmü,  Xnang.-Diss.  Pans 
1901.  —  C.  R.  131.  57S.  1900.  —  Ann.  chim.  pTiys.  (7)  24.  146.  190I.  •—  PhiL  Mag.  (6)  2. 
235.  1901.  —  J.  de  phys.  (4)  1.  753    1902.  —  6  H,  A.  WjLSQN,  PM.  Mag.  (6)  2.  144  u.  319. 

1901.  —   7H  Pender,  PM  Mag   (b)  2.  179.  190I.  —  6.  34.  1903.  —  Phys.  Rev.  15.  291 

1902.  —8h  Pender  und  V  CHiMmu,  J.  de  Phy9.»<4):  2.  64t.  1903.  —  Phd.  Mag   (6)  6.  442. 

1903.  —  9  A  Eichenwald,  Drude  Ann   11.    i  u.  421.   i^Q^\   19.   919.    1904. 
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Vj  Äquivalenz  zwischen  Strömen  und  Magneten. 

I'L  Die  Wahrnehmung,  daß  für  das  Potential  von  Strömen  auf  Magnetpole  die 

ji  schembare  Große   gewisser  Flachen   maßgebend   ist,   fuhrt  zu  einer  interessanten 

T  und  wichtigen  Folgerung.     Ganz   dieselbe  Große   tritt  nämlich  bei  der  Wirkung 

'  gewisser  magnetischer  Gebilde  auf  Pole  auf,  so  namentlich  bei  der  Wirkung  einer 

.  i  magnetischen  Schale  (S.  59)   nach   dem   Satze   von   Gauss.     Man   kann   hiernach 

j      .  zunächst  ganz  allgemein  den  Satz  aufstellen,  daß  in  bezug  auf  die  äußere  mag- 

!  netische  Wirkung  jedes   Stromgebilde    mit   einem   bestimmten  magnetischen  Go- 

i  I  bilde  äquivalent  ist,  und  man  kann  diesen  Satz  dann  leicht  für  die  verschiedenen 

5  '  Gebilde  solcher  Art  spezialisieren.    So  ist,  um  die  typischen  Falle  herauszugreileii : 

[  '  1.  ein   unendlich    kleiner   geschlossener   Strom    äquivalent   einem    einfachen 

\  ,  Polpaare,  dessen  Achse  auf  der  Stromebene  senkrecht  steht; 

j  2    em  endlicher  geschlossener  Strom  äquivalent  einer  gleichförmigen  Schale, 

j  die,  im  ubngen  von  beliebiger  Gestalt,  die  Stromlinie  zum  Rande  hat;    ein  Kreis- 

'/  Strom   also   äquivalent   einer  Kreisschale;    ein   unbegrenzter  gerader  Strom  aqui- 

r  valent  einer  Schale,    die  sich  von  der  Stromlinie  als  Rand  m  die  Unendlichkeit 

I  I   I  erstreckt 

I '  3.  em  System  konzentrischer  Kreisströme  m  derselben  Ebene  und  mit  gleichem 

'  Strömungssinn,   also   praktisch   eine   ebene  Stromspule  äquivalent  einer  ungleich- 

förmigen Schale; 

4.  ein  zylindrisch  aneinandergereihtes  System  unendlich  kleiner  gleich  starker, 
gleich  großer,  gleichsinniger  und  gleich  weit  voneinander  abstehender  Kreisströme, 
ein  sogenanntes  Solenoid,  äquivalent  einem  einfachen  Faden,  d.  h.  einem  Paar 
entgegengesetzter  Pole  an  den  Enden; 

5.  ein  nach  der  einen  Seite  unbegrenztes  derartiges  Solenoid  äquivalent 
einem  einzelnen  Magnetpole; 

6.  ein  zylindrisches  System  endlicher  Kreisströme,  also  praktisch  eine  Spule 
mit  einer  einzigen  Lage  von  Windungen  äquivalent  einem  solenoidalen  Magneten, 
d.  h.  zwei   entgegengesetzten    einfachen   gleichförmigen  Scheiben   an  den  Enden; 

7.  eine  zyhndrische  Spule  mit  mehreren  Lagen  zwei  entgegengesetzten  ungleich- 
förmigen Scheiben  an  den  Enden; 

8.  eine  beliebig  geformte  und  angeordnete  Spule  einem  durch  diese  Ver- 
haltnisse völlig  bestimmten  Magneten  vom  allgemeinen  Typus. 

'[l      j  Zu  diesen  Äquivalenzsätzen  sind  noch  einige  Bemerkungen  zu  machen. 

1.  Das  Potential  eines  geschlossenen  Stromes  ist  für  den  Emheitspol  ^c/co, 
d.  h.  gleich  dem  Produkte  aus  der  scheinbaren  Größe  und  einem  Faktor; 
bei  einer  magnetischen  Schale  ist  dieser  Faktor  die  magnetische  Stärke  der 
Schale,  und  man  kann  ganz  entsprechend  bei  einem  geschlossenen  Strom  den 
Faktor  als  Stromstärke  bezeichnen,  wenn  man  diese  eben  hierdurch  definiert. 
Dieses  Maß  der  Stromstarke  heißt  das  elektromagnetische,  und  die  Exaktheit  und 
Bequemhchkeit  der  elektromagnetischen  Meßmethoden  hat  es  mit  sich  gebracht, 
daß  es  das  am  meisten  übliche  Maß  für  elektrische  Ströme  geworden  ist;  nur 
hat  man  es  noch  durch  10  dividiert  und  nennt  es  alsdann  Ampere;  näheres 
hierüber  findet  man  in  dem  Artikel  über  elektrische  Maßbestimmungen  (s.  w.  u.). 
Das  Produkt  der  Stromstarke  in  die  Zahl  der  Windungen  wird,  besonders  in  der 
Technik,  Amperewindung  genannt.  Mit  Anwendung  dieses  Strommaßes  hat  man 
nunmehr: 

F=  im  CO  +  const     . 

2.  In  Analogie  mit  Früherem  kann  man   V  auch  in  der  Form  schreiben: 


V=  imjds 


r 
dn 
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WO  tls  ein  Element   einer  vom  Strome   eingeschlossenen  Flache,   //  die  Normale 
desselben  und  r  seme  Entfernung  vom  Pole  ist. 

3.  Zur  Ven'ollstandigang  der  Äquivalenz  ist  noch  zu  ermitteln,  welche  Seiten 
einander  entsprechen;  zu  diesem  Zwecke  braucht  man  nur  die  AMPEREsche  Regel 
auf  die  verschiedenen  obigen  Formeln  anzuwenden  und  erhalt  dann  die  folgenden 
Formulierungen:  Wenn  man  in  einem  geschlossenen  Strom  oder  einer  Stromspulo 
sich  schwimmend  denkt  und  dabei  in  das  Innere  hnioinsieht,  entspricht  die  Seite 
oder  das  Ende  der  Spule,  das  man  zur  Linken  hat,  der  Nordseite  einer  Schale 
resp.  dem  Nordpole  eines  Magneten,  die  rechte  Seite  resp.  das  rechte  Ende  der 
Sudseite  resp.  dem  Sudpole.  Oder:  Diejenige  Seite  eines  geschlossenen  Stromes, 
bei  deren  Betrachtung  man  den  Strom  dem  Uhrzeiger  entgegen  kreisen  sehen 
^\'urde,  ist  der  Nordseite,  die  andere  der  Sudseite  einer  magnetischen  Schale 
äquivalent,  jene  kann  also  als  Nordseite  des  Stromes,  diese  als  seine  Sudseite 
bezeichnet  werden;  ebenso  für  das  Nordende  und  Sudende  einer  Spule.  Oder 
umgekehrt:  Steht  man  auf  der  Nordflache  einer  Schale  und  sieht  man  den 
aqmvalenten,  am  Rande  hinfließenden  Strom  an,  so  fließt  dieser  von  rechts  nach 
links.  Damit  bestimmt  sich  dann  auch  der  Sinn  der  Normale  7i  m  obiger 
Formel.  Denkt  man  sich  nämlich  im  Strome  so  liegend,  daß  er  von  den  Fußen 
nach  dem  Kopfe  geht,  und  daß  man  die  vom  Strome  begrenzte  Flache  zur 
Linken  hat:    dann  geht  die  Normale  n  nach  hinten. 

4.  Endlich  ist  hervorzuheben,  daß  die  Äquivalenz  zwischen  den  Strömen  und 
Magneten  keine  uneingeschränkte  ist.  Betrachtet  man  namlich  zuerst  einen  ein- 
fachen geschlossenen  Strom  und  die  entsprechende  einfache  Schale,  so  ist  das 
Potential  des  ersteren  für  den  Pol  1  überall  gleich  lOi,  es  ändert  sich  stetig, 
wenn  der  Pol  verschoben  wird,  auch  wenn  er  hierbei  durch  die  von  dem  Strome 
eingeschlossene  Flache  hindurchgeht  (nur  darf  er  nicht  in  die  Stromlinie  selbst 
hineingeraten),  und  es  ist  andererseits  in  einem  und  demselben  Punkte  vieldeutig, 
wobei  die  einzelnen  Werte  sich  um  je  4km  unterscheiden.  Dagegen  ist  das 
Potential  der  Schale  nur  im  äußeren  Räume  gleich  ^o),  wenn  S  die  Starke  der 
Magnetisierung  der  Schale  ist,  im  Innern,  d.  h.  zwischen  den  beiden  Schalen- 
oberflachen,  hat  es  dagegen  andere  Werte  (vgl.  S.  60);  es  ist  ferner  unstetig, 
insofern  seine  Werte  für  Punkte,  die  unendlich  dicht  zu  beiden  Seiten  der  Schale 
einander  gegenüber  liegen,  um  4jrSf  verschieden  sind,  und  es  ist  drittens  überall 
eindeutig.  Dem  ähnlich  \erhklt  es  sich  bei  einer  Spule  im  Vergleich  zu  einem 
Magneten;  die  Wirkung  nach  außen  kann  bei  beiden  durch  die  Endbelegungen 
oder  Pole  repräsentiert  werden;  will  man  die  Vergleichung  auch  auf  das  Innere 
übertragen,  so  muß  man  ev.  auf  den  Begriff  der  magnetischen  Induktion  SB  (S.  130) 
zurückgreifen  und  diesen  dann  auf  die  elektromagnetische  Kraft  übertragen. '  Dabei 
sei  noch  bemerkt,  daß  man  nicht  etwa  die  Spule,  weil  sie  innen  hohl  ist,  mit 
einem  hohlen  Magneten  vergleichen  darf;  man  überzeugt  sich  vielmehr  leicht, 
daß  die  Wirkungen  beider  Gebilde  im  Inneni  durchaus  nicht  gleich,  sondern  in 
gewissem  Sinne  geradezu  entgegengesetzt  sind. 

Man  kann  von  der  Äquivalenz  zwischen  Strömen  und  Magneten  einen 
doppelten  Gebrauch  machen,  indem  man  entweder  Magnete  an  die  Stelle  von 
Strömen  oder  Ströme  an  die  Stelle  von  Magneten  setzt;  meist  wird  sich  aus 
klar  liegenden  Gründen  dag  erstere  empfehlen. 

AMPfeRESche  Theorie  des  Magnetismus.  Eine  äußerst  sinnreiche  An- 
wendung der  besprochenen  Äquivalenz,  nicht  in  praktischer,  sondern  in  theo- 
retischer Richtung,  hat  AMPBauE  gemacht,  indem  er,  wie  schon  auf  S,  168  erwähnt 
worden  ist,  die  Hypothese  aufstellte,  daß  der  Magnetismus  nicht  eine  besondere 
Erscheinung  sei,  sondern  auf  unendlich  kleinen,  die  Teilchen  der  Körper  um- 
kreisenden Strömen  beruhe  i.    Es  wird  also  gewissermaß^ea  jeder  der  magnetischen 

1  J.  M.  Ampere,  Ann  CMm.  Phys.  16,  70  u.  170.  182O5  Mem.  s.  1.  th  d.  phön.  electrodyn 
Paris  1826    323  " 
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Faden,  m  welche  der  Magnet  zerlegt  werden  kann,  durch  ein  Solenoid  ersiHzt. 
Einfacher  wäre  es  ja,  den  ganzen  Magneten  von  Strömen  umkreist  werden  zu 
lassen,  aber  dann  würde  die  Äquivalenz  für  das  Innere  nicht  stattfinden,  und  es 
wurden  auch  andere  Schwierigkeiten  auftreten.  Wie  es  nun  zwei  verschiedene 
magnetische  Theorien  des  Magnetismus  gibt,  so  sind  auch  zwei  elektnsche  denkbar, 
bei  deren  einer,  der  Scheidungshypothese  entsprechenden,  die  AMPEREschen  Strome 
erst  bei  der  Magnetisierung  durch  elektrische  Induktion  erregt,  bei  deren  anderer, 
der  Drehungshypothese  entsprechenden,  sie  stets  zirkulieren,  durch  den  Akt  der 
Magnetisierung  aber  infolge  von  elektrodynamischen  Wechselwirkungen  (s.  Art. 
Elektrodynamik)  genchtet  werden ;  man  kann  auch  beide  Hypothesen  kombinieren 
und  annehmen,  daß  beim  Magnetisieren  die  Starke  und  Richtung  der  schon 
vorhandenen  Ströme  verändert  wird.  Die  Entscheidung  zwischen  beiden  Annahmen, 
resp.  die  Entscheidung  darüber,  welche  von  beiden  Wirkungen  überwiege,  laßt 
sich  durch  die  erfahrungsmaßige  Richtung  der  entstehenden  Magnetisierung  resp. 
der  mit  ihr  äquivalenten  Molekularströme  geben,  da  diese  Richtung  durch  In- 
duktion die  entgegengesetzte  wie  durch  elektrodynamische  Drehung  werden  muß, 
und  es  stellt  sich  dabei,  wie  schon  beim  Diamagnetismus  (S.  257)  ausgeführt 
worden  ist,  heraus,  daß  bei  den  paramagnetischen  Stoffen  die  elektrodynamische, 
bei  den  diamagnetischen  die  Induktionswirkung  als  die  überwiegende  angenommen 
werden  muß. 

Wirkung  von  Magneten  auf  elektrische  Ströme. 

Daß,  wie  elektnsche  Strome  auf  Magnete,  auch  Magnete  auf  elektrische 
Ströme  wirken,  laßt  sich  nunmehr  auf  die  verschiedenste  Weise  schon  a  pnon 
erwarten:  auf  Grund  des  Pnnzips  von  Wirkung  und  Gegenwirkung,  auf  Grund 
energetischer  Betrachtungen,  auf  Grund  der  Äquivalenz  der  Ströme  mit  den  Mag- 
neten oder  auf  Grund  der  AMPEREschen  Vorstellung  vom  Magnetismus.  Dabei 
wird  man  nicht  nur  schließen  dürfen,  daß  diese  Wirkungen  vorhanden  sind,  sondern 
auch  ihre  Gesetze  angeben  können.  Die  folgenden  Angaben  können  sich  daher 
auf  die  früheren  beziehen  und  somit  kurz  gefaßt  werden. 

Die  meisten  bezüglichen  Expenmente  rühren  schon  von  Ampere  ^  her.  Er 
bediente  sich  dazu  eines  zugleich  zur  Stromzufuhr  dienenden  Doppelstativs,  das 
m  zwei  mit  Quecksilber  gefüllte  Näpfchen  endete;  in  diesen  Näpfchen  schwebte 
auf  zwei  Spitzen  der  zu  den  Versuchen  dienende  Stromleiter,  der  auf  diese  Weise 
ziemlich  beweglich  ist.  Statt  dessen  kann  man  ihn  auch  mit  Hilfe  eines  Korkes 
schwimmend  anordnen.  Für  feine  Messungen  muß  man  aber  den  Stromleiter 
an  einem  oder  zwei  möglichst  langen  Metallfaden,  durch  die  man  den  Strom 
zufuhrt,  aufhängen. 

Die  Wirkung  eines  Poles  auf  ein  Stromelement  ist  nach  der  Gleichung  auf 
S.  418,  wenn  jetzt  die  Konstante  c=l  gesetzt,  also  das  elektromagnetische 
Maßsystem  benutzt  wird: 

dJ^=  —-dlame     - 

w 
Hierin  ist  der  Faktor  — ^  das  Feld  des  Poles;    für  ein  von  beliebigen  mag- 
netischen Massen  herrührendes  Feld,  dessen  Stärke  am  Orte  des  Stromelementes 
iQ  ist,  gilt  dann  die  allgemeine  Gleichung: 

dK=  ^tdlame     , 

1  Ampese,  a.  a.  0  —  Femer  H  Davy,  Tr  R.  Soc.  1821.  17  —  DB  LA  RiVE,  Gilb 
Ann,  71.   120.   1822. 
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die  man  folgendermaßen  m  Worten  aussprechen  kann:  Die  Kraft,  die  ein  Strom- 
element m  einem  magnetischen  Felde  erfahrt,  ist  gleich  dem  Produkte  der 
Stromstarke  in  die  Große  des  aus  dem  Elemente  und  einer  das  Feld  nach 
Richtung  und  Starke  darstellenden  Geraden  konstruierten  Parallelogramms.  Auf 
der  Ebene  dieses  Parallelogramms  steht  die  Kraft  senkrecht,  und  ihr  Sinn  wird 
durch  die  der  Ampere  sehen  Regel 
entsprechende  bestimmt:  Denkt  man 
sich  in  dem  Stroraelemente  schwim- 
mend und  nach  der  Kraftrichtung 
hinsehend,  so  ist  die  Kraft  nach 
links  gerichtet.  Oder  man  benutzt 
die  „linke  Handregel" :  Gibt  der 
Zeigefinger  der  linken  Hand  die  Feld- 
richtung, der  Mittelfinger  die  Strom- 
nchtung  an,  so  weist  der  gespannte 
Daumen  in  die  Kraftrichtung.  End- 
lich kann  man  hier  auch  folgende 
Regel  benutzen:  Stellt  man  einen 
Korkzieher  üblicher  Art  auf  die  von 
dem  Element  und  der  Feldrichtung 
gebildete  Ebene  senkrecht  auf  und 
dreht  ihn  auf  dem  kürzesten  Wege 
aus  der  Stromrichtung  in  die  Feld- 
richtung, so  gibt  die  Auf-  oder  Nie- 
derbewegung der  Achse  des  Kork- 
ziehers   die   Richtung   der  Kraft   an. 


Figur  i8o. 


Die  Kraft  ist  am  größten,  wenn  das  Stromelement  auf  der  Feldrichtung  senkrecht 
steht,  sie  ist  null,  wenn  es  m  die  Feldrichtung  hineinfällt.  In  jedem  Falle,  aus- 
genommen den  letztgenannten,  wird  sich  also  das  Stromelement  durch  das  Feld, 
quer  zu  den  Kraftlinien,  bewegen. 
Dasselbe  gilt  von  einem  endlichen 
oder  unendhch  langen  geradlinigen 
Strome,  und  man  kann  nach  Obigem 
leicht  die  Richtung  angeben,  in  der 
er  sich  bewegen  wird;  beispielsweise 
wird  sich  der  in  Figur  173  durch 
seinen  Querschnitt  dargestellte,  von 
oben  nach  unten  fließende  Strom  in 
dem  von  rechts  nach  links  gerichte- 
ten Felde  von  der  unteren  Zeichnungs- 
halfte  nach  der  oberen  bewegen, 
oder  anders  ausgedrückt:  Im  Felde 
der  Erde  bewegt  sich  ein  \on  oben 
nach  unten  fließender  Strom  nach 
Osten,  em  von  unten  nach  oben 
fließender  nach  Westen.  Allgemein  kehrt  sich  der  Bewegungseinn  um,  wenn 
entweder  die  Strom-  oder  die  Feldnchtung  sich  umkehrt,  bleibt  also  ungeändert, 
wenn  sich  beide  zugleich  umkehren. 

Zur  Demonstration  der  Wirkung  sind  mancherlei  Apparate  angegeben 
worden;  es  genüge  hier,  einen  derselben,  von  Ebert'*  iheir^eaden,  wieder- 
zugeben (Figur  180).  MM  ist  der  mittels  der  Hülsen  S  xm,4  t  verschiebbare 
Magnet,  m  der  an  den  Faden  /  hängende  Stromleiter,  djffir  l^t  Seaaen  nach  unten 


Figui  i8i. 


1  H  Ebert,  Kraftfelder  198. 
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gebogeaen  Endeu  in  zwei  zur  Zeichnungsebene  senkrechte  QuecksilbeiiiiiiiL-ii 
taucht,  wahrend  der  Strom  durch  die  Klemmen  K  weitergeführt  wird.  —  Du« 
magnetelektnsche  Kraft  steht  auf  der  Figurebene  senkrecht:  der  Draht  in  \Mr(l 
also,  je  nach  Pol-  nnd  Stromnchtung,  nach  vorn  oder  hinten  abgelenkt  wculen, 
und  diese  Bewegung  kann  durch  die  Fahnchen  F  weithin  sichtbar  {gemacht 
werden. 

Es  möge  hier  eingeschaltet  werden,  daß  der  Magiietismua  unter  Umatandfu 
auch  auf  statische  Elektnzitat  einwirkt  und  überhaupt  auf  l'llektri/.itat  m  irgend 
welchem  Zustande  (vgL  z.  B.  Einwirkung  auf  elektrische  Entladung  am  Schlüsse  ilos 
Abschnittes).  MitRucksicht  hierauf  ist  die  Berechnung  der  Wirkung  des  MagnetismiiH 
auf  ein  elektnsches  Teilchen,  wie  sie  Riecke^  durchgeführt  hat,  von  Wichtigkeit. 
Es  ergibt  sich  dabei,  daß  die  Geschwindigkeit  des  Teilchens  konstant  ist,  und 
im  besonderen  für  em  homogenes  Magnetfeld,  daß  das  Teilchen  eine  Schrauben- 
linie beschreibt,  deren  Achse  dem  Felde  parallel  ist. 

Hat  man  einen  geschlossenen  Strom  irgend  welcher  Gestalt,  z.  B.  einen 
Kreisstrom,  so  sieht  man  nach  dem  Gesagten  unmittelbar  ein,  daß  dieser  sich 
im  gleichförmigen,  magnetischen  Felde  nicht  fortbewegen,  sondern  drehen  wird, 
und  zwar  so  lange,  bis  die  entgegengesetzten  Wirkungen  auf  die  von  entfjcgen- 
gesetzten  Strömen  durchflossenen  Elemente  sich  aufheben.  Oftenbar  ist  dies  bei 
symmetnscher  Lage  der  Fall,  der  Kreisstrom  wird  sich  also  mit  seiner  Ebene 
senkrecht  gegen  das  Feld  stellen,  was  auch  schon  unmittelbar  aus  der  Äquivalenz 
mit  der  magnetischen  Schale  folgt.  In  Figur  181  sind  die  Kraftlinien  dargestellt 
in  dem  x\ugenbhcke,  wo  der  Kreis  mit  seiner  Ebene  noch  in  der  Feldrichtung 
hegt,  also  ehe  er  sich  gedreht  hat 

Maxwell  scher  Satz.  Man  kann  die  Einstellung  eines  jreschlosseneii 
Stromes  am  anschaulichsten  durch  den  folgenden,  \on  Gauss  aufgestellten,  aber 
erst  durch  Maxwell  weiter  entwickelten  und  fruchtbar  geraachten  Satz  charak- 
terisieren: Ein  geschlossener  Strom  stellt  sich  im  magnetischen  Felde  so  ein, 
daß  die  Zahl  der  durch  ihn  hindurch  gehenden  Kraftlinien  ein  Maximum  ist. 
Dieser  Satz  erweist  seine  Brauchbarkeit  nicht  nur  für  gleichförmige,  sondern  auch 
für  ungleichförmige  Felder,  und  er  läßt  erkennen,  daß  in  solchen  nicht  nur 
Drehungen,  sondern  auch  Verschiebungen  des  Stromkreises  eintreten  werden,  also 
Anziehungen  oder  Abstoßungen  nach  oder  von  gewissen  Stellen  des  Feldes  her. 
Man  kann  das  durch  sehr  zahlreiche  Expenmente  verfolgen,  in  denen  z.  B.  ein 
beweghcher  Stromkreis  von  der  Seite  nach  einem  Magnetpol  hin  oder  von  ihm 
weg,  oder  in  der  Achse  nach  einem  Magnetstab  hingezogen  (unter  Umständen  sogar 
über  ihn  weggeschoben)  oder  aber  von  ihm  abgestoßen  wird  usw.  Ebenso  wie 
ein  Kreisstrom  wird  sich  natürlich  auch  eine  Spule  einstellen,  d.  h.  sie  wird  ihre 
Achse  dem  Felde  parallel  einsteUen,  gerade  wie  ein  Magnet  Die  Einstellung 
wud  desto  sicherer  und  energischer  erfolgen,  je  stärker  der  Strom,  je  stärker  das 
Feld  und  je  größer  die  Zahl  der  Windungen  ist 

Wirkung  des  Erdmagnetismus  auf  Ströme.  Bei  den  obigen  Betrachtungen 
ist  zunächst  an  künsüiche  Magnete  gedacht,  aber  sie  gelten  natürUch  ebenso 
auch  vom  Erdmagnetismus.  Denn  auch  schon  im  gewöhnlichen  Felde  des  Erd- 
magnetismus stellt  sich  eine  bifilar  aufgehängte  oder  mittels  Spitzen  in  Queck- 
silbemäpfchen  schwebende  Spule  anal  ein.  Man  kann  dann  mit  dieser  Spule 
alle  Experimente  anstellen,  welche  man  mit  Magneten  anzustellen  gewöhnt  ist, 
und  erhalt  stets  den  entsprechenden  Erfolg.  Insbesondere  wird  sich  eine  solche 
Spule  unter  Einwirkung  des  Erdmagnetismus  und  eines  dazu  senkrechten  künstlichen 
Feldes  (oder  auch  emer  mechanischen  Richtkraft)  unter  einem  gewissen  Winkel 
emsteUen.  Hierauf  beruhen  z.  B.  die  Galvanometer  mit  festem  Magnet  und  be- 
weghcher   Spule    (vgl  4,   293).     In    der   Praxis    wird    häufig    nur    eine    Kom- 
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ponente  des  Erdmaffnetismus  in  Aktion  treten:  ist  der  Stromleiter  vertikal 
genchtet,  so  kommt  die  Horizontalkomponente  H,  ist  er  horizontal  gerichtet, 
so  kommt  die  Vertikalkomponente  F  des  Erdmagnetismus  in  Betracht.  Gehört 
das  Stromelement  ds  einem  längeren  honzontalen  geraden  Leiter  /  an,  der  um 
eine  durch  seinen  Anfangspunkt  gehende  vertikale  Achse  drehbar  ist,  so  ist  das 
auf  ihn  ausgeübte  Drehungsmoment  -JF?/-.  Riecke^  hat  diese  Formel  mit  Hilfe 
eines  sinnreichen  Apparates  zu  prüfen  unternommen.  In  ein  mit  Kupfervitriol 
gefülltes  Gefäß  hangt  einerseits  von  oben  eine  drehbare  Kupferscheibe  herab 
und  ragt  anderseits  von  unten  eine  feste  Kupferscheibe  herauf;  beide  Scheiben 
sind  überall  nichtleitend  bedeckt,  nur  auf  den  einander  zugekehrten  Seiten  ist 
je  ein  ringförmiger  Streifen  blank  gelassen;  ein  durch  den  Aufliangedraht  durch- 
geführter Strom  geht  dann  von  dem  Rand  der  oberen  Scheibe  zu  dem  der  unteren 
und  dann  durch  den  Boden  des  GefäÜes  weiter.  Versteht  man  jetzt  unter  /  den 
mittleren  Radius  der  blanken  Ringstreifen,  unter  b  ihre  halbe  Breite,  unter  D 
die  Direktionskraft  der  Torsion,  so  ist  der  Drehungswinkel  der  beweglichen  Scheibe 
unter  Einfluß  des  Erdmagnetismus  durch  die  Gleichung 

bestimmt.  Die  so  berechneten  Werte  erwiesen  sich  als  mit  den  beobachteten 
hinreichend  übereinstimmend.  Ist  auf  diese  Weise  die  Theorie  bestätigt,  so 
liefert  nunmehr  der  Apparat  -von  Riecke  eine  Methode  zur  Bestimmung  von  F, 
und  in  diesem  Sinne  ist  er  schon  früher  (S.  94)  erwähnt  worden. 

Deformation  durch  elektromagnetische  Wechselwirkung.  Wenn  von 
den  beiden  aufeinander  wirkenden  Gebilden  das  eine  fest,  das  andere  aber  mit 
einzelnen  Teilen  fest,  mit  anderen  beweglich  und  zugleich  deformierbar  ist,  so 
wird  es  nach  dem  obigen  auch  wirklich  deformiert  werden.  Es  kann  diese  De- 
formation z.  B.  in  einer  spiraligen  Torsion  bestehen  (dunner  Magnetdraht),  oder 
in  einer  Durchbiegung  (draht-  oder  plattenförmiger  Stromleiter).  Letztere  Er- 
scheinung ist  u.  a.  von  Cumnang-,  le  Roux'',  GoRli'*,  besonders  aber  von  Riecke'"' 
experimentell  verfolgt  worden,  und  zwar  an  Goldblättchen,  Platindrähten  usw. 
Die  entstehenden  Kurven  kann  man  „elektromagnetische  Kettenlinien"  nennen. 
Riecke  hat  auch  die  Theorie  gegeben,  die  dann  von  Lami'Recht"  verallgemeinert 
worden  ist.  Hier  sei  aus  dieser  Theorie  nur  angeführt,  daß  im  homogenen  Felde 
eine  Kreislinie  entsteht,  im  nichthomogenen  dagegen  die  Krümmung  der  elastischen 
Kurve  desto  großer  ist,  je  starker  das  Feld  daselbst  ist.  (Vgl.  auch  den  Schluß 
des  Artikels). 

In  sehr  einfacher  Weise  stellt  Colari)''  die  Gleichgewichtsform  eines 
biegsamen  fadenförmigen  Leiters  auf.  Sind  nämlich  x',  y' ,  s'  die  Rich- 
tungskosinusse seiner  Tangente,  x" ,  y",  z"  deren  Ableitungen,  sind  femer  /,  m,  n 
die  Richtungskosinusse  des  Feldes,  ist  H  dessen  Intensität,  ;  die  Stromstärke 
und  /  die  Fadenspannung,  so  gelten  die  Gleichungen     • 

x"        _        y"  z"  _jH 

mz'  —  ny'       nx'  —  ls'       ly'—mx'  f 

woraus  sich  die  Krümmungen  und  überhaupt  die  Gestalt  berechnen  läßt;  man 
erkennt,  daß  die  Gestalt  nur  von  den  geometrischen  Verhältnissen,  nicht  von  den 
absoluten  Werten  von  H  und  t  abhangt  Die  Anwendung  auf  spezielle  Fälle 
macht  keine  erhebliche  Schwierigkeit 


1  E.  Riecke,  Wied.  Ann.  13.  194.  1881.  Vgl.  auch  R.  Khügbr,  Wied.  Ann.  28.  613. 
1886  —  2  CuMMiNG,  Phil.  Mag.  8.  1824.  ^  3  LE  Roux,  Ann.  China,  Phys  (3)  61.  409 
1860.  —  4  GoKE,  Phd.  Mag.  (4)  48.  39.  1874,  —  B  E.  Rjeckk,  "Wied.  Ann.  28  252.  1884. 
—  ß  R.  Lamprecht,  Wied.  Ann.  26  71  1885.  —  7  0.  Colabd,  Eclair  61ectr.  3.  6a;  102. 
162.    1895. 
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Noch  interessanter  wird  sich  unter  Umstanden  die  Wirkung  des  Magnet- 
feldes auf  flüssige  Leiter,  die  vom  Strome  durchflössen  werden,  zu  erkennen 
geben,  seien  es  nun  lineare  Leiter  oder  flachenhaft  ausgedehnte  oder  endlich 
körperliche;  es  ist  einleuchtend,  daß  solche  Flüssigkeiten  bei  geeigneter  Anord- 
nung sehr  empfindlich  auf  das  Feld  reagieren  werden.  Einen  interessanten  Fall 
dieser  Art  hat  z.  B.  S.  P.  Thompson  ^  studiert,  indem  er  zeigte,  daß  ein  Queck- 
silberstrahl,  solange  er  zusammenhangend  ist,  zwischen  den  Schenkeln  eines  Huf- 
eisenmagneten abgelenkt  und  deformiert  wird.  —  Femer  gehören  hierher  eigen- 
artige Erscheinungen,  die  in  Elektrolyten  im  magnetischen  Felde  auftreten,  und 
die  namentlich  von  Urbasch-  eingehend  verfolgt  worden  sind;  zwei  davon  seien 
kurz  angeführt.  Zunächst  bei  Blei  in  Salpetersäure,  dann  bei  zahlreichen  anderen 
Kombinationen  konnte  durch  aufgestreuten  Bärlappsamen  Bewegung  nachgewiesen 
werden;  daß  dabei  meist  zwei  entgegengesetzte  Rotationen,  entsprechend  ab- 
gegrenzten Bezirken  der  Flüssigkeit,  auftraten,  deren  jede  sich  mit  dem  Felde 
umkehrte,  läßt  sich  vielleicht  auf  die  Richtung,  in  der  das  Ion  in  Lösung  geht 
bzw.  gefallt  wird,  zurückfuhren;  auch  tntt  bei  Änderung  der  Konzentration  ein 
Wendepunkt  der  Drehnchtung  em,  endlich  wird  die  Drehung  durch  höhere  Tem- 
peratur begünstigt  Die  andere  Erscheinung  betrifft  die  Rotation  in  einem  in 
einem  Felde  befindlichen  Elektrolyten,  in  dem  ein  Konzentrationsgefalle,  also  ein 
Diffusionsstrom  besteht;  man  vergleiche  hierüber  die  Diskussion  zwischen  Urbasch 
und  Drude,  welch  letzterer  die  Existenz  eines  primären  elektrischen  Stromes 
außer  dem  DiflFusionsstrom  für  wesentlich  erklart.  Von  der  eigentlichen  Rotation 
fester  und  flussiger  Körper  wird  noch  die  Rede  sein. 

Was  endlich  die  Gase  betnfft,  so  fallt  diese  Frage  offenbar  mit  der  des 
Einflusses  des  Magnetismus  auf  die  elektrischen  Entladungen  zusammen,  worauf 
weiter  unten  sowie  an  anderen  Stellen  dieses  Werkes  eingegangen  wird. 

Elektromagnetische  Rotations-  und  Schwingungsapparate. 

Der  Umstand,  daß  die  elektromagnetische  Wirkung  von  seitlichem,  drehendem 
Charakter  ist,  laßt  die  Möglichkeit  erkennen,  durch  Aufwand  elektrischer  und 
magnetischer  Energie  rotierende  Bewegungen  zu  erzeugen;  in  der  Tat  haben  die 
elektromagnetischen  Rotationsapparate  schon  seit  langer  Zeit  in  der  Physik  und 
seit  einiger  Zeit  ganz  besonders  in  der  Elektrotechnik  das  Interesse  auf  sich 
gelenkt;  man  kann  dabei,  wie  man  es  früher  meist  getan  hat,  zwischen  elektro- 
magnetischen Apparaten,  bei  denen  feste  Stromleiter  Magnete  in  Rotation  ver- 
setzen, und  magnetelektnschen  Apparaten,  bei  denen  feste  Magnete  Stromleiter 
m  Rotation  setzen,  unterscheiden,  ohne  daß  hierbei  jedoch  ein  wesentlicher  Punkt 
der  Unterscheidung  getroff'en  wurde ;  auch  kann  man  einen  und  denselben  Apparat 
leicht  so  einrichten,  daß  er  je  nach  Wunsch  in  dem  einen  oder  anderen  Sinne 
funktioniert. 

Am  einfachsten  würde  man  einen  Rotationsapparat  mit  Hilfe  eines  festen 
Stromes  und  eines  freien  Magnetpols  erhalten;  nach  der  AMPfeRE sehen  Regel 
würde  dieser,  je  nachdem  er  ein  Nordpol  oder  ein  Südpol  ist,  den  Strom  links 
herum  oder  rechts  herum  umkreisen.  Eben  weil  diese  beiden  Tendenzen  ent- 
gegengesetzt sind,  kommt  eine  wirkliche  Magnetnadel  in  Querstellung  zur  Ruhe, 
m  einer  Stellung,  in  welcher  der  eine  Pol  so  weit  wie  möglich  nach  hnks,  der 
andere  so  weit  wie  möglich  nach  rechts  abgelenkt  ist.  Es  ist  auch  schon  a  priori 
einleuchtend,   daß  em  Magnet  nicht  fortwahrend  um  einen  Strom  rotieren  kann, 

1  S  P  Thompson,  Phil.  Mag  (s)  8,  505  1879.  —  2  O.  Urbasch,  Inaug.-Diss.  Gießeu 
1900;  Z.  f.  Elektrochem  7.  114  1900  —  P  Drude,  Z,  f.  Elektrochem  8  65  1902.  — 
O.  Urbasch,  ebenda  8.  150  1902.  —  P  Drude,  ebenda  8  229.  —  O  Urbasch,  ebenda 
8.   5S9     1902. 
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da,  wenn  beide  wieder  die  ursprüngliche  Lage  zueinander  eingenorameu  haben, 
die  Arbeit  null  ist.  Dieser  Fall  ist  jedoch  insofern  ein  extremer,  als  dabei  an- 
genommen ist,  daß  der  Magnet  als  solcher  durchaus  starr  ist,  sich  also  nur  als 
Ganzes  bewegen  kann.  Ist  dies  nicht  der  Fall,  ist  der  Magnet  im  Gegenteil 
ideal  biegsam,  so  wird  die  Erscheinung  sich  ganz  anders  gestalten:  Der  Nordpol 
des  ursprünglich  dem  Stromleiter  parallel  gedachten  Magneten  wird  links  herum, 
der  Südpol  rechts  herum  den  Stromleiter  umschließen,  so  daß  der  Magnet  den 
Stromleiter  schließlich  als  Spirale  umgibt  Die  Verwirklichung  einer  derartigen 
Rotation  ist  naturlich  nicht  möglich,  höchstens  wäre  eme  schwache  Andeutung 
derselben  mit  starken  Strömen  und  sehr  leicht  biegsamen  magnetisierten  Drähten 
zu  erzielen. 

Man  kann  aber  auch  anders  \ erfahren,  indem  man  den  starren  Magneten 
beibehalt,  dafür  aber  den  Stromleiter  veränderlich  macht,  was  mit  Hilfe  flussiger 
Stromstücke,  durch  Anwendung  von  Gleitstellen  (veränderhclien  Übergangsstellen, 
Schleifkontakten)  usw.  (ev.  auch  durch  Unterbrechung  des  Stromes  zu  geeigneten 
Zeiten  und  m  geeigneter,  die  Erscheinung  nicht  zum  Stillstand  bringender  Weise) 
ohne  erhebliche  Schwierigkeit  zu  erreichen  ist.  Es  rotiert  dann  eben  nicht  ein 
geschlossener  Strom,  sondern  nur  ein  Stromstuck,  resp.  der  Magnet  rotiert  nicht 
um  den  geschlossenen  Strom,  sondern  nur  um  ein  Stromstuck.  Auf  diesem  Ge- 
danken beruhen  die  zahlreichen  Rotationsapparate,  von  denen  hier  nur  einige 
typische  Vertreter  kurz  angeführt  sein  mögen;  die  meisten  von  ihnen  sind  zuerst 
m  den  Jahren  1821  bis  1Ö23  von  Faraday^  oder  Ampiore^  angegeben  und  seit- 
dem vielfach  modifiziert  worden'', 

Rotation  von  Magneten  um  Ströme.  Hierfür  liefern  die  in  Figur  18'2A 
und  B    abgebildeten    Apparate    zwei   Beispiele;    bei    dem    Apparat  A    {hanfig    als 


Figur  182. 

„PoHLscher  Apparat"  bezeichnet)  rotieren  zwei  parallele  und  gleichgerichtete 
Magnete  um  ihre  gemeinsame  Achse,  bei  B  ein  einadgei'  Magnet  um  seine  eigene 

1  M  Faraday,  E.  Inst.  1821;  Gilb.  Ann.  71.  1245  73,   113.  —  *  A*  M.  Ampäbb,  Ann. 

Chim.  Pyhs.   20    60    1822,    Gilb.  Ann.    71.  172.    —    3  Bam^qw,  ^sSfty,eto.   London  1823. 

—  Stuugeon,  Pogg  -Ann.  24.    632     1832.         ""'  "^ '    "*-'—    *—    '***^    '"-     1832.  — 

A.  Beetin,  Ann.  dum.  Phys.  68.  90    1860.  53,3,  1858. 

—  G.  Gore,  Proc.  R.  Soc.  24.  121.  1876.  die  durch 
die  Rotationsapparate  aufgeworfen  werden ,  "beorie  der 
Elektrodynanuk  (s.  w.  u.)  zusammen,   als  dal 
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Achse.  Bei  A  fließt  dei  von  einer  Kette  kommende  Strom  von  der  Klemme  c 
zu  dem  festen  Stativ  a  b ,  durch  das  in  dem  Endnapfchen  enthaltene  Quecksilber 
geht  er  anf  das  beweglich  aufgehängte  Metallstück  d,  von  diesem  mittels  des 
daran  befestigten,  mit  ihm  beweglichen  Bugeis  c  in  den  Quecksilbemng  /  über 
und  kehrt  von  dort  durch  einen  festen  Bügel,  den  Draht  /i  und  die  Klemme  ^i- 
zur  Kette  zurück;  seine  elektromagnetische  Wirkung  versetzt  die  beiden  mit  d 
verbundenen  Magnete  in  eine,  von  oben  gesehen,  der  Uhrzeigerbewegung  ent- 
sprechende Rotation,  die  sich  umkehrt,  wenn  entweder  die  Stromrichtung  um- 
gekehrt oder  die  Magnete  statt  mit  den  Nordpolen  mit  den  Sudpolen  nach  oben 
aufgestellt  werden.  Die  Rotation  wurde  aufhören,  wenn  man  die  beiden  Ströme 
entgegengesetzt  aufstellte,  oder  wenn  man  die  feste  Stromleitung,  statt  wie  hier 
bis  in  die  Mitte  der  Stabe,  bis  m  die  Höhe  ihrer  oberen  Pole  fortführte.  Statt 
der  beiden  Magnete  kann  man  auch  deren  mehrere,  sternförmig  angeordnete 
benutzen,  oder  auch  einen  mit  der  Achse  konzentrischen  Röhrenmagneten,  oder 
endlich,  wodurch  man  zur  Anordnung  der  Figur  B  gelangt,  emen  massiven  Mag- 
neten, den  man  dann  bis  zur  halben  Höhe  zugleich  zur  Stromfortleitung  benutzt. 
Bei  Rotationsapparaten  dieser  Art  kann  man  naturhch  die  Magnetstabe  auch  durch 
Elektromagnete  ersetzen  und  die  Spiralen  derselben  entweder  durch  besondere 
Ströme  erregen  oder  in  geeigneter  Weise  in  den  die  Rotation  erzeugenden  Strom 
einschalten. 

Andere  elektromagnetische  Rotationsapparate  sind  die  von  v.  Feilitzsch^ 
(Hufeisenmagnet,  innerhalb  eines  Kranzes  von  Meridianströmen  rotierend)  und 
von  RiTCHiE^  (Elektromagnet  von  veränderlicher  Polantat,  vor  einem  hufeisen- 
förmigen Stahlmagnet  rotierend). 

Rotation  von  Strömen  um  Magnete.  Der  älteste  Apparat  dieser  Art, 
der  von  Faraday  konstruiert  wurde,   besteht   aus  einer,   oben  und  unten  durch 

Korke   verschlossenen,    am   Boden 
b  mit   einer   Quecksilberschicht    be- 

deckten Glasröhre,  durch  deren 
Boden  zentral  ein  Magnet  gesteckt 
ist,  wahrend  von  oben  ein  leichter 
Draht  schräg  so  weit  herabhängt, 
daß   er  zur  Seite   des  Magnetpols 


Figur  183. 


Figur  184. 


in  das  Quecksilber  taucht;  leitet  man  von  unten  zum  Quecksilber  einen  Strom 
mid  führt  ihn  durch  den  Draht  nach  oben  imd  dann  zur  Batterie  zurück,  so 
beschreibt  der  Draht  eine  kegelförmige  Bewegung  um  die  Achse  der  Röhre. 

Gebräuchlicher  zur  Demonstration   ist   der  folgende   Apparat,    der   dem   m 
Figur  182   dargestellten  ganz   analog  gebaut  und  in  Figur  183    abgebildet   ist 


1  0.  v.  Feiutzsch,  Pogg.  Ann.  106.  535.    1858 
(2)  318.  —  Pogg.  Ann.  82    538 


2W.  RrrcHiE,  Trans.  R    Soc  1833. 
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Der  Strom  geht  \on  e  über  d  nach  h,  teilt  sich  hier  in  die  Zweige  a  und  c 
und  geht  durch  das  Quecksilber  und  den  Fuß  g  zur  Klemme  h ;  bei  dieser 
Stromrichtung  dreht  sich  der  Stromleiter,  von  oben  gesehen,  im  Uhrzeigersinne. 
Wollte  man  vermeiden,  daß  der  Magnetstab,  wie  hier,  etwas  exzentnsch  an- 
gebracht ist,  so  mußte  man  ihn  selbst  zur  Achse  d  machen,  was  aber  wegen  der 
Schwächung  seines  Magnetismus  durch  oft  hindurchgeschickte  entgegengesetzte 
Ströme  nicht  vorteilhaft  ist  (vgl.  jedoch  w.  u.).  Wesentlich  ist,  daß  der  Magnet 
nicht  zn  weit  emporragt;  die  Wirkung  ist  am  größten,  wenn  die  Rinne  sich  in 
einer  Höhe  mit  der  Mitte  des  Magneten  befindet.  Statt  zweier  Arme  kann  man 
auch  hier  wieder  deren  mehrere  oder  eine  ganze  Glocke  aus  Kupfer  m  die 
Rinne  eintauchen  lassen;  auch  kann  man,  statt  die  beiden  Kupferdrahte  in  die 
Rinne  eintauchen  zu  lassen.  Quecksilberstrahlen  in  sie  hinabfließen  lassen.  Nimmt 
man  statt  des  Quecksilbers  eine  schwache  Säure,  wählt  die  Rinne  selbst  aus  Zink 


5 h 


5 


«f     ;    Ä 


Figur  l8s 


Figur  i86. 


Figur  187. 


und  läßt  m  sie  emen  mit  der  Achse  verbundenen  Kupferbügel  eintauchen,  so 
braucht  man  keine  besondere  Batterie  zur  Erzeugung  des  Stromes.  Endlich  kann 
man  den  Magneten  durch  einen  Elektromagneten  ersetzen. 

Von  den  zahbreichen  Formen  magnetelektrischer  Rotationsapparate  können 
im  übrigen  nur  noch  einige  erwähnt  werden.  So  das  historisch  interessante  und 
neuerdings  wieder  aktuell  gewordene  BARLOWsche  Rad  (Figur  184),  bei  dem  ein 
Stemrad,  das  mit  einer  seiner  Spitzen  in  eine  Quecksilberrinne  taucht,  und  in 
dem  radiale  Ströme  fließen,  zwischen  den  Polen  eines  Magneten  rotiert.  Femer 
eine  Reihe  von  von  Zöllner^  konstruierten  Apparaten,  die  viele  interessante 
Einzelheiten  darbieten.   Endlich  zwei  einfache  Demonstrationsapparate  von  Ulsch''. 

Aus  neuerer  Zeit  verdienen  noch  drei  Konstruktionen  besondere  Aufmerk- 
isamkeit,  nämlich  die  von  J.  Webern,  Fleischmann -König*  und  die  von  Nikola- 
jEwß.    Der  erstere  benutzt  den  axialen  Magneten  —  Figur  185  —  zugleich  zur 

1  F.  ZÖLLNER,  Pogg.  Ann,  163.  138.  1874;  154.  3?l.  1875;  158.  106  1876.  — 
2  K.  Ulsch,  Z.  f.  phys.  u.  ehem.  Unten.  16.  82.  1903.  —  3  J.  WEb«,  Z.  f.  Elektrotechn. 
(Wien)  7.  445  1889.  —  4L.  Flbibchmann,  J.  Ber.  Zur.  phys.  Ges.  7.  47.  1893/94.  —  Z.  f. 
phys  u.  ehem.  Unterr.  8.  361.  1895.  —  W  König,  Verh.  Nat.  Ges.  Lübeck  2.  54  1895.  — 
Wied.  Ann  60   519.  1897.  —  ^  W.  v.  NiKOLAjKW,  C.  R,.  139.  475.  —  EcL  äeetr.  21  66,  1899. 


438  F  AuERnACii,  Elektromagnetibiiiiu.  Phys^"'2'Aufl 

Stromleitung,  zur  Rückleitung  dient  der  Doppelbügel  ebbe ,  der  in  die  vom  Mag- 
neten isolierte  Rinne  gg  taucht;  man  kann  den  Bügel  allem  oder  mit  dem  Mag- 
neten zur  Rotation  bnngen.   Der  zweite  Apparat,  dessen  Prinzip  von  Fleischmann, 
dessen  Konstruktion  von  Drude  herrührt,   ist  in  Figur  186  skizziert;   der  Strom 
geht  von  dem  oberen  Queckailbemapf  durch  die  vier  gebogenen  Messingfedern, 
das  Aluminiumrohr,  den  mittleren  Quecksilbernapf  und  einen  axialen  Kupferdraht 
nach  dem  unteren  Napf;  das  Magnetsystem  besteht  aus  sechs   U- förmigen  Mag- 
neten, deren  innere  Schenkel  zn  einem  axialen  Bündel,  das  auch  den  schon  er- 
wähnten  Kupferdraht    enthalt,    zusammengefaßt   sind.     Das    Wesentliche    an   der 
Konstruktion  ist  offenbar,  daß   die  inneren  Pole  der  Stromwirkung  entzogen  sind, 
wahrend   die   äußeren   ihr  unterliegen.     Man   kann   nun   alle   vier  Versuche  aus- 
fuhren:   1.   bei  fest  gehaltenem  Rohr  rotiert   das  Magnetsystem;    2.  bei  fest  ge- 
haltenem  Magnetsystem   rotiert   die   Rohre   in   entgegengesetztem  Sinne;    3.   laßt 
man   beide  Teile  frei,   so  rotieren  sie  zugleich  und  in  entgegengesetztem  Sinne; 
4    verbindet  man  beide  Systeme  fest  miteinander,  laßt  sie  aber  als  Ganzes  frei, 
so  tritt  gar  keine  Drehung  ein,   weil  sich  die  beiden  entgegengesetzten  Antriebe 
aufheben.  —  Bei  dem  ersten  Apparat  von  Nikolajew  ist  m  Figur  187  NS  der 
drehbare   Magnet,    das    eine    Ende    Z  semer   Wickelung   taucht    in    den    festen 
Napf  A^  das  andere  ML  m  den  mit  drehbaren  Ringnapf  LE.    Fließt  jetzt  ein 
Strom    durch  ABCDELMZA,   so    rotiert    der  Magnet;    dagegen   bleibt   er  in 
Ruhe,  wenn  man  M^  statt  mit  LE,  mit  dem  festen  Rmgnapf  PQ  verbindet,  der 
seinerseits   durch  TR   mit  EL   kommuniziert;    endlich   rotiert    er   doch   wieder, 
wenn  man  den  Stromteil  DE  durch  den  axialen  FK  ersetzt.    Bei  dem  anderen 
Apparate  rotiert  der  Stromleiter,  und  es  lassen  sich  ähnliche  Versuche  anstellen. 
Von  besonderer  Bedeutung  sind   die  magnetelektnschen  Rotationen  für  die 
Technik  geworden,  inaofern  sie  die  Elektromotoren  liefern,  d.  h.  die  Maschinen 
zur  Erzeugung  von  Bewegung  aus  der  Energie  elektrischer  Ströme.    Die  Grunde, 
warum   man  hierzu  lieber  die  Rotation  von  Strömen  um  feste  Magnete  als  das 
umgekehrte   benutzt,  liegen   auf  der  Hand;    der  Vorteil   gegenüber  anderen  Be- 
wegung liefernden  Maschinen  aber  beruht  darin,  daß  die  Elektromotoren  die  Be- 
wegung unmittelbar  m  der  meist  gewünschten  drehenden  Form  hefem,   und  daß 
sie    aus   diesem   und  ans  anderen  Gründen  ökonomischer  arbeiten.     Im  übrigen 
muß  ihre  nähere  Betrachtung  mit  der  ihres  Gegenstucks,  der  Dynamomaschinen, 
die  Bewegung  in  elektrischen  Strom  umsetzen,   gemeinsam  erfolgen,  weshalb  auf 
die  bezüglichen  Abschnitte  der  Lehre  von  den  induzierten  Strömen  verwiesen  wird. 
Auch  der  Erdmagnetismus  ist  kräftig  genug,  um  bei  Apparaten,  die  analog 
den  obigen  gebaut  sind,   dauernde  Rotation  hervorzurufen  ^ ,   bei  dem  zuerst  ge- 
nannten Apparat  (mit  der  Glasröhre)  braucht  man  dann  nur  den  Magneten  fort- 
zulassen, muß  aber  natürlich  einigermaßen  kraftige  Strome  anwenden.    Man  kann 
auch   einfach  in  die  Mitte  eines  Bassins  mit  Quecksilber  ein  Stativ  stellen,    von 
dessen  oberem  Ende  ein  Draht,  leicht  drehbar,  schräg  in  das  Bassin  hinabreicht, 
und   den  Strom   dem  Stativ  zuführen  und  von   dem  Bassin  fortleiten   (oder  um- 
gekehrt);   oder  man  läßt  in   eine  ringförmige  Rinne  mit  Quecksilber  von  ihrem 
Zentrum   aus   einen  bewegUchen  Arm  herüberreichen  und  führt  den  Strom  dem 
Zentrum  zu  und  leitet  ihn  von  der  Rinne  fort.     Die  erste  Form  bietet  den  in- 
struktiven Vorteil,    daß    man    die   Neigung  des    m   das   Bassin   hinabtauchenden 
Drahtes  verändern  und   dadurch  erreichen  kann,    daß   entweder  eme    dauernde 
Rotation  oder   eine  Gleichgewichtseinstellung  stabiler  oder  labiler  Natur  eintritt, 
je  nach  der  Richtung  des  Drahtes  gegenüber  der  gesamtmagnetischen  Kraft  der 
Erde;  welcher  Fall  eintntt,  welche  Gleichgewichtsstellung  sich  ausbildet  resp.  in 
welchem  Sinne   die  Rotation  vonstatten  geht,  kann  man  stets  nach  den  obigen 
Grundregeln  ohne  Schwierigkeit  ermitteln. 

1  A.   M.  AMPiHB,  Ann.  Ch.  Phys.   18    331.    1821.  —  M  Faäaday,  a.  a.  O 
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Rotation  von  Flüssigkeiten.  Daß  auch  Flüssigkeiten  unter  dem  Einflüsse 
von  Magneten  rotieren  können,  hat  zuerst  Davy^  beobachtet.  Auf  den  Flachenpol 
eines  Magneten  setzt  man  eine  Schale  mit  Quecksilber  und  läßt  an  zwei  Stellen 
die  Enddrahte  eines  Stromkreises  m  sie  eintauchen;  das  Quecksilber  rotiert  als- 
dann um  die  Drahtenden,  und  zwar  von  oben  gesehen  im  Uhrzeigersinne  oder 
im  entgegengesetzten,  je  nachdem  das  Drahtende  einen  dem  Magnetpole  gleich- 
namigen oder  ungleichnamigen  Strompol  repräsentiert.  Unter  Umstanden  treten 
hierbei  interessante  Einzelheiten  auf,  über  welche  namentlich  Poggendorff  Be- 
obachtungen angestellt  hat.  Daselbst  findet  man  auch  folgende  abweichende 
Form  des  Versuchs:  Einer  mit  Quecksilber  gefüllten  ringförmigen  Rinne  führt 
man  den  Strom  durch  die  eine  Peripherie  zu  und  durch  die  andere  fort,  so  daß 
sämtliche  Radien  Stromlinien  sind;  steckt  man  in  das  zentrale  Loch  von  unten 
einen  Magneten  hindurch,  so  daß  sein  Nordpol  in  der  Höhe  der  Flussigkeits- 
schicht  steht,  so  tritt  Rotation  in  dem  einen  Sinne  ein,  bei  Hebung  des  Mag- 
neten geht  sie  in  die  entgegengesetzte  über,  und  bei  weiterer  Hebung  kehrt  sie 
sich  nochmals  um,  so  daß  schließlich,  wenn  der  Sudpol  im  Niveau  der  Flüssig- 
keit steht,  der  Drehungssinn  wieder  der  ursprungliche  ist.  Wie  RitchieS  gezeigt 
hat,  kann  man  diese  Versuche  auch  mit  nichtmetallischeu  Flüssigkeiten  anstellen. 
Für  genauere  Versuche  und  Messungen  dieser  Art  hat  u.  a.  Bertin"  einen  ge- 
eigneten Apparat  konstruiert;  auch  sei  auf  Versuche  von  de  la  Rive  und  Bertin 
hingewiesen,  die  eigenartige  Anordnungen  betreffen. 

Theoretisches.  Das  Wesen  der  elektromagnetischen  Rotation  von  festen 
Körpern  und  Flüssigkeiten,  sowie  die  prinzipiellen  Unterschiede  dabei  hat  Riecke^ 
in  folgender  Weise  auseinandergesetzt.  Es  sind  drei  Fälle  zu  unterscheiden. 
Der  einfachste  ist  der,  wo  die  Stromfdden  stets  an  dieselbe  Reihe  ponderabler 
Teilchen  gebunden  bleiben  (feste,  bewegliche  Drähte  oder  biegsame  Fäden  ohne 
Gleitstellen) ;  der  zweite  Fall  ist  der,  wo  infolge  der  Bewegung  neue,  ponderable 
Elemente  in  den  Strom  eintreten  oder  alte  aus  ihm  ausgeschaltet  werden  (die 
meisten  Arten  von  Gleitstellen,  ferner  Dehnung  oder  Kompnmienxng  von  Leiter- 
atucken);  der  dritte. Fall  endlich  ist  dadurch  ausgezeichnet,  daß  eine  relative 
Verschiebung  der  Stromfäden,  welche  das  Innere  von  köqierlichen  Leitern  er- 
füllen, durch  die  ponderablen  Teilchen  eintritt  (wie  besondere  Arten  von  Gleit- 
stellen, elastische  Biegungen  fester  Leiter,  besonders  aber  flüssige  Leiter,  welche 
elektromagnetisch  rotieren).  Die  beiden  ersten  Fälle  haben  das  Gemeinsame, 
daß  bei  ihnen  die  bei  einer  Verschiebung  der  beweglichen  Teile  geleistete  Arbeit 
stets  durch  die  Abnahme  des  Potentials  bestimmt  ist  Im  dritten  Falle  ist  dagegen 
eine  direkte  Anwendung  des  Potentialgesetzes  nicht  möglich,  weil  hier  die  Ver- 
schiebung oder  Verlängerung  der  ponderablen  Stromträger  unabhängig  von  der 
der  Stromfaden  ist,  also  auch  die  erstere  nicht  notwendig  die  letztere  nach  sich 
zieht,  so  daß  unter  Umstanden  Arbeit  geleistet  werden  kann,  obgleich  anschei- 
nend das  Potential  sich  nicht  ändert  Will  inan  trotzdem  das  Potentialgesetz 
anwenden,  so  muß  man  zu  Hypothesen  über  die  Anziehung  zwischen  den  KÖrper- 
teilchen  und  den  elektnschen  Teilchen  seine  Zuflucht  nehmen. 

Wegen  des  besonderen  Interesses,  das  hiemach  die  elektromagnetische 
Rotation  von  Flüssigkeiten  darbietet,  hat  Riecke"  einen  solchen  Fall  theoretisch 
und  experimentell  in  möghchst  exakter  Weise  verfolgt,  nämlich  den  schon  oben 
erwähnten  Fall  der  Rotation  einer  ringförmigen  Flüssigkeitsschicht,  die  auf  einen 
Magnetpol  aufgesetzt  ist,  und  in  welcher  radiale  Ströme  von  der  inneren  Peri- 
pherie zur  äußeren  zirkulieren;  der  Apparat  wurde  in  besonderer,  die  Anwendung 

1  H.  Davy,  Trans  R.  Soc.  1823.  153,  Ann.  Cbim.  Phys,  26,  64,  —  Ferner  Poggen- 
DOHFF,  Pogg.  Ann  77.  I  1849  —  W.-Rrrcma,  a.  a.  O.  —  A.  BbätJN,  a.  a.  0.  —  de  la  'Rive, 
Ann  Chim  Phys.  56,  286.  1859.  —  2  w.  RncHiE,  Pogg.  Ann'.  27.  SS2.  -1832.  —  3  A.  Ber- 
tin, G.  WiEDBMANN,  Elektr.  (3)  3.  164.  —  4  E.  RmcKp,  Wied.  Ann.  26.  496.  1885.  — 
5  E.  RiECKE,  a.  a.  O.  —  Weiter  ausgeführt  voa  F.  ScMüMJflW,-  Wlftd.  Ann.  32.    I41.    1887. 
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der   Theorie    möglichst    erleichternder   Weise   gebaut      Hat    die    Fliissigkeit   die 
'  [;'    I  Dichte  (i,,  die  Reibiingskonstante  rj,  die  Höhe  (Schichtdicke)  d,  die  inneren  und 

j-).   '  äußeren  Radien  a  und  b ,  sind  ff  und  i  die  Feldstärke  und  Stromgtarke,  und  wird 

zur  Abkürzung  ff^Y^j 2ncä}]  =  A  gesetzt,  so  findet  man  für  stationäre  Be- 
wegung mit  kleinen  Geschwindigkeiten  die  Winkelgeschwindigkeit  cü  im  Ab- 
stände r  von  der  Drehungsachse  und  in  der  Höhe  z  über  der  Mittelflache 

Jl''  u"!  T/r     -jt—r-      1  /  f      -'t—r-A         2  TT 
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Diese  Formel  wurde  unter  gewissen  Annahmen  mit  der  Beobachtung  ver- 
glichen und,  mit  Rucksicht  auf  einige  Fehlerquellen,  eine  befriedigende  Überein- 
stimmung gefunden.  Die  Winkelgeschwindigkeit  ist  hiernach  m  der  unteren  und 
oberen  Grenzfläche  null,  m  der  Mittelflache  am  größten,  sie  nimmt  ferner  \on 
der  inneren  Penpherie  aus  zunächst  zu,  erreicht  sehr  bald  em  Maximum  und 
nimmt  dann  bis  zum  äußeren  Rande  bis  auf  null  ab. 

Diskussion  über  das  Wesen  der  Rotationsapparate.  In  neuester  Zeit 
hat  sich  eine  lebhafte  Diskussion  über  das  Wesen  der  elektromagnetischen  l)zw. 
magnetelektrischen  Rotation,  über  die  Frage,  wann  sie  eintritt  und  wann  nicht, 
auf  welchen  Wirkungen  sie  beruhe  und  von  welchen  Teilen  der  betrefleiiden 
Apparate  sie  herrühre,  entsponnen;  an  dieser  Diskussion  haben  sich  außer  ihrem 
Urheber,  Lecher,  namentlich  Fletschm-^nn,  W.  König,  Lorberg,  E.  Hagenijach, 
Olshausen,  de  Waha,  E.  Hoppe,  Dorn  und  Düsing^  beteiligt;  übrigens  greift  die 
Diskussion  teilweise  auf  die  allgemeinere  und  altere  Diskussion  über,  die  sich 
zwischen  Helmholtz,  C.  Neumann,  Herwig,  Zöij^ner,  Lippich  u.  a.  abgespielt  hatte 
und  auf  die  allgemeine  Theorie  der  Elektrodjnuamik  und  Induktion  bezog;  auf 
diese  allgemeinen  Fragen  kann  hier  nicht  eingegangen  werden,  und  auch  das 
ubnge  kann,  ohne  auf  die  unipolare  Induktion  eingehen  zu'  müssen,  nur  skizziert 
werden. 

Li^CHER  ging  von  den  beiden  Fragen  aus,  erstens  ob  bei  einem  rotierenden 
Magneten  die  Kraftlinien  mitrotieren  oder  stehen  bleiben,  zweitens,  wo  denn  der 
Angriflspunkt  der  elektromagnetischen  Kraft  zu  suchen  sei;  durch  eine  Reihe 
gedanklicher  und  expenmenteUer  Untersuchungen  kam  er  dabei  zu  dem  Schlüsse, 
daß  die  ubhche  Erklärung  des  Fundamentalversuches  falsch  sei,  daß  bei  diesem  aus 
den  gemeinten  Gründen  gar  keine  Rotation  eintreten  könne  und  daß,  wenn  dennoch 
eine  solche  eintrete,  dies  nur  an  den  dem  eigentlichen  Felde  fremden  unvermeid- 
lichen Zuleitnngsdrähten  hege.  Hiergegen  wenden  sich  nun  Hagenbach,  Könk;  und 
Olshausen,  ersterer  experimentell,  die  anderen  theoretisch.  Hagenbach  kommt 
durch  in  sehr  mannigfacher  Weise  variierte  Versuche,  bei  denen  ein  zentrischer 
oder  ein  oder  zwei  exzentnsche  Magnete  benutzt  wurden,  zu  dem  Ergebnisse, 
daß  die  Erscheinungen  durchweg  dem  Wechselwirkungspnnzipe  und  dem  BiOT- 
j;       \  SAVARTschen  Gesetze    entsprechen,   und    daß   auch   die   quantitativen  Ergebnisse 

insoweit  stimmen,  als  nicht  die  Abweichung  eines  wirklichen  von  einem  ideellen 
Magneten  Abweichungen  bedingt  —  Abweichungen,  die  sogar  geeignet  erscheinen, 
die  Verteilung   des  Magnetismus   m    einem   wirklichen  Magneten   zu    berechnen. 

1  E.  Lechkr,  Wied.  Ann  64,  276,  1895  —  Wien.  Ber.  103  (2  a).  1894  —  Wied. 
Ann-  68.  781.  1899.  —  Wien  Ber.  108  (2a)  1899.  —  Drude  Ann.  3.  513.  1900.  — 
L.  Fij:ischmann,  Z.  f  ph.  u.  cli.  Unt  8  361  1896  —  W.König,  Wied.  Ann.  60.  519. 
1897  —  Drude  Ann.  2.  854.  1900  —  H.  Lorberg,  Drude  Ann.  3.  522.  1900.  —  E.  Hagenbach, 
Drude  Ann.  4.  233.  1901.  G.  R.  Olshausen,  Inaug.-Diss.  Berlin  1901.  —  M  de  Waha,  2.  f.  ph. 
u.  ch  Unt  14.  143  1901.  —  E.  Hoppe,  Drude  Ann.  8  663.  1902.  —  E.  Dorn,  Drude  Ann. 
U.  589,  1903.  —  K  DOsiNG,  Drude  Ann.  12.  1x58.  1903 
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Ebenso  bietet  der  Fleischmann-Konig  sehe  Apparat  nichts  Abnormes  dar.  W,  Konig 
selbst  zeigt,  daß  die  Frage  nach  dem  Angriffspunkt  der  Kraft  und  die  Frage, 
welcher  Teil  eines  Apparats  der  wirksame  sei,  gar  keine  reale  Bedeutung  habe. 
OlshausI'.n  endlich  berechnet  die  Wirkung  des  PoHLschen,  des  LECHERschen  und  des 
Fleischmann-König sehen  Apparates  nach  vier  verschiedenen  Methoden,  nämhch 
auf  Grund  des  mit  Rucksicht  des  Wechselwirkungspnnzips  erweiterten  Biot- 
SAVARTschen  Gesetzes,  sowie  auf  Grund  des  elektromagnetischen  Potentialgesetzes, 
und  zwar  in  der  Nexjmann  sehen,  Helmholtz  sehen  und  Maxwell  sehen  Form 
desselben.  Die  Rechnung  stimmt  in  allen  vier  Fallen  vollständig  uberein,  wenn 
sie  nur  auf  den    ganzen  Strom  ausgedehnt  wird. 

Auf  die  etwas  abweichenden  Anschauungen,  die  von  Olshausen,  und  auf 
diejenigen  \on  de  Waha,  die  von  Konig  zurückgewiesen  werden,  kann  hier  nicht 
eingegangen  werden.  Dagegen  sei  noch  auf  den  sinnreichen  Gedanken  Dorns 
hingewiesen,  sich  sämtliche  Magnete  und  stromführende  Teile  eines  Apparates 
zu  Rotationskörpern  ergänzt  zu  denken,  deren  Achse  die  Drehungsachse  ist;  man 
vereinfacht  dann    die  pnnzipielle  Betrachtung  unter  Umstanden  wesentlich. 

Endhch  ist  zu  bemerken,  daß,  auch  wenn  man  von  der  Annahme  der 
Mirolation  der  Kraftlinien  mit  ihrem  Träger  nach  allem  vorangegangenen  absieht, 
doch  die  Frage  bestehen  bleibt,  ob  der  Trager  die  Kjaftlmien  nicht  vielleicht 
um  einen  gewissen  kleinen  Betrag  mitreißt;  nur  hat  diese  Erscheinung  dann  mit 
dem  Wesen  der  elektromagnetischen  Rotation  nichts  zu  tun,  sondern  ist  eine 
Art  von  Hysteresis  (vgl.  z.  B.  o.  S.  219  über  rotierende  Hysteresis).  In  der  Tat 
hat  Hoppe  (a.  a.  O.)  für  einen  rotierenden  Magneten  und  DüsiNG  für  einen  im 
Felde  rotierenden  Leiter,  namlich  einen  zwischen  entgegengesetzte  Pole  gebrachten 
Flachring,  die  Mitreißung  der  Kraftlinien  um  einen  kleinen,  aber  deutlichen 
Winkel  konstatiert;  die  der  Abhandlung  beigefugte  Figur  gibt  den  Fall  in  auch 
sonst  interessanter  Weise  wieder;  man  sieht  die  dem  inneren  Hohlräume  ent- 
sprechende Mitte   des  Bildes  mit  etwas  schief  gestellten  Linien  erfüllt. 

Unterbrechungs-  und  Schwingungsapparate.  Von  den  bisher  be- 
trachteten elektromagnetischen  Apparaten  wesentlich  verschieden  ist  eine  große 
Klasse  von  Apparaten,  welche  in  theoretischer  Hinsicht  sehr  einfach  verstandlich, 
für  die  Praxis  aber,  und  zwar  sowohl  für  die  Praxis  der  Wissenschaft  als  für  die 
Technik,  von  hoher  Bedeutung  sind.  Sie  beruhen  in  letzter  Instanz  lediglich  auf 
magnetischer  oder  elektromagnetischer  Anziehung  und  Abstoßung,  nicht  auf 
drehenden  Kräften;  es  wurde  sich  daher  bei  ihnen  sehr  schnell  eine  Gleich- 
gewichtsstellung  herausbilden,  wenn  dieses  nicht  fortwahrend  künstlich  wieder 
gestört  wurde,  und  z\var  entweder  dadurch,  daß  der  Magnetismus  oder  die  Strom- 
richtung umgekehrt  wird,  wodurch  die  Anziehung  in  eine  Abstoßung  oder  um- 
gekehrt verwandelt  wird,  oder  dadurch,  daß  der  Magnetismus  oder  der  Strom 
einfach  aufgehoben  und  der  angezogene  Körper  somit  in  dieselbe  Lage  zurück- 
geführt wird,  worauf  das  Spiel  von  neuem  beginnt;  oder  dadurch,  daß  der 
angezogene  Körper  aus  der  Wirkung  ausgeschaltet  und  an  seiner  Stelle  em 
neuer  Körper  der  Wirkung  ausgesetzt  wird.  In  den  meisten  Fällen  erzeugen 
diese  Apparate  infolgedessen  hin-  und  hergehende  Bewegungen,  also  mehr  oder 
weniger  rasche  Schwingungen;  bei  einigen  von  ihnen  (und  gerade  bei  den  technisch 
wichtigsten)  wird  dann  aber  die  Schwingung  durch  die  mechanische  Anordnung 
in  eine  Rotation  m  gleichbleibendem  Sinne  verwandelt,  wie  sie  für  praktische 
Verwendung  ungleich  geeigneter  als  die  schwingende  Bewegung  ist  Es  können 
hier  nur  einige  typische  Repräsentanten  dieser  Art  von  Maschinen  und  Apparaten 
erwähnt  werden. 

Der  WAGNERsche  Hammer,  der  von  Neef^  zuerst  beschrieben  wurde  und 
nach  ihm  auch   häufig  Neef  scher  Hammer  genannt  wird,   dient  zur  Verwandlung 


1   Neef,  Pogg.  Ann.  46.   104.   1839. 
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konstanter  Ströme  in  unterbrochene,  also  indirekt  auch  zur  Erzeugung  von 
Wechselströmen;  seine  üblichste,  ihm  von  Poggendorff  gegebene  Form  ist  bereits 
in  Bd.  4  angegeben  und  S.  31G  abgebildet  worden.  Die  Penode  der  Unter- 
brechungen hangt  von  den  Form-,  Abstands-  und  Elastizitätsverhaltnissen  der 
Feder  ab;  sie  läßt  sich  zwar  in  gewissen  Grenzen  vanieren,  und  es  läßt  sich 
auch  das  Verhältnis  der  Dauer  des  Schlusses  zur  Dauer  der  Unterbrechung 
abändern,  die  genaue  Bestimmung  der  Periode  ist  aber  ebenso  wie  ihre  will- 
kürliche, feinere  Abgleichung  immerhin  schwierig. 

In  dieser  Hinsicht  ist  dem  WAONERschen  Hammer  ein  anderer  Apparat, 
die  zuerst  durch  v.  Helmholt/ ^  in  die  wissenschaftliche  Praxis  eingeführte 
elektromagnetische  Stimmgabel,  überlegen;  in  ihrer  Eigenschaft  als  Strom- 
unterbrecher ist  sie  ebenfalls  schon  a.  a.  O.  beschrieben  worden,  sie  kann  aber 
auch  zur  Erzielung  dauernden  Tonens  der  Unterbrechuiigsgabel  oder  anderer 
in  den  Kreis  eingefugter  Stimmgabeln  benutzt  werden,  \\obei,  wie  sich  heraus- 
gestellt hat,  auf  die  naturliche  Schwmgungszahl  der  letzteren  bis  zu  einem 
gewissen  Grade  ein  Zwang  ausgeübt  werden  kann,  was  für  zahlreiche  Unter- 
suchungsmethoden von  Wichtigkeit  geworden  ist. 

Den  elektromagnetischen  Stimmgabelapparaten  ganz  ähnlich  sind  die  elektro- 
magnetischen Pendelapparate,  nur  daß  hier  die  Unterbrechungen  in  viel  lang- 
samerem Tempo  erfolgen.  Hierher  gehören  die  elektrischen  Uhren,  bei  denen 
der  Gang  einer  Pendeluhr,  deren  Pendel  bei  jeder  Schwingung  einmal  einen 
elektrischen  Strom  schließt,  mit  Hilfe  der  Ankeranziehung  von  Elektromagneten 
auf  beliebig  viele  Zifferblätter  von  Sekunde  zu  Sekunde  genau  übertragen  wird. 
Ihnen  reihen  sich  die  elektrischen  Chronographen  an,  bei  denen  durch  Schreib- 
stifte, die  mit  den  Ankern  verbunden  sind,  Sekundenmarken  auf  einer  vorbei- 
gleitenden  Flache  erzeugt  werden.  Hiermit  wiederum  ist  der  elektromagnetische 
Drucktelegraph  aufs  Engste  verwandt.  Endlich  sei  auf  den  Aron  sehen  Elektrizitäts- 
zahler hingewiesen,  bei  dem  umgekehrt  wie  oben  der  Pendelgang  durch  Strom- 
spulen beeinflußt  wird. 

Eine  noch  \en\'ickelteie  Aufgabe  als  die  elektromagnetische  Stimmgabel 
lost  das  Telephon,  insofern  es  den  Strom  nicht  einfach  m  bestimmter  Periode 
schließt  und  ofFnet,  sondern  seine  Stärke  m  ganz  allgemeiner  Weise  periodisch 
verändert,  derart,  daß  Tonstarke,  Tonhöhe  und  Bllangfarbe  bestimmte  Werte 
erhalten.  Ein  elektromagnetischer  Schwingungsapparat  ist  naturlich  nur  das 
empfangende  Telephon,  dessen  Platte  durch  die  von  der  Ausgangsstation 
kommenden  Ströme  und  den  durch  sie  erregten  Magnetismus  bewegt  wird;  das 
gebende  Telephon  ist  ein  Induktionsapparat,  und  es  wird  deshalb  bei  der  Lehre 
von  der  Induktion  elektrischer  Ströme  noch  darauf  zurückzukommen  sein. 

Um  von  den  Schwingungsapparaten  der  skizzierten  Art  zu  Rotationsapparaten 
zn  gelangen  —  die  aber  von  den  oben  behandelten  eigentlichen  Rotations- 
apparaten wesentlich  verschieden  sind  — ,  kann  man  verschiedene  Kunstgrifte 
anwenden.  Am  nächsten  liegt  es  natürlich,  die  schwingende  Bewegung  wie  bei 
der  Dampfmaschine  durch  mechanische  Übertragung  in  Rotation  zu  verwandeln. 
Diese  Idee  hegt  in  der  Tat  dem  ältesten  Elektromotor,  dem  von  Henry  (1831) 
zugrunde;  aber  obgleich  dal  Negro,  Page,  Bourbouze  u.  a.  die  Maschine 
sukzessive  vervollkommneten,  hat  sie  keinen   bemerkenswerten  Erfolg  errungen-. 

Em  Apparat,  bei  welchem  durch  einfache  Anziehung  Rotation  erzeugt  wird, 
ist  das  schon  oben  erwähnte  BARLOwsche  Rad 8.  Zwischen  den  Polen  eines  hori- 
zontal liegenden  Hufeisenmagneten  ist,  über  sie  hinausragend,  eine  Rinne  mit 
Quecksilber  angebracht,  m  welche  das  Ende  eines  um  eine  horizontale,  darüber 
befindhche  Achse  drehbaren  Metallstreifena  eintaucht.    Wird  ein  Ström  hihdurch- 

1  V.  Helmholtz,  Tonempfindangen  (4.  Aufi.)  198  u.  Beilage  8.  —  ^  ]^ahores  s.  bei 
S.  P  Thompson,  Dynamoel.  Machinery,  2.  Aufl.  397.  —  3  Barlow,  Essay  twi  iiogiii,  Jittr.  Lond. 
1823    279 
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geschickt,  so  zieht  der  Magnet  den  Streifen  in  sich  hinein,  hebt  ihn  damit  aifs 
dem  Quecksilber  heraus  und  kann  ihm  unter  Umstanden  einen  solchen  Schwung 
erteilen,  daß  er  sich  voUstdndig  herumdreht  und  das  Spiel  beim  Eintauchen  in  das 
Quecksilber  von  neuem  beginnt.  Um  die  Erscheinung  auch  mit  schwächeren 
Kräften  zu  erhalten,  ersetzt  man  den  Streifen  durch  ein  Sternrad,  dessen  Strahlen 
nacheinander  mit  dem  Quecksilber  m  Berührung  kommen. 

Wahrend  hier  die  Rotation  durch  die  Schwungkraft  oder  durch  die  Ein- 
fuhrung neuer  Elemente  erzielt  wird,  bedient  man  sich  bei  anderen  Apparaten 
hierzu  der  selbsttätigen  Umkehrung  des  Stromes  zu  dei  Zeit,  zu  welcher  für 
die  bisherige  Stromrichtung  der  stabile  Gleichgewichtszustand  erreicht  war;  das 
Gleichgewicht  wird  dann  von  neuem  gestört  und  die  Bewegung  setzt  sich  fort, 
den  wirkenden  Kräften  zufolge  konnte  sie  dies  ebensowohl  im  Sinne  einer 
Umkehr,  wie  im  Sinne  einer  Fortsetzung  der  bisherigen  Bewegung  tun,  das 
Beharrungsvermögen  entscheidet  für  die  letztere  Alternative.  Am  einfachsten 
lassen  sich  diese  Verhältnisse  an  RirCHiEs^  rotierendem,  hufeisenförmigem 
Elektromagneten  (1833)  verfolgen,  der,  mit  den  Polen  nach  unten,  über  einem 
ebenfalls  hufeisenförmigen  Stahlmagneten,  dessen  Pole  nach  oben  weisen,  rotiert, 
und  der  zur  Ruhe  kommen  wurde,  sobald  seine  Pole  sich  direkt  über  den 
entgegengesetzten  Polen  des  Stahlmagneten  befinden,  wenn  nicht  mittels  eines 
an  seiner  Drehungsachse  angebrachten,  mit  Schleifkontakten  ausgerüsteten 
Kommutators  m  diesem  Augenbhcke  der  erregende  Strom  und  damit  die  Polarität 
des  Elektromagneten  umgekehrt  wurde.  Statt  des  Stahlmagneteii  kann  man 
naturhch  ebenfalls  einen  Elektromagneten  verwenden;  femer  kann  man  statt 
eines  einzigen  einen  ganzen  Kranz  beweglicher  Elektromagnete  vor  einem  Kranze 
fester  Elektromagnete  rotieren  lassen,  wie  dies  Jacobi  bei  seinem  elektrischen 
Motor  getan  hat  Seitdem  haben  sich  diese  Maschinen  bekanntlich  m  staunens- 
werter Weise  entwickelt;  da  hierbei  jedoch  die  Idee  des  Motors  in  den  Hinter- 
grund trat  gegenüber  der  Idee  des  Generators  (Erzeugers  von  Elektnzität  durch 
Bewegung),  das  diesem  letzteren  zugrunde  hegende  Phänomen  aber  die  elektrische 
Induktion  ist,  erscheint  es  angezeigt,  auch  auf  diese  Apparate  erst  bei  späterer 
Gelegenheit  einzugehen. 

Wirkung  des  Magnetismus  auf  elektrische  Entladungen  und  Licht- 
erscheinungen. Wenn  der  Magnetismus  auf  die  Bewegung  der  Elektrizität  in 
Metallen  und  Flüssigkeiten  wirkt,  so  ist  von  vornherein  zu  vermuten,  daß  er  auch 
auf  den  Durchgang  der  Elektrizität  durch  Gase  einen  Einfluß  ausüben  wird,  und 
es  fragt  sich  nur,  ob  hier  dieselben  Grundgesetze  gelten,  oder  ob  hier  Besonder- 
heiten auftreten.  Ausfuhrhch  kann  diese  Frage  hier  nicht  behandelt  werden,  und 
es  muß  auf  das  Kapitel  „Durchgang  der  Elektrizität  durch  Gase"  ver^vieseu 
werden:  eine  ganz  kurze  Übersicht  dessen,  was  für  die  Lehre  vom  Elektro- 
magnetismus von  Wichtigkeit  ist,  darf  aber  hier  nicht  fehlen. 

Die  Ablenkung  des  zwischen  Kohlen-  oder  Platinspitzen,  oder  zwischen  irgend 
welchen  geeigneten  Elektroden  auftretenden  Lichtbogens  durch  Magnete  oder 
überhaupt  im  magnetischen  Felde  ist  von  Davy^  entdeckt  imd  dann  von  Cassel- 
MANN^,  DE  LA  RivE*  u.  a.  naher  studiert  worden.  Sie  folgt  natürlich  den  elektro- 
magnetischen Gesetzen,  und  es  kann,  wie  Walker-''  zuerst  beobachtet  hat,  auch 
eine  dauernde  Rotation  zustande  gebracht  werden. 

Die  Wirkung  des  Magnetismus  auf  den  in  der  Luft  überspringenden  Indoktions- 
funken  und  seine  Lichthülle  ist  besonders  von  de  la  Rtve,  du  Moncel  und  Plücker 
nSlier  untersucht  worden  ß.  Der  Funke  selbst  wird  dabei  gar  mcht  aus  seiner 
geradlinigen  Bahn   abgelenkt,  wohl   aber   seine  Lichthulle,    und   zwar  nach  dem 

1  W.  RrrcHiE,  Tr.  R  Soc.  1833  (2).  318;  Pogg  Ann  32.  538.  —  2H  Davy,  Traus 
R.  Soc  1821  (2)  427.  —  Gilb  Ann.  71.  241.  —  3  w.  T.  Casselmann,  Pogg  Ann.  63.  588. 
1844.  —  4  A.  DE  LA  RiVE.  Pogg.  Ann  104.  129.  1859.  —  B  C.  V.  Walker,  Pogg  Ann.  54 
514.    1841.  —  8  J  Plücker,  Pogg.  Ann.  113  u.  a   a   0. 
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oben  angegebenen  Gesetze  der  elektromagnetischen  Wirkung,  wobei  man  sich 
die  Lichthülle  als  einen  biegsamen  Leiter  mit  an  den  Polen  festen  Enden  vor- 
zustellen hat  (vgl.  0.  S.  433);  denkt  man  sich  also  im  Entiadungsstrome  liegend, 
und  sieht  man  den  Nordpol  des  zur  Entladung  senkrechten  Feldes  an,  so  wird 
der  Lichtbogen  nach  links  abgelenkt,  und  seine  Grenze  wird  durch  Kreisbögen 
gebildet.  Erfolgt  die  Entladung  parallel  zum  Felde,  so  wird  das  Licht  durch 
eine  S -förmige  Fläche  begrenzt,  indem  die  beiden  Hälften  in  entgegengesetzter 
Richtung  abgelenkt  werden  und  der  mittelste  Punkt  unabgelenkt  bleibt.  —  Ganz 
ähnlich  ist  die  Erscheinung  in  dem  luftverdunnten  Räume  des  elektrischen  Eies, 
der  Funke  geht  geradlinig  über,  die  LichthuUe  wird  abgelenkt.  Ersetzt  man  von 
den  beiden  punktförmigen  Elektroden  die  eine  durch  einen  Ring,  so  daß  vor 
Erregung  des  magnetischen  Feldes  der  Strom  von  der  Kugel  zu  einem  schwankenden 
Punkte  des  Ringes  übergeht,  so  tritt  nach  de  la  Rivk^  bei  Erregung  des  Feldes 
Rotation  des  Lichtstromes  um  den  Magneten  ein.  Auf  die  zahlreichen  Modi- 
fikationen dieser  Versuche  und  die  daran  geknüpften  theoretischen  Betrachtungen 
kann  hier  mcht  eingegangen  werden,  es  sei  in  dieser  Hinsicht  auf  die  Abhandlungen 
von  Plücker  und  de  la  Rive  verwiesen. 

Ein  wesentlicher  Unterschied  besteht  iibrigens  hinsichdich  der  Beeinüussung 
durch  den  Magneten  zwichen  der  positiven  und  der  negativen  Elektrizität.  Während 
die  positiven  Entladungen  nach  den  elektromagnetischen  Gesetzen  aus  der  Ebene 
des  Stromes  und  Feldes  herausgelenkt  werden  und  dabei  nach  Art  eines  bieg- 
samen Körpers  deformiert  werden,  verhalten  sich  das  negative  Glimmlicht  und 
die  in  ihm  enthaltenen  Kathodenstrahlen,  vermutlich  infolge  ihres  geringeren 
räumlichen  und  dynamischen  Zusammenhanges,  mehr  wie  aus  einzelnen  Partikeln 
zusammengesetzt,  die  sich  in  die  magnetischen  Kurven  einstellen  imd  eventuell,  wenn 
sie  hieran  verhindert  werden,  in  Rotation  geraten.  Auch  hier  muß  auf  die  zahl- 
reichen Versuche  von  Plucker^  und  Hittorf 3  hingewiesen  werden;  insbesondere 
sei  auf  die  von  Hittorf  beobachtete  schraubenförmige  Windung  des  Glimmlichtes 
und  auf  die  Erklärung  derselben  durch  die  Untersuchungen  von  Stükes^  und 
Recke  (S.  439)  hingewiesen.  Am  instruktivsten  ist  das  Verhalten  des  Lichtes 
in  G-EiSLERschen  Röhren,  weil  man  hier  die  beiden  Elektroden  resp.  Lichtliälften 
miteinander  direkt  vergleichen  kann.  Bringt  man  eine  solche  Röhre  mit  ihrem 
engeren  Stücke  in  paralleler  Lage  m  das  Feld,  so  verschwinden  die  Schichtungen 
des  positiven  Lichtes,  und  es  tritt  dafür  ein  an  die  Seite  geriicktcr  Liohtstreifen 
in  der  einen  Hälfte,  ein  an  die  entgegengesetzte  Seite  gerückter  in  der  anderen 
Hälfte  auf,  während  in  der  Mitte  sich  eine  leuchtende  Bracke  zwischen  beiden 
Streifen  bildet;  das  negati\e  Ghmmlicht  wird  wenig  beeinflußt.  Um  diesen  Einfluß 
wahrzunehmen,  muß  man  die  Röhre  verschieben,  bis  der  negative  Pol  in  das 
Feld  kommt,  und  nimmt  dann  bestimmte  Anordnungen  des  Glimmlichtes  nach 
den  magnetischen  Kurven  wahr,  die  sich  je  nach  der  Lage  der  Magnetpole  zur 
Elektrode  höchst  mannigfaltig  gestalten.  Schickt  man  durch  die  Röhre  in  der 
zuerst  gedachten  Lage  einen  Wechselstrom  hindurch,  so  zeigen  sich  in  jeder 
Hälfte  des  mittleren  Stückes  beide  seitlichen  Streifen,  in  der  Mitte  ein  leuchtender 
Wirbel  und  an  den  beiden  Enden  das  unter  Umständen  stark  zuruckeedräncte 
Glimmlicht.  ^ 

Von  großer  Bedeutung  ist  die  magnetische  Ablenkung  in  der  neuesten  Zeit 
für  die  Lehre  von  den  verschiedenen  Strahlenarten  geworden,  die  man  als 
Kathoden-,  Kanal-,  Röntgen-  und  Becquerel-Strahlen  bezeichnet.  Das  magnetische 
Verhalten  ist  für  diese  Strahlengattungen  meist  sehr  charaktenstisch  und  für  die 
Abtrennung  von  Untergattungen  entscheidend.  Was  zunächst  die  Kathoden- 
strahlen betrifft,  so  sind  diese  ablenkbar;  aber  die  Große  der  Ablenkung  hängt 

9T  J.!"'  ^=^^^^>  ^ch.  Gen.   2.   34.    1858,    6.   236.    1859;    Pog    Ann.  104.    129.   — 

L  ^^"^^  P°gg   ^^-  103-Ue.  1858-62  -  3-w.  Hm:oHF,  Pogg.  Ann   136.  i  u.  197. 

1869    -  4  G.  G.  Stohes,  Phil   Mag.  (s)  2.   389.    1876.  ^ 
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außer  vou  der  Feldstarke,  mit  der  sie  proportional  ist,  noch  von  der  Gasdichte 
in  der  Rohre,  von  dessen  chemischer  Natur,  den  Röhrendimensionen  usw.  ab. 
Je  größer  die  Potentialdifferenz  zwischen  den  Elektroden,  desto  gestreckter  ist 
nach  Crookes  die  Bahn,  gerade  wie  bei  der  Kanonenkugel  je  nach  der  Ladung. 
Statt  dessen  kann  man  auch  die  Geschwindigkeit  v  eines  Strahlteilchens  %on  der 
Masse  m  und  der  Ladung  c  einfuhren  und  erhalt  dann  für  den  Krümmungsradius 
der  Bahn  die  Formel 


m 


H 


in  Worten:    die  Krümmung  der  Katliodenstrahlen  im  Felde  ist  mit  der  Feldstarke 
direkt,  mit  der  Geschwindigkeit  umgekehrt  proportional,  und  der  Proportionalitäte- 
faktor   ist    das  Verhältnis   von   Ladung   zu   Massel    —    Im    Gegensatze    zu    den 
Kathodenstrahlen  werden  die  Röntgenstrahlen  vom  Magneten  nicht  abgelenkt. 
—    Die     Becquerelstrahlen 
endlich  2  sind  nicht  einheitlichen 
Charakters,  sondern  aus  Strahlen 
verschiedener     Art     zusammen- 
gesetzt;  von  diesen  sind  die  y- 
Strahlen    überhaupt    nicht    ab- 
lenkbar,  also  in  dieser   (wie  in 
mancher  anderen)  Hinsicht  den 
Röntgenstrahlen    \  erwandt ;    die 
/J- Strahlen   sind  ablenkbar  und 
zwar  im  normal-elektromagneti- 
schen Sinne  wie  die  Kathoden- 
strahlen,   mit    denen    sie    auch 
sonst    verwandt    sind;     die    a- 
Strahlen  werden  nur  wenig  ab- 
gelenkt,   und    zwar    dem    Sinne 
nach    wie   bewegte,    positiv   ge- 
ladene Körper.     Diese  Verhalt-    a.\  '^ 
nisse   lassen   sich  in   der  in  Fi-                                      Figur  i88 
gur  188  dargestellten  Weise  sche- 
matisch veranschaulichen.    Das  Radium  strahlt  alle  drei  Gattungen,  das  Polonium 
nur  die  letzte  aus.    Auf  die  Schlüsse,  die  man  aus  diesen  Tatsachen  mit  Hilfe  der 
obigen  Formel  auf  die  Geschwindigkeitsverhaltnisse  sowie  auf  das  Verhältnis  c  :  m 
ziehen   kann,   kann   hier  nicht  eingegangen  werden.     Man  vergleiche  über  diese 
Fragen  auch  Bd.  4,   577. 


Magnetisierung  durch  elektrische  Ströme. 

Soweit  die  Wechselwirkung  zwischen  elektrischen  Strömen  und  Magneten 
bisher  ms  Auge  gefaßt  wurde,  gab  sie  sich  in  Ortsänderungen  der  ponderablen 
Trager  der  Elektrizität  resp.  des  Magnetismus  kund.  Diesen  ponderomotorischen 
Wirkungen  stehen  nun  aber  andere  zur  Seite,  die  man,  wenn  sie  von  Elektrizität 
ausgehen  und  sich  auf  den  Magnetismus  erstrecken,  als  magnetomotorische,  im 
umgekehrten  Falle  als  elektromotonsche  zu  bezeichnen  hat;  statt  dessen  kann 
man   auch   von   dem  durch  elektrische  Ströme  induzierten  Magnetismus  und  von 

1  Über  die  expenmentelle  Prüfung  dieses  Gesetzes  vgl  W.  KLaufmann,  Wied.  Ann.  61 
544.  1897  —  2  Aus  der  reichen  Literatur  sei  hervorgehoben  F.  Gihsil,  Wied.  Ann.  69.  834. 
1899  —  Meyer  und  v  Schweidlhr,  Phys.  Z.  1.  90.  1899.  —  H.  Becqukrkl,  C.  R. 
129  996  1899.  —  P  Curie.  C  R  130  73  1900.  —  E.  Rutherpobd,  Phys.  Z.  4.  235  1903 
—  Begquekel,  C.  R   136.  199  u.  431    1903    —  Th.  des  Coudses,  Phys    Z.  4   483.  1903. 
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den  durch  bewegte  Magnete  induzierten  elektnschen  Strömen  sprechen.  Obgleich 
diese  beiden  Erscheinnngsgebiete  hiemach  volhg  analog  sind,  pflegt  man  doch 
das  eme  dem  Elektromagnetismus,  das  andere  der  elektrischen  Induktion  zu- 
zuordnen. Demgemäß  wird  hier  nur  \on  der  elektrischen  Erregung  des  Mag- 
netismus die  Rede  sein.  Dabei  sei  jedoch,  um  von  vornherein  die  Kurze  der 
folgenden  Darstellung  zu  rechtfertigen,  darauf  hingewiesen,  daß  die  magnetische 
Induktion  durch  irgend  welche  Kräfte  schon  eingehend  behandelt  ist  (wobei  in 
der  Praxis  sogar  fast  stets  die  elektrische  Erregung  benutzt  wurde),  daß  es  sich 
hier  also  nur  um  die  besonderen  Beziehungen  zwischen  den  erregenden  elektnschen 
Strömen  zu  dem  erregten  Felde  und  damit  indirekt  zu  dem  erregten  Magnetismus 
handeln  kann. 

Bringt  man  einen  Eisen-  oder  Stahlstab  in  die  Nahe  eines  elektrischen 
Stromes,  und  stellt  man  ihn  quer  zu  diesem,  so  erweist  er  sich  als  magnetisch; 
starker  wird  die  Wirkung,  wenn  man  ihn  m  das  Zentrum  eines  Kreiastromes 
senkrecht  zu  dessen  Ebene  bnngt,  und  noch  wesenthch  starker,  wenn  man  statt 
des  Kreisstromes  eine  Spule  anwendet  und  den  Stab  hineinsteckt.  In  diesem 
Falle  ist  der  entstehende  Magnetismus  \om  gewohnlichen  longitudinalen  Typus. 
Stellt  man  den  Eisenstab  hingegen  parallel  mit  einem  Strom  oder  mit  den 
Windungen  einer  Spule  auf,  so  wird  er  transversal  magnetisch.  Endlich  kann 
man  ihn  zirkulär  magnetisch  machen,  indem  man  einen  Strom  durch  seine  eigene 
Achse  hindurchschickt  1.  Die  magnetisierende  Wirkung  ist  nicht  bloß  dem  gal- 
vanischen Strom  eigen,  sie  wird  auch  von  den  Entladungsströmen  statischer 
Elektrizität  ausgeübt;  man  kann  durch  elektrische  Entladungsschläge  kleine  Mag- 
netnadeln sogar  sehr  krafüg  magnetisieren,  und  es  scheint,  daß  die  ersten  Mag- 
netisirungswirkungen  der  Elektrizität,  die  man  überhaupt  beobachtet  hat,  von 
Blitzschlägen  herrührten,  die  bei  Eisenkörpem  vorbei  ihren  Weg  nahmen.  Exakt 
untersucht  wurde  die  magnetisierende  Wirkung  der  Reibungselektrizität  von  Arago, 
Davy,  Savar\,  Hankel  u.  a.;  dabei  traten  gewisse  Unregelmäßigkeiten  zutage, 
die  erst  durch  eine  Arbeit  von  Liphart  aufgeklärt  worden  sind;  es  muß  jedoch 
an  diesem  Hinweise  genügen  2.  Von  der  Magnetisierung  durch  elektrische 
Schwingungen  wird  weiter  unter  die  Rede  sein. 

Über  die  Magnetisierungsmethodik  im  einzelnen  ist  schon  im  Art.  „Magne- 
tismus" das  Notivendige  gesagt  worden,  ebenso  über  die  Formen  der  Elektro- 
magnete,  die  denen  der  Stahlmagnete  vielfach  ganz  analog  sind.  Die  Vorteile, 
welche  Elektromagnete  gegenüber  Stahlmagneten  bieten,  sind  so  bekannt,  daß 
hier  darauf  nicht  eingegangen  zu  werden  braucht;  es  sei  nur  darauf  hingewiesen, 
daß  dieser  Vorzug  ein  dreifacher  ist:  der  eine  betrifft  die  Stärke  des  zu  er- 
reichenden Magnetismus,  der  zweite  die  Mannigfaltigkeit  der  zu  erzielenden  Ver- 
teilung des  Magnetismus  (durch  Anordnung  der  Spule),  der  dritte  die  beliebig 
rasche  und  häufige  Erregung  und  Wiederaufhebung  des  Magnetismus,  ein  Vorzug, 
der  bekanntlich  den  Dynamomaschinen  wesentlich  mit  zum  Siege  über  die  magnet- 
elektrischen  Maschinen  verholfen  hat. 

Die  wichtgste  Aufgabe,  die  sich  nun  darbietet,  besteht  in  der  Ermittelung 
der  Stärke  und  Verteilung  des  Magnetismus,  der  in  einem  Eisenköiper  durch 
einen  Strom  von  gegebener  Stärke,  der  durch  eine  gegebene  Konfiguration  läuft, 
erregt  wird.  Der  größte  Teil  dieser  Aufgabe  ist  aber  bereits  im  Art  „Magne- 
tische Induktion«  erledigt  worden,  nämlich  die  Abhängigkeit  des  Magnetismus 
von   der  magnetisierenden  Kraft  oder  von  dem  magnetischen  Felde,  in  das  der 

1  Theoretisches  und  Experimentelles  über  diesen  FaH  sehe  man  bei  J.  0.  Maxwell,  Tr  R 
Soc  1865.  —  G.  KmcHHOFF.  Ges.  Werke  230.  —  G.  Vhxaw,  N.  Cim  (2)  4  ff.  —  H.  Haawio, 
Pogg.  Ann.  153  u  156.  —  F.  Auesbach,  Wied.  Ann.  B -asvr  —  2  F.  Aeago,  s.  Riess,  Reibungs- 
elektacität  1  §517.  —  H.  Davy.  Güb.  Ann.  71.  —  Savary,  Ann.  CWm.  Phys*  367  — 
W  G.  Hankel,  Pogg.  Ann.  66  537  1845  nnd  60  331.  1846.  —  v.  Liphabt,  Pogg.  Ann.  UÖ. 
513-  1862. 
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Körper  gebracht  wird.  Es  ist  also  nur  noch  anzuffcbeii ,  welche  Staike  unä 
Beschaffenheit  das  von  einem  gegebenen  Strome  erzengte  Feld  hat.  Aber  auch 
diese  Aufgabe  ist  leicht  zu  losen  durch  die  Er\vagiing,  daß  der  Strom  selbst 
wieder  gewissen  magnetischen  Gebilden  äquivalent  ist.  Man  kommt  auf  diese 
Weise  fast  unmittelbar  zn  folgenden  Schlüssen.  Das  Feld  eines  Stromes  ist 
überall  der  Stromstärke  proportional;  die  Abhängigkeit  des  Magnetismus  von  der 
magnetisierenden  Kraft,  wie  sie  z.  B.  in  Figur  187  dargestellt  ist,  stellt  also  cetcris 
panbus  auch  seine  Abhängigkeit  von  der  Starke  des  magnetisierenden  Stromes 
dar.  Damit  eine  Spule  ein  gleichförmiges  Feld  erzeuge,  muß  sie  mit  parallelen, 
aquidistanten  Windungen  auf  eine  Kugel  oder  ein  Ellipsoid  aufgewunden  sein; 
und  damit  dann  weiter  dieses  Feld  in  einem  Eiscnkörper  auch  eine  gleichförmige 
Magnetisierung  hervorrufe,  muß  der  letztere  ebenfalls  die  Form  einer  Kugel  oder 
eines  Ellipsoids  haben-.  Naherungsweise  wird  man  den  Zweck  auch  erreichen, 
wenn  man  den  kugel-  oder  ellipsoidförmigen  Eisenkorper  in  die  Mitte  einer 
zylindrischen  Spule  von  hinreichender  Länge  hineinbringt;  weniger  annähernd 
auch  dann  noch,  wenn  man  in  diese  letztgenannte  Spule  einen  langen,  stab- 
formigen  Eisenkörijer  einlegt.  Die  Gleichförmigkeit  von  Feld  und  Magnetisierung 
wird  hingegen  wiederum  streng,  wenn  man  die  Spule  ringförmig  zusammenschließt 
und  als  Magnetisierungskorper  ebenfalls  einen  m  der  Spule  hegenden  Eisennng 
\  envendet. 

Für  die  gedachten  Falle  mögen  hier  die  Hauptformeln  zusammengestellt 
werden,  die  oft  Anwendung  finden  können;  »^  bedeutet  die  Zahl  der  Wmdnngen, 
welche  auf  die  Einheit  der  Lange  entfallen,  z  die  Intensität  des  Stromes.  Für 
eine  mit  Stromwindungen  bedeckte  Kugel  ist  die  durch  die  Ströme  erzeugte 
Feldintensitat  ^ 

«TT 


die  Intensität  der  Magnetisierung 


f>7lX  ^^  ^l  —  1 


und  die  magnetische  Induktion 

für  ferromagnetische  Stoffe  wird  also  nahezu 

Für  eine  lange  zylindrische  Spule  ist  das  erzeugte  Feld 

■Öo  =  ^  TT  «1  z     , 
und  für  einen  m  ihr  steckenden  langen  Stab  wird 

Ähnlich  verhält  es  sich  bei  ringförmigen  Elektromagneten,  nnx  muß  man 
hier  unter  «^^  die  Zahl  der  Windungen  verstehen,  welche  auf  die  Streckeneinheit 
in  Bogenmaß  entfallen,  und  beachten,  daß  diese  Strecke  m  Längenmaß  nicht 
für  alle  Ringfäden  die  gleiche  ist,  sondern  von  innen,  nach  außen  abnimmt,  wie 
der  Radiusvektor  q  zunimmt;  die  Feldintensität  infolge  der  Stromwirkung  ist  also 
in   einem   bestimmten    Faden    4  71«^«/^,    die   Intensität    der   Magnetisierung    in 

1  Für  das  Ellipsoid  lesp.  die  Wirkimg  eUipsoidlscher  Spiralen  sei  hier  an  Literatur  noch 
nachgetragen:  E.  RmCKE,  Gott.  Nachr  1872  —  J.  Stefan,  Wien.  Ber  69  (2>.  168.  1874.  — 
A.  G.  Gheenhill,  J.  de  Phys,  10.  294    1881. 
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diesem   Faden    also    Aznxn^tlq,    und    endlich    die    Induktion   über   den    ganzen 
Querschnitt  des  Eisens  o  integnert: 


58 


J    Q 


wobei  angenommen  ist,  daß  das  Eisen  den  ganzen  Spulenquerschnitt  ausfüllt; 
ist  das  nicht  d6r  Fall,  sondern  ist  der  Eisenquerschnitt  a,  der  Spulenquer- 
schnitt a' ,  so  hat  man  allgemeiner: 


)oo  =  4z7in^t\  j \-  4:jix  /  —  I 


Je  nach  der  Querschnittsform  und  dem  Verhältnis  a'.a'  nimmt  diese  Formel 
bei  der  Ausrechnung  verschiedene  Gestalt  an. 

Ein  Teil  dieser  Ergebnisse  läßt  sich  leicht  auch  experimentell  bestätigen, 
insbesondere  der  Satz,  daß  die  Intensität  der  Magnetisierung  in  dem  in  Rede 
stehenden  Falle  mit  der  auf  die  Längeneinheit  entfallenden  Zahl  der  Windungen 
proportional  ist  und  bei  zylindrischen,  genügend  langen  Spulen  von  der  Weite 
der  Windungen  nicht  abhangt;  bei  Spulen,  die  :m  Verhältnis  zur  Weite  einiger- 
maßen kurz  smd,  gilt  der  Satz  nicht  mehr  streng,  vielmehr  zeigt  hier  die  Messung 
eme  Differenz  zugunsten  der  engeren  Windungen  gegenüber  den  weiteren.  Daß 
die  Feldstärke  proportional  der  Stromstarke  ist,  ist  so  einleuchtend,  daß  es  wohl 
kaum  des  Beweises  bedarf.  Dagegen  ist  die  Intensität  der  Magnetisierung  er- 
fahrungsgemäß nicht,  wie  es  die  obigen  Formeln  fordern,  der  Stromstarke  pro- 
portional, eben  weil  sie  nicht  mit  der  Feldstarke  proportional  ist,  und  dies  nicht, 
weil  H  und  /j.  keine  konstanten  Größen  sind.  Endlich  sei  hinzugefügt,  daß,  wie 
man  durch  Versuche  festgestellt  hat,  das  Material  der  Windungen  und  ihre  Dicke 
keinen  selbständigen  Einfluß  auf  den  Magnetismus  ausüben. 

Mit  der  Magnetisierung  des  Eisens  befaßt  sich  noch  eine  ganze  Reihe 
von  Untersuchungen  verschiedener  Gruppen,  deren  Gegenstand  hier  nur  kurz  an- 
gedeutet werden  kann. 

Zunächst  eine  Gruppe  von  Arbeiten  über  die  Frage,  inwieweit  und  in  welcher 
Weise  die  Magnetisierung  sowie  die  Remanenz  abhänge  von  der  Beschaffenheit 
der  magnetisierenden  Schließung,  insbesondere  von  ihren  drei  charakteristischen 
Faktoren:  Widerstand,  Selbstinduktion  und  Kapazität;  eine  Frage,  die  in  offen- 
barem Zusammenhange  mit  der  nach  der  magnetisierenden  Wirkung  von  ver- 
schieden gewickelten  Spulen  sowie  von  Kondensatorentladungen  steht.  Es  sei 
hier  auf  die  Zusammenstellung  der  Literatur  in  den  Lehrbüchern  (z.  B.  Wieue- 
mann)  sowie   auf  einige  Abhandlungen  von  Fromme  i   und  Mariakuni^  verwiesen. 

Dann  die  entsprechende  geometrische  Frage  nach  den  Gesetzen  der  Mag- 
netisierung durch  raumlich  verschieden  angeordnete  Windungen,  z.  B.  durch  solche, 
die  nur  einen  Teil  des  Stabes  oder  Ringes  oder  verschiedene  getrennte  Stellen 
desselben  bedecken.  Hierüber  ist  schon  oben  (S.  148  und  193)  einiges  gesagt 
worden:  es  sei  hier  nochmals  auf  die  Arbeiten  von  Mues^  und  von  Sauter'* 
aufmerksam  gemacht. 

Femer  die  magnetische  Wirkung  von  Wechselstromen  und  elektnschen 
Schwingungen.  Außer  älteren  Arbeiten  liegt  hier  eme  grundlegende  Arbeit  von 
Obesbeck  vor,  über  die  bei  der  Induktion  berichtet  wird,  und  an  die  später 
andere  anknüpften.  Namentlich  kommt  hier  eine  Untersuchung  von  Gerosaö 
in  Betracht,  in  der  aUe  Faktoren  analysiert  werden.  Daß  auch  Hertz  sehe 
Schwingungen  m  eisernen  Leitungen  magneüsierend  wirken,  wurde  von  verschie- 

tC  Fromme,  Wied.  Ann  53.  236.  1894,  64:  i-  1895.  —  2  A  MAHUNira,  N.  Qm.  (3) 
28.  156.  1890.  —  3  L.  Mdes,  Inaug.-Diss.  GxeiiJs-ff,  1893.  —  ♦  J.  Sauebä,  Wie^.  Ann.  62. 
«5-  1897.  —  B  G.  C.  Ghrosa,  Rend   Ist  Lomb.  (2)  24    r.   1891. 
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denen  Seiten  bald  nach  Entdeckung  dieser  Schwingungen  festgestellt.  Em  Übel- 
stand aber,  der  es  erschwert,  diese  Wirkung  deutlicher  zu  verfolgen,  besteht  darin, 
daß  so  rasche  Schwingungen  nur  tausendstel  von  Millimetern  in  die  Tiefe  dringen. 
Es  hat  daher  Birkeland  ^  die  Idee  ausgeführt,  sich  nichtleitende  magnetisierbare 
Substanzen  herzustellen,  nämlich  Zylinder  aus  Eisendrähten  oder  gar  Eisenpulver, 
eingebettet  in  Paraffin,  mit  einem  von  5  bis  50%  zunehmenden  Volumgehalt  an 
Eisenteilchen.  Mit  diesen  Präparaten  konnte  der  Einfluß  der  Magnetisierung  auf 
die  Resonanz  usw.  sehr  gut  studiert  werden,  und  es  zeigte  sich  rechnensch,  daß 
hierbei  der  Magnetismus  bis  zu  7  mm  in  die  Tiefe  eindrang. 

Endlich  der  Fall  der  Zirkularmagnetisierung  eines  Eisenzylinders  durch 
einen  ihn  axial  durchsetzenden  Strom;  die  ältere  Literatur  derselben  ist  schon 
angegeben  worden.  Das  Potential,  also  die  Wirkung  nach  außen  ist  hier  null, 
es  ist  aber  eine  Magnetisierung  2x/rjJi^  vorhanden,  wo  h  die  Suszeptibilitat, 
i  die  Stromstärke,  ?'  die  Entfernung  der  betreffenden  Stelle  von  der  Achse  und 
Ä  der  Radius  ist.  Experimentell  ist  dieser  Fall  ebenfalls  verschiedentlich  be- 
handelt worden,  und  z^var  teils  an  Stäben  und  Drahten,  teils  an  den  noch  besser 
geeigneten  Röhren,  wobei  man  die  Untersuchung  noch  dahin  erganzen  kann,  daß 
man  den  Strom  entweder  durch  einen  axialen  Draht  oder  durch  die  Röhre  selbst 
gehen  laßt;  hierüber  findet  man  bei  Knott^  interessante  Angaben  und  Be- 
ziehungen. Weitere  Probleme  betreffen  die  Zusammenwirkung  von  longitudinaler 
und  zirkularer  Magnetisierung  —  vgl.  unter  „Magnetische  Induktion"  und  unter 
„Beziehungen  zur  Elastizität''  —  sowie  die  sekundären  Wirkungen  der  Zirkular- 
magnetisierung (s.  w.  u.). 

HALLSches  Phänomen  und  verwandte  Erscheinungen. 

HALLSches  Phänomen.  Bei  den  oben  betrachteten  Einwirkungen  des 
Magnetismus  auf  elektrische  Stromleiter  handelte  es  sich,  wie  schon  besprochen 
wurde,  stets  um  ponderomotorische  Wirkungen,  d.  h.  es  wurde  der  Stromleiter 
abgelenkt,  und  nur  eine  sekundäre  Folge  hiervon  war  es,  daß  mit  ihm  auch  die 
Stromfäden  selbst  disloziert  wurden.  Es  ist  daher  begreiflich,  daß  auf  das 
Eifrigste  nach  einer  Erscheinung  gesucht  wurde,  bei  welcher  es  keinem  Zweifel 
mehr  unterliegen  konnte,  daß  es  sich  um  eine  Verschiebung  der  Stromfäden 
selbst  handle,  und  es  ist  auch  einleuchtend,  daß  zu  solchen  Versuchen  sich 
flächenhaft  ausgedehnte  Stromleiter  am  besten  eignen  würden,  weil  in  ihnen 
hinreichender  Platz  für  erhebliche  Verschiebungen  der  Stromfaden  vorhanden 
ist  Trotzdem  waren  die  dahin  gehenden  Bemühungen  verschiedener  Physiker'^ 
erfolglos,  und  erst  Hall*^  gelang  es,  die  Erscheinung  festzusellen. 

Eine  rechteckige,  sehr  dünne  Metallplatte  ist  zwischen  den  parallelen  ent- 
gegengesetzten Polflachen  eines  Elektromagneten  so  aufgestellt,  daß  ihre  Ebene 
den  Polflachen  parallel  ist,  also  auf  den  magnetischen  Kraftlinien  senkrecht  steht 
(man  hat  sich  also  den  einen  Pol  vor,  den  anderen  hinter  der  Zeichnungsebene 
zu  denken,  die  Pfeile  über  und  unter  jeder  Figur  geben  die  Richtung  der  die 
Pole  erregenden  Spulenströme  an).  Ein  elektrischer  Strom,  der  „primäre  Strom", 
wird  der  Platte  m  der  Mitte  der  einen  Kante  zugeführt  und  durch  die  Mitte 
der  gegenüberliegenden  Kante  fortgeleitet;  die  beiden  Mitten  der  anderen  Gegen- 
seiten werden  durch  Drähte  mit  einem  Galvanometer  verbunden.  So  lange  das 
Feld  nicht  erregt  ist,  zeigt  das  Galvanometer  keinen  Ausschlag,  weil  die  beiden 
seitlichen  Fortleitungsstellen  gleiches  Potential  haben,  eventuell  kann  man,  wenn 

1  Kr.  BrRKELAND,  C.  R.  118  1320.  1894.  —  2  c.  G.  Knott,  Trans.  Eclinb.  Soc.  37. 
I  (2).  7.  1892.  —  3  E.  Mach,  Rep,  dePhys.  6.  10.  1870.  —  0  v-  Feejizsch,  Femwkgn.,  744. 
—  A.  M.  Mayi»,  Sill.  J  (3)  1  17.  1871  —♦EH  Hall,  Amer.  J.  of  M^th.  2.  2S7.  1879; 
Sin.  J.  (3)  20.  52  u.  161  1880,  Phil,  Mag.  (5)  10.  136;  Phil.  Mag  (5)  12.  157.  1881; 
16.   341     1883;   Sm.  J   (3)19    117.   1885;   36.   131  u  277.   1888. 
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dies  aus  irgend  welchen  Gründen  nicht  genau  der  Fall  sein  sollte,  durch  kleine 
Verschiebungen  der  einen  Stelle  es  leicht  erzielen,  daß  der  Ausschlag  des 
Galvanometers  null  wird.  Erregt  man  nunmehr  das  Feld,  so  schlagt  die  Galvano- 
metemadel  aus  und  zeigt  dadurch  an,  daß  ein  Strom,  der  „sekundäre  Strom", 
durch  das  Galvanometer  geht,  daß  also  die  die  beiden  seitlichen  Elektroden  ver- 
bindende Linie  keine  Niveaulinie  mehr  ist,  man  muß  vielmehr  die  eine  Elektrode 
verschieben,  also  die  ursprüngliche  Niveaulinie  drehen,  um  sie  wieder  zu  einer 
Niveanlime  zu  machen.  Kehrt  man  den  Strom  oder  das  Feld  um,  so  erfolgt 
der  Ausschlag  im  entgegengesetzten  Sinne;  hieraus  ist  zu  schließen,  daß  sich, 
absolut  genommen,  die  Drehung  der  Niveaulinie  bei  Feldumkehr  umkehrt,  nicht 
aber  bei  Stromumkehr;  an  den  Figuren  189a — d  kann  man  dies  leicht  ver- 
folgen. Diese  Erscheinung  ist  bald  nach  Hall  von  zahlreichen  Beobachtern 
bestätigt  und,  ebenso  wie  von  Hall  selbst,  nach  den  verschiedensten  Richtungen 


Adsf^o^ 


prt- 


a 


d 


Figur  189 


hin  studiert  worden;  es  seien  insbesondere  RoiTii,  RiGm^,  Bedwell",  Leijuc''^, 
V.  Ettingshausen  und  NernsT^,  Kundt",  van  Aubel^  genannt,  von  anderen  wird 
später  die  Rede  sein. 

Fast  alle  bisher  untersuchten  Metalle  haben  die  Erscheinung,  den  sogenannten 
„Hall-Effekt"  gezeigt,  aber  nicht  alle  in  demselben  Sinne;  nennt  man  viel- 
mehr eine  Drehung  im  Sinne  der  das  Feld  erregenden  Ströme  positiv,  die  ent- 
gegengesetzte negativ,  so  besitzen  z.  B.  Gold,  Silber,  Kupfer,  Wismut,  Nickel 
eine  negative  Drehung,  Eisen,  Kobalt,  Antimon  und  Zink  eine  positive; 
bei  Zinn  und  besonders  bei  Blei  ist  sie  so  schwach,  daß  das  Vorzeichen  nicht 
ganz  sicher  ist  (s.  w.  u).  Wie  man  sieht,  besteht  zwischen  den  Vorzeichen  des 
Hall-Effekts  imd  dem  Para-  und  Diamagnetismus  kern  Zusammenhang,  da  sich 
Eisen  und  Kobalt  gleich,  Nickel  aber  entgegengesetzt  verhalt;  eher  könnte  mau 
daran  denken,  daß  das  magnetoelastische  Verhalten  der  drei  ferromagnetischen 
Metalle  ein  ähnliches  ist.  Die  obigen  Figuren  189  a — d  beziehen  sich,  wie  man 
sieht,  auf  eine  Substanz  mit  negativer  Drehung. 

Gesetz  des  Hall-Effektes.  Durch  Hall  und  seine  Nachfolger  ist  auch 
sehr  bald  das  Gesetz  der  Erscheinung  festgestellt,  d.  h.  gezeigt  worden,  in  welcher 

1  A  Rom,  Atti  R  Acc.  Lmc,  1882  —  2  a  Righi,  Trans.  Acc.  Lmc,  1883;  Mem.  di 
Bol.  (4)  6.  103.  1883;  Atü  Acc  Lmc.  1884.  331.  —  3  s.  Bidwbll,  Phil  Mag.  (5)  17.  250. 
1884.  —  ♦  A.  Leduc,  CompL  lend  102.  358.  1886.  —  B  a.  v.  Ettingshausbm  u.  W.  Nernst, 
Wien.  Ber.  84  (2).  560.  1886;  Rep.  d.  Phys.  23.  1886.  —  A  v.  Ettingshaüsen,  Wien.  Ber. 
94  (2).  8d8.  1886.  —  6  A.  KoNDT,  Wied.  Ann.  48.  257.  1893.  —  7  E.  van  AdbbX,  Arch. 
Sc.  phys.  33.   222.   1895. 
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Weise  sie  von  den  verschiedenen  in  Betracht  kommenden  Größen  abhangt. 
Dabei  muß  man  unterscheiden  zwischen  der  „elektromotorischen  Kraft"  E  des 
Hall-Effektes  und  der  „Potentialdifferenz"  c  bei  demselben;  erstere  ist  wichtig, 
weil  sie  die  Starke  des  Gahanometeraiisschlags  bestimmt,  letztere  ist  aber 
prinzipiell  die  einfachere  und  wichtigere  Große  und  vom  Galvanometer  ganz 
unabhängig;  zwischen  beiden  besteht  offenbar  (vgl.  Bd.  4)  die  Beziehung 


E=  2c 


Wg-  +  tv^, 


wo  Wj,  der  Widerstand  der  Platte  zwischen  den  Ablenkiingsstellen  und  iVg  der 
des  Galvanometers  nebst  Zuleitung  ist;  es  ergibt  sich  hieraus  der  Fingerzeig, 
daß  man,  um  die  Erscheinung  möglichst  kraftig  zu  erhalten,  ein  Gahanometer 
von  möglichst  kleinem  Widerstände  nehmen  muß.  Im  folgenden  wird  es  sich 
nur  noch  um  die  Größe  c  handeln,  die  man  als  Hall-Effekt  im  numerischen 
Sinne  des  Wortes  bezeichnen  kann.  Versteht  man  nun  unter  z  die  Starke  des 
primären  Stromes,  unter  H  die  des  Magnetfeldes  (bisher  mit  ^  bezeichnet), 
unter  6  die  Dicke  der  Platte  und  unter  ^  eine  Konstante,  so  ist  nach  den 
Versuchsergebnissen,  jedoch  mit  einer  gleich  zu  besprechenden  Ausnahme: 

in  Worten:  Der  Hall-Effekt  ist  der  Stromstarke  und  der  Feldstarke  direkt,  der 
Dicke  der  Platte  umgekehrt  proportional^.  Die  Konstante  R  nennt  man  den 
Rotations-Koeffizienten  der  betreffenden  Substanz.  Diese  Formel  laßt  er- 
kennen, warum  die  Entdeckung  der  Erscheinung  erst  gelang,  als  man  äußerst 
dünne  Platten  zur  Anwendung  brachte.  Die  von  Hall  und  seinen  Nachfolgern 
verwendeten  Plattchen,  die  entweder  in  Blattgold,  Blattsilber  usw.  oder  aber  noch 
besser  m  elektrolytischen  Niederschlagsschichten  der  betreffenden  Metalle  be- 
standen, hatten  Dicken  von  0,01  mm  bis  unter  0,001  mm,  bei  Kundt  sogar  bis 
unter  0,0001  mm  hinab. 

In  der  folgenden  Tabelle  sind  die  Rotationskoeffizienten  einiger  Metalle  m 
absolutem  Maße  angegeben,  uud  zwar  einmal  nach  Hall,  ein  zweites  Mal  nach 
V.  Eri'iNGSHAUSEN  und  Kernst. 


Stoff 

Hall 

V.  Etungsh.  ' 

Stott 

PIall 

V.  Ettingsh. 

u.  Nernsi 

u.  Nei4nst 

t7  .  ~ .'  ". 

— 

+  530 

Mg  .     .     . 

—  0,0085 

-^0,00094 

Bi    .     .     . 

-8,58 

-   10,1 

Ag.     .     . 

—  0,00080 

—  0,00083 

Sb    .     .     . 

+  0,1U 

+     0,192 

Au  .     .     . 

—  0,00006 

-0,00071 

Kohle  .     . 

— 

-     0,176 

Cd  .     .     . 

— 

+  0,00055 

Ni    .     .     . 

-0,0U7 

-     0,024.2 

Cu  .     .     . 

—  0,00052 

-0,00052 

Stahl 

f  + 0,0330  hart 

+     0,0175 

Zn   .     .     . 

+  0,00082 

+  0,00041 

OLcLlli         .          ■ 

[+0,0121  weich 

Neusilber  . 

— 

—  0,00053 

Fe   .     .     . 

+  0,00785 

+     0,0113 

AI    .     .     . 

-0,0037 

—  0,00038 

Co  .     .     . 

+  0,00246 

+     0,00459 

Pt    .     .     . 

—  0,00024 

-0,00024 

Na  .     .     . 

— 

—     0,0025 

Pb   .     .     . 

0 

+  0,00009 

Pd  .     .     . 

— 

-     0,00115 

Sn    .     .     . 

—  0,00002 

-0,00004 

Die  Übereinstimmung  der  von  verschiedenen  Beobachtern  gefundenen  Zahlen 
ist,  wie  man  sieht,  nur  eine  ungefähre;  der  Umstand  aber,  daß  sie  eine  desto 
bessere  ist,   je   besser  definiert   und  je    reiner   die    betreffende  Substanz  ist   (am 

1  Wenn  der  Strom  unter  0,04  A  hinabgeht,  nähme  nach  MoREiTO  (N  Cim  (4)  11.  278. 
igtMD)  der  HaU-Effekt  langsamer  ab,  ■wenigstens  m  ge-wisaen  Fallen 
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besten  für  Platin,  Gold,  Silber  usw.)>  laßt  schließen,  daß  die  Diflerenzen  haupt- 
sächlich der  Verschiedenheit  des  angewandten  Materials  zur  Last  fallen  und  nicht 
in  einer  Unsicherheit  der  Erscheinung  selbst  begründet  sind.  Es  sei  bei  dieser 
Gelegenheit  zum  Beweise,  wie  einflußreich  sekundäre  Matenalverschiedenheiten 
sind,  darauf  hingewiesen,  daß,  wahrend  gegossenes  Wismut  nach  obiger  Tabelle 
einen  sehr  großen  Rotationskoeffizienten  hat,  dieser  nach  Kundt  für  elektrolytisch 
niedergeschlagenes  Wismut  außerordentlich  klein  ist. 

Höchst  auffallend  und  interessant  sind  dagegen  die  kolossalen  Verschieden- 
heiten in  den  Werten   des  Rotationskoeffizienten   für   die   verschiedenen   Metalle; 


isoeo  Möoo         sstoo 


Figur  i8o. 

ist  doch  dieser  Wert,  vom  Zeichen  abgesehen,  für  Tellur,  wo  er  am  größten  ist, 
60mal  so  groß  wie  für  das  nächstfolgende  Metall,  das  Wismut,  und  für  dieses 
wiederum  60 mal  so  groß  wie  für  das  dann  folgende  Antimon,  während  die 
meisten  anderen  Stoffe  wiederum  noch  100  bis  lOOOmal  kleinere  Werte  haben;  ein 
solches  Verhalten  findet  sich  kaum  bei  einer  anderen  numerischen  physikalischen 
Eigenschaft  wieder,  und  es  steht  auch  bei  keiner  sonstigen  Eigenschaft  gerade 
das  Tellur  an  der  Spitze  aller  Stoffe.  —  Beim  Wismut  gelang  es  Righi  übrigens, 
die  Erscheinung  auch  durch  kleine  oder  weit  entfernte  Magnete  und  schließlich 
sogar  durch  die  alleinige  Wirkung  des  Erdmagnetismus  nachzuweisen.  —  Für 
Kupfer-Zink-Legierungen  hat  Hall  gefunden: 

Kupfer  7o         100  81  73  67  6  0 

108.  Ä        —520     -404     -250     —166     +496     +820 

Das  Kupfer  hat  hiemach  einen  größerea  Einfluß  auf  die  Drehußg  ajs  das  Zink. 
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Wahrend  die  Proportionalität  von  e  mit  /  und  1/(3  eine  exakte  zu  sein 
scheint,  liegt  die  Sache  hinsichtlich  des  Feldes  nicht  so  einfach.  Bei  den  meisten 
Metallen  ist  allerdings  r  proportional  mit  ZT,  also  R  unabhängig  von  ZT,  und 
noch  neuerdings  hat  B'VKEr^  diese  Konstanz  für  Gold  zwischen  H  =  12  und 
H=  21500  bestätigt;  bei  anderen  Stoßen  aber  ergaben  sich  schon  bei  den  ersten 
Messungen  Abweichungen  von  der  Proportionalität  mit  H  in  dem  Sinne,  daß  mit 
wachsendem  Zf  der  Koeffizient  R  abnimmt,  am  stärksten  bei  Wismut  ^  (auf  ^/^  des 
ursprunglichen  Wertes)  und  bei  Nickel  (zwischen  H  =  lOOU  und  IGOOO  auf  i/„); 
bei  Eisen  und  Kobalt  schien  R  erst  bis  zu  einer  gewissen  Feldstarke  zu  steigen 
und  dann  erst  zu  fallen.  Lag  schon  nach  diesen  Befunden  und  in  Analogie  mit 
den  Erfahrungen  bei  der  Drehung  der  Polarisationsebene  des  Lichtes  durch  den 
Magnetismus  die  Vermutuug  nahe,  der  Rotationskoeffizient  mochte  ebenso  wie 
die  KuNDTsche  Konstante  nicht  mit  der  Feldstarke,  sondern  mit  der  Stärke  der 
Magnetisierung  proportional  sein,  so  ist  diese  Vermutung  durch  die  Messungen 
von  KuNDT  vollständig  bestätigt  worden,  bei  denen  sich  für  Eisen,  Nickel  und 
Kobalt  zeigte,  daß  das  Verhältnis  R\  a>  (vgl.  S.  379)  konstant  ist.  In  der  Tat 
zeigen  die  Kurven  der  Figur  190  bei  Silber  und  Gold  geradlinigen,  bei  Eisen, 
Nickel  und  Kobalt  dagegen  einen  der  Magnetisierungskurve  völlig  entsprechenden 
Verlauf.  Wie  man  sonach  bei  der  magnetischen  Rotations-Polarisation  die 
VüRDETsche  Konstante  co  für  die  ferromagnetischen  Substanzen  durch  die 
KuNDTsche  Konstante  yj  ersetzen  mußte,  so  wird  man  auch  hier  die  HAixsche 
Konstante  R  in  diesem  Falle  durch  eine  andere  ersetzen  müssen.  Für  Stahl  und 
Kobalt  hat  übrigens  Hall  auch  eine  remanente,  d.  h.  nach  Aufhebung  des  Feldes 
zurückbleibende  Drehung  konstatiert  Unerklärlich  bleibt  aber  vorläufig  in 
Anbetracht  der  konstanten  Suszeptibüitat  des  Wismuts  (S.  285),  daß  auch  beim 
Wismut  R  abnimmt,  und  zwar  in  so  starkem  Maße;  es  wird  darauf  noch  zurück- 
gekommen werden. 

Der  Hall  sehe  Versuch  ist  in  der  mannigfaltigsten  Weise  variiert  worden. 
So  ersetzte  man  die  rechteckige  Platte  durch  eine  kreuzförmige  oder  kreis-  oder 
halbkreisförmige.  Righi  kam  auf  den  sinnreichen  Gedanken,  den  primären  Strom 
durch  die  Mitte  einer  Rechteckseite  zuzuführen,  von  der  gegenüberliegenden 
Seite  einen  Langsschlitz  in  die  Platte  einzuschneiden,  so  daß  diese  gegenüber- 
liegende Seite  in  zwei  Hälften  geteilt  wurde,  und  von  den  Mitten  dieser  beiden 
Halbseiten  den  Strom  durch  die  entgegengesetzten  Windungen  eines  Differential- 
galvanometers  zu  führen,  so  daß  bei  symmetrischer  Anordnung  vor  Erregung  des 
Feldes  kein  Ausschlag  erfolgte;  die  Erregung  des  Feldes  brachte  alsdann  einen 
solchen  hervor.  Er  dehnte  dann  diese  Methode,  bei  der  man  also  gar  keine 
sekundären  Ströme  braucht,  auf  beliebig  geformte  Platten  aus,  indem  er  den 
Strom  an  einer  Stelle  des  Randes  zuführte  und  an  zwei  symmetrisch  gelegenen 
anderen  Punkten  ableitete,  v.  Etitogshausen  und  Nernst  haben  diese  Falle 
dann,  veranlaßt  auch  durch  theoretische  Rechnungen  von  Boltzmann  (b.  w.  u.), 
weiter  verfolgt  und  namentlich  gezeigt,  m  welchem  quantitativen  Zusammenhange 
sie  mit  dem  einfachen  HALLschen  Falle  stehen.  Dieselben  Autoren  haben  femer 
gezeigt,  daß  die  Wirkung  ungeandert  bleibt,  wenn  die  Elektroden  des  primären 
und  des  sekundären  Stromes  miteinander  vertauscht  werden.  Ferner  hat  man 
verschiedene  Kompensationsverfahren  angewandt,  über  deren  Zulässigkeit  sich 
eine  Diskussion  entsponnen  hat.  Endlich  hat  man  gewisse,  für  andere  Zwecke 
von  Cardani  angegebene  elektrolytische  Verfahren  (s.  w.  u.)  auch  hier  nutzbar 
zu  machen  versucht.  Nach  Moretto^  kann  man  den  Hall-Effekt  auch  durch 
die  Entladungen  einer  Leidener  Batterie  hervorrufen,  und  zwar  bei  gleicher 
Elektrizitätsmenge  m  gleichem  Maße. 

1  W  C.  Baker,  Phü  Mag.  (6)  4.  72.  1902.  —  2  Vgl.  auch  A.  Leduc,  a.  a.  O.  — 
3  P  MoRErro,  N.  Cim.  (4)  11.  278.  1900 
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Von  besonderer  Wichtigkeit  ist  die  wiederholt  konstatierte  Tatsache,  daß 
ein  Hall -Effekt  auch  eintritt,  wenn  die  Platte  nicht  senkrecht,  sondern  parallel 
zu  den  Kraftlinien  des  magnetischen  Feldes  liegt,  jedoch  nur  in  demjenigen  der 
beiden  hier  möglichen  Falle,  in  welchem  der  primäre  Strom  senkrecht  zum 
Felde,  nicht  auch,  wenn  er  parallel  zu  ihm  verlauft,  d.  h.  das  tlAixsche  Phd.no- 
men  tritt  in  zwei  aufeinander  senkrechten  Raumnchtungen ,  nicht  aber  m  der 
dritten  auf  (beim  KERRschen  Phänomen  ist  neuerdings  auch  in  der  dritten  Rich- 
tung eine  Wirkung  gewisser  Art  konstatiert  worden,  vgl.  S.  404).  Dabei  ist  der 
Rotationskoeffizient  für  stark  magnetische  Stoffe  wesentlich  schwächer  als  bei  der 
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Figur  191. 

gewöhnhchen   Orientierung,   beim  Wismut    dagegen  nach  v.  Ettingshausen    und 
Nernst  ungefähr  ebenso  groß. 

Endlich  ist  als  nicht  unwesentlich  zu  erwähnen,  daß  die  Temperatur  einen 
Einfluß  auf  den  Hall-EflFekt  ausübt,  und  zwar  bei  verschiedenen  Stoffen  in  sehr 
verschiedenem  Grade.  Wahrend  namhch  bei  Gold  ein  Einfluß  kaum  konstatiert 
werden  konnte,  nimmt  der  Effekt  für  1°  C  bei  Stahl  um  ^^  %,  bei  Nickel  um  ^^  % , 
bei  Kobalt  sogar  um  1%  zu.     Für  Antimon  wurden  folgende  Zahlen  gefunden: 

/=170         2100         2500         300         230 
/=1,00        0,78         0,72         0,76        0,91 

Nach  Clough  und  Hall^  ändert  sich  in  Kupferbronze  die  —  im  Vergleich 
mit  Kupfer  etwa  halb  so  große  —  Hall-Wirkung  zwischen  20  und  360  Grad  nur 
wemg;  bei  Nickel  verhält  sie  sich  ähnlich  wie  die  Permeabüität. 

Sehr  merkwürdig  in  jeder  Hinsicht  verhalt  sich  das  Wismut  Daß  bei 
diesem  Metall  die  Wirkung  mit  wachsender  Feldstärke  abnimmt,  ist  schon  erwähnt 


1  A.  L.  Clough  und  E  H.  Hall,  Amer.  Ac^d.   1893.   189. 
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worden.  Aber  diese  Abnahme  lernt  man  erst  vollständig  kennen,  wenn  man  sie 
im  Zusammenhange  mit  dem  Einflüsse  der  Temperatiar  betrachtet  Hierüber  hat 
namentlich  Everdingen^  sehr  eingehende  Untersuchungen  angestellt;  einer  seiner 
Arbeiten  ist  auch  die  Figur  101  entnommen,  welche  jene  Abnahme  für  ver- 
schiedene absolute  Temperaturen  veranschaulicht  und  deutlich  zeigt,  daß  sie  mit 
abnehmender  Temperatur  immer  erheblicher  wird.  Was  andererseits  die  Ab- 
hängigkeit des  Effektes  selbst  von  der  Temperatur  betrifft,  so  wollen  die  älteren 
Angaben  hierüber  nicht  recht  miteinandei  stimmen,  v.  Eitingshausen  und  Neejist 
fanden  bei  einer  Wismutplatte  zwischen  gewöhnlicher  Temperatur  und  100"  eine 
Zunahme,  für  eine  andere  dagegen  von  vornherein  eine  Abnahme  des  Hall- 
Effektes   (für  0»,  210,  99°   die  Werte  8,1,  7,3,  4,1);   Leduc^   fand    eine   starke 
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Figar  192 

Zunahme,  die  er  durch  die  Formel  1 -f- 0,00844 /+ 0,00U0862 /2  darstellte, 
Drude  und  Nernst^  fanden  bei  zwei  verschiedenen  Platten  m  der  Reihenfolge 
der  Versuche  folgende  relative  Zahlen: 

1.  jf=200  2540 
6  =  1,000         11,418 

2.  /=  140  2430 
ß  =  1,00            0,23 

Die  Wirkung  nimmt  also  mit  steigender  Temperatur  anfangs  etwas  zu,  vor 
dem  Schmelzpunkt  aber  schnell  ab.  Die  zweite  Platte  war  vorher  in  flüssigem 
Zustande  untersucht  worden,  hatte  dabei  aber  gar  keinen  Effekt  gezeigt.  Bei  der 
Wiederabkühlung   traten    etwas    größere   Werte    auf    als    ursprünglich.      Lebret* 

1  E.  VAN  EvBBDiNGEN,  Comm.  Leiden  Nr.  36.  37.  40.  41.  53.  58  61.  Suppl.  3.  1896 
bis  1902.  —  Inaug-D:BS.  Leiden.  1897.  —  Arcli.  Nöerl.  (2)  4.  371.  1901.  —  2a  Leduc, 
C  R  102.  358.  1886  —  3  P.  Drude  und  W.  Neenst,  Gott  Nachr.  1890  '470.  —  Wied 
Ann  42.  568  —  4a  Lebeet,  Versl.  Akad.  Amst.  3.  238.  189S;  4  284,  4  293;  103. 
1896.  —  Inaug-Diss.   Leiden  1895    —  Comm    Leiden  Nr   19 
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endlich  fand  bei  zwei  Platten  Temperaturkurven,  die  bei  — 20"  bzw.  noch  tiefer 
em  Maximum  aufweisen.  Entscheidend  auch  für  diese  Frage  wurden  erst  die 
Arbeiten  von  Everdingen;  sie  zeigen,  was  ja  übrigens  schon  aus  dem  oben  Ge- 
sagten folgt  und  nur  em  anderer  Ausdruck  dafür  ist,  daß  mit  steigender  Tem- 
peratur der  Hall-Eflfekt  im  Wismut  ununterbrochen  abnimmt,  aber  in  schwachen 
Feldern  starker  als  in  starken;  die  Figur  192  und  die  folgende  Tabelle  gibt 
hiervon  em  Bild.  Auf  diese  Weise  kam  Everdingen  schließlich  für  die  tiefste 
Temperatur  (flussiger  Sauerstoff)  und  das  schwächste  Feld  zu  dem  gewaltigen 
Werte  von  62,  d.  h.  fast  dem  10 fachen  des  normalen  Wertes  von  A'. 


Absolute 
Temperatur 


91 
181 
250 
284,5 
373 


Feldstarke 


1000 

62,2 

28,0 
17,0 
13,8 

7  9R 


2000 

55,0 
25,0 
16,0 
12,7 
7,17 


3000 

4000 

49,7 

45,8 

22,9 

21,5 

15,1 

14,3 

12,1 

11,5 

7,06 

6,95 

5000 


42,6 
20,2 
13,6 
11,0 
6,84 


6Ü0U 

40,1 
18,9 
12,9 
10,0 
6,72 


Das  Wismut  hat  aber  noch   eine  andere  Eigentümlichkeit:    der  Hall-Effekt 
zeigt  bei  ihm  eine  Asymmetne,  insofern  er  sich  bei  Umkehrung  des  Feldes  nicht 

in  den  entgegengesetzt  gleichen  Wert, 
sondern  m  einen  anderen  Wert  verwan- 
delt, ja  unter  Umständen  sogar  über- 
haupt nicht  das  Zeichen,  sondern  nur 
die  Größe  ändert;  diese  Asymmetrie 
nimmt  mit  wachsendem  Felde  zu,  und 
zwar  stärker  als  dieses.  Erst  die  Ar- 
beiten von  Everdingen  haben  gezeigt, 
womit  dieses  Phänomen,  insoweit  es 
keine  scheinbare,  sondern  eine  wahre 
y/  Asymmetne  darstellt,  im  Zusammen- 
hange steht:  mit  der  kristalhnischen 
Natur  des  Wismuts.  Everdingen  hat 
deshalb  das  Hall  sehe  Phänomen  für 
die  verschiedenen  möghchen  Orientie- 
rungen des  Präparates  studiert,  und  zwar 
zuerst  an  Platten,  dann,  da  nur  so  die 
Aufgabe  vollständig  gelöst  werden  kann, 
Figur  193  an  Prismen,  die  aus  einem  natürlichen 

Wismut-Parallelepip  ed  herausgeschnitten 
wurden;  in  welcher  Weise,  zeigt  Figur  193.  Nr.  1  ist  parallel  der  Hauptachse; 
2,  3,  5  stehen  senkrecht  auf  ihr,  4  und  6  sind  unter  60  Grad  gegen  sie  geneigt 
Für  die  wichtigsten  von  diesen  Stucken  gibt  nun  die  folgende  Tabelle  einige  Re- 
sultate wieder,  und  zwar,  soweit  das  geometrisch  möglich  ist,  für  senkrechte  und 
parallele  Lage  der  Hauptachse  gegen  das  Feld. 


Feldstärke 

^r. 

4600 

2600 

± 

II 

J_ 

II 

1 

-  8,0 

— 

-10,2 



2 

-10,6 

-0,2 

-12,6 

-0,7 

3 

-  8,8 

0,0 

-11,1 

-0,4 

5 

-  8,2 

+0,6 

-10,6 

-0,1 
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Figiir  194  a. 


Wie  mau  sieht,  ist  Ji  erstens  für  die  verschiedenen  Knstallrichtungeii  etwas, 
wenn  auch  nicht  sehr  erheblich  verschieden;  zweitens  ist  es  kolossal  verschieden 
für  senkrechte  und  parallele  Stellung  der  Hauptachse  gegen  das  Feld,  nämlich 
im  letzteren  Falle  ganz  klein;  und  drittens  wird  es  im  letzteren  Falle  in  Rich- 
tung 5  bei  starkem  Felde  sogar  positiv.  Nimmt  man  nun  noch  die  Messungen 
an  den  geneigten  Stucken  4  und  6 
hinzu,  so  kann  man  Ji  durch  ein 
Ellipsoid  für  alle  Raumrichtungen 
darstellen. 

Fast  gleichzeitig  mit  den  ab- 
schheßenden  Arbeiten  Everdin- 
GENs  hat  sich  auch  Lonvnds''-  mit 
diesen  Fragen  befaßt,  und  zwar 
mit  Hilfe  einer  die  Achse  ent- 
haltenden Platte  aus  einem  schö- 
nen Wismutkristall;  das  Feld  war 
stets  senkrecht  zur  Achse,  der 
Strom  hingegen  war  ihr  entweder 
parallel  oder  senkrecht  zu  ihr. 
In  Figur  194  a  sind  die  Kurven 
jener  Art  ausgezogen,  dieser  Art 
gestrichelt;  der  Deutlichkeit  hal- 
ber ist  ein  Kurvenpaai  nach 
unten  gezogen.  Wenn  übrigens 
schon  diese  Figui  nnr  zum  kleinen  Teil  sich  mit  der  entsprechenden  von  Ever- 
uiNGEN  in  Emklang  bringen  läßt,  so  tritt  der  Unterschied  noch  deutlicher  zutage, 
wenn  man,  wie  in  Figur  194b,  die  Temperaturen  zu  Abszissen  nimmt;  hier  ist 
also  noch  weitere  Aufklarung  ab- 
zuwarten, soweit  sie  nicht  einfach 
m  der  Verschiedenheit  des  Mate- 
rials zu  suchen  ist. 

Was  die  Existenz  des  Hall- 
Effektes  in  Flüssigkeiten  be- 
trifft, so  hegen  die  Schwierigkeiten 
der  Feststellung  auf  der  Hand; 
denn  einmal  ist  es  nicht  möglich, 
Schichten  von  annähernd  so  ge- 
ringer Dicke  herzustellen,  wie 
das  bei  festen  Stofifen  möglich  ist^ 
was  freilich  zum  Teil  durch  den 
großen  spezifischen  Widerstand 
der  Flüssigkeiten  ausgeglichen  wird; 
und  sodann  machen  sich  mancher- 
lei störende  Einflüsse,  wie  Strö- 
mungen, Kontaktdifferenzen  usw. 
geltend.  So  sind  denn  die  Autoren,  die  sich  mit  dem  Problem  beschäftigt  haben, 
und  von  denen  Rorri,  Bagard,  Floeio,  Chiavassa,  Everdingkn,  Ajvladuzzi  und  Leone, 
MoRETi'O  und  Amerio 2  hervorzuheben  sind,  teils  zu  positiven,  überwiegend  aber  zu  ne- 
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1  E.  VAN  EVERDiNOEN,  s  o.  —  L.  LowNDS,  Drude  Ann.  9.  677.  igoa.  —  2  A..  Rom,  a.  0. 
—  H.  Baqabd,  C  R.  122.  77.  —  J.  de  phys.  (3)  5-  499-  —  N.  Cim.  (4)  4.  283.  1896.  -- 
N  Cim  (4)  7.  187.  1898.  —  Florio,  N.  Cim.  (4)  4.  106.  1896.  —  Chuvassa,  N  Cim.  (4) 
6  396  1897.  —  E.  VAN  EVKHDiNGEN,  Comm  Leiden  Nr.  4I.  1899.  —  Amadozzi  uad  Leone, 
Read.  Acc.  Liuc  (g)  9.  252  1900.  —  P.  Moiuetto,  N.  Cim.  (5)  3.  80.  1902.  —  A.  Amerio, 
N   Cim.  (5)  L   342    1901 
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gativen  Schlüssen  gelangt.  Den  positiven  Standpunkt  vertritt  hauptsächlich  Bagard; 
er  experimentierte  mit  ZnSO^-  und  CUSO4 -Lösungen,  einer  Feldstärke  von  800  bis 
400,  einer  Schichtdicke  von  1,6  mm,  imd  fand  eine  Wirkung,  die  dem  Sinne 
nach  mit  der  bei  Wismut  übereinstimmte,  ihrer  Größe  nach  sich  aber  freilich 
aUen  theoretischen  Vorstellungen  entgegenstellt.  Andere  Forscher  konnten  selbst 
bei  einer  Feldstärke  von  5000  nichts  finden,  wenn  sie  alle  Fehlerquellen  sorg- 
faltig ausschlössen.  Muß  man  hiernach  sagen,  daß  das  Hall-Phanomeu  in  Elektro- 
lyten noch  nicht  nachgewiesen  ist,  so  könnte  es  sich  doch  m  metallischen  Flüssig- 
keiten anders  verhalten.  Hierauf  bezieht  sich  eine  Arbeit  von  Amaduzzi  und 
Leone.  Zwei  trapezförmige  Glasplatten  wurden  mit  einem  0,02  mm  dicken 
Zwischenraum  derart  zusammengekittet,  daß  der  Kitt  eine  von  der  Basis  aus- 
gehende Dreiecksfläche  ganz  ausfüllte  und  nur  einen  V-förmigen  Raum  für  die 
Versuchsflüssigkeit,  Wismut-Amalgam,  freiließ.  Wenn  nun  ein  Strom  von  der  Spitze 
des  V  aus  sich  in  dessen  Schenkel  verzweigte  und  im  Galvanometer  kompensiert 
war,  trat  im  Magnetfelde  ein  Ausschlag  auf,  und  zwar  —  entsprechend  dem 
sonstigen  Verhalten  des  Wismuts  —  für  entgegengesetzte  Feldrichtungen  nicht 
von  gleicher  absoluter  Größe.  Bei  remem  Quecksilber  war  kein  Effekt  zu  kon- 
statieren. Auch  für  Wismut-Amalgam  wird  die  Tatsache  freilich  neuerdings  von 
MoRETTO  wieder  bestritten,  und  von  Amerio  wird  sie  auf  Grund  einer  Reihe 
kritischer  Versuche,  unter  Ausschluß  jedes  Hall -Effektes,  auf  gewisse  elektrisch- 
mechanische, ponderomotorische  Wirkungen  zurückgeführt  Die  neueste  Arbeit 
zu  diesem  Gegenstande  ist  die  von  HeilbrunI;  sie  kommt  für  Elektrolyte  zu 
dem  Ergebnis,  daß  zwar  eine  scheinbare  Ablenkung  der  Stromfaden  eintritt,  daß 
diese  aber,  wie  sich  direkt  nachweisen  laßt,  kein  Hall-Effekt  ist,  sondern  auf 
Rotationen  der  Flüssigkeit  beruht 

Bisher  ist  von  festen  und  flüssigen  Stoffen  die  Rede  gewesen.  In  ersteren 
ist  der  Hall-Effekt  vorhanden,  aber  theoretisch  (s.  w.  u.)  schwer  zu  verfolgen, 
m  letzteren  wäre  er  theoretisch  zu  verfolgen,  ist  er  aber  zu  klein,  um  be- 
obachtet werden  zu  können.  Hieraus  erhellt  die  Wichtigkeit  der  Aufgabe,  den 
Effekt  in  Gasen  zu  studieren;  denn  hier  sind  beide  Bedingungen  erfüllt. 
Wilson  2,  der  die  Aufgabe  zuerst  in  Angriff  nahm,  brachte  in  die  positive  Licht- 
saule des  stromdurchflossenen  Gases  zwei  Sonden,  die  sich  in  eine  Niveaufläche 
desselben  einstellen  ließen;  im  Magnetfelde  konnte  dann  an  einem  empfindlichen 
Quadrantelektrometer  eine  Potentialdifferenz  zwischen  den  Sonden  konstatiert 
werden.  Sie  ist,  für  die  Einheit  des  Feldes,  mit  dem  Gasdrucke  umgekehrt 
proportional,  imd  als  Zahlenfaktor  fand  sich,  wenn  der  Druck  in  mm  Hg  aus- 
gedruckt wurde,  für  Wasserstoff  0,0205,  für  Sauerstoff  0,00379.  Einer  sehr  ein- 
gehenden Untersuchung  hat  Mabx^  das  Hall  sehe  Phänomen  in  Flammengaaen 
unterzogen,  mit  Hilfe  einer  Anordnung,  deren  Beschreibung  hier  zu  weit  führen 
würde  (man  vergleiche  auch  den  Artikel  „Durchgang  der  Elektrizität  durch  Gase, 
4,  624).  Es  muß  genügen,  zu  konstatieren,  daß  die  Hall-Konstante  nach  allen 
Richtungen  erforscht  wurde,  wobei  sich  zeigte,  daß  sie  mit  zunehmender  Kon- 
zentration der  zerstäubten  Lösung  in  der  Flamme  stark  abnimmt,  und  daß  sie 
femer  wesentlich  durch  den  Umstand  beeinflußt  wird,  ob  das  OHMsche  Gesetz  bei 
der  getroffenen  Anordnung  als  erfüllt  anzusehen  ist  oder  nicht 

Widerstandsänderung  im  Magnetfelde.  Die  Tatsache,  daß  der  spezifische 
Widerstand  der  Metalle  sich  durch  ihre  Embnngung  in  ein  magnetisches  Feld 
ändert,  ist  schon  im  Art  „Elektnsche  Leitfähigkeit  von  metallisch  leitenden 
Körpern"  (Bd.  4,  S.  361  ff.)  erwähnt  und  für  die  wichtigsten  Stoffe  naher  be- 
sprochen worden.  Der  Einfluß  ist,  wie  dort  gezeigt  wurde,  im  allgemeinen  em 
verschiedener  je  nach  der  Stromrichtung  im  Vergleich  mit  der  Feldrichtung; 
man  kann  dies  in  sehr  mannigfacher  Weise  studieren,  durch  verschiedene  Onen- 

1  R.  Heilbrun,  Drade  Ann.  16.  988.  1904.  —  2  h,  A,  Wilson,  Proc.  Cambr.  Soc.  (4) 
IL  349  u.  291.  1902.  —  3  E  MJiSX,  Drnde  Ann.  2.  798.  1900. 
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tierung  dea  Präparats,  femer  indem  man  den  Strom  entweder  um  den  in  Dralit- 
form  angewandten  Körper  spiralig  heramfuhrt  oder  axial  durch  ihn  hmdurch- 
leitet  usw.  Hier  sei  zunächst  die  dortige  Literatur  im  Hmbhck  auE  die  Interessen 
des  vorliegenden  Artikels  durch  Zitierung  der  Arbeiten  \on  Auerbach,  Chwolson, 
V.  Wvss,  Fae,  Cantone,  des  Coudkes,  Garbasso,  Gra^',  Lownds,  Sagnac  und 
Jewett^  ergänzt  und  sodann  einiges  für  die  Beziehung  der  Erscheinung  zu  andeien 
nicht  unwichtiges  Detail  nachgetragen.  Zunächst  der  Sinn  der  Widerstandsanderung; 
hier  stimmen  alle  Autoren  darin  überein,  daß  bei  Fe  und  Ni  eine  Zunahme 
parallel,  eine  Abnahme  senkrecht  zu  den  Krafthmen,  dagegen  bei  Bi  und  Sb 
stets  eine  Zunahme  auftritt;  Drahte  aus  magnetisch  indifTerentem  Material  andern 
ihren  Widerstand  überhaupt  nicht  Dann  die  Abhängigkeit  der  Änderung  vom 
Felde  bzw.  von  der  Magnetisierung;  hier  gehen  die  Ergebnisse  weit  auseinander: 
einige  finden  Proportionalität  mit  dem  Felde,  andere  mit  dessen  Quadrat,  andere 
mit  der  Magnetisierung,  noch  andere  mit  deren  Quadrat,  endlich  Gray  und  Jones 
bei  Eisen  sogar  Proportionalitat  mit  der  vierten  Potenz  der  Magnetisierung.  Femer 
hat  bei  einigen  Stoffen  die  Temperatur  einen  erheblichen  Einfluß;  für  Wismut 
haben  z.  B.  RiGHi  und  van  Aubel  gezeigt,  daß  die  Widerstandszunahme  mit 
steigender  Temperatur  sehr  viel  kleiner  wird,  und  speziell  für  Querstellung  fanden 
Drude  und  Nernst  folgende  prozentische  Zunahmen: 

160  100°  223"  290°  35«  18» 

21,9  8,0  0,96  0,41  15,1  18,6     , 

die  magnetische  Widerstandsänderung  sinkt  also  bis  100*^  etwa  auf  ^/g,  dann 
aber,  mit  der  Annäherung  an  den  Schmelzpunkt,  rapid  auf  sehr  kleine  Bruch- 
teile herab.  Freilich  ist  zu  beachten, 
daß  diese  Erscheinung  sehr  ve^^vickelt 
ist,  daß  bei  ihr  die  Veränderlichkeit 
der  Magnetisierbarkeit  mit  der  Tem- 
peratur, die  Veränderlichkeit  des  Wider- 
standes selbst  mit  der  Temperatur 
sowie  dauernde  Änderung  des  Mate- 
rials wesentlich  beteiligt  ist.  —  End- 
lich kommt  noch  die  Verschiedenheit 
des  Verhaltens  gegen  Gleichstrom  und 
Wechselstrom  in  Betracht,  die  beson- 
ders bei  Bi  und  Sb  auffällig  ist.  Bei 
Sb  ist  der  Widerstand,  ohne  und  mit 
Feld,  stets  für  Wechselstrom  kleiner 
als  für  Gleichstrom;  für  Bi  aber  ist 
ohne  oder  in  schwachem  Felde  zwar 
dasselbe  der  Fall,  aber  bei  einem 
Felde  gleich  4200  tritt  Umkehr  ein. 
Für  Wismut  liegen  auch  hier 
wieder  im  wesentlichen  die  beiden 
Spezialarbeiten  von  Everdingen  und 
LowNDS  vor.  Lownds  unterscheidet  wieder  einfach  zwischen  Parallel-  und  Senk- 
rechtstellung; die  prozentische  Widerstandszunahme  in  beiden  Fällen  ist  m 
Figur  195  durch  ausgezogene  bzw.  gestrichelte  Linien  für  verschiedene  Tempera- 

1  F.  Auerbach,  "Wied  Ann.  3  298  u.  301.  1878  —  O.  Chwolson,  Rep  d.  P]iys  13. 
230.  1877.  —  V.  Wyss,  Wied.  Ann  36.  447.  1889.  —  Faä,  Atti  Ist  Veneto  (6)  5. 
1887.  —  M.  Cantone,  Atti  Acc.  Lmc.  (5)  I.  424.  1892  —  Th.  des  Coudios,  Verh.  Berl  phyb. 
Ges.  10.  50.  1891.  —  A.  Garbasso,  Atb.  di  Torino  26.  565.  1891.  —  M.  Cantone,  Atti  Acc. 
Line.  (5)  1.  1.  434.  1892;  1.  2.  119  u,  277.  1892.  —  A.  Geay  und  E.  T.Jones,  Proc  R.  Soc. 
67.  208.  1900.  —  L.  Lo^VNDS,  Drude  Ann  9.  677.  1902  —  J.  Sagnac,  J.  de  phys.  (4)  1. 
237.    1902.  —  F.  B.  Jewett,  Phys.  Review  16.  51.  1903 
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turen  als  Funktion  der  Feldstarke  dargestellt.    Everdingen  andererseits  unterwirft 
wieder  seine  6  Prismen  der  Messung,  und  zwar  sowohl  ohne  Magnetfeld: 


Nummer 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

Widerstand 

3,48 

2,29 

2,32 

2,07 

2,59 

2,85 

(Maximum  :  Minimum  gleich  1,68,  bei  Lownds  1,78)  —  als  auch  im  Felde,  und 
hier  wieder  für  alle  möglichen  Kombinationen  der  Onentierungsrichtung  mit  der 
Feldrichtung;  diese  Kombinationen  sind  zu  zahlreich,  um  die  Zahlen  hier  an- 
zuführen. Es  genüge  das  Endergebnis  festzustellen:  Außerhalb  des  Feldes  laut 
sich  der  Widerstand  des  Wismuts  als  Funktion  der  Knstallrichlung  durch  ein 
Rotationsellipsoid  vom  ungefähren  Achsenverhaltnis  yH  :  "j/ö  darstellen;  in  einem 
der  Hauptachse  parallelen  Felde  behalt  das  EUipsoid  seinen  Rotationscharakter 
bei,  und  das  Achsenverhaltnis  ändert  sich  nur  wenig:  in  einem  senkrechten  Felde 
wird  es  dreiachsig,  und  die  Achsenverhaltnisse  ändern  sich  erheblicher;  in  einem 
schiefen  Felde  ergeben  sich  Verhältnisse,  die  sich  durch  Superposition  berechnen 
lassen;  jedenfalls  andern  sich  die  Widerstände  verschiedener  Richtungen  durch 
die  Wirkung  des  Feldes  in  verschiedenem  Maße. 

Schließlich  sind  noch  zwei  Arbeiten  zu  nennen,  nämlich  eine  von  Yama.- 
Gucm  (in  der  Hauptsache  anderem  gewidmet),  in  der  die  relative  Zunahme  des 
Widerstandes  für  z^'ei  Wismutplatten  zu  15,  für  eine  dritte  (galvanisch  nieder- 
geschlagene) zu  35%  bestimmt  wurde,  und  eine  Arbeit  von  Jeweti',  die  die 
Widerstände  und  relativen  prozentischen  Zunahmen  {d)  für  Wismutspiralen  bei 
verschiedenen  Feldern  und  Temperaturen  angibt;  eine  kleine  Auswahl  aus  den 
Zahlen  folgt  hier: 


24»  C 


80°  C 


1000  c 


IT 

0 
2200 
3300 
4400 
6000 
9700 
12400 


w 

d 

1,322 



1,345 

1,7 

1,353 

2.3 

1,385 

4,7 

1,414 

6,9 

1,480 

11,9 

1,537 

16,3 

ff 

w 

0 

1,334 

7100 

1,360 

9700 

1,386 

11900 

1,422 

JI 


1.9 
3,8 
6,6 


0 

7100 

97U0 

11900 


7a 


1,358 
1,399 
1,414 
1,434 


3,0 
4,1 
5,0 


140°  C 


200°  C 


IT 

w 

0 

7100 

9700 

12300 

1,383 
1,423 
1,436 
1,458 

*  2,9 
3,8 
5,4 


ff 

1,353 

0 

7100 

1,356 

9700 

1,356 

11900 

1,360 

2,2 

0,22 
0,52 


Wie  man  sieht,  nimmt  die  maximale  Widerstandszunahme  mit  steigender  Temperatur 
ab;  das  von  Lownds  für  tiefe  Temperaturen  gefundene  Gesetz  setzt  sich  also 
für  höhere  fort;  für  geringere  Feldstarken  kreuzen  sich  aber,  wieder  in  Einklang 
mit  Lownds,  die  einzelnen  Kurven, 

Stellt  man  die  relative  prozentische  Widerstandszunahme  nach  den  ver- 
schiedenen Autoren  zusammen,  so  erhält  man  für  ein  Feld  von  7OO0  und  Zimmer- 
temperatur: 
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Jewett 9 

van  everdingen  _l 14 

Yamaguchi  I,  II 15 

Lloyd 15,9 

van  everdingen  || 17,5 

LOWNDS    _L 18 

Fleming  und  Dewar 19 

V.  EniNGSHAUSEN  und  Nernst    .     .     .  25 

Henderson 29,5 

Yamaguchi  III 35,5 

LowNDs  II       40     ; 

eine  Tabelle,  die   lehrt,  daß  hier  jedenfalls  sehr  viel  vom  individuellen  Matenal 
abhiliigt,  besonders   von  dem  Grade  seiner  Heterotropie. 

Zusammenhang  der  Widerstandsänderung  mit  dem  Hall  sehen 
Phänomen;  longitudinaler  Hall -Effekt.  Auf  den  ersten  Bhck  mochte  es 
vielleicht  befremdlich  erscheinen,  daß  die  Widerstandszunahme  im  Magnetfelde 
hier  als  eine  dem  Hall  sehen  Phänomen  verwandte  Erscheinung  rubnziert  worden 
ist;  man  sieht  dies  aber  sofort  ein,  wenn  man  sich  eine  vom  Strom  durchflossene 
Wismutplatte  vorstellt,  die  senkrecht  zu  dem  magnetischen  Felde  in  diesem  sich 
befindet,  und  erwägt,  daß  derselbe  Galvanometerausschlag,  den  man  auf  eine 
Widerstandszunahme  zurückfuhrt,  auch  auf  eine  Abnahme  der  elektromotorischen 
Kraft  des  Stromes  oder,  mit  anderen  Worten,  auf  das  Auftreten  einer  elektro- 
motorischen Gegenkraft  infolge  der  Erregung  des  Feldes  zurückgeführt  werden 
kann.  In  diesem  Sinne  hat  Nernst  ^  die  Erscheinung  als  longitndinalen  Hall- 
Effekt  bezeichnet,  wogegen  sich  freilich  Defregger^  aus  gewissen  Gründen  ge- 
wendet hat  Bei  dem  transversalen  Hall-Versuch  wird  das  Eintreten  emer 
Poteutialdifierenz  zwischen  zwei  Plattenstellen,  die  ursprünghch  keine  solche  haben, 
konstatiert;  bei  dem  longitudinalen  Versuch  wird  gezeigt,  daß  die  PotentialdifFerenz 
zwischen  zwei  Stellen,  zwischen  denen  sie  schon  von  vornherein  groß  ist,  eben 
zwischen  der  Ein-  und  Austnttstelle  des  primären  Stromes  selbst,  im  Felde  ver- 
ringert wird.  Der  Zusammenhang  zwischen  beiden  Erscheinungen  ist  insofern 
sehr  einfach,  als  bei  gleichbleibender  Resultante  die  eine  Komponente  abnehmen 
mnß,  wenn  die  andere  von  null  auf  einen  positiven  Wert  zunimmt.  Man  kann 
also  den  longitudinalen  Hall -Effekt  als  eme  Folge  des  transversalen  bezeichnen. 
Umgekchrt  muß  aber  auch  die  Widerstandsänderung  im  INIagnetfelde  und  zwar 
speziell  der  Umstand,  daß  sie  eine  Funktion  des  Winkels  der  Stromrichtung  mit 
dem  Felde  ist,  eine  Rückwirkung  auf  das  transversale  Hall -Phänomen  ausüben, 
wie  man  bei  Verfolgung  der  Stromfaden  in  der  Platte  leicht  einsieht;  es  soll 
damit  nicht  gesagt  sein,  daß  sich  hierdurch  allem  das  HALLsche  Phänomen 
erklärt;  aber  es  ist  damit  ein  zweiter  Faktor  desselben  aufgedeckt,  der  bei  einer 
Theorie  berücksichtigt  werden  muß. 

Insbesondere  folgt  für  Stoffe  wie  Wismut,  bei  denen  die  Widerstandsänd^ng 
erheblich  und  überdies  von  der  Richtung  abhangig  ist,  auf  Grund  einfacher  Über- 
legungen zweierlei:  erstens,  daß  eine  Assymmetrie,  wie  sie  tatsächlich  existiert, 
bei  dem  Hall-Effekt  existieren  muß;  und  zweitens,  daß  der  Koeffizient  R  keine 
einfache  Bedeutung  besitzt,  weil  der  Widerstand  in  ihm  implizite  enthalten  ist 
Man  wird  ihn  vielmehr  durch  eben  diesen  Widerstand  dividieren  müssen,  um  eine 
einfache  Größe,  nämhch  den  tangens  des  Drehungswinkels  der  Niveaulinie  durch 
das  Feld  eins  zu  erhalten.  Diese  zuerst  wohl  von  Leduc  eingeführte  Konstante  D 
hat  z.  B.  für  Wismut  nach  Everdingen  folgende  Werte  (oben  Felder,  links 
Temperaturen) : 

1  W  NBRNST,  Wied.  Ann  31.  783-  1887.  -  2  R.  Defbegger.  Wied.  Ann.  63.  100. 
1897- 
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-182 

-  90 

-  23 

+   11,5 
+  100 


Rotationskoeffizient  D  (mal  lO-*) 


1000 

2000 

32,9 

23,S 

17,7 

14,7 

10,5 

10,4 

7,81 

7,31 

3,47 

3,40 

3000 

4000 

5000 

17,6 

13,4 

10,5 

12,3 

10,Ü 

9,1 

9,5 

S.7 

7,8 

6,79 

0,28 

5,80 

3,32 

3,23 

3,14 

6UU0 

8,5 

7,8 

6,4 

5,39 

3,04 


Der  Koeffizient  D  nimmt,  wie  man  sieht,  sowohl  mit  steigender  Temperatur 
als  auch  mit  wachsendem  Felde  stark  ab  und  sinkt  schließlich  au[  den  elften 
Teil  seines  größten  Wertes  i. 

Thermomagnetischer  Transversaleffekt  (vgl.  die  schon  früher,  Bd.  4, 
S.  745,  hierüber  gemachten  kurzen  Bemerkungen),  v,  Ettingshausen  und  Nernst- 
haben  gezeigt,  daß  ein  dem  Hall  sehen  ganz  analoger  stationärer  Transversalstrom 
auftritt,  wenn  man  in  der  primären  Richtung  statt  eines  elektrischen  einen  Wärme- 
strom durch  die  Platte  fließen  laßt,  indem  man  etwa  bei  der  rechteckigen  Platte 
die  Mitte  der  einen  Kante  standig  erhitzt  und  die  Mitte  der  gegenüberliegenden 
Seite  ständig  kühlt;  die  Richtung  des  elektrischen  Querstromes  wechselt  mit 
der  des  Warmestromes  und  des  Feldes;  für  eine  bestimmte  Richtung  der  beiden 
letzteren  ist  sie  derart,  daß  man  von  der  Eintrittstelle  des  Wärmestromes  zur 
Eintrittstelle  des  erzeugten  elektrischen  Querstromes  in  die  Platte  durch  eine 
Bewegung  entgegengesetzt  dem  Sinne  der  das  Feld  erregenden  Ströme  gelangt. 
Entdeckt  wurde  die  Erscheinung  beim  Wismut,  und  zwar  an  einer  Platte  von 
5  cm  Länge,  4  cm  Breite  und  0,2  cm  Dicke  (also  an  einer  verhältnismäßig  sehr 
dicken  Platte);  sie  wurde  dann  aber  bei  zahllosen  anderen  Substanzen  wieder- 
gefunden, bei  einigen  war  das  Vorzeichen  wie  bei  Wismut,  also  nach  der  früher 
eingeführten  Bezeichnungsweise  negativ,  bei  anderen  positiv.  Die  auftretende 
elektromotorische  Kraft  läßt  sich  durch  die  Formeln 

ausdrucken,  in  denen  ß  die  Breite,  X  die  Länge,  b  die  Dicke  der  Platte,  H  die 
Feldstärke,  t^  und  t^  die  beiden  konstant  erhaltenen  Temperaturen,  W  die  In- 
tensität des  Wärmestromes,  Q  eine  spezifische  Konstante  und  K  das  Wärme- 
leitungsvermögen ist;  die  erste  Formel  stellt  unmittelbar  das  Ergebnis  der  Be- 
obachtungen dar,  die  zweite,  die  sich  durch  Umrechnung  aus  ihr  leicht  ergibt, 
zeigt,  daß  die  Erscheinung  dem  HALLschen  Phänomen  vollkommen  analog  ist  und 
in  ganz  derselben  Weise  von  den  maßgebenden  Faktoren  abhängt;  nur  wird  dann 
die  spezifische  Konstante  nicht,  wie  in  der  ersten  Formel,  Q,  sondern  QjK. 
Übrigens  hängt  ^  von  der  Temperatur  ab,  eine  Abhängigkeit,  die  man  durch 
einen  Temperaturko effizienten  ot  ausdrücken  kann.  Die  Messungen  von  Nernst 
haben  nun  folgende  Zahlen  ergeben,  wobei  (2  für  56°  C  gilt  und  als  Wärme- 
einheit die  Gramm-Kalorie  zugrunde  gelegt  isL 


1  Über  die  Beziehuug  zwischen  Hall-  imd  Ldngseffekt  vgl.  auch  Beattie,  Trans.  Edinb 
Sog.  (i)  38.  225  u.  241.  1896  —  2  A.  v.  Ettingshausen  und  Nesnst,  Wied.  Ann,  29.  343 
1886   —  W.  Nernst,  Wied.  Ann.  3L  760    1887. 
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Wismut  .... 

-0,132 

0,0133 

-7,S 

Antimon 

O,O0SÖ7 

-    0,00103 

-0,21 

Nickel     . 

-0,00861 

+  0,00402 

-0,006 

Kobalt    . 

-  0,00234 

+  0,00839 

-0,013 

Kohle     . 

(-    0,0001) 

— 

(-0,25) 

Eisen 

+  0,00156 

— 

+  0,0006 

Stahl       . 

+  0,000706 

+  0,00400 

+  0,0071 

Kupfer    . 

+  0,000000 

+  0,0050 

H-0,00013 

Zink  .     . 

+  0,000054 

— 

+  0,00020 

Silber      . 

+  0,000046 

— 

+  0,00005 

Blei   .     . 

(?)  +0,000005 

— 

+  0,00006 

Zinn  .     . 

(?)  +0,000004 

— 

+  0,00003 

Eine  Vergleichimg  der  Zahlen  der  letzten  Spalte  mit  dön  Zahlen  für  die 
Konstante  R  des  Hall  sehen  Phänomens  zeigt  eine  merkwürdige  Proportionalität 
der  absoluten  Werte,  derart,  daß  ziemlich  genau  eine  Gramm-Kalone  des  therm  o- 
magnetischen  Phänomens  äquivalent  ist  der  Einheit  der  Elektnzitätsmenge  beim 
HALLschen  Phänomen;  diese  Proportionalitat  ist  um  so  auffallender,  als  die  Vor- 
zeichen der  Zahlen  für  beide  Erscheinungen  durchaus  nicht  bei  allen  Stoffen 
miteinander  stimmen,  ein  Punkt,  der  also  noch  sehr  der  Aufklarung  bedarf.  Was 
schließlich  die  Natur  des  entstehenden  Stromes  betrifft,  so  liegt  es  am  nächsten, 
an  einen  thermoelektrischen  zu  denken,  also  an  eine  durch  das  Feld  erzeugte 
Temperaturverschiedenheit  symmetrisch  gelegener  Plattenpunkte,  und  man  würde 
den  Parallelismus  haben,  daß  ein  primärer  elektrischer  Strom  einen  sekundareu 
elektrischen,  ein  primärer  Wärmestrom  einen  sekundären  Warmestrom  hervorruft. 
V.  Ettingshausen  und  Kernst  wurden  durch  verschiedene  Wahrnehmungen  zu  der 
Annahme  gefuhrt,  daß  diese  Auffassung  nicht  die  nchtige  sei,  daß  eine  seitliche 
Temperaturverschiedenheit  nicht  eintritt,  daß  vielmehr  auch  der  Warmestrom  im 
Feld  unmittelbar  einen  elektrischen  Transversalstrom  erzeugt.  Inzwischen  haben 
andererseits  Righi^  und  Leduc^  gefunden,  daß  im  magnetischen  Felde  eine  Ab- 
lenkung der  Isothermen  (thermischer  Transversaleffekt)  stattfindet,  worüber  schon 
im  vorigen  Artikel  (S.  371)  einige  Angaben  gemacht  worden  sind;  dabei  ist  zu 
bemerken,  daß  die  thermische  Asymmetrie  von  Righi  nicht  bloß  durch  Thermo- 
strome,  sondern  auch  durch  Thermometer  festgestellt  worden  ist.  Es  ist  nun 
sehr  leicht  möglich,  daß  dieser  elektrische  Quereffekt  ganz  oder  teilweise  sekun- 
därer Natur  sei. 

Unter  diesen  Umstanden  ist  es  begreiflich,  daß  die  Erscheinung  auch  neuer- 
dings noch  das  Interesse  der  Physiker  wachrief;  insbesondere  liegen  Arbeiten 
vor  von  Everüingen,  Yamaguchi,  Lloyd,  Lownds  und  Barlow».  Zunächst  muß 
man,  um  den  tatsächlichen  Verhaltnissen  Rechnung  zu  tragen,  die  Gmndformel 
etwas  anders,  nämlich  in  der  Form 

dt 

schreiben,   wo    die  positive  .\:-x\chse   in   die   Richtung   des   Warmestromes  fallt, 
q  die  elektromotonschc  Kraft  zwischen  zwei,  senkrecht  zum  Warmestrom,  um  ß 

1  A.  Righi,  Rend.  Acc.  Lmc  1887,  12  Juli;  Compt.  rend.  105.  168.  1887;  Atti  Acc. 
Line.  (4)  4  433.  1888.  —  2  A,  Leduc,  Compt.  rend  104  1783.  1887.  —  3  E.  van  Ever- 
DiNGSffiN,  Comm  Leidea  Nr.  42.  1898.  Sappl  2  zu  Nr  61 — 72.  1901  —  M.  G  Lloyd,  luaag.- 
Diss.  Philad.  1900;  vgl.  auch  bei  Yamaguchi  —  E.  Yamaguchi,  Drude  Ann  1.  214.  1900.  — 
L.  LowNDS,  Drude  Ann.  6.  146,  bes  155.  1901  —  G.  Barlow,  Drude  Ann.  12.  897.  1903. 
—  L.  LowNDS,  Phü.  Mag.  (6)  5.   141.   1903. 
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voneinander  abliegende  Punkte  und  7n  eine  Große  ist,  die  von  Feldstarke  (und 
zwar  im  allgemeinen  nicht  einfach  proportional)  und  Temperatur  abhangt,  vom 
Temperaturgefälle  aber  unabhängig  ist  Diese  Große  m  ist  nun  von  den  ge- 
nannten Autoren  nach  allen  Richtungen  erforscht  worden,  von  allen  für  Wismut, 
von  Barlow  auch  für  Antimon;  dabei  arbeiteten  die  einen  mit  angeblich  iso- 
tropem, die  anderen  mit  ausgesprochen  kristallischem  Matenal.  Das  Haupt- 
ergebnis, auf  das  wir  uns  hier  beschränken  müssen,  ist  dies:  Der  thermomagne- 
tische  Transversal effekt  ist  sehr  viel  starker,  wenn  der  Wärmestrom  senkrecht, 
als  wenn  er  parallel  der  Hauptachse  lauft;  er  wachst  mit  abnehmender  Tem- 
peratur, mit  Ausnahme  sehr  tiefer  Temperaturen  und  großer  Feldstarken;  er 
nimmt  mit  wachsendem  Felde  anfangs  rascher,  spater,  besonders  bei  tiefen  Tem- 
peraturen, langsamer  oder  gar  nicht  mehr  zu;  und  in  mäßigen  Feldern  bei  relatu 
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Figur  196. 


hohen  Temperaturen  kaim  er  sogar  negativ  ausfallen.  Alle  diese  Verhältnisse 
werden  durch  die  Figur  196  (nach  Lownds)  sehr  deutlich  veranschaulicht  Ähnlich, 
nur  zum  Teil  einfacher,  hegen  die  Verhaltnisse  beim  Antimon.  Zahlenmäßig  aber 
sind  alle  neueren  Ergebnisse  —  man  muß  hierbei  das  alte  Q_  mit  dem  jetzigen 
m\H  vergleichen  —  wesenüich  größer;  und  das  liegt  eben  daran,  daß  die 
Drehung  der  Isothermen  (s.  0.)  wirklich  in  erheblichem  Grade  mitwirkt 

Thermomagnetischer  LongitudinalefFekt.  Wie  dem  Hall  sehen  Trans- 
versal- ein  HALLscher  Longitudinalefifekt,  so  steht  auch  dem  thermomagnetischen 
Transversal-  ein  thermomagnetischer  Longitudinalefifekt  gegenüber;  ej:  ist  ebenfalls 
von  v.  Ettingshausen  und  Nernst^  beobachtet  worden.  Legt  man  nämlich  die 
Elektroden  für  die  zum  Galvanometer  führenden  Drähte  nicht  an  die  Querseiten, 
also  auf  eine  Isotherme,  sondern  im  Gegenteil  in  Punkte  stärkster  Temperatur- 
differenz, also  z.  B.  in  die  Randstellen,  die  von  außen  erhitzt  resp.  gekühlt  weiden, 
und  kompensiert  man  den  hierbei  auftretenden  starken  thermoelektnschen  Strom, 


1  A.  V.  Ettingshausen  und  W.  Nebnst,  a.  a  O.  —  W.  NaaNST,  a.  a.  O. 
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so  erhält  mau  bei  Erregung  des  Feldes  einen  neuen  Strom,  also  eme  neue 
elektromotorische  Kraft.  Das  Charakteristische  derselben  im  Gegensatz  zu  den 
Querstromen  ist,  daß  sie  stets  dieselbe  Richtung  hat,  gleichviel  in  welchem  Sinne 
das  Feld  erregt  wird.  Im  übrigen  zeigt  diese  Erscheinung  ein  viel  unsichereres 
Verhalten  als  die  früher  behandelten.  So  war  sie  bis  vor  kuraem  nur  beim  Wismut 
konstatiert  worden  und  auch  hier  hat  ihr  Effekt  keine  feste  Richtung,  sondern  er 
tritt  bei  verschiedenen  Exemplaren  von  Wismutplatten  bald  in  der  Richtung  des 
Warmeatromes,  bald  in  der  entgegengesetzten,  ja  sogar  bei  einer  und  derselben 
Platte  wechselt  er  zuweilen  bei  Abänderung  der  Temperaturdifferenz  das  Zeichen. 
Daß  die  Erscheinung  wirklich  in  der  Platte  entsteht  und  nicht  an  den  Elektroden, 
geht  daraus  hervor,  daß  sie  von  der  Natur  der  Elektroden  nicht  abhangt  und 
selbst  dann  auftritt,  wenn  diese  außerhalb  des  Feldes  liegen.  Andererseits  aber 
wird  man  hier  wieder  unwllkurlich  an  die  von  Ricra  unÖ  Leduc  (a.  a.  O.)  feat- 
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Figur  197 


gestellte  Tatsache  denken,  daß  die  Warmeleitungsfahigkeit  des  Wismuts  im  mag- 
netischen Felde  kleiner  wird  (thermischer  Longitudinaleffekt). 

Hinsichtlich  der  Beziehung  zwischen  dem  transversalen  und  dem  longitudi- 
nalen  thermomagnetischen  Effekt  ist  folgender  Versuch  an  einer  kreisförmigen 
Wismutplatte  mit  8  am  Rande  in  gleichen  Abstanden  angebrachten  Elektroden 
lehrreich:  Der  Wärmestrom  floß  ungefähr  von  W  nach  O,  sein  thermomagnetischer 
Effekt  wurde  zwischen  je  zwei  gegenüberliegenden  der  obigen  Elektroden  ge- 
messen, und  zwar  für  zwei  verschiedene  Feldstärken  JET.  Man  kann  dann  in 
leicht  ersichtlicher  Weise  durch  Umkehrung  des  Feldes  die  transversale  Kompo- 
nente T  des  Effektes,  die  sich  dabei  ebenfalls  umkehrt,  von  der  longitudinalen  X, 
die  unverändert  bleibt,  trennen  und  erhält  dann  folgende  Zahlen; 
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Der  Längseffekt   ist   also   viel   kleiner   als    der   Quereffekt;    während    aber 
ersterer  mit  ^,  ist  letzterer  mit  H^  proportional  1. 

1  über  die  beiden  thermomagneüschen  Effekte  vgl,  auch  Grimaldi,  N.  Cim.  (3)  22    1887. 
WiNKELMAjm,  Physit.  2.  Aufl.  V  30 


4G6  F.  Auerbach,  Elektromagaetisitius.  Ph^3 "*^a  Auil 

Von  neueren  Arbeiten  über  den  Longitudinaleffekt  seien  besonders  die  \on 
G.  MoREAU  für  Nickel,  Eisen  nnd  Stahl  sowie  die  von  Defregger,  Lownds  und 
Barlow  für  Wismut  und  Antimon  angeführt;  auch  die  spater  noch  besonders  zu 
erwähnenden  Abhandlungen  von  Grimaldi  kommen  auch  hier  schon  in  Betracht  ^ 
Da  das  Verhalten  der  verschiedenen  Stoffe  anscheinend  ganz  analog  ist,  genüge 
es,  auf  das  des  Wismuts  mit  einigen  Worten  einzugehen.  Setzt  man  die  elektro- 
motorische Kraft  zwischen  den  auf  einer  Warmestromhnie  gelegenen  Punkten  von 
den  Temperaturen  /  und  f 

p^{t-  t')  n     , 

so  kann  die  charakteristische  Größe  n  noch  von  der  Feldstarke  und  von  der  mitt- 
leren Temperatur  \{t  ■\-  t')  abhängen.  In  welcher  Weise  das  der  Fall  ist,  zeigt 
Figur  197  (nach  Lownds);  wie  man  sieht,  ist  der  Effekt  in  den  meisten  Fällen 
negativ,  nnd  zwar  am  stärksten  bei  tiefer  Temperatur.  Ferner  zeigt  der  thermo- 
magnetische  Longitudinaleffekt  einen  sehr  ausgeprägten  Einfluß  der  Feldnchtung, 
indem  er,  m  Übereinstimmung  zwischen  Grimalodi  und  Barlow,  im  Langsfelde 
halb  so  groß  ist  wie  im  Querfelde. 

Galvanomagnetischer  Transversal-  und  Longitudinaleffekt.  Endlich 
ist  es  v.  Ettingshausen  2  gelungen,  die  dem  thermomagnetischen  Quereffekt  rezi- 
proke Erscheinung  nachzuweisen,  d.  h.  zu  zeigen,  daß,  wenn  eine  Platte  im  mag- 
netischen Felde  von  einem  zu  den  Kraftlimen  senkrechten  Strome  durchflössen 
wird,  senkrecht  zu  dessen  Richtung  eine  Temperaturdifferenz  sich  ausbildet  und 
folglich  ein  Warmestrom  zustande  kommt  Zu  diesem  Zwecke  wurde  eine  recht 
dünne,  durch  Watte  ringsum  geschützte  Wismutplatte  an  den  kurzen  Rechteck- 
seiten mit  Elektroden,  die  diese  ganzen  Seiten  umfaßten,  versehen,  an  der  Mitte 
einer  Langseite  an  die  eine  Lötstelle  eines  Thermoelementes  angelötet,  wahrend 
die  andere  in  ein  Gefäß  mit  Wasser  tauchte,  oder  auch  es  waren  die  beiden 
Lötstellen  des  Thermoelementes  in  den  Mitten  der  beiden  Langseiten  angelötet. 
Bei  Durchgang  des  Stromes  trat  natürlich  in  dem  mit  dem  Thermoelement  ver- 
bundenen Galvanometer  eine  Ablenkung  ein,  die  aber  bald  stationär  wurde.  Bei 
Eixegung  des  Feldes  trat  dann  eine  neue  Ablenkung  auf.  Ihr  Sinn  war  derart, 
daß,  wenn  man  von  der  Eintrittsstelle  des  Stromes  zur  Lötstelle  durch  eine  Be- 
wegung im  Smne  der  das  Feld  erregenden  Ströme  gelangte,  die  Lötstelle  erwärmt, 
im  entgegengesetzten  Falle  abgekühlt  sein  mußte.  Die  Wirkung  kehrt  sich  also 
noit  dem  Strome  und  mit  dem  Felde  um.  Man  kann  diesen  Effekt  galvano- 
magnetischen Transversaleffekt  oder,  zur  deutlicheren  Unterscheidung  vom  Hall- 
Effekt,  galvanomagnetischen  Transversal-Temperatur-Effekt  nennen.  Wie  sich  der 
thermomagnetische  Effekt  zur  thermoelektrischen  Erscheinung,  so  verhalt  sich  also 
dieser  Effekt  zum  PELTiERschen  Phänomen.  Jedoch  ist  zu  bemerken,  daß  der 
transversale  Warmestrom  gerade  die  umgekehrte  Richtung  hat,  als  man  nach 
dieser  Analogie  envarten  mußte.  Die  Wirkung,  die  übrigens,  wie  es  scheint, 
sowohl  der  Stromstärke  als  auch  der  Feldstärke  proportional  ist,  ist  demnach 
eimgermaßen  rätselhaft  Der  entsprechende  longitudinale  galvanomagnetische 
Effekt  ist  von  Neenst^  an  einem  Wismutstäbchen  konstatiert  worden,  er  war 
aber,  selbst  bei  großer  Feldstärke,  außerordenthch  schwach  und  zahlte  nur  nach 
zehntel  Graden.  Nernst  versuchte  auch,  ob  sich  die  thermomagnetischen  Effekte 
auch  zeigen,  wenn  die  Platte  in  die  Feldrichtung  gestellt  wird;  er  erhielt  aber 
kein  deutliches  Ergebnis. 

1  G  MOEEAU,  J  d.  phys.  10.  685.  1901  —  R.  Dkfreggeh,  Wied.  Ann.  63.  97.  18.  97. 
—  L.  Lownds,  Drude  Ann.  4.  776.  1901;  8  146.  1901.  —  G.  Barlow,  Drude  Ann.  12. 
897.  1903.  —  G.  P.  Gmmaldi,  N.  Cim.  (3)  22.  1887;  J.  de  phys.  (2)  6.  369.  1887  —  Rend. 
Acc.  Lmc    3.   134.    1887;   4    353.   1888.   —  2  A.  v.  Ettingshaüsen,  Wied.  Ann.  81.  737. 

1887.  —  Neuere  Untersucliungen  Meräber  u  a.  von  G  Baelow,  a.  a.  0.  (s.  o.). 3  W.  Nesnst, 

Wied.  Ann.   31.  784.    1887. 
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Nach  AbfassuiifT  dieses  Artikels  ist  eine  cingehcude  Arbeit  von  Zahn^  über 
die  yalvano-  und  thermoniagnetischen  Eftekte  erschienen,  von  deren  Ergebnissen 
wenigstens  folgendes  noch  er^vahnt  sei.  Die  vier  Effekte  ließen  sich,  außer  bei 
Wismut  und  Antimon,  auch  bei  Nickel,  Eisen  uud  Kobalt  nachweisen  und  messen, 
zum  Teil  konnten  sogar  die  Temperatuikoeffizienten  bestimmt  werden.  Den  gal- 
vanomagnetischen Temperatureffekt  zeigte  auch  Kohle,  den  thermomagnetischen 
Kupfer.  Bei  Wismut  zeigten  sich  auch  hier  wieder  große  Schwankungen,  dagegen 
scheint  Antimon  für  typische  Messungen  sehr  geeignet  zu  sein. 

Elektromotorische  Kraft  des  Magnetismus  oder  der  Magnetisierung. 
Der  Volta-Eftekt  kommt,  wie  man  weiß,  zwischen  zwei  chemisch  verschiedenen 
Substanzen  zustande.  Es  erhebt  sich  nun  die  Frage,  ob  er  nicht  auch  zustande 
kommt  zwischen  zwei  Substanzen,  die  chemisch  gleich,  aber  in  physikalisch  ver- 
schiedenem Zustande  sind,  und  man  wird  hierbei  sofort  an  den  magnetischen 
Zustand  denken.  Daß  in  der  Tat  eine  elektromotorische  Kraft  besteht  zwischen 
zwei  Elektroden  aus  demselben  Material,  von  denen  abei  die  eine  im  Felde,  die 
andere  außerhalb  desselben  sich  befindet,  hat  zuerst  Gross  für  Eisen  nach- 
gewiesen, und  bald  darauf  ist  die  Erscheinung  auch  für  andere  Metalle  gefunden 
und  nach  verschiedenen  Richtungen  hm  studiert  worden,  wobei  sie  zugleich  dahin 
erweitert  wurde,  daß  auch  die  zwischen  verschiedenen  Stoff'en  schon  an  sich  be- 
stehende elektromotorische  Differenz  durch  die  Magnetisierung  eine  Änderung 
erfährt;  es  sind  namentlich  die  Arbeiten  von  Andrews,  Nichols  und  Franklin, 
Rgwland  und  Bell,  Grialaldi,  Chassagnv,  Hurmuzescu,  Bucherer,  Lala,  Paillot 
und  Wvss-  zu  erwähnen;  auch  einige  der  schon  oben  zitierten  Abhandlungen 
kommen  hier  von  neuem  in  Betracht  Die  Erscheinung  ist  zmiachst  naturlich 
für  sich  zu  betrachten;  daß  sie  aber  trotzdem  hierher  gehört  und  mit  den  zu- 
letzt behandelten  verwandt  ist,  sieht  man  ein,  wenn  man  erwagt,  daß  es  sich 
auch  hier  um  eine  durch  das  magnetische  Feld  erzeugte  elektromotorische  Kraft 
handelt;  andererseits  wird  freilich  auch  ein  Zusammenhang  mit  elektrochemischen 
Beziehungen  bestehen  können.  Die  von  Grimaldi  vorgeschlagene  Bezeichnung 
„gahanomagnetische  Ströme"  hat  sich  wegen  naheliegender  Verwechslungen  nicht 
gehalten,  und  man  spricht  jetzt  allgemein  von  der  „elektromotorischen  Kraft  der 
Magnetisierung".  Die  Richtung  des  entstehenden  Stromes  ist  für  verschiedene 
Stoffe  und  für  manche  auch  je  nach  den  Umstanden  -verschieden,  bei  Nickel 
wird  stets  und  bei  Eisen  unter  gewohnhchen  Verhaltnissen  die  magnetische  Elek- 
trode positiv,  die  unmagnetische  negativ;  Wismut  verhalt  sich  umgekehrt.  Mit 
der  Feld  starke  scheint  der  Effekt  nach  ähnlichem  Gesetze  zu  wachsen  wie  die 
Magnetisierung  selbst,  außerdem  wächst  er  mit  der  Temperatur.  Für  Eisen  folgen 
hier  einige  Zahlen  nach  Paillot  (/Temperatur,  JS  elektromotonsche  Kraft  in  Volt): 
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1  H  Zahn,  Drude  Ann.  14.  88ß.  1904. —  2  Th.  Gross,  Wien.  Ber.  92  (a).  1378.  1886. 
—  Th.  Andrews,  Proc.  R.  Soc  42.  459.  1887;  44.  153  1888  —  Nichols  und  Frank- 
lin, Sm.  J.  34  419.  1887;  36  290.  1888.  —  H  RowLAND  und  L  Bell,  Phü  Mag.  (5)  26 
105.  1888,  Sill  J  36.  46  —  P.  Grimaldi,  Rend.  Acc.  Lrnc.  i888  und  1889;  Atti  1889. 
161;  N.  Clm.  ^3)  23.  —  D.  HirRMUZESCU,  CR  119  1006  1894,  J-  ^^  i^l^-  (3)  4.  118. 
1895;  Arch.  de  Geneve  (4)  5.  27  1898.  —  A.  H.  BüCHEaaR,  Wied  Ann.  58.  564;  59.  735 
1896;  61.  607.  1897.  —  U.  Lala  und  A  Fournier,  C.  R.  123.  801.  1896  —  R  Paillot, 
C.  R.  131.  II 94.  1900;  132.  13 18.  1901;  J.  de  phys.  4.  307.  190a.  —  HR.  Wyss,  Inaug.- 
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Das  Maximum  des  Effektes  betragt  also  etwa  ^33  ^°^t  ^^^  Eisen;  für  Wismut 
ist  er  noch  etwa  20  mal  so  schwach.  Trotzdem  halt  ihn  Bucherer  für  zu  groß, 
als  daß  er  auf  Grund  energetischer  Überlegungen  als  primäre  Erscheinung  gedeutet 
werden  dürfte,  und  er  versucht  ihn  deshalb  durch  sekundäre  Einflüsse  zu  er- 
klaren. —  Eine  schon  ohne  Feld  bestehende  elektromotonsche  Kraft  wird  durch 
das  Feld  im  allgemeinen  vermindert;  Angaben  hierüber  liegen  besonders  vor  für 
Kombinabonen  von  Eisen  mit  einem  anderen  Metall,  unter  Anwendung  eines 
Ferri-  oder  Ferrosalzes  als  Elektrolyten;  bei  Fem-  ist  der  Effekt  starker  als  bei 
Ferrosalzen;  zahlenmäßig  betragt  der  Effekt  etwa  Vao  ^^^  Vß  ^^^  ursprunglichen 
elektromotorischen  Kraft.  Übngens  fuhrt  auch  diese  Erscheinung  z.  B.  Wvss  auf 
sekundäre  Vorgange  —  Konzentrationsveranderungen  —  zurück. 

Einfluß  des  Magnetismus  auf  die  Thermoelektrizität.  Über  die 
Erscheinung,  daß  die  Magnetisiening  eines  Stoffes,  namentlich  des  Eisens,  seine 
thermoelektrische  Stellung  beeinflußt,  und  daß  insbesondere  zwischen  magnetischem 
und  unmagnetischem  Eisen  eine  thermoelektnsche  Kraft  auftritt,  sind  schon  in 
Bd.  4,  S.  745  einige  Angaben  gemacht  worden,  die  sich  auf  Thomsons  Versuche 
an  Eisen  beziehen;  hinzuzufügen  sind  Versuche  von  Barus  und  Stroukal^  sowie 
von  EwiNG^,  deren  Resultate  mit  denen  von  Thomson  im  großer  Ganzen  über- 
einstimmen. Bachmetjew^,  der  die  Erscheinung  naher  verfolgte,  fand,  daß  die 
entstehende  Kraft  der  magnetisierenden  Kraft  proportional  ist,  und  daß  sie,  wenn 
man  den  Eisendraht  zunehmenden  Spannungen  unterwirft,  abnimmt  und  unter 
Umstanden  sogar  das  Zeichen  wechselt,  sodaß  der  Strom  entgegengesetzt  wie 
vorher  fheßt;  er  schließt  hieraus,  daß  die  Wirkung  eine  sekund?ire  und  durch 
die  beim  Magnetisieren  auftretende  Längendnderung  bedingt  sei.  Grimaldi'^  hat 
das  Wismut  (m  einer  Verbindung  mit  Kupfer)  dem  Versuch  unterworfen  und 
gefunden,  daß  käufliches  Wismut  durch  Magnetisierung  gennger,  reines  stärker 
thermoelektrisch  wirksam  wird;  bei  der  Quermagneüsierung  ist  die  Wirkung 
starker  als  bei  der  Längsmagnetisierung  (ebenso  wie  oben  der  Einfluß  auf  die 
elektrische  Leitungsf ahigkeit) ;  der  größte  von  Grimaldi  erzielte  Wert  der  Änderung 
des  thermoelektnschen  Verhaltens  beträgt  ll7o>  ist  also  ungefähr  ebenso  groß, 
wie  die  entsprechende  Widerstandsänderung.  Sie  ist,  wie  man  sieht,  groß  genug, 
um  es  wahrscheinlich  zu  machen,  daß  die  in  Rede  stehende  Erscheinung  auf 
die  oben  betrachteten  Effekte  nicht  ohne  Einfluß  ist,  wodurch  diese  letzteren 
sich  noch  weiter  verwickeln. 

Auch  in  neuester  Zeit  ist  die  Erschemung  weitsr  verfolgt  worden,  und  man 
hat  dabei  auch  die  Wirkung  des  Feldes  auf  Peltier-  und  TnOMSON-Effekt  mit 
in  den  Elreis  der  Betrachtung  gezogen;  es  sind  hier  besonders  Arbeiten  von 
Battelli,  Houlleviüue  und  van  Axibel^  zu  nennen.  Die  Wirkung  auf  den 
PELTiER-Effekt  geht  der  auf  die  Thermokraft  im  wesenthchen  parallel,  in  bezug 
auf  beide  verhalten  sich  Eisen  und  Nickel  entgegengesetzt;  die  Wirkung  auf  den 
TnOMSON-Effekt  ist  zu  geringfügig,  um  beobachtet  werden  zu  können.  Dagegen 
scheint  noch  ein  besonderer,  dem  TnoMSONSchen  analoger,  vorhanden  zu  sein, 
näanlich  ein  Effekt  zwischen  verschieden  stark  magnetisierten  Teilen  eines  im 
übrigen  homogenen  Körpers. 

Theorie  der  HALL-Gruppe  von  Erscheinungen.  Es  ist  einleuchtend, 
daß  man  in  einer  befriedigenden  Theorie  alle  in  diesem  Abschnitte  behandelten 
Phänomene  einheitlich  zusammenfassen  muß,  soweit  sie  nicht,  was  wohl  teilweise 

Diss.  Zürich  1900  —  Wegen  der  theoretischen  Betrachtungen  vgl  bes.  die  zitierten  Ab- 
handlungen von  Buchereh.  so-wie  die  dort  genannten  Schriften  von  Duhem. 

1  Strouhal  n  Barüs,  Wied.  Ann.  14.  54.  1881  —  Bull.  U  S.  GeoL  Surv  1885.  — 
2  J.  A.  EwiNG,  Trans.  R.  See.  1886  (2),  361    —3  p.  Bachmetjew,  Wied.  Ann.  43    723.  1891 

—  ^p  Ghimaldi,  Rend.  Acc  Line.  1887    134;    1888.  132;  N.  Cim.  (3)  21.  57;  22.  3.  1887. 

—  B  A.  Battelu,  Atti  R.  Ist  Veneto  (7)  4.  Rend.  Acc.  Line.  (5)  2.  2.  162.  1893.  — 
L.  HODLLEVIGDE,  Ann.  chitn.  phys.  (7)  7  495  1896.  —  CR  118  629  1894.  — '  J*  ^^  P^T^- 
M.  53.  1896.  —  E.  VAN  AuBEL,  C.  R.  135.  786.  1902. 
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bei  einigen  von  ihnen  der  Fall  ist,  auf  fremden  Einflüssen  beruhen.  Es  kommen 
also  folgende  Effekte  m  Betracht,  für  deren  größten  Teil  schon  Barlow  (a.  a.  O.) 
eine  übersichtliche  Zusammenstellung  gegeben  hat,  je  nach  der  Richtungsbeziehung 
von  Feld,  elektnschem  und  Warmestrom  sowie  jenachdem  der  elektrische  oder 
der  Warmestrom  prhnar  ist.  Vervollständigt  man  dieselbe,  so  erhalt  man  folgendes 
Schema  (ganz  streng  laßt  es  sich  wegen  des  Ineinaudergreifens  der  Phänomene 
nicht  gliedern): 


Quer- 
Effekte 


Langs- 
Effekte 


thermisch- thermiscli      elektrisch-elektrisch 


I  Drehuug  der  Iso- 
thermen durchwärme- 
Strom 


5     Änderung     der 
Wärmeleitfähigkeit 


3.  Drehung  der 
Niveaulimen  durch 
elektr.  Strom  (Hnll- 
Eflfekt) 

6.  Änderung  der 
elektr    LeitCihigkeit 

9  Elektromotor. 
Kraft  d.  Maguetisierg. 


thermihch-elektrisch 

3.    Thennomtigaet, 
Qucr-Effckt 


7.    Thermomagnet. 
Langs-Efiekt 

10.   Aiideiimg    der 
Thennoelektnzitat 


elektrisch-thermisch 

4.     Galvanoinugue- 
tischer  Qucreftekt 


8     Giilvnuoinague- 
tischei  Längs-EiTekt 

1 1 .    Änderung    des 
Peltier-Effekts 


Ist  schon  hiernach  die  Mannigfaltigkeit  der  zu  beschreibenden  Erscheinungen 
sehr  groß,  so  wird  sie  noch  größer,  wenn  man  auch  die  thermisch-elektrischen 
Wechselbeziehungen  ohne  magnetisches  Feld,  also  die  Stromwarme,  die  metallische 
Warme-  und  Elektnzitatsleitung,  die  Thermoelektrizität,  den  Peltier-  und  Thomson- 
Effekt  mit  heranzieht  und  in  einer  Theorie  zu  vereinigen  sucht.  Je  nachdem 
also  zunächst  nur  eine  einzige  oder  gleich  alle  Erscheinungen  herangezogen 
werden,  kann  man  zwischen  speziellen  und  allgemeinen  Theorien  unterscheiden; 
femer  könnte  man  die  rein  formalen  und  die  Konstitutionstheorien  einander 
gegenüberstellen.  Was  die  ersteren  betrifft,  so  ist  es  nur  notwendig,  in  die 
Gleichungen  für  die  Bewegung  der  Elektrizität  —  in  den  meisten  Fallen  werden 
die  MAXWELLschen  benutzt  —  Glieder  einzufügen,  welche  der  zu  erklärenden 
Erscheinung  gerecht  werden;  hat  man  das  erreicht,  so  kann  man  noch  weitere 
Glieder  einfugen  nnd  so  schheßlich  bis  zu  einem  gewissen  Grade  die  Aufgabe 
formal  lösen.  Als  Beispiel  hierfür  sei  der  Gedankengang  der  Goldhammer  sehen 
Theorie  kurz  wiedergegeben. 

Die  Bewegungsgleichungen   der  Elektrizität  in   einer   im  Felde   (s- Richtung) 
befindlichen  Platte  sind 


1  dq) 


—  hv  , 


V  = 


—  —  -{-  hu 
a  äy 


1   dw 

o   oz 


wo  cp  das  Potential,  a  der  spezifische  Widerstand  der  Substanz  und  h  die  den 
Einfluß  des  Feldes  charakterisierende  Konstante  ist.  Wenn  die  Platte  m  der 
j(;_y-Ebene  liegt,  sehr  dünn  {ß)  ist  und  der  Strom  in  der  a;- Achse  fließt,  ist 
10  =  0  und  V  =  0 ,  und  die  Integration  ergibt  nach  Boltzmann  als  transversale 
elektromotorische  Kraft  e  =  /i//kö,  wenn  _/die  Stärke  des  Hauptstromes  ist;  man 
braucht  also  (s.  S.  451)  nur  h  =  RHk  zu  setzen,  um  die  Theorie  mit  der 
Erfahrung  m  dieser  Hinsicht  in  Übereinstimmimg  zu  bnngen.  Boltzmann  hat 
femer  hieraus  mehrere  interessante  Schlüsse  gezogen,  die  dann  v.  Etiingshausen 
experimentell  bestätigt  hat 

Diese  Theorie  bemcksichtigt  aber  nicht  den  zweiten  wesentlichen  Faktor 
der  Erscheinung,  nämlich  die  Widerstandsanderung  im  Magnetfelde,  und  zwar 
die  Verschiedenheit  dieser  Änderung  je  nach  der  Richtung  des  Stromes  zum 
Felde.  Man  wird  dieser  gerecht,  wenn  man  annimmt,  daß  die  Platte  im  Felde 
äolotrop  wild,  also  nicht  einen  einzigen  Wideistandskoeffizienten,  sondern  deren  9 
hat:  (T^i  usw.     Setzt  man  nun  a^g  =  0^3  —  "^8  >  ^ai  ^  ^s  "H  ^8  ^^^'  ^°^^  identifiziert 
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die  Hauptachsen  mit  den  Koordinatenachsen,  so  wird  o^^  =^  g^^  =  0^2 »  '^ji  =  ^«s » 
und  man  erhalt  die  Gleichungen: 
außerhalb  des  Feldes: 

dcp  dcp        ,  dqp       ^  d~w 

ax  dy  OS  dx- 

innerhalb  des  Feldes: 

öw  dqp  dm  6~w 

Die  Integration  ergibt,  wenn  die  Eintritts-  und  Austrittspotentiale  des  primären 
Stromes  (J9q  und  qp^  sind  und  A  die  Lange  der  Platte  ist: 

CO  =         „         X ,        V , s  -f-  const 

Das  erste  Glied  stellt  den  Hauptstrom,  das  zweite  den  HALLscheu  Strom 
dar,  das  dritte  Glied  würde  eine  elektromotorische  Kraft  in  der  s-Richtung 
axigeben,  wenn  es  nicht  aus  anderen  Gründen  verschwinden  mußte.  Liegt  die 
Platte  den  KrafÜmien  parallell,  und  fließt  der  Strom  senkrecht  zu  ihnen,  so 
erhält  man  einen  ganz  analogen  Ausdruck.  Einen  longitudinalen  Hall-Effekt 
enthält  diese  Gleichung  nicht,  weil  dieser  als  Widerstandsänderung  aufgefaßt 
wird.  Auch  mußte  die  Gleichung  nun  noch  mit  Rucksicht  auf  die  übrigen  oben 
behandelten  Effekte  vollständig  werden. 

Im  übrigen  ist  es  unmöglich,  m  knappem  Rahmen  die  in  Rede  stehenden 
Theorien  zu  skizzieren,   und    es  muß  genügen,   auf   die  Arbeiten  von  Rowlant), 

BOLTZMANN,    LORENTZ,    GOLÜHAMMER,    VeNSKE,    EvERDINGEN,  MOREAU,    RiECKE,    Vok^T 

und  Drude  1  hinzuweisen.  Die  neuesten  unter  diesen  Theorien,  namentlich  die 
von  Riecke  und  Drude,  gehen  von  der  Elektronenhypothese  aus,  und  es  gehngt 
im  wesentlichen,  diese  so  zu  gestalten,  daß  das  Qualitative  der  Effekte,  zum 
großen  Teil  auch  der  Richtungssinn  und  die  quantitativen  Verhdltnisse  befriedigen- 
den Ausdruck  finden.  Immerhin  bleibt  noch  mancherlei  unverständlich  und  zum 
Teil  geradezu  rätselhaft,  z.  B.  der  Parallelismus,  den  einige  Effekte  miteinander 
zahlenmäßig  aufweisen,  obgleich  ein  Gegensatz  des  Vorzeichens  oder  gar  ein 
wiederholtes  Wechseln  desselben  stattfindet.  Andererseits  bietet  die  Theorie 
wertvolle  Ausblicke  auf  Fragen  von  allgemeinem  Interesse,  wie  die  von  der 
Strömungsgeschwindigkeit  der  Elektnzitat  in  Metallen,  von  der  kinetischen 
Konstitution  der  festen  Körper,  von  der  Beziehung  zwischen  Wärme  und  Elektrizität 
sowie  zwischen  Ladung  und  Masse  und  manches  andere  mehr. 

1  H.  RowLAND,  Am.  J  Math.  3.  89  1880.  —  H.  A.  Lohentz,  Veral.  Akad.  Wet.  Amst. 
19.  217  1883,  Arch.  Nderl.  19  123.  1884  —  L,  BoLTZMANN,  Wien.  Anz.  1886.  y^  u.  113; 
Wien.  Ber.  94.  644.  1886.  —  D.  Goldhammer,  Wied.  Ann.  31.  370.  1887.  —  Venskjj, 
GötL  Nachr.  1888.  313.  —  E.  VAN  EvBBDiNGEN,  Arch.  Nöerl.  (2)  5.  453.  1900;  Comm.  Leiden 
Nt.  63.  —  Arch.  Nöerl.  (2)  6  294.  1901;  Com.  Leiden  Nr  72  —  Vgl.  hierzu  auch 
J.  J.  Thomson,  Phü  Mag  (6)  3  353.  1902.  —  G  Moreau,  C.  R.  103.  122.  1900;  J.  d.  phys. 
9.  497.  1900  —  E.  RmcKE,  Wied.  Ann  66.  353,  545  u.  1199.  1898  —  W.  VOIGT,  Wled. 
Ann.  67.  717  1899.  —  P.  Dsude,  Drude  Ann  1.  566,  3  369  1900;  7.  687  1902.  — 
VgL  femer  über  die  Gesch-windigkeitsfrage  L.  Boltzmann,  Wien  Anz.  1880.  12.  —  Hall, 
a.  a  O.  —  A.  V.  Ettingshausen,  Wied.  Ann   11.  432.  i88o. 
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Magnetismus 


Erdmagnetismus. 

Von  F.  Auerbach. 


Einleitung.  Es  ist  bereits  in  dem  Art.  „Mag^ietismus"  auf  die  Tatsache 
hiugewieaen  und  von  ihr  allenthalben  Gebrauch  gemacht  worden,  daß  die  Erde 
auf  magnetische  Körper  eine  in  jedem  Falle  der  Große  und  Richtung  nach  ganz 
bestimmte  Kraft  ausübt;  man  nennt  diese  Kraft  oder  den  sie  verursachenden 
Zustand  der  Erde  den  Erdmagnetismus.  Auch  über  die  Messung  dieser  Kraft 
der  Größe  und  Richtung  nach  ist  in  dem  Art.  „Magnetische  Messungen"  das 
Erforderliche  auseinandergesetzt  worden.  Es  bleibt  daher  nur  noch  übrig,  die 
Ergebnisse  jener  Messungen  zu  betrachten  und  zu  sehen,  ob  sich  die  festgestellten 
Tatsachen  unter  dem  Gesichtspunkte  einer  bestimmten  Theone  darstellen  lassen. 

Was  zunächst  das  Tatsachenmaterial  betriflFt,  also  die  örtliche  Verteilung  und 
die  zeitlichen  Änderungen  der  erdmagnetischen  Elemente:  Intensität  nebst  ihren 
beiden  Komponenten,  Horizontal-  und  Vertikalintensität,  Deklination  und  In- 
klination, Potentialwerte,  Erdströme  nach  Stärke  und  Richtung  —  so  liegt  zwar 
eine  ungeheure  Menge  von  Beobachtungsreihen  vor,  namentlich  aus  der  zweiten 
Hälfte  des  vorigen  Jahrhunderts;  der  größte  Teil  desselben  hat  aber  nicht  die 
für  allgemeinere  Zwecke  verwertbare  Form,  und  es  bestehen  außerdem  ganz 
wesentliche  örtliche  und  zeitliche  Lucken.  Erst  in  neuester  Zeit  ist  m  dieser 
Hinsicht  ein  Fortschritt  zum  Besseren  zu  verzeichnen,  teils  bestehend  in  der 
internationalen  Verständigung,  wie  sie  durch  die  Gründung  der  Internationalen 
Erdmagnetischen  Kommission  (Bristol  1898,  Paris  1900)  zutage  tritt,  teils  durch 
die  Bestrebungen,  die  Beobachtungen  nicht  mehr  blindlings,  sondern  mit  Berück- 
sichtigung der  jetzt  als  maßgebend  erkannten  Prinzipien  anzustellen  und  ihnen 
formell  eine  Gestalt  zu  geben,  die  ihre  Benutzung  erleichtert.  In  Deutschland 
ist  es  besonders  das  Verdienst  Adolf  SCH^UDTs,  m  diesem  Sinne  ge^v^rkt  zu  haben 
und  selbst  tatig  zu  sein. 

Was  andererseits  die  Theone  betnflft,  so  können  alle  bisherigen  Unter- 
suchungen, so  genial  und  groß  angelegt  sie  auch  sein  mögen,  doch  immer  nur 
als  Hypothesen  oder  Versuche  bezeichnet  werden;  man  weiß  wohl,  in  welcher 
Weise  aus  einer  besi:immten  zugrunde  gelegten  Vorstellung  die  Erscheinungen 
sich  folgern  lassen;  ob  aber  jene  Vorstellungen  und  Ansätze  bzw.  welcher  von 
ihnen  der  Wahrheit  und  Vollständigkeit  am  nächsten  kommt  und  ganz  besonders, 
welcher  physikahsche  Sinn  ihnen  beizulegen  sei,  dafür  fehlen  noch  zum  großen 
Teile  die  entscheidenden  Anhaltspunkte;  erst  m  neuester  Zeit  sind  auch  in  dieser 
Hinsicht  wesentliche  Fortschritte  zu  bemerken. 

Die  Lehre  vom  Erdmagnetismus  nimmt  eine  Mittelstellung  zwischen  der 
Physik  und  der  Meteorologie  ein,  sie  kann  daher  hier  nur  kurz  und  mit  Be- 
tonung des  physikalisch  wichtigen  behandelt  werden;  zur  Ergänzung  sei  deshalb 
auf  die  allgemeine  Literatur  des  Gegenstandes  verwiesen i. 

1  Seit  dem  ersten  zusammenfassenden  Werke :  J.  Lamont,  Handbucli  des  Erdmagnetismos, 
Berhn  1849,  ist  ein  halbes  Jahrlmndert  kein  emigennaßen  vollständiges  Buch  über  den  Gegen- 
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Bezeichnungen  und  Beziehungen.  Die  Zeit  wird  wie  in  der  Astronomie 
angegeben,  so  daß  also  z.  B.  1885,0  den  Anfang  des  Jahrea  1885  bedeutet; 
Tagesstunden  nach  Greemvicher  Zeit.  Der  Ort  eines  Punktes  ist  durch  seine 
geographische  Breite  cp ,  die  von  Greenwich  aus  gerechnete  Länge  X  und  die 
Seehohe  /i  charakterisiert.  Der  zu  einer  bestimmten  Zeit  an  einem  bestimmten 
Orte  herrschende  erdmagnetische  Zustand  wird  durch  einen  Vektor  charakterisiert, 
seine  Zerlegung  in  drei  Zahlengrößen  ist  auf  verschiedene  Weise  möglich: 

1.  Totalmtensitat  des  erdmagnetischen  Feldes  F 
Deklination,  nach  Osten  positiv,  £> 
Inklination,   nach  unten  positn,                                     / 

2.  Horizontalmtensitat  If,   Deklination  Z> ,  Inklination   / 

3.  Honzontalkomponente  nach  Norden  A' 
Honzontalkomponente  nach  Osten  Y 
Vertikalkomponente  nach  unten  Z 

4.  K-omponente  nach  der  Drehungsachse  der  Erde  X 
Komponente  nach  dem  Meridian  von  0°  ^ 
Komponente  nach  dem  Mendian  von  90  °  3 

5_.  Ein  gemischtes,  für  manche  Zwecke  vorteilhaftes  System   1  A  X,   wo  A 
eine  Hilfsgröße  (s.  u.)  isL 

Zwischen  diesen  Großen  bestehen  die  folgenden  Beziehungen: 
B  =  j^cos/  ,      Z  =  FsiJ^I  ,      X  =  HcoaB  ,      1'  =  Ifs'mD 
X=      Xcoacp  —  Z  aijKp 
''2)  =  — JiTsmtpcosA  —  Fsm^  —  Zcos^jcosA 
3  =  — Xsin^?  sinA -f  FcosA — Zco8(pBmX    , 

X=      SScosqj  —  ^sin^JCosA  —  3sinqjsinA 

y=  — ^  smA  +3  cosA 

Z= — X  sintp  —  '^coBcpcosX  —  ^  cos  cp  S].-a.X     . 

A  =  Xsin(p  -\-  Z COS99  =  — ^  cos^  —  3  si^A 


3£  =      Xcoscp  —  ZBinq) 
^  =  —A  cosA  —  FsinA 
3  =  —A  sinA  +  YcoaX 


X=  ^  coB  (p -\-  Aainq) 
y=  — ©  smA  +  ZcosX 
Z  =  — 3£  sin<p  +  -^  00399 


Was  die  Einheiten  betnift,  so  hat  diejenige  für  die  Intensitatsgrößen  lange 
geschwankt;  es  ist  zu  wünschen,  daß  jetzt  nur  noch  die  C-G-S-Einheit  gebraucht 
werde;  man  pflegt  sie  mit  F  zu  bezeichnen;  die  Gauss  sehe  Einheit  ist  nur  i/^o 
davon,  die  britische  das  0,0461 -fache.  In  Fallen,  wo  F  zu  groß  ist,  kann  man 
sich  der  Einheit  y  =  0,00001  JT  bedienen,  so  namentlich  bei  den  zeitlichen  Ände- 
rungen. Wmkelgroßen  werden  m  Graden  und  Minuten,  ihre  Änderungen  in 
Minuten  ausgedrückt.    Es  ist  jedoch  zu  beachten»  daß  diese  Winkelanderungen 

stand  eischienen;  eist  E.  Mascakt,  Traiti  de  Magnetisme  terrestre,  Fans  1900,  hat  die  Lücke 
■wieder  ansgejfüllt ,  aber  axicli  nur  in  bestunmten  Richtungen.  Als  kxuze  populäre  Darstellung 
ist  zu  nennen.  A.  Niepoldt,  Erdmagnebsmus,  Erdstrom  und  Polarhclit,  Leipzig  1903  In 
S.  Günther a  Haadbuch.  der  Geophysik,  2.  Aufl.,  Stuttgart  1897,  ist  ein  Abschnitt  dem  Erd- 
magnetismus ge-widmet  Die  Literatur  bis  1881  findet  man  in  Hellmann,  Repertoiimn  der 
Meteorologie,  Leipzig  1883.  Regelmäßige  Berichte  gibt  K.  Schkbing  alle  zwei  bis  drei  Jahre 
im  Geographischen  Jahrbuch.  Femer  vgl.  man:  G.  Neumavee,  Über  das  gegenwärtig  vorliegende 
Material  für  die  erd-  und  weltmaguetiache  Forschung,  Verh.  d.  D.  Greogr.-Tages  Berlin  1889  — 
Seit  1896  erscheint  eine  internationale  Fachzeitschrift.  Terrestrial  Magnetism  and  Atmospheric 
Electricity  (m  Amerika)  Ganz  neuerdings  hat  Adolf  Schmidt  ein  Archiv  des  Erdmagnetismus 
begründet,  in  dem  das  Material  nuMertig  mitgeteilt  wird,  -and  wovon  das  erste  Heft  1903  in 
Potsdam  erschienen  ist.  Im  übrigen  ist  die  Literatur  in  zahlreichen  Zeitschriften  und  Mono- 
graphien zerstreut. 
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keine  reinen  Großen  sind,  da  sie  von  den  Intensitatsgiößen  selbst  abhangen; 
und  es  ist  daher  eine  sehr  berechtigte  Forderung  Adolf  Schmidts,  statt  jener 
Winkelanderungen  diejenigen,  zu  den  Hauptkrafteu  senkrechten  Kräfte,  gemessen 
m  y  anzugeben,  durch  deren  Hinzutreten  man  sich  die  Richtungsanderung  ent- 
standen zu  denken  hat.  Nennt  man  die  Richtungsanderungen  AD'  bzw.  zJ/', 
die  Zusatzkrafte  dagegen  AB  bzw.  J/,  endlich  die  Intensitätsanderungen  selbst 
AF,  JH  usw.,  so  hat  man  folgende  Beziehungen: 

F=Fq  +  AF   usw.,         D  =  Da-\-  AD'   usw. 
igAD'  =  AD  :  lO^/Zo  ,      tg.l/'^  zl/:  10«/;, 
oder  für  die  meisten  vorkommenden  Änderungen  hinreichend  genau 
AD=2Q,\II^,'AD'  ,       A/=  29,1  FoAF    . 
Femer  (für  f£,  ^2)»  3  ist  nichts  hinzuzufügen): 

AlI=AFcosI  -  A/sml  ,        AF=      AJIcoal -\-  AZam/    , 
AZ=  AFsml  -{-  AIcosI,        AI  == —AHbijiI  +  AZcosI   , 

AX=  AJIC03D  -  ADamD  ,      Aff=      AXcosD-\- AYsinD    , 
Ay=  AlfsinD  +  ADcosD  ,      JD= —AXsmD -\- AVcosD   . 

Endhch,  wenn  man  die,  die  Richtungsänderung  bewirkende  ablenkende  Kraft 
(analog  wie  die  Hauptkraft  durch  F,  D,  /)  durch/,  d,  t  ausdrückt: 

h—fcoai  ,     AZ=/sim  ,     AX  =  hcoad  ,     AY=  hsixxd    , 
tgd=AY\AX,  h  =  AX:coad=AY:Bind,  tgz  =  AZ:/i,  f=h:co3z  =  AZ:smi, 
/=  iAF''  +  AD''-\-Ar-=  iAH^  +  AD'-  ■\-AZ''  =  i~AX'-  -^AY'  +  AZ'- 


usw. 


örtliche  Verteilung. 

Isomagnetische  Linien.  Jedem  Orte  auf  der  Erdoberflache  entspricht 
ein  bestimmter  Wert  der  drei  erdmagnetigchen  Elemente,  d.  h.  der  Deklination, 
der  Inklination  und  der  Horizontalintensitat  bzw.  der  anderen  Größen,  die  als 
die  drei  Charakteristika  gewählt  werden.  Verbindet  man  alle  Punkte,  für  welche 
eine  jener  Größen  den  gleichen  Wert  hat,  so  erhält  man  Kurvensysteme,  welche 
man  isomagnetische  Linien  nennt  Das  Bild,  welches  sie  von  der  dargestellten 
Große  liefern,  wird  noch  mhaltreicher,  wenn  man  aus  den  unendhch  vielen  mög- 
lichen Kurven  (entsprechend  allen  möglichen  Werten  jener  Größe)  solche  aus- 
wählt, daß  für  je  zwei  benachbarte  die  Differenz  der  Werte  die  gleiche  ist;  die 
„Dichte"  der  Linien,  d.  h.  ihre  gegenseitige  Nahe,  gibt  alsdann  einen  Maßstab 
für  die  Schnelligkeit  der  Wertänderang.  Man  sieht,  daß  diese  Linien  den  Niveau- 
linien, Isobaren  usw.  verwandt  sind.  Im  Gebiete  des  Erdmagnetismus  kann  man 
nun  solcher  Kur^'en  eine  ganze  Anzahl  unterscheiden,  die  wichtigsten  sind  die 
folgenden: 

1.  Isogonen,  d-  h.  Linien  gleicher  Deklmation. 

2.  Isoklinen,  d.  h.  Linien  gleicher  Inklination. 

3.  Isodynamen,   d.  h.  Linien  gleicher  Gesamtintensitat  des  Erdmagnetismus. 

4.  Honzontal-Isodynamen,  d.  h.  Linien  gleicher  Honzontalkomponente  der 
Intensität. 

5.  Vertikal-Isodynamen,  mit  entsprechender  Bedeutung. 

6.  Linien  gleicher  X- (Nord-)  Komponente. 

7.  Linien  gleicher  Y-  (Ost-)  Komponente. 
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8.  Magnetische  Gleichgewichtslinien  oder  Niveaulinien,  d.  h.  Linien  gleicher 
Werte  des  magnetischen  Potentials  (s.  w.  u.). 

9.  Magnetische  Kraftlinien  oder  Meridiankurven,  d.  h.  Linien,  welche  man 
erhält,  wenn  man  von  Punkt  zu  Punkt  in  der  der  Kraftrichtung  entsprechenden 
Richtung  fortgeht 

10.  Isanomalen,  d.  h.  Linien,  in  welchen  die  Abweichung  des  wahren  Wertes 
einer  der  obigen  Größen  von  dem  aus  irgend  einer  Annahme  abgeleiteten  Werte 
die  gleiche  Größe  besitzt 

11.  Limen  gleicher  zeitlicher  Änderung  eines  der  Elemente,  wovon  spater 
die  Rede  sein  wird. 

Den  Kurvenaystemen  der  Arten  1  bis  10  kommt,  da  die  durch  sie  dar- 
gestellten Großen   sich  auch  mit  der  Zeit  ändern,   eine  Bedeutung  nur  für  eine 


fso     leo    ^uo     4ZO     400     ao      oo      ko     Xff 
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Pigur  198. 


bestimmte  Epoche  bei.  Diese  muß  daher  stets  angegeben  werden,  und  es  dürfen 
überdies  die  Systeme  nur  unter  Zugrundelegung  solcher  Messungen  entworfen 
werden,  welche  dieser  Epoche  angehören  oder  ihr  sehr  naheliegen,  ältere  oder 
neuere  Beobachtungen  aber  nur  unter  Reduktion  auf  diese  Epoche  und,  da  diese 
Reduktion  noch  ziemlich  unsicher  ist,  überhaupt  nur  aushilfsweise  und  mit  Vor- 
sicht hinzugezogen  werden. 

Das  Beobachtungsmaterial  selbst  stammt,  ^on  wenigen  Ausnahmen  ab- 
gesehen, aus  dem  19.  Jahrhundert,  den  wesentlichen  Grundstock  bildet  das  Werk 
von  Gauss  und  Weber:  Resultate  aus  den  Beobachtungen  des  magnetischen 
Vereins,  der  von  ihnen  ins  Leben  gerufen  wurde  und  von  1837  bis  1843  tätig 
war.  Auch  das  erste  erdmagneüsche  Observatorium  war  1833  von  Gauss  und 
Weber  in  Göttingen  errichtet  worden.  Gegenwartig  gibt  es  deren  über  hundert, 
darunter  etwa  vierzig  erster  Ordnung,  d.  h.  solche,  die  Registriennstrumente  be- 
sitzen und  zugleich  m  der  Lage  sind,  deren  Angaben  durch  Beobachtungen  mit 
absoluten  Instrumenten  zu  kontrollieren.  An  der  Spitze  stehen  die  Observatorien 
zu  Potsdam  für  Deutschland,  Parc   St  Maur  bei  Paris  für  Frankreich,  Kew  bei 
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London  für  England,  Pawlowsk  bei  St  Petersburg  für  Rußland  usw.  Sie  sind 
zugleich  die  Zentralen  für  die  in  neuerer  Zeit  m  AugriflF  genommenen  magnetischen 
Landesaufnahmen.  Alles  das  aber  wurde  das  Material  noch  ganzlich  mangelhaft 
lassen,  wenn  nicht  die  Ergebnisse  großer  magnetischer  Reisen  oder  sonstiger 
Entdeckungsreisen,  bei  denen  die  magnetischen  Beobachtungen  einen  Teil  des 
Programms  ausmachten,  ergänzend  hinzutraten.  Unter  den  alteren  derartigen 
Unternehmungen  sind  namentlich  die  Reisen  von  Ross  und  Humboldt  zu  erwähnen; 
ganz  besonders  wichtig  aber  sind  die  von  Neuma\tsr  angelegten  und  organisierten 
internationalen  Polaruntemehmungen  geworden,  die  den  Noxdpolargebieten  ge- 
widmete von  ]  882/83  und  die  den  Südpolargebieten  gewidmete  von  1902/03. 
Immerhin  bleibt  noch  viel  zu  tun;  und  es  ist  besonders  von  Adolf  Schmidt 
betont  worden,  in  wig  hohem  Maße  das  Netz  vervollkommnet  werden  konnte, 
wenn  auch  nur  einige  wenige  Stationen  auf  entlegenen  Ozeaninseln  neu  hinzukämen. 
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Figur  199. 

Auf  Grund  des  Materials  sind  die  verschiedenen  Karten  oder  Atlanten  des 
Erdmagnetismus  veroifentlicht  worden;  so  der  Atlas  des  Erdmagnetismus  von 
Gauss  und  Weber  (Leipzig  1840)  und  der  NEUMAYERsche  Atlas  des  Erdmagnetismus 
in  der  zweiten  AuJSage  von  Berghaus  Physikalischem  Atlas  (Gotha  1891).  Die 
Epoche  dieses  letzteren,  d.  h.  der  Zeitpunkt,  für  den  die  in  seinen  Karten  dar- 
gestellten Kurven  exakt  gültig  sind,  ist  der  Anfang  des  Jahres  188D  (bezeichnet 
mit  1885,0);  ihnen  sind  die  Kartchen  in  der  ersten  Auflage  dieses  Handbuches 
nachgezeichnet  Ich  habe  nun  den  Versuch  gemacht,  für  die  vorliegende  zweite 
Auflage  die  Karten  auf  eine  neuere  Epoche  umzuzeichnen,  etwa  auf  1900;  es 
zeigt  sich  aber,  daß  bei  dem  Maßstabe  dieser  Karten  die  Änderungen  zu  gering- 
fügig sind,  um  die  Neuherstellnng  lohnend  erscheinen  zu  lassen;  es  sind  daher 
nur  die  Vorzeichen  der  den  Kurven  beigefugten  Zahlen  der  inzwischen  getroffe- 
nen Übereinkunft  (s.  0.)  entsprechend  umgeändert  worden. 

Deklination,  Isogonen.  Die  Deklination  ist  der  Winkel  zwischen  dem 
magnetischen  und  dem  geographischen  Meridian;  sie  wird  nach  Übereinkunft 
positiv  gerechnet,  wenn  sie  östlich,  negativ,  wenn  sie  westlich  ist.  Sie  nimmt 
auf  der  Erdoberfläche  aUe  Werte  von  0°  bis  -flSOO  und  von  0<'  — 180°  an, 
hält  sich  jedoch  m  den  meisten  Gebieten  zwischen  weit  engeren  Grenzen,  etwa 
zwischen    +20*^   und    — 30°   und   steigt   nur    in    den   höheren   Breiten   und    im 
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nördlichen  atlantischen  Ozean  darüber  hinaus.  In  Europa  halt  sie  sich  sogar 
zwischen  +3°  und  —22°  und  speziell  in  Deutschland  zwischen  —6°  und  — 150. 
In  Figur  198  und  199  sind  die  Isogonen  von  10  zu  10°  (in  einigen  polar  ge- 
legenen. Gebieten  in  größeren  Zwischenräumen)  unter  Beifügung  des  Wertes  von 
D  dargestellt,  und  zwar  in  Figur  198  m  Mercators  Projektion  für  das  Gebiet 
zwischen  80°  nordlicher  und  60°  südlicher  Breite,  in  Figur  199  in  Polarprojektion 
für  die  Polargebiete  1. 

Wie  man  sieht,  treffen  alle  Isogonen  in  4  Punkten  zusammen,  von  denen 
2  auf  der  nördhchen,  2  auf  der  sudhchen  Halbkugel  liegen,  und  von  jedem 
dieser  Panktepaare  ist  der  eine  Punkt  ein  Erdpol,  der  andere  ein  von  ihm  nicht 
allzu  weit  entfernter  Punkt,  der  im  engeren  Sinne  als  Deklinationspol  bezeichnet 
werden  kann,  aber,  wie  sich  bald  zeigen  wird,  schlechthin  magnetischer  Pol  ge- 
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Figur  200 

nannt  werden  darf.  Daß  m  diesen  4  Punkten  alle  Isogonen  zusammentrefien 
müssen,  ist  nach  der  Definiüon  der  letzteren  leicht  einzusehen.  Es  werden  das 
nämlich  diejenigen  Punkte  sein,  in  welchen  der  Wert  der  Deklination  em  un- 
bestimmter wird;  nun  ist  die  Deklination  der  Winkel  zwischen  zwei  Richtungen, 
sie  wird  also  unbestimmt,  wenn  irgend  eine  dieser  beiden  Richtungen  unbestimmt 
i\nrd;  der  geographische  Meridian  wird  m  den  beiden  Erdpolen  unbestimmt,  der 
magnetische  da,  wo  die  Horizontalkomponente  ff  des  Erdmagnetismus  null  wird. 
Es  folgt  hieraus  zugleich,  daß  die  beiden  nicht  m  die  Erdpole  faUenden  Schmtt- 
punkte  der  Lsogonen  Punkte  sind,  in  denen  J7«=  0  ist  Ihie  Lage  ist  nach  den 
genauesten  Bestimmungen  die  folgende: 


Magnetischer  Nordpol: 
„  Südpol: 


70°  30'  nordl.  Br.,  97°  40'  westl.  L. 
73°  39'  südL  Br.,  146°  15'  osti.  L. 


1  Die  Isogoaea  sind  die  ausgezogenen  Linien,  von  den  gestricheilen  (ebenso  ^e  von  den 
eingeklammerten  Zailen)  -wird  spater  die  Rede  sein  ' 
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Wie  nitaii  sieht,  sind  diese  Pole  durchaus  nicht  die  Enden  eines  Erd- 
durchmessers. Der  Nordpol  liegt  westlich  Aon  der  Halbinsel  Boothia,  der  Sud- 
pol zwischen  Viktoria  und  Wilkealand. 

Zwischen  den  Erdpolen  und  den  ihnen  benachbarten  magnetischen  Polen 
ändert  sich  D  außerordentlich  rasch,  hier  hegen  die  Isogonen  sehr  dicht  bei- 
einander, in  der  Nahe  des  Äquators  hingegen  und  nördlich  davon  hegen  sie  sehr 
weit  auseinander.  Von  den  einzelnen  Isogonen  lenken  zunächst  die  beiden  stark 
gezeichneten  schrägen  Linien  die  Aufmerksamkeit  auf  sich,  die,  vermöge  ihrer 
Fortsetzung  auf  Figur  199  auch  als  eine  einzige  um  die  Erde  herumgehende  Linie 
aufgefaßt  werden  können.  Es  ist  das  die  Linie,  auf  welcher  Z>  =  0  ist  und 
welche  agonische  Linie  oder  Agone  heißt.  Streng  genommen  ist  aber  die 
Zusammenfassung  der  beiden  agonischen  Linien  in  eine  einzige  unerlaubt,  weil 
auf  zwei  Strecken  derselben,  namlich  zwischen  den  beiden  Nordpolen  und  zwischen 
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Figur  301. 

den  beiden  Sudpolen  D  nicht  null,  sondern  -j-lSU^  ist,  die  Nadel  also  zwar  in 
den  geographischen  Meridian  fallt,  aber  nicht  mit  ihrem  Nordpol,  sondern  mit 
ihrem  Sudpol  nach  dem  geographischen  Nordpol  hinweist.  Die  agonischen  Linien 
grenzen  das  Gebiet  westlicher,  negativer  Deklination  (fast  ganz  Europa,  Afnka, 
Vorder-Asien,  die  östlichen  Drittel  von  Nord-  und  Sud-Amerika,  die  Westspitze 
von  Australien)  von  dem  Gebiete  ostlicher,  positiver  Deklination  (das  übrige)  ab; 
sie  schneiden  den  Äquator  etwa  in  78°  östhclier  und  55°  westlicher  Länge, 
also  ebenfalls  bei  weitem  nicht  in  zwei  gegenüberliegenden  Punkten.  Außerdem 
ist  noch  eine  m  sich  geschlossene,  eine  Anomalie  darstellende  agonische  Linie 
vorhanden,  welche  eine  Enklave  westlicher  Deklination  (bis  zu  —7°)  in  China, 
Japan  und  Ost-Sibinen  umschließt.  Trotzdem  ist  das  Gebiet  des  östlichen  D 
nicht  unwesentlich  größer  als  dasjenige  des  westlichen  D. 

Die  Isogonen,  denen  ein  von  null  verschiedener  Wert  von  D  entspricht, 
zerfallen  in  drei  Klassen,  namhch  1.  solche,  welche  vom  Erdnordpol  zum  mag- 
netischen Sudpol  oder  vom  magnetischen  Nordpol  zum  Erdaüdpol  laufen,  also 
den  Äquator  passieren,  2.  solche,  welche  vom  geographischen  zum  magnetischen 
Nordpol  oder  vom  geographischen  zum  magnetischen  Sudpol  verlaufen,  sich  also 
auf  eine  einzige  Erdhälfte  beschränken,  und  3.  solche,  welche  in  sich  selbst 
geschlossen   verlaufen,    und   zwar   a)   innerhalb   oder  unmittelbar   außerhalb    der 
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obigen  geschlossenen  agonischen  Linie,  b)  im  äquatorialen  Teil  des  stillen  ( )zcans, 
westlich  von  Süd-Amerika  (auf  der  Karte  behufs  Wahrung  der  Gleichförmigkeil 
der  Darstellung  nicht  verzeichnet).  Dazu  kommen  schheßlich  noch  zwei  Greiiz- 
faUe,  nämlich  4.  als  Grenzfall  zwischen  1.  und  2.  derjenige  zweier  sich  m  Spitzen 
berührender,  scheinbar  also  sich  schneidender  Linien,  die  dasselbe  D  besitzen 
tmd  deren  eine  vom  magnetischen  Nord-  zum  geographischen  Sudpol,  deren 
andere  umgekehrt  verlauft:  verwirklicht  für  iJ  =  —20°  und  auf  der  Karte  vei- 
zeichnet,  und  5.  als  Grenzfall  zwischen  1.  und  3.  der  Fall  einer  Schleife  zwischen 
Nord-  und  Sudpol:  verwirklicht  für  Z>=+20  in  Asien  und  für  i9  =  +7"  im 
äquatorialen  Pacific. 

Inklination.     Isoklinen.     Weit  einfacher  als  bei  der  Deklination  gestalten 
sich    die  Verhältnisse    bei    der  Inklination,  /,  d.  h.,    dem  Winkel    zwischon    der 
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FigUI  202. 


Nadelnchtung  im  Räume  und  der  Horziontalen ,  und  bei  den  sie  darstellenden 
IsokHnen,  die  m  Figur  200  und  201  in  analoger  Weise  wiedergegeben  sind. 
InMination  und  Isoklinen  verhalten  sich  wenigstens  in  erster  Annäherung  so  wie 
geographische  Breite  und  PaxaUelkreise ,  d.  h.  /  ist  in  der  Nähe  des  Äquators 
null,  wächst  nach  beiden  Polaxgebieten  hin  bis  zu  90°  und  die  Isoklinen  laufen 
im  großen  und  ganzen  von  Westen  nach  Osten.  In  Deutschland  bewegt  sich  1 
zwischen  den  Grenzen  63  o  imd  69°.  Die  Abweichung  der  Isoklinen  von  den 
ParaUelkreisen  wird  desto  größer,  je  weiter  man  sich  vom  Äquator  entfernt  Die 
Lime  der_Punkte  7=0,  die  „aMinische  Linie,  Inklinationsäquator  oder  mag- 
netischer Äquator«  genannt,  entfernt  sich  vom  geographischen  Äquator  nirgends 
um  mehr  als  13°,  am  meisten  nach  Süden  in  Süd-Amerika,  am  meisten  nach 
Norden  zwischen  Ost-Afrika  und  Ceylon,  während  sich  beide  Linien  in  zrwei 
Pirnkteu  schneiden,  nämlich  m  8°  und  170°  wesü.  Länge  (Busen  von  Guinea 
und  BtiUer  Ozean).  Viel  nälier  als  dem  Erdäquator  kommt  hiemach  der  mag- 
nötische  Äquator  einer  anderen  größten  Kreishnie  der  Erde,  welcl^  gegen  ienen 
um  einen  gewissen  Winkel  geneigt  ist,  eine  Tatsache,  welche  verataodlich  wird, 
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■wenn  in  Ennnerung  gebracht  wird,  daß  auch  die  Verbindungslinie  der  magnetischen 
Pole  gegen  die  Erdachse,  und  zwar  in  demselben  Sinne,  geneigt  ist. 

Geht  man  nun  vom  Äquator  nordwärts,  so  gewinnen  die  Isoklinen  immer 
größere  Vorsprunge  vor  den  Parallelkreisen,  und  zugleich  nimmt  die  europaisch- 
asiatische  Ausbuchtung  und  die  amenkanische  Einbuchtung  der  Isoklinen  immer 
mehr  zu,  derart,  daß  die  SO^'Lime  sich  zwisciien  den  weiten  Grenzen  50°  und  78^ 
nordl.  Br.  hinschlängelt,  ein  Verhalten,  das  freilich  weniger  der  Kurve  an  sich, 
als  vielmehr  ihrer  MiSRCATORschen  Projektion  charakteristisch  ist,  daß  sich  in  der 
Polarprojektion  in  der  verständlicheren  Form  ausdruckt,  daß  die  Isoklinen  in 
höheren  Breiten  m  langgestreckte,  ellipsenahnliche  Kurven  übergehen,  deren 
Mittelpunkt  eben  vom  geographischen  Nordpol  nach  Amerika  hin  abweicht. 
Ähnlich   auf   der  südhchen  Halbkugel,  nur  daß  hier  die  östliche  Halbkugel  eine 
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Figur  203. 

Einbuchtung,  die  westliche  eine  Ausbuchtung  aufweist.  Schließlich  schrumpf eu 
die  erwähnten  Ellipsen  mehr  und  mehr  zusammen,  und  man  gelangt  zu  guterletzL 
zu  den  Punkten  /=  90",  den  Inklinationspolen,  die  aber,  weil  aus  /==  90" 
wiederum  H=  0  folgt,  mit  den  Deklinationspolen  zusammenfallen  und  mit  ihnen 
gemeinsam  Magnetpole  der  Erde  heißen.  Im  geographischen  Nordpole  ist,  wie 
noch  bemerkt  werden  möge,  etwa  /=  86°,  im  geographischen  Südpole  dagegen 
nur  etwa  /=  80".  Endlich  ist  noch  hervorzuheben,  daß  die  Isoklinen  sich  zu 
beiden  Seiten  des  magnetischen  Äquators  außerordentlich  dicht  zusammendrängen 
und  in  der  Nähe  der  Pole  weit  auseinander  treten,  daß  also  /  sich  dort  sehr 
rasch,  hier  sehr  langsam  ändert,  ein  Verhalten,  das  übrigens  wesentlich  schon  in 
der  geometrischen  Bedeutung  der  Inklination  begründet  ist. 

Horizontalintensität.  ZT-Isodynamen.  Nach  den  Auseinandersetzungen 
im  Art.  „Magnetische  Messungen"  ist  die  der  genauesten  Messung  zugängliche 
Größe  nicht  die  gesamte,  sondern  die  horizontale  Komponente  der  Intensität  des 
Erdmagnetismus,  H.  Diese  Größe  ist  in  Figur  202  und  203  in  der  bisherigen 
Weise  durch  die  Horizontal-Isodynamen  dargestellt;  die  beigefügten  Zahlen  be- 
deuten hundertel  der  absoluten  C-G-S-Einheit  Die  Größe  Ä' schwankt  hiernach 
zwischen  0  tmd  0,39,  den  ersteren  Wert  besitzt  sie  in  den  ^-Polen,  die,  wie 
man  nach  dem  obigen  ohne  weiteres  einsieht,  mit  den  D-  und  /-Polen,  also 
mit  den  magnetischen  Polen  schlechthin  identisch  sind,  den  größten  Wert  nimmt 
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sie  in  der  Nahe  des  Äquators,  jedoch  6 — 8°  nordlich  von  ihm,  an,  und  zwar 
nicht  überall,  sondern  nur  in  derjenigen  geographischen  Lange,  welche  etwa 
Hmter-Indien  entspricht;  das  Maximum  hegt  etwa  zwischen  Siam  und  Borneo. 
In  Deutschland   bewegt  sie  sich  zwischen  den  Werten  0,17  und  0,21. 

Was  die  ^-Isodynamen  betnflpt,   so   sind  sie,   wie  man  sieht,  in  der  nörd- 
lichen gemäßigten  Zone  m  erster  Annäherung  den  Breitenkreisen  ähnliche  Linien, 
nur  daß  sie,  ähnlich  wie  die  Isoklmen,  auf  der  östlichen  Halbkugel  nach  Norden, 
auf  der  westlichen  nach  Süden  ausbiegen,  wobei  aber  hier  die  erstere  Abweichung 
nur  schwach,  die  letztere  hingegen,  besonders  nach  Norden  hin,  sehr  stark  wird. 
Auf  der  sudhchen  Halbkugel  sind  die  Ausbiegungen  umgekehrt,  außerdem  aber, 
zumal  auf  der  westlichen  Hälfte,  viel  starker.     Nach   den  Polen   zu   gehen   auch 
diese  Kurven  m  Kurven  von  der  Gestalt  gestreckter  Ellipsen  über,  die  noidliche 
Elbpse   ist  weit   gestreckter   als   die   südhche.     Em   ganz   anderes  Bild,   im  Ver- 
gleich  mit   den  Isoklinen,   bieten   dagegen   die  ^-Isodynamen   zu  beiden  Seiten 
des  Äquators   dar.     Die   letzte  Isodyname  nämlich,   welche,    einem  Parallelkreise 
ähnlich,  rund  um  die  Erde  lauft,  ist  sowohl  auf  der  nördlichen  wie  auf  der  sudlichen 
Halbkugel  diejenige,  welcher  der  Wert  H=  0,30  entspricht    Dagegen  bilden  die 
höheren  Werten   entsprechenden  Kurven   sehr   längliche,  in   sich   zurücklaufende 
Linien,   derart,  daß  jetzt  jedem  Werte  von  ^  nur  eine  solche  Linie  entspricht, 
die    aber   teils   auf  der  nördlichen,  teils  auf  der  südlichen  Halbkugel  hegt.     Bei 
noch   höheren  Werten,   etwa  H  =  0,35,   findet   alsdann    eine   Teilung  j'ener   ge- 
schlossenen Linie   in  zwei  solche  statt,   so  daß  man  schließlich  zu  zwei  Punkten 
gelangt,   in    denen    H  relative  Maximalwerte   annimmt,  der   eine,   und   zwar    der 
absolute  Maximalwert,  ist  der  oben  schon  genannte  (0,39  in  Hinter-Indien),  der 
andere  betragt  etwa  0,37  und  liegt  westlich  von  Zentral-Amenka.     In  bezug  auf 
die   Dichte   der  Lagerung  unterscheiden   sich   die   ^-Isodynamen    ebenfalls   von 
den  Isokhnen,  sie  sind  nicht  am  Äquator,  sondern  etwa  bei  ^40°  am  dichtesten 
konzentriert,  die  Unterschiede  sind  aber  hier  überhaupt  nicht  so  bedeutend  wie  bei/. 
Endlich  laßt  sich  auch  für  die  Honzontalintensitat  ein  BegnfF  aufstellen,  den 
man   als  Äquator,   und  zwar   als  ^-Äquator  bezeichnen   könnte,    nämlich   die 
Verbindungslinie    aUer  Punkte,    deren  jeder   auf   seinem  Mendian    den    größten 
Wert  von  H  aufweist     Diese  Linie   ist  in  Figur  202   gestnchelt  dargestellt,   sie 
liegt,   abgesehen  von  einem   kleinen  Stück   in   der  Südsee,   durchweg  über  dem 
Äquator,   am  meisten  in  Vordenndien.     Eine  Isodyname   ist  sie  naturlich  nicht 
vielmehr  schwankt  H  auf  ihr  zwischen  den  Grenzen  0,31  und  0,39.     Von  dem 
eigentlichen  magnetischen  Äquator  (/=  0)  weicht  der  Ä^- Äquator,  wie  ein  Ver- 
gleich  der  Figuren  202  und  200   lehrt,   fast  überall  nach  Norden   ab,   auch  ist 
der  Verlauf  ein  wesentlich  anderer. 

Totalintensität  Total-Isodynamen.  Von  der  Vertikalintensität  Z  ist 
wenig  zu  sagen;  am  magnetischen  Äquator  ist  sie  null,  ihre  Maxima  hegen  in 
der  Nähe  der  Magnetpole  und  betragen  +0,634  bzw.  —0,674.  Gehen  wir  also 
gleich  zur  Resultante  F^  der  ganzen  erdmagnetischen  Kraft,  über.  Sie  ist  in 
Figur  204  für  den  mittleren  Teil  der  Erde  dargestellt  wieder  in  hundertein  des 
C-G-S -Wertes,  die  Polargegenden  bieten  nichts  besonderes  dar.  Die  Größe  F 
verhalt  sich  gerade  umgekehrt  wie  H,  sie  nimmt  von  der  Aquatorgegend,  wo 
—  östhch  von  Sud-Amerika  —  ihr  kleinster  Wert  0,28  stattfindet,  nach  höheren 
Breiten  hin  mehr  und  mehr  zu  —  m  Deutschland  bewegt  sie  sich  zwischen  den 
Grenzen  0,45  und  0,48  —  und  erreicht  an  einigen  Stellen  relative  Maxima, 
eines  südlich  von  Australien  im  Betrage  von  0,69,  eines  im  nördlichen  Mittel- 
Sibinen  (0,62)  und  eines,  welches  zugleich  das  absolute  Maximum  ist,  in  Nord- 
Amerika,  östlich  von  Boothia  etwa  m  71"  nördL  Br.,  mit  dem  Werte  0,71.  Man 
kann  diese  Punkte,  namentlich  den  ersten  und  letzten  der  drei  genannten,  mit 
dem  Namen  Intensitatspol  oder  Fokus  belegen,  sieht  abei:  ein,  daß  kein 
Grund  zu  der  Annahme  vorhegt,  diese  Punkte  mochten  mit  den  Ma^etpolen  zu- 
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aammenfallen ;  in  der  Tat  liegt  der  sudliche  Fokus  sehr  weit  vom  magnetischen 
Südpol    entfernt,    der   nordhche   Fokus  liegt  freihch   dem   magnetischen    Nordpol 
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ziemlich  nahe,  es  ist  aber  zu  bemerken,  daß  gerade  in  dieser  Hinsicht  der  Fort- 
schritt in  der  Ausmessung  der  betreffenden  Gegenden  ungeheure  Umwälzungen  zur 


Folge  gehabt  hat,  Umwälzungen,  welche  den  Fokus  immer  weiter  nach  Norden 
geruckt  haben,  so  daß  man  auch  heute  noch  nicht  sagen  kann,  ob  die  angenom- 
mene Lage  die  richtige  sei,  zumal  da  die  i^'-Isodynamen  in  dieser  Gegend,  wie 
die  Karte   zeigt,    einen  sehr   krausen  Verlauf   aufweisen.     Wie  für  die  Maximal- 
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"wexte  von  ZT,  so  kann  man  endlich  auch  für  die  Minimalwerte  von  F  eine  Kurve 
bilden,  welche  m  der  Zeichnung  gestrichelt  wiedergegeben  ist;  sie  liegt  zur  Hälfte 
nördlich,  zur  Hälfte  sudlich  vom  Äquator,  den  sie  in  Kamerun  und  m  der  Sud- 
see  schneidet,  und  F  bewegt  sich  auf  ihr  zwischen  den  Werten  0,26  und  0,38. 
Von  dem  magnetischen  Äquator  weicht  der  i?'- Äquator  betrachtlich,  und  zwar 
fast  überall  nach  Süden,  ab,  noch  starker  folglich  vom  /T- Äquator.  In  den  Punkten 
des  Inklinationsaquators  muß  naturlich  H=  F  werden,  wodurch  man  eine  Kon- 
trolle für  den  Vergleich  der  Honzontal-  und  der  Total-Isodynamen  in  dieser 
Gegend  erhalt  Beide  Größen  aber,  H  wie  F,  schwanken  auf  dem  /-Äquator 
recht  bedeutend,  nämlich  zwischen  den  Grenzen  0,27   und  0,39. 

Im  folgenden  sind  die  erdmagnetischen  Elemente  für  einige  Breiten  (linke 
Vertikabreihe)  und  Längen  (oberste  Honzontalreihe)  tabellarisch,  außerdem  in 
Figur  205  für  Deutschland  graphisch  dargestellt.  Die  Tabellen  wie  die  Karte 
beziehen  sich  auf  das  Jahr  1905;  als  Grundlage  dienten  die  Zahlen  von  Neu- 
mayer, Eschenhagen  u.  a.  für  1885,  einige  neuere  Angaben  sowie  die  bekannten 
Durchschnittswerte  der  jährlichen  Sakularanderungen  (s.  w.  u.).  Einige  Unsicher- 
heit besteht  sonach,  sie  dürfte  aber  ein  hundertel  selten  übersteigen  i. 

Deklination  D  (negativ). 
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1  Im  letzten  Augenblicke  konnten  —  bei  der  Koirektnr  —  noch  die  Tabellen  von 
A.  Schmidt  in  Landolt-BöRNSTKins  Tabellen  (3.  Aufl.  1905)  benutzt  -werden;  das  Kärtchen 
mußte  bleiben,  wie  es  war,  hat  aber  fast  nur  in  den  D  Fehler  über  ein  hundertel 


Bd  V 
Magnetismus 


Örtliche  Verteilung. 


48; 


50« 
51° 
52  0 
530 
540 
550 


0"o  " 
191 

50  '" 
195 

10  0 
198 

'  150" 
201 

260 

204 

187 

191 

194 

197 

199 

184 

187 

190 

192 

194 

180 

183 

186 

188 

190 

176 

179 

182 

184 

186 

172 

175 

178 

ISO 

182 

':>r,o 


207 
202 
197 
192 
188 
184 


Für  Potsdam^  gelten  nach  den  Beobachtungen  des  dortigen  Obaervatoriiima 
die  folgenden  Werte: 


Jahr 


1901 
1902 
1903 
1904 

Jahr 


Deklination 

-9052,1' 
-9048,0' 
-9043,8' 
-9039,4' 


Inkhnation 

+  660  22,8' 
+  660  20,8' 
+  66  0  20,0' 
+  660  19,0' 


Horizontal-Intens. 

0,18861 
0,18878 
0,18876 
0,18880 


Vertikal-Intensitat 

0,43128 
0,48090 
0,43068 
0,43055 


Totalintensität 


Nördliche  Komponente 


Östliche  Komponente 


1901  0,47072  0,18582  —0,03233 

1902  0,47042  0,18598  —0,03212 

1903  0,47022  0,18605  —0,03190 

Übngen3  ist  die  dem  Observatorium  übertragene  magnetische  Landesauf- 
nahme von  Preußen  im  wesentlichen  abgeschlossen  und  zunächst  die  vorlaufige 
Mitteilung  der  Hauptergebnisse  angekündigft. 

Für  einige  wichtige,  über  den  Erdball  zerstreute  Orte  mit  Observatorien 
folgen  hier  noch  die  drei  Elemente  —  meist  für  1901  —  nach  der  Zusammen- 
stellung von  Ad.  Schmidt. 
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222 

Ort 


Bukarest  . 
Toronto  . 
Nizza  .  . 
Perpignan 
Tiflis  .  .  . 
Coimbra  . 
Baldwin  («/b)  . 

Cheltenham(V8 
Lissabon  .  .  . 
San  Fernando 
Tokio  .... 
Zi-ka-wei  .  . 
Hongkong  .  . 
Honolulu  (Vb) 
Bombay  .  .  . 
Manila  .... 
Batavia  .  .  . 
Mauritius  .  . 
Rio  de  Janeiro 
Melbourne  .  . 
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■  5  30 
■11  56 
■13  35 

2  19 
■17  18 

8  23 

■  5  6 
■17  16 
■15  58 

■  4  37 

■  2  28 
0  17 

9  17 
0  23 


0  52 

1  6 
9  27 
8  8 
8  26 


l.  J 

H 

58046' 

0,233 

74  32 

167 

60  10 

224 

59  58 

224 

55  54 

256 

59  22 

228 

68  36 

220 

70  23 

202 

57  53 

235 

55  9 

247 

49  3 

299 

45  44 

328 

31  28 

368 

40  15 

293 

21  26 

374 

16  14 

381 

30  7 

368 

54  8 

238 

13  20 

250 

67  24 

233 

1  Ad.  Schmidt,  Drude  Ann.  16.    395.    1904.  —  Vgl.  aucli  M.  Eschknhagen,    ebenda  6. 
424.   1901    —  Ad.  Schmidt,  ebenda  10.  890.    1903. 
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KraftHnien  und  Niveaulinien.  Den  obigen  Systemen  von  Linien  sc  Wie  lien 
sich  noch  zwei  weitere  Systeme  aoi,  denen  in  wissenschafüicher  Hinsicht  sogar 
en,e  noch  größere  Bedeutung  zukommt  Es  sind  das  diejenigen  beiden  Kurven- 
säaren.  wSche  man  in  den  verschiedensten  Gebieten  physikahscher  Erschci- 
^ngen  als  Kraft-  und  Niveaulinien  bezeichnet.  Die  Kra  thnien  sind  diejenigen 
KuTen,  deren  Richtung  in  jedem  ihrer  Punkte  mit  der  Richtimg  der  betreffenden 
hl"  also  der  horizontalen  Komponente  der  erdmagnetischen  Kraft  übereinstimmt 
sie  werden  im  vorliegenden  Falle  gewohnhch  magnetische  Meridiane  genannt 
^d  können  entweder  direkt  durch  Beobachtung  der  Nadel  an  verschiedenen 
Orten  oder  aus  den  Isogonen  m  leicht  ersichtlicher  Weise  abgeleitet  werden. 
Die  Niveaulinien  andererseits  sind  Lmien,  die  ubeiall  diejemge  Richtung  haben, 
m  welcher   gar   keine  Kraft   der  betreffenden  Art,    hiei   also    keine   magnetische 
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Kraft  wirkt,  für  deren  Punkte  also  das  Potential  V  den  gleichen  Wert  hat;  man 
nennt  sie  auch  magnetische  Gleichgewichtslinien   oder  Linien  gleichen 
magnetischen  Potentials  V.     Diese  beiden  Liniensysteme  sind  m  Figirr  -üb 
dargestellt  und  mar  die  Niveaulinien  für  je  um  0.004  C-G-S-Einheiten  abstehende 
Werte  nicht  von  V,   sondern  von  Vir,  y^o  r  der  äquatoriale  Erdradius  ist  (nur 
die  äußerste  Kurve  im  Norden  entspricht  einem  nur  um  0,03  differenten  Wert?), 
die  Zahlen   bedeuten   hundertel;   von    den  Mendianen,   für   die   es   eine   in    der 
Natur  der  Sache  begriindete  Auswahl  nicht  gibt,  sind  diejenigen  gewählt,  welche 
den  Erdäquator  in  durch  20  teübaren  Längen  ösüich  oder  westlich  von  Gieen- 
wich  schneiden.    Es  muß  bemerkt  werden,  daß  zwei  Kurvensysteme  von  der  Be- 
deutung  der  hier    voriiegenden    sich  bekannüich   überall    senkrecht   schneiden; 
wenn  das  in  der  Figur  nicht  überall  genau  der  Fall  ist,  so  Hegt  dies  daran,   daß 
die  Meridiane   aus  der  Beobachtung,  resp.  aus  den  Isogonen,   die  Niveaulinien 
hingegen  aus  der  Theone  (s.  w.  u.)  abgeleitet  wurden. 

Diese  Kurven  bieten  nun  em  sehr  anschauliche«  Bild  der  Verhältnisse   dar, 
und  zwar  sowohl  für  i?  als   auch  für  H.     Wo  die  NiveaJi^Äien  horizontal,    die 


„    2'':"^  Ortbclie  VeTteilung.  -^^'^ 

Magnetismus.  " 

Meridiane  vertikal  verlaufen,  ist  offenbar  Z?  =  0 ,  durch  Verbindung  der  bezuR- 
lichen  Punkte  erhalt  man  also  wieder  die  agonischen  Linien  der  Figur  198.  Wo 
die  Niveaulinien  von  Imks  unten  nach  rechts  oben,  die  Meridiane  von  links  oben 
nach  rechts  unten  verlaufen,  ist  B  negativ  (westlich),  im  entgegengesetzten  Falle 
positiv  (östlich).  Wo  die  Niveauhnien  dicht  beieinander  hegen,  also  am  Äquator, 
ist  Ä'groß,  wo  sie  weit  voneinander  liegen,  also  in  den  Polargegenden,  ist  // 
klein.  Vor  den  Isogouen  haben  die  Meridiankurven  den  Vorzug,  daß  sie  nur  m 
den  magnetischen  und  nicht  auch  in  den  geographischen  Polen  zusammentreffen, 
imd  daß  infolgedessen  das  Bild  einfacher  ist.  Ebenso  haben  auch  die  Niveau- 
linien vor  den  Horizontal-Iaodynamen,  mit  denen  sie  sonst  einige  Ähnlichkeit 
haben,  den  Vorzug,  daß  die  geschlossenen  Linien  m  der  Nahe  des  Äquators 
wegfallen,  das  Bild  also  ebenfalls  einfacher  wird.  Endlich  ist  darauf  hinzuweisen, 
daß  sich  auch  hier  eine  ausgezeichnete  Linie  vorfindet,  namlich  diejenige  Gleich- 
gewichtshnie ,  für  welche  F=  0  ist,  welche  also  die  PJrdgebiete  mit  positivem 
von  den  mit  negativem  Werte  des  magnetischen  Potentials  voneinander  trennt; 
man  kann  sie  Deklinations-  oder  Potential- Äquator  nennen;  von  den 
übrigen  magnetischen  Aquatorlimen  weicht  sie  nicht  unwesenthch  ab,  am  wenigsten 
noch  vom  Inklinations- Äquator. 

An  diesen  Darstellungen  muß  es  genügen;  es  sei  aber  noch  auf  die  \on 
Ad.  Schmidt  1  gegebene  Karte  der  XYZ  für  1885,0  hingewiesen. 

Besondere  örtliche  Erscheinungen.  An  vielen  Stellen  der  Erdoberflache 
treten  anomale  Werte  der  erdmagnetischen  Elemente,  d.  h.  solche  auf,  welche 
von  denen  der  Umgebung  mehr,  als  zu  erwarten  wäre,  abweichen,  und  infolge- 
dessen ergeben  sich  eigentümliche  Anomalien  im  Verlaufe  der  im  übrigen  sanft 
gekrümmten  isomagnetischen  Linien.  In  den  obigen  Figuren  zeigen  sich  solche 
Anomahen  nur  dann,  wenn  sie  sich  über  große  Gebiete  erstrecken,  z.  B.  die 
Wellen  der  Isodynamen  0,185  und  0,190  auf  der  deutschen  Karte  Figur  205; 
im  weiteren  Sinne  könnte  man  natürlich  selbst  solche  Gebilde  wie  die  Dekli- 
nations-Enklave  in  Ost-Asien  usw.  als  Anomalien  größten  Maßstabes  bezeichnen. 
Solche  große  Gebiete  nennt  man  regionale  Störungsgebiete  und  stellt  ihnen 
die  lokalen  Störungsgebiete  gegenüber.  Die  meisten  Anomalien,  sind  lokalen 
Charakters,  sie  treten  in  jenen  Karten  nicht  hervor,  teils  weil  sie  zu  unscheinbar 
sind,  teils  aber,  weil  sie  absichtlich  eliminiert,  die  Kurven  also  entsprechend  ver- 
einfacht wurden.  In  diesem  Sinne  nennt  man  die  obigen  Linien  terrestrische 
Kurven  und  stellt  ihnen  die  magnetischen  Lokalkurven  gegenüber. 

Die  größten  bekannten  Störungsgebiete  sind  die  in  Sud-Rußland  (Goxi- 
vemement  Kursk),  an  der  Insel  Jussaro  im  finnischen  Meerbusen,  die  groß- 
britannische  und  einige  m  Nord-Amerika.  Im  Gouvernement  Kursk  finden  sich 
statt  der  normalen  Deklination  von  U  bis  8°  solche  von  34  bis  96°,  und  zwar 
auf  wenige  hundert  Meter  Entfernung;  die  Inklination,  die  68"  betragen  sollte, 
geht  stellenweise  bis  auf  55°  herunter,  wahrend  an  anderen  die  Nadel  geradezu 
senkrecht  steht;  die  Honzontalintensität  schwankt  zwischen  0,2  und  0,G,  die 
vertikale  zwischen  0,65  und  0,85;  die  Totalmtensitdt  endlich  geht  bis  auf  1,03 
hinauf,  d.  h.  das  Feld  der  Anomalie  in  Kursk  ist  starker  als  das  der  magnetischen 
Erdpole;  dabei  ist  das  gestörte  Gebiet  so  groß  wie  eine  preußische  Provinz. 
Das  Störungsgebiet  im  finnischen  Busen  ist  früher  für  die  Schiffahrt  sehr  gefährlich 
gewesen.  Für  Großbntannien  sind  m  Figur  207  beispielsweise  die  normalen  und 
die  wirklichen  Isogonen  verzeichnet.  Man  sieht,  wie  stark  stellenweise  die  einen 
von  den  anderen  abweichen,  und  wie  mannigfaltig  und  stark  die  Lokalkurven 
zuweilen  gekrümmt  sind.  So  beträchtliche  Abweichungen  kommen  naturlich  nicht 
allenthalben,  vielmehr  vorzugsweise  in  der  Nähe  von  Gebirgen  vor,  welche  mag- 
netische Massen   enthalten,   sowie   m  der  Nähe  von  Küsten  und  Inseln  —  Ab- 

1  Ad   Schmidt,  Petermanns  Mitt    1898,  Tafel  11  (Bemerkungen  dazu  S.  154). 
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weichungen,  vrelche  ganz  an  diejenigen  ennnem,  welche  Größe  und  Richtung  der 
Schwerkraft  unter  denselben  Umstanden  aufweisen.  Es  ward  hiervon,  insbesondere 
von  dem  Gebirgsmagnetismus,  noch  die  Rede  sein. 

Endlich  ist  noch  die  Frage  nach  den  Werten  der  erdmagnetischen  Elemente 
in  verschiedenen  Höhen  über  der  Erdoberflache  resp.  in  verschiedenen 
Tiefen  unter  ihr  zu  berühren.  Leider  liegen  gegenwartig  in  ersterer  Hinsicht  nur 
wenige,  m  letzterer  gar  keine  erwähnenswerten  Bestimmungen  vor,  was  in  An- 
betracht  der   bezuglichen   Schwierigkeiten   nicht   zu  verwundem    ist;    namentlich 


^i" 
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leuchtet  es  em,  daß  die  Anstellung  magnetischer  Messungen  im  Luftballon  — 
und  gerade  solche  sind  naturgemäß  von  besonderer  Wichtigkeit  —  eine  überaus 
beilde  Aufgabe  ist  Auf  Bergen  fand  Forbes  eine  Abnahme  von  H  um  Vboooo 
seines  Wertes,  von  /  um  5"  auf  je  100  englische  Fuß,  aus  den  Beobachtungen 
von  Kreel  und  von  Harii.  in  den  Alpen  läßt  sich  dagegen  ein  sicherer  positiver 
Schluß  mcht  ziehen;  in  Ballons  fanden  Gay-Lussac,  Glaisher  und  andere  so 
widersprechende  Zahlen  und  selbst  Vorzeichen  der  Änderung,  daß  man  gar  nichts 
oder  höchstens  so  viel  daraus  schließen  kann,  daß  die  Änderung  sehr  klein  iöt 
und  von  den  Fehlerquellen  mehr  oder  wemger  verdeckt  wird.  Immeijhin  wird 
hierauf  bei  der  Theorie  noch  zurückzukommen  sein^.    In  neuester  Zeit  hat  man 

'  VgL  z  B.  G.  B  AlRY,  Üb.  d.  Magnetaarnns,  deutsch  v.  F  Tibtjen,  Berlin  1874.  ^T, 
A.  V.  Humboldt,  Kosmos  4.  93.  1858;  Kbeil,  Denkschr.  Wiener  Akad.  1.  279.  1850, 
HArtl,  Zeitschr.  f.  Meteor.  188 1.    102,  '  » 


Bd.V. 
Magnetismus 


Zeitliche  Äuderuugeu 


487 


ubngeus  die  Frage  wieder  aufgenommen,  mdem  mau  Lokalvaiiometer  (S.  110) 
konstruierte,  die  mit  besonderer  Empfindlichkeit  ausgestattet  und  den  Anforderungen 
der  Ballonfahrt  angepaßt  sind;  es  ist  zu  hoffen,  daU  sich  hiermit  die  Frage  Idaren 
lassen  wird.  Inzwischen  kann  man  eine  Abnahme  von  //  um  etwa  0,0005  ihres 
Wertes  pro  Kilometer  als  Norm  benutzen. 

Zeitliche  Änderungen. 

Schon  in  den  ersten  Zeiten  magnetischer  Beobachtungen  erkannte  man,  daß 
die  einem  Orte  zukommenden  Werte  der  magnetischen  Elemente  sich  mit 
der  Zeit  ändern.  Gegenwartig  weiß  man,  daß  diese  Änderung  sehr  mannig- 
faltig ist  und  in  dieser  Hinsicht  die  Änderungen  z.  B.  der  Lufttemperatur  noch 
weit  übertrifft.  Die  erste  Unterscheidung,  die  man  machen  kann,  nämlich  die 
zwischen  periodischen  und  nichtpcriodischen  Änderungen,  hält  in  letzter  Instanz 
nicht  Stich,  da  man  bei  der  Kurze  des  Zeitraumes,  den  seibat  die  drei  Jahr- 
hunderte bishenger  Beobachtung  darstellen,  nicht  wissen  kann,  ob  nicht  auch  die 
schembar  unperiodischen  Veränderungen  in  Wahrheit  periodisch  sind.  Es  bleibt 
also  im  wesentlichen  nur  die  Klassifizierung  nach  der  Länge  der  Periode  übrig, 
und  es  sind  hier  die  säkularen  (bei  denen  mau  aber  nur  mit  großer  Voreicht 
von  einer  Penode  sprechen  darf),  die  vieljährigen,  die  jährlichen,  die  taglichen 
Schwankungen  zu  unterscheiden,  wozu  dann  schließlich  noch  die  dem  Anscheine 
nach  unregelmäßigen,  größtenteils  plötzlichen  Veränderungen  kommen.  Von  den 
meisten  Änderungen  wird  die  Deklination  am  stärksten,  die  Totalintensitat  am 
schwächsten  betroffen. 

Säkulare  Deklinationsänderung.  Wenn  man  für  einen  Ort  die  Werte 
von  D  für  zahlreiche  Zeitpunkte  eines  größeren  Zeitraumes  kennt,  so  kann  man 
daran  gehen,  sie  durch  eine  Formel  darzustellen,  die  alsdann  die  Rück- 
berechnung der  Werte  für  die  übrigen  Punkte  jenes  Zeitraumes  mit  einer  gewissen 
Genauigkeit  gestattet,  während  die  Anwendung  der  Formel  auf  außerhalb  gelegene 
Zeitpunkte,  also  die  Extrapolation,  gefährlich  ist  und  oft  ganz  falsche  Werte 
liefert;  es  maß  also  jener  Zeitraum  der  Formel  stets  beigefügt  werden.  Am 
gebräuchlichsten  ist  die  parabolische  Formel 

in  welcher  /q  ^in  fester  Zeitpunkt,  die  sogenannte  Epoche,  D^  die  ihr  entsprechende 
beobachtete  Deklination,  t  irgend  eine  Zeit,  D  die  entsprechende  Deklination  ist, 
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und  a  und  h  Konstanten  sind.  Nur  für  wenige  Orte  hat  man  diese  Konstanten 
bisher,  berechnen  können,  und  auch  für  diese  nur  iür  sehr  verschiedene  Epochen 
und  Zeiträume;    eine  Auswahl  gibt  die  folgende  Tabelle. 
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Petersburg 
Berlin  .  . 
Göttingen 
Greenwich 
Prag  .  .  . 
Wien    .  . 
München 
Mailand  . 
Venedig  . 
Toronto  . 
Rio  de  Janeiro 
Melbourne    . 


F.  AUEEBACH,  Erdmaguetisnius. 
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-^0 

1°  37,64' 

18°    7,30' 

14°  51,70' 

200  24,97' 

12°  34.08' 

11°  39,42' 

140  58,92' 

130  31,00' 

11049,00' 

1057,58' 

00  24,40' 

SO  19,74' 


-6,5200' 
-0,2681' 
-8,8430' 
-7,8730' 
-7,0480' 
-7,3436' 
--7,2822' 
-6,7270' 
-6,8250' 
+  2,8890' 
+  8,0940' 
+  1,1800' 


-0,070' 
-0,053' 
+  0,049' 
+  0,092' 
+  0,017' 
+  11,0115' 
-0,004' 
-U,O0S' 
-U,013' 
+  0,022' 
+  0,022' 


1873- 

1730- 

1632- 

1858- 

1855- 

1853 

1842- 

183Ö- 

1848- 

1841- 

1670- 

1858- 


um 

^ü 

1885 

1873 

1870 

00 

1885 

67,52 

1875 

66 

1876 

65 

1871 

65 

1872 

57 

1884 

80 

1884 

80 

1871 

50 

1885 

50 

1884 

71,5 
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Autor 

MUIXER 

Ermann 

Kohlrausch 

Neuma\  !■  r 


Chistoni 

» 

Neuma\  er 

Weyer 
Neuma\er 


•ömax 

1798 

Betrag 

-18°  9' 

1785 

-19032 

Eine  parabobsche  Formel  ergibt  für  die  dargestellte  Größe  bekanntlich 
zweimal  den  Wert  null  und  dazwischen  ein  Maximum.     So  findet  man  z.  B. 

Z»  =  0 
für  Berlin  1673  und  1923 

für  Göttingen     1632  und  1938 

woraus  der  geringe  Wert  solcher  Extrapolationen  ersichtlich  ist;    denn  nach  den 
Zahlen  für  Potsdam   (S.  483)  ist  ziemhch   sicher,   daß  D  im  Jahre    1923  noch 
mindestens  — 70  betragen  wird. 
Für  Potsdam  ist  die  Formel 

Z?  =  -100  17,24'+  5,14'(^-  1896,0)  -  0,104'(^  -  1896)2 

berechnet  worden;    aber  es  ist  zweifelhaft,  ob  sie  lange  giltig  bleiben  wird^. 

Für  Paris,  wo  sich  die  Beobachtungen  bereits  durch  fast  vier  Jahrhunderiii 
erstrecken,  reicht  die  Parabel  nicht  aus,  da  sich  hier  auch  ein  östliches  Maximum 
von  D  ergeben  hat;  die  betreifende,  in  Figur  208  dargestellte  Kurve  ist  viebnehr 
wellen-  resp.  sinusartig,  wobei  allerdings  kleinere  Wellen  und  Unregelmäßigkeiten 
zur  Vereinfachung  des  Bildes  eliminiert  worden  sind;  als  besondere  Werte 
findet  man: 

Maximum  im  Jahre  1580,  Betrag  +    90  30'     , 

Null  „       „       1600 

Minimum    „       „       1810,  Betrag  —22 0  18'     . 

Noch  andere  Orte  weisen  zwar  ebenfalls  Maxima  und  Minima  auf,  ohne 
jedoch  dabei  das  Vorzeichen  gewechselt  zu  haben  (für  New  York  z.  B.  sind  die 
Extreme  der  letzten  200  Jahre  — 40  und  —  90).  Endlich  sei  noch  ein  Beispiel 
für  eine  Darstellung  gegeben,  welche  sich  für  sehr  lange  Reihen  zuweilen  be- 
währt hat,  und  bei  welcher  zwei  verschiedene  Epochen  t^  und  /g,  sowie  zwei 
verschiedene  Perioden  7\  und  T^  zugrunde  gelegt  werden: 

für  Chrisüania  z.  B.  ist 

1  Vgl.  Ad  SCHMmx,  Drude  Ann.  10.  891.  1903  und  16.  398.  1905.  —  Fnr  andere  Länder, 
namenüich  die  Ver  Staaten  v.  Nordamerika  vgl.  die  Berichte  von  K.  ScHEEmo  im  Geogr.  Jahr- 
buch. —  Für  die  Schweiz  vgl.  A.  Battelli,  Beibl.  1894.  482,  -wo  die  Oiig.-Lit.  zusammen- 
gestellt ist. 
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A  =  -0,990    , 

und  mau  findet 

,7  =  13,53'»  ,         /i  =  1502,2  , 
/;=    0,53"  ,         /,,  =  1517,5  , 

T^  =  42U 
r.  =    82 

J-80 


Z>  =  0  m  den  Jnhren  1530,   IG 81,   1050, 
^mm  im  Jahre  1822,  Betrag   — 20<*    1'     , 
Anax   »       »       1012,       „        +    7"56'     . 

Am  anschaulichsten  ergeben  sich  die  Veränderungen  von  D  durch  Ver- 
gleichung  der  im  Laufe  der  Jahrhunderte  pubhzierten  und  neuerdings  mehrfach 
zusammengestellten  Isogonenkarten,  namentlich  für  die  Jahre  1600,  1700,  180U, 
1858  und  1885.  Nur  wenige  Gebiete  haben  wahrend  dieser  Zeit  ihr  Vorzeichen 
gewahrt,  so  sind  West-Australien  und  die  Neu-lCngland-Staaten  stets  westlich,  Ost- 
Australien  und  Amenka  (mit  Ausnahme  der  Ostecke)  stets  östlich  geblieben, 
Afrika  ist  wenigstens  seit  17U0  westlich;  Europa  und  Asien  hingegen  haben 
Zeichenwechsel,  und  zwar  zum  Teil  wiederholte,  aufzuweisen.  Die  agonische  Linie, 
die  jetzt  durch  Amerika  geht,  bog  fmher  (1600)  stark  nach  Osten  aus  und  um- 
schloß fast  ganz  Europa,  erst  allmählich  hat  sie  sich  zurückgezogen  und  ihre 
heutige  emfache  Gestalt  angenommen.  Umgekehrt  war  damals  die  andere  agonische 
Linie  nahezu  gerade,  erst  mit  der  Zeit  bauchte  sie  sich  nach  Ost-Asien  aus  und 
schnürte  schließlich  die  jetzige  geschlossene  Agone  von  sich  ab^ 

Gegenwärtig  ist  die  SbJcularanderung  der  Deklination,  die  in  Figur  198 
durch  die  eingeklammerten  Zahlen  m  Minuten  pro  Jahr  angegeben  ist,  fast  überall 
positiv,  d.  h,  die  Deklination  wird  ostlicher,  sie  nimmt  also,  absolut  genommen, 
da,  wo  sie  westlich  ist,  ab,  dagegen  dort,  wo  sie  östlich  ist,  zu;  nur  in  Amenka, 
dem  sudlichen  Atlantic  und  Ost-Asien  (besonders  in  der  Enklave)  nimmt  D  ab; 
ohne  Säkularänderung  smd  gegenwärtig  drei,  in  Figur  198  gestrichelte  Linien,  eine 
nahe  der  Westküste  Amerikas  hinlaufende,  eine  zweite,  welche  den  Nord-AÜantic 
durchschneidet  imd  dann  wesüich  von  Afrika  hinläuft,  und  eine  dritte  in  Ost- 
Asien.  Die  stärkste  Zunahme  findet  in  Nordwest-Europa  statt,  nämlich  um  12' 
jährlich,  m  Schottland  beträgt  sie  9,  in  Holland  8,  in  Deutschland  4  bis  6  (z.  B. 
in  Potsdam  4,2',  s.  0.  S.  483),  in  Rußland  3  bis  5;  dabei  wird  diese  Zunahme 
aber  allmählich  kleiner,  sie  betrug  z.  B.  in  Hamburg: 

1850  1865         1878         1880         1885  1800 

8,4'  8,0'  7,4'  7,0'  6,4'  5,2'. 

Säkulare  Inklinationsänderung.  Sie  ist  wesentlich  kleiner  als  die  Änderung 
der  Deklination.     Die  parabolische  Formel 

7=/o  +  «(/-^o^  +  Ä(/-/o)--ä 
ergibt  folgende  Werte: 


Ort 


Upsala .  .  . 
Wilhelmshaven 
Berhn  .  . 
Göttingen  . 
Greenwich 
München  . 
Mailand  . 
Venedig  . 
Washingtou 
Melbourne 


A 

710 

0,0' 

68" 

13,0' 

70" 

19,6' 

67" 

1.0' 

67" 

56,2' 

64" 

88,2' 

62" 

11,0' 

61" 

88,0' 

71" 

38,0' 

-67« 

6,0' 

-1,42 
-1,44 
-4,35 
-1,90 
-2,02 
-2,52 
-1,33 
-1,90 
-0,15 
-1-0,08 


b 

^0 

+  0,051' 

1869 

+  0,039' 

1870,5 

+  0,021' 

1800 

+  0,016' 

1860,0 

-0,005' 

1868 

-0,007' 

1857 

+  0,022' 

1880 

+  0,012' 

1880 

-0,016' 

1880 

+  0,008' 

1871,5 

Autor 


S01.ANDER 
eschenhaoen 

Ermann 
Kohlrausch 

Neumayer 

>» 
Chistoni 

Geodetic  Survey 
Neumayer 


1  Wegen  der  Geschieiite  dör  agonisclien.  Luue  in  Amenka  vgl.  L.  A.  Bauer,  Ten.  Magu 
2.  t&97. 
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Hiemach  wurde  die  bisher  ununterbrochene  Abnahme  \tm  /  in  ciiPSfin 
Jahrhundert  ihr  Ende  erreichen,  und  zwar  für  Berhn  ('t\va  H)(l2  mit  <)()"  MS',  fur 
Göttingen  1935  mit  65°  50';  tatsächlich  zeigen  die  obiyen  Ziihk'ii  fui  l'olsd.im 
beinahe  Konstanz  (660  21'),  was  allerdings  auch  andere  Grund*;  lialx-ii  kann 
(vgl  Ad.  Schmidt,  a.  a.  O.).  Welche  Werte  /  im  Laufe  dei  Zoiten  tm},'(Mi()mmrn 
hat  und  wie  groß  dabei  die  jahrbche  Änderung  gewesen  ist,  möffü  dfw  HcIhiju«! 
von  Paris  zeigen: 


Jahr 

I 

jährhche 
Änderung 

Jahr 

1 

j.'ihrliclic 
Änderung 

1671 

75«    0' 

1,8' 

1825 

08"    0' 

;i,.r 

1780 

710  48' 

6,0' 

1831 

07" JO' 

4,0' 

1806 

690  12' 

4,5' 

1835 

67  0  2-1 ' 

L',5' 

1814 

68° 36' 

2,7' 

1858 

06" 20' 

LM' 

1820 

680  20' 

4,0' 

1885 

65» 20' 

- 

Die  Inkhnation  hat  also  ununterbrochen  abgenommen,  ohne  <1:iü  jcdMch  in 
dem  Verlauf  dieser  Abnahme  ein  Gesetz  zu  erkennen  wäre;  im  DiirchHchnitt 
beträgt  die  jährhche  Abnahme  2,7',  was  auch  heute  noch  etwa  Ktimxut  Ju  den 
Äquatorgegenden  ist  die  Abnahme  starker,  z.  B.  in  Batavia  im  Durchschnitt  (h-r 
Jahre  1884  bis  1898:  7,15'. 

Zurzeit  nimmt  die  Inklination  noch  fast  überall  ab,  in  DeiitHchlnnd  um  1 
bis  2',  ebenso  in  Großbntannien,  in  Frankreich,  Italien  und  ("JsLerriMch-Dn^^arn 
um  1  bis  3',  die  Abnahme  ist  aber  geringer,  als  sie  noch  vor  kur/.cm  war 
(z.B.  in  Großbritannien  1837  bis  1857  1,6  bis  2,7',  dagegen  IHH?  bis  1HH8 
0,9  bis  1,9');  auch  im  westhchen  Rußland  nimmt  /ab,  ferner  in  Afrika  (bis  zu  5') 
und  in  den  Veremigten  Staaten  (um  2,5  bis  7,5').  Dagegen  findet  in  (Jzcanicin 
und  im  mittleren  Rußland  gar  keine  Änderung,  in  Ost-Rußland  eine  kh'inc  und 
m  Asien  eine  etwas  größere  Zunahme  statt  Eine  Linie  ohne  Inklin.itionsiindt'riinf; 
geht  von  den  Aleuten  nach  Kalifornien,  West-Indien,  Brasilien  und  dem  in'ird- 
lichen  Atlantic_,  eine  zweite  durch  das  europäische  Rußland.  Wna  undlich  den 
magneti3chen_ Äquator  betrifft,  so  haben  sich  dessen  Schnittpunkte  mit  d<'ni  (geo- 
graphischen Äquator  sehr  beträchtlich  verschoben,  der  eine  \m\  ihnen  la^^  k.  B. 
1700  unter  35°  östL  L.,  1780  unter  20 o  östl.  L.,  jetzt  hegt  er  unter  Kl"  westl.  L., 
er  ist  also  jährlich  etwa  15'  westwärts  gewandert. 

Säkular-Änderung  der  Horizontalintensität.     Die  i)jiraboliHc-he  l'unnel 

H=  H^-^r  a{t  ~  t,)-^  b{i  -  t^y^ 
liefert  folgende  Werte: 


Ort 

Berlin    . 
Göttingen 
Greenwich 
Prag      . 
Wien     . 
München    , 
Venedig     . 
Toronto 
Melbourne. 


100000  J^o 

17594 
18497 
17694 
19264 
20090 
19694 
21370 
16145 
23630 


100000 fl 

—  8 
+35 
+  16 

,  +22 
+57 
+  26 
+  17 
-15 

-  6 


1000000 

2 
3 
5 
1 
3 
1 
-1 
ö 
0 


1800 
1870 
1864 
1805 
1865 
1857 
1880 
1856 
1871,5 


Das  Berliner  Minunum  fiel  hiernach  m  das  Jahr"  1816  und 
das  Göttinger  nach  Kohlrausch  in  1817  mit  0,1756,  während 
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betrug  0,1753, 
nach  Schering 
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die  entsprechendeu  Zahlen  1823  und  0,1767  sind  und  ein  Maximum  für  1898 
mit  0,1870  zu  erwarten  war;  das  letztere  ist  aber  nicht  eingetroifen ,  ZT  wachst 
noch  langsam  weiter.  Allgemein  sind,  wie  man  sieht,  die  Änderungen  von  H 
keine  erheblichen,  sie  messen  nach  Hunderttausendteln  der  absoluten  Einheit 
und  betragen  in  Deutschland  deren  4  bis  20,  ebenso  in  Österreich,  in  Italien 
etwas  mehr,  m  Frankreich  (1S4S  bis  1885)  22  bis  28,  neuerdings  aber  nur 
17  bis  19,  woraus  hervorgeht,  daß  die  Zunahme  kleiner  und  kleiner  wird,  in 
Großbritannien  18  bis  22,  m  Rußland  ist  sie  sehr  klein  und  geht  im  östlichen 
sogar  in  eine  Abnahme  über,  welche  in  Sibiren  bis  zu  — 30  ansteigt,  wahrend 
das  südliche  Asien  wieder  eine  Zunahme  hat.  Ferner  nimmt  H  in  West-Afnka 
zu,  in  Ost-Afnka  und  Australien  ab,  in  Nordost-Amerika  zu,  im  ganzen  übrigen 
Amenka  dagegen  ab,  und  zwar  in  Sud-Amerika  bis  zu  —80.  Eine  Linie  ohne 
Änderung,  die  aber  in  einzelnen  Teilen  prekär  und  vielleicht  nur  ephemer  ist, 
geht  von  50°  nordl.  Br.  und  120°  westl.  L.  quer  durch  Nord-Amerika  zwischen 
Bahama  und  Bermuda-Inseln  nach  Cap  Verde,  Zanzibar,  den  kleinen  Sunda-Inseln 
und  schließlich  hinauf  nach  Nord- Amerika. 

Säkular- Änderung  der  Totalintensität.  Sie  laßt  sich  offenbar  durch 
Kombination  der  Änderungen  der  Inklination  mit  den  Änderungen  der  Hon- 
zontalintensitat  ableiten.     Aus 

folgt  namlich 

äJI=  —FBmIdl-]-  cosIdF     , 
also 

dH+Fsinldl 
cos/ 

Nun  haben  nach  dem  obigen  (iH  und  dl  entgegengesetzte  Vorzeichen;  es 
wird  also  dF  desto  kleiner  ausfallen,  je  naher  die  beiden  Glieder  des  Zahlers 
ihrem  absoluten  Betrage  nach  einander  kommen;  und  wenn  sie  sogar  einander 
gleich  werden,  so  wird  dF  =  0.  Näherungsweise  ist  dies  nun  vielfach  der  Fall; 
im  mittleren  Deutschland  z.  B  hat  man  einerseits  iP— 0,47,  7=66°,  also 
sin/=0,91,  dit  absolut  genommen,  gleich  1,5',  also  im  Bogenmaß  0,00044, 
und  somit  das  zweite  Glied  gleich  0,00019,  andererseits  aber  dll  ebenfalls  gleich 
0,00019,  die  Totalintensitat  bleibt  also  im  wesentlichen  unverändert  (in  Potsdam 
hat  freilich  von  1901  bis  1908,  vgl.  S.  483,  eine  deutliche  Abnahme  statt- 
gefunden). Allgemein  kann  man  sagen,  daß  die  Säkular-Anderungen  der  Total- 
intensitat, wo  und  wann  sie  überhaupt  existieren,  weit  kleiner  sind  als  die  der 
Honzontalintensität  und  der  Inklination,  oder  gar  als  die  der  Deklination. 

Die    Säkularänderungen    für    verschiedene    Breiten    und    Längen.  . 
Schließhch   kann  man  versuchen,    AD,   AI,   AH  als   Funktionen  von  q)   und  X 
darzustellen;   nach  Ad.  Schmidt  erhalt  man   dann   auf  Grund  der  Periode  1890 
bis  1900: 

AD^     5,2'-|-0,07'(93-50)  — ü,03'(;i- 10)     , 
z//=  -1,6'  +  0,01'(9J  -  50)  H-  0,04'(A  —  10)     , 

AH=      23y-0,6y((p  — 50)  — 0,4j/(;i  — 10)     . 

Tägliche  Schwankungen.  Sämtliche  erdmagnetische  Elemente  ändern 
ihre  Werte  im  Laufe  des  Tages.  Am  stärksten  ist  diese  Änderung  auch  hier 
wieder  bei  der  Deklination,  schwächer  bei  Inklination  und  Honzontalintensität, 
bei  denen  sie  überdies  einen  entgegengesetzten  Verlauf  nimmt,  und  am  schwächsten 
infolgedessen  bei  der  Totalintensitat.  In  Figur  209  ist  der  tägliche  Gang  von 
— D,  d.  h.  der  westlichen  Deklination  (in  der  Mitte),  /  (oben)  und  ff  (unten) 
für  Wühelmahaven  nach  einjährigem  Mittel  (1883)  auf  Grund  der  Angaben  re- 
gistrierender Instrumente   dargestellt,   die   starken  horizontalen  Linien  geben  die 


492 


F.  Auerbach,  Erdmagnetismus. 


Ilandb    d 
Phys    2.  Autl 


Mittelwerte,  die  starken  Kurven  den  taglichen  Gang.  Wie  man  sieht,  varuert  D 
um  10',  /um  2',  -äT  um  0,0004.  Das  Maximum  von  — i?,  also  sein  größter 
westlicher  Wert,  falft  auf  1  bis  2  Uhr  nachmittags,  das  Minimum  auf  8  Uhr 
morgens;  das  Maximum  von  /und  das  Mimmum  von  ^fallen  auf  10  bis  11  Uhr 
vormittags,  das  Mmimum  von  /  und  das  Maximum  von  H  auf  7  bis  9  Uhr 
abends.  Bei  allen  Elementen  sind  die  Änderungen  am  Tage  starker  und  gleich- 
maßiger als  in  der  Nacht,  in  welcher  sich  übrigens  meist  noch  ein  zweites,  wenn 
auch  sehr  schwaches  Maximum  resp.  Minimum  vorfindet  Während  alle  diese 
Kurven  unsymmetrisch  gegen  den  Mittag  liegen,  weist  die  Vertikalvanation  Sym- 
metrie aufi. 

Wie  sich  die  taghchen  Schwankmigen  der  Deklination  in  den  verschiedeneu 
Zonen  gestalten,  zeigt  Figur  210,  deren  fünf  übereinander  hegende  Darstellungen 


0 


s      /o  Jl^.    z 


^0, 

+0, 

+  0, 

0 

-o, 
-0, 
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■hZ' 
0 

-z* 


Figur  200. 

sich,  von  imten  nach  oben,  auf  die  südliche  gemäßigte,  sudliche  heiße,  nördliche 
heiße,  nördliche  gemäßigte  und  nördliche  kalte  Zone  beziehen  und  welche,  wenn 
von  dem  Unterschied  der  ausgezogenen  und  gestrichelten  Linien  zunächst  ab- 
gesehen wird,  erkennen  lassen,  daß  die  täglichen  Z'- Schwankungen  (Millimeter 
bedeuten  Minuten)  am  Äquator  am  kleinsten  sind  and  nach  den  Polen  hin  immer 
großer  werden,  sowie,  daß  sich  dabei  das  Maximum  immer  mehr  nach  den  Nach- 
mittagsstunden verschiebt.  In  der  obersten  Darstellung  bezieht  sich  die  aus- 
gezogene Linie  auf  die  westliche,  die  gestrichelte  auf  die  ostliche  Hälfte  der 
Polarzone,  und  es  hängt  offenbar  mit  der  Nähe  des  Magnetpols  zusammen,  daß 
jene  eine  noch  größere  tägliche  Schwankung  aufweist  als  diese  2. 

1  Vgl  W.  "Wkinstkin,  Die  Eidstrome.  Bramasch-w.  1900.  S.  43  nnd  Taf  IIa  —  2  Zu- 
weilen stellt  man  die  tagHchen  Schwankungen  von  i?  und  /  durch  eine  einzige  Kurve  dar 
(Abszissen  Z>,  Oidinaten/),  welche  dann  gewissennaßen  die  Bewegung  eines  Endpunktes  einer 
im  Räume  freien  Nadel  darstellt;  vgl.  yr,  u. 
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Noch  ist  die  wichtige  Tatsache  anzuführen,  daß  die  taglichen  Schwankungen 
auch  eine  jahrhche  Penode  besitzen,  d.  h.  sie  sind  m  den  gemäßigten  und  kalten 
Zonen  im  Sommer  starker  als  im  Winter,  und  in  den  heißen  Zonen  ist  sogar 
der  Verlauf  m  den  beiden  Jahreshälften  der  entgegengesetzte.  Es  geht  dies 
deutlich  aus  den  Figuren  209  und  210  hervor,  in  denen  (abgesehen  von  der 
schon  erwähnten  obersten  Darstellung  der  Figur  210)  die  schwach  ausgezogenen 
Linien  sich  auf  den  Sommer,  die  gestrichelten  auf  den  Winter  beziehen.  In 
Deutschland  ist  nach  einer  angestellten  Berechnung  das  Verhältnis  der  täglichen 
Amplitude  im  Sommer  zu  derjenigen  im  Winter  folgendes' 


D 

1,72 


/ 

1,82 


H 

2,27 


F 
2,63 


•Mhy. 


Figur  2IO. 
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ao  daß  man  sagen  kann,  die'  tägliche  Schwankung  sei  im  Sommer  etwa  doppelt 
so  groß  wie  im  Winter.  Die  Relativzahlen  für  die  einzelnen  Monate  sind  noch 
vielfach  mit  großen  Unsicherheiten  behaftet;  als  Beispiel  mögen  die  Deklinations- 
schwankungen für  Kiew  dienen: 


Januar 

.     83 

Apnl    .     . 

.     63 

Februar    . 

.     41 

Mai      .     . 

.     58 

März    .     . 

.     52 

Juni     .     . 

.     60 

Juli  ...  59 
August  .  .  60 
September     .     56 


Oktober  .  .  48 
November  .  40 
Dezember     .     32 


Sehr  merkwürdig  ist  schließhch  eine  andere  Ungleichheit,  welche  die  täg- 
liche Z?- Schwankung  aufweist,  und  deren  Periode  und  Phase  mit  derjenigen  der 
Sonnenflecken  übereinstimmt  Die  folgenden  Zahlen  geben  an,  wie  sich  die 
tägliche  Amplitude  an  Tagen  maximaler  Fleckenausbildung  zu  der  an  Tagen 
minimaler  Ausbildung  verhalt. 
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Verhältnis 

Autor 

1.71 

Cassini  und  Arago 

1,74 

Gauss 

1,66 

Lamont 

1,52 

Lloyd 

1,57 

Kay 

1,51 

YOUNGHUSBAND 

~i^—0 


Ort 

Paris 

Göttmgen  . 
München  . 
Dubhn  .  . 
Hobaittown 
Toronto 


Daa  Verhältnis  ist  also  rund  das  von  5:3;  die  Phasenubereiustimmung  ist 
insofern  keine  vollständige,  als  die  i?- Amplitude  der  Häufigkeit  der  Sonnenflecke 
etv\'as  nachhinkt 

Vektordiagramme  der  täglichen  Variation.  Eine  noch  weit  anschau- 
lichere und  mehr  besagende  Darstellung  der  täglichen  Variation  erhalt  man  durch 

ein  von  Gauss  angegebenes 
und  von  Bezold  wieder  auf- 
genommenes Verfahren.  Man 
tragt  vom  Anfangspunkte  eines 
rechtwinkligen  Koordinaten- 
systems nach  oben  oder  unten 
die  Variationen  der  A'- Kom- 
ponente (Nord-Süd -Kompo- 
nente), nach  rechts  oder  links 
die  der  Y-  (Ost-West-)  Kom- 
ponente auf,  und  zwar  für 
jede  Stunde  des  Tages;  für 
jede  Stunde  erhalt  man  dann 
einen  Punkt  in  der  Zeichnungs- 
ebene; verbindet  man  alle 
diese  Punkte,  so  erhält  man 
eine  geschlossene  Kurve,  das 
Vektorendiagramm  der  täg- 
lichen Variation  der  Honzon- 
talintensitkt  nach  Große  und 
Richtung.  In  Figur  2 11  ist  es 
nach  Weinstein  für  Wilhelms- 
haven im  Mittel  aus  den  Beobachtungen  des  Jahres  1884  wiedergegeben;  nach 
astronomischem  Gebrauche  bedeutet  0  Mittag,  12  Mittemacht;  der  Pfeil  be- 
zeichnet die  Richtung,  in  der  die  Kurve  durchlaufen  wird.  Aus  dieser  Kurve 
kann  man  ohne  weiteres  den  Gang  von  H^  X,  V,  D  einzeln  entnehmen;  die 
stärkste  Ausbuchtung  fällt  in  die  Mittags-,  eine  auffällige  Einbuchtung  in  die  Mit- 
ternachtstunden. Für  Wien  ist  das  Diagramm  sehr  ahnlich,  für  Orte  anderer 
Erdgegenden  aber  ganz  anders,  z.  B.  mit  Schleifen  (d.  h.  die  Kurve  schneidet 
sich  selbst).  Vergleicht  man  die  Richtung  der  einzehien  Vektoren  mit.  dem 
Gange  der  Sonne,  so  sieht  man,  daß  die  Honzontalvariation  in  Wilhelmshaven 
von  8 1/2  Uhr  Vormittag  bis  51/2  Uhr  Nachmittemacht  der  Sonne  voraneilt  (am 
stärksten,  nämlich  um  80°,  etwa  um  Sonnenuntergang),  daß  sie  dagegen  in  den 
ubngen  ^  drei  Fruhstunden  gegen  die  Sonne  zurückbleibt  Statt  Jahreamittelkurven 
der  täglichen  Vanaüon  kann  man  nun  auch  Monats-  oder  Jahreszeiten-Diagramme 
der  täglichen  Variation  herstellen  und  durch  deren  Vergleichung  den  jährlichen 
Verlauf  studieren;  es  sei  hierfür  auf  Weinstein  1  verwiesen.  Dieser  Autor  hat 
übrigens  auch  eine  noch  allgemeinere  Darstellung  durchgeführt,  nämlich  Vektor- 

1  B.  Weinstein.  Die  Erdstrome  uaw.     Brannscli-w    1900.   S.  41 — 66  und  Tafeln  IXff. 
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diagramme  der  täglichen  Totalvariation.  Es  wurden  das  offenbar  räumliche 
Darstellungen  werden:  um  nun  m  der  Ebene  zeichnen  zu  können,  wählt  Wein- 
stein die  drei  Projektionen  auf  die  Aquatorebene,  die  Tag-  und  Nachtebene 
und  die  Morgen-  und  Abendebene  aus;  man  \ ergleiche  die  Tafel  X  seines 
Werkes. 

Tägliche    Schwankung   der  Elemente    (Abweichung   vom   Tagesmittel) 
für  1900/01   und  Potsdam  —  annähernd  für  ganz  Deutschland. 

Nach  Adolf  Schmidt. 


Ortszeit 

Mn. 

D 

'  Januar 

Apnl 

Juli 
.  Oktober 

+  1,0' 
+  0,8 
+  0,6 
+  1,1 

I 

■  Januar 

April 

Juh 
,  Oktober 

0,0' 
-0,3 
-0,4 
-0.2 

H 

(m  y\ 

'  Januar 

April 

Juli 
,  Oktober 

0 

+  6 
+  7 

+4 

•6^ 

-0,1' 
+  0,9 
+  1,2 
+  0,6 

0,0' 
-0,2 
-0.2 
-0.2 

0 

+  4 
+4 
+  4 


-o.r 
+i,s 

+  3,7 
+  0,8 

-0,4' 
-0.3 
-0,1 
—  0,4 

+  6 

+  5 
+  3 
+  ß 


9' 


+  0,4' 
+  3,5 
+  2,9 
+  2,4 

-0,2' 
+  0,6 
+  1,0 
+  0.6 

+   2 

—  9 

—  15 

—  9 


Mttg. 
-1,6' 

-3,9 
-3,5 

+  0,4' 
+  0,6 
+  0,7 
+  0,7 

—  7 
-16 
-15 
-13 


3" 

-1,2' 
-3,6 
-3,8 
-2,2 

+  0.1' 
0,0 
0,0 

+  0,1 

—  2 
-1 

0 

0 


0,0' 
+  0,1 
-0,3 

—  0,2 

+  0,2' 
-0,1 

—  0,2 

—  0,2 

—  2 

+4 
+  6 
+  3 


9' 


+  1,5' 
+  0,6 
+  0,1 
+  0,9 

+  0,1' 
-0,3 
-0.6 
-0,3 

-1 
+  6 
+  9 
+  5 


Andere  periodische  Schwankungen.  Außer  den  säkularen  und  den 
täglichen  Veränderungen  der  magnetischen  Elemente  sind  noch  mehrere  andere 
vermutet  oder  mit  mehr  oder  weniger  Sicherheit  konstatiert  worden.  Es  genüge, 
sie  kurz  anzuführen:  1.  Eine  jahrhche  Periode  von  D  ist  u.  a.  in  Rußland  jetzt 
festgestellt,  das  Maximum  fallt  in  den  Juni,  das  Minimum  in  den  November  oder 
Dezember,  die  Differenz  ist  aber  sehr  geringfügig  (rund  1').  2.  Eine  halbjährige 
Periode  mit  den  Äquinoktien  und  Solstitien  als  ausgezeichneten  Punkten  scheint 
stellenweise  zu  existieren.  3.  In  der  Mondperiode  fand  Sabine  für  Toronto  ein 
zweimaliges  Maximum  und  Minimum  mit  den  Amplituden  0.64'  für  D,  0,07' 
für  7  und  0,0000012  für  F.  Auch  ICreil  glaubt  neuerdings  (Wiener  Denkschr. 
Bd.  5)  den  Mondemfluß  auf  !£  zweifellos  festgestellt  zu  haben.  4.  Eine  1 9 jährige 
Periode  der  Intensität,  übereinstimmend  mit  der  Bewegung  der  Mondknoten, 
fand  Hansteen  für  Christiania.  5.  Andere  vielleicht  vorhandene-  Perioden 
sind  die  2 6 tagige,  die  von  Hornstein  (Wien.  Ber.  1871,  15.  Juni)  gefunden 
wurde  und  fast  genau  der  Sonnenrotation  entspncht,  die  11  jahrige  (Sonnen- 
flecke), die  Ad.  Schmidt  einer  näheren  Analyse  unterzogen  hat,  und  eine  40 
bis  50  jährige. 

Bisher  war  stets  von  der  Veränderung  der  Werte  der  Elemente  an  sich  die 
Rede.  Nun  gibt  es  aber  auch  mehrfache  Periodizitäten  in  deren  Schwankungen, 
namentlich  den  täghchen.  Davon,  daß  die  tagliche  Schwankung  hinsichtlich  ihrer 
Amplitude  eine  jährliche  Periode  hat,  ist  schon  oben  gesprochen  worden;  aber 
auch  die  Gestalt  der  Welle  ist  m  den  Jahreszeiten  verschieden;  dabei  zeigt  sich 
der  Charakter  der  Veränderung  als  der  einer  Doppelwelle,  d.  h.  die  Periode  ist 
mit  einer  halbjährigen  überlagert.  Am  klarsten  zeigt  sich  das  für  die  Horizonta]- 
intensitat,  weniger  für  die  Inklination,  am  schwächsten  bei  der  Deklination.  Sehr 
deutlich   dagegen   ist  eine   andere  Periodizität  der  taglichen  Amplitude,   nämlich 
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die  etwa  elfjährige.    Die  ausgedehnteste  Untersuchung  hierüber  hat  W.  Elus  an- 
gestellt; es  muß  jedoch  an  diesem  Hinweise  genügen^. 

Magnetische  Störungen.  So  nennt  man  plötzlich  oder  mindestens  sehr 
rasch  eintretende  Veränderungen  der  magnetischen  Elemente,  insbesondere  von  H 
und  D.  Sie  markieren  sich  dadurch,  daß  die  unter  gewöhnlichen  Umstanden 
ruhige  Magnetnadel  sichtbar  zu  zittern  anfangt  und  unter  fortdauerndem  Zittern 
ihre  Richtung  m  kurzer  Zeit,  d.  h.  in  einer  oder  wenigen  Stunden  zwischen  oft 
sehr  weiten  Grenzen  verändert.  Eschenhagen  hat  eine  von  1  bis  5  ansteigende 
Skala  der  Störungen  aufgestellt.    Besonders  heftige  Störungen,  wie  sie  namentlich 


Mn 


in  hohen  Breiten  nicht  zu  den  Seltenheiten  gehören,  bezeichnet  man  nach  Hum- 
boldt auch  als  magnetische  Gewitter.  Eine  Darstellung  eines  solchen  gibt 
Figur  212,  die  sich  auf  die  deutsche  Polarstation  Kinguafiord  und  den  15.  No- 
vember 1882  bezieht  und  eine  i?  -  Schwankung  von  über  10°  innerhalb  weniger 
Stunden  erkennen  läßt  Ganz  neuerdings  hat  Ad.  Schmidt  eine  besonders  merk- 
würdige Störung  in  Potsdam  am  13.  bis  14.  Dezember  1903  graphisch  dargestellt 
und  emgehend  untersucht;  eme  noch  stärkere  fand  am  31.  Oktober  statt,  wobei  D 
innerhalb  7  Minuten  um  3°  6'  schwankte  (a.  a.  O.  S.  399). 

Geringere  magnetische  Störungen,  die  sich  auf  Bruchteile  eines  Grawes  oder 
auf  Minuten  resp.  auf"  kleine  Bruchteile  von  H  beschränken,  sind  sehr  häufig  — 

1  Weim  man  die  SonnenfleckeiohaTifigkeit,  die  mittlere  jährliche  Amplitade  der  Deklination 
und  der  Hoiizontalintensitlt  in  geeigneten  Maßstäben  für  einen  längesran  Zeitraum  in  Kurven 
darstellt,  erhalt  man  einen  überraschend  parallelen  Verlauf  Vgl.  h~  Nippoldt,  Erdmagnetis- 
mus nsw.    S.  75  n.  76. 
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so  häufig,  daß  sie  z.  B.  bei  der  Berechnung  des  taghchen  Ganges  der  magnetischen 
Elemente  störend  wirken  und  Wiljj  veranlaßt  haben,  zwischen  normalen  und 
abnomaen  Tagen,  d.  h.  Tagen  ohne  und  mit  Störungen  zu  unterscheiden,  wobei 
alsdann  für  gewisse  Zwecke  die  abnormen  Tage  von  der  Berücksichtigung  aus- 
zuschließen sind. 

Die  magnetischen  Störungen,  welche  zuerst  auf  Anregung  von  Gauss  und 
Weber  durch  den  magnetischen  Verein  an  28  Stationen  systematisch  beobachtet 
wurden,  treten  an  verschiedenen  Orten  häufig  ganz  gleichzeitig  auf,  besonders 
nord-sudwärts ,  wahrend  sie  sich  von  Westen  nach  Osten  zuweilen  zeitlich  fort- 
pflanzen, wobei  sie,  wenn  sie  nicht  größeren  Betrages  sind,  ihren  Einfluß  oft 
wesentlich  andern,  weil  sie  nach  und  nach  auf  verschiedene  Tageszeiten  fallen 
und  sich  folglich  in  verschiedener  Weise  mit  den  taglichen  Schwankungen  kombinieren. 
Der  durchschnittliche  Betrag  der  Störungen  nimmt,  wie  gesagt,  nach  Norden  zu, 
und  es  seien  hierfür  nach  Lamont  folgende  Rejativzahlen  angeführt; 


Mailand  , 
München 
Prag    .     , 


1,0 

1,1 
1,2 


Brüssel     . 
Berlin 
Breda 
Gottingen 


1,3 
l,ß 
1,6 
1,8 


Dublin     . 
Kopenhagen 
Stockholm    .     2,4 


2,0 

0  9 


Eine  typische  Störung  besteht  meist  aus  einem  einleitenden  Ruck,  der  Haupt- 
störung und  der  Nachstörung;   letztere  kann  sich  tage-  und  wochenlang  hinziehen. 

Endlich  ist  noch  eine  besondere  Klasse  von  Störungen,  die  sogenannten 
Elementarwellen,  zu  nennen,  ganz  kleine,  sehr  zahlreiche  Schwankungen,  die 
oft  in  großen  Gebieten  identsch  auftreten. 

Auch  die  magnetischen  Störungen,  so  unregelmäßigen  Charakters  sie  sonst 
sind,  lassen  doch  zeitliche  Perioden  erkennen.  Sie  sind  nämlich  am  Tage 
häufiger  und  auch  meist  stärker  als  in  der  Nacht,  wobei  noch  zuweilen,  z.  B.  in 
München,  der  Gegensatz  auftritt,  daß  am  Tage  die  Z)- Störung  mehr  nach  Westen, 
111  der  Nacht  mehr  nach  Osten  erfolgt;  im  Sommer  sind  die  Störungen  meist 
'heftiger  als  im  Winter,  und  wahrend  der  Äquinoktien  und  des  Sommer-Solstitiums 
sind  sie  oft  am  heftigsten-  Zweifellos  ist  endlich  der  Parallelisraus  zwischen  den 
magnetischen  Störungen  und  den  Sonnenflecken,  sie  treten  beide  m  lljähngen 
Perioden  häufiger  resp.  seltener  auf,  und  zwar  derart,  daß  die  magnetischen 
Störungen  den  Sonnenflecken  meist  etwas  nachhinken.  Zur  Veranachaulichung 
des  Grades  dieser  Verschiedenheit  mögen  folgende  Zahlen  dienen: 

Von  87G0  Stundenwerten  jeden  Elementes  waren  in  Potsdam  als  gestört  zu 
betrachten: 


Jahr 

1901 
1902 
1903 


D 

H 

229 

462 

414 

778 

1208 

1756 

z 

110 

341 

1113 


Wir  kommen  also  zur  Zeit  offenbar  in  eine  gewaltige  Storungsperiode  hinein. 


Theorie  des  Erdmagnetismus. 

Die  erdmagnetischen  Erscheinungen  regen  die  Frage  an,  was  für  Kräfte 
man  sich  als  ihre  Ursache,  und  wo  man  sich  den  Sitz  dieser  Kräfte  zu  denken 
habe.  Was  zunächst  die  letztere  Frage  betrifft,  so  sind  zwei  generelle  Möglich- 
keiten: jene  ELräfte  haben  ihren  Sitz  außerhalb  oder  innerhalb  der  Erde. 
Daß  in  der  Hauptsache  das  erstere  der  Fall  sei,  ist  schon  deshalb  nicht  an- 
zunehmen, weil   die  Erscheinungen  sonst  m   hohem  Grade   von  der  Erddrehung 
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abhängen  mußten,  wahrend   in  Wahrheit   die   täghchen   Schwankungen  nur  ganz 
kleine  Bruchteile   der  Elemente   betreffen;    und   dann,   weil  bei  der  großen  Ent- 
V'  I  femung  der  Himmelskörper  die  Wirkung  keine  so  gewaltige  sein  könnte,  wie  sie 

tatsächlich  beobachtet  wird.  Es  könnten  derartige  Wirkungen  keine  direkten, 
sondern,  nur  indirekte  sein,  und  sie  können  nicht  die  Haupterscheinungen,  sondern 
nur  deren  Variabilität  und  ev.  einen  kleinen  Bruchteil  der  Dauerwerte  berühren, 
wovon  noch  die  Rede  sein  wird.  Auch  die  Lufthülle,  welche  die  Erde  umgibt, 
und  deren  Sauerstoff  allerdings  magnetische  Eigenschaften  besitzt,  hat  jedenfalls 
nicht  entfernt  die  Bedeutung  für  unsere  Theorie,  welche  ihr  FaradayI  zuschrieb. 
Es  ist  also  im  wesentlichen  die  Erde  selbst  als  Sitz  der  Vorgänge,  welche  die 
beobachteten  Erscheinungen  veranlassen,  anzusehen,  und  es  fragt  sich  nur  noch, 
ob  man  dabei  an  die  Oberflachenschichten  oder  an  das  üefere  Innere  zu  denken 
habe.  Aus  den  Erscheinungen  an  der  Erdoberflache  und  über  derselben  kann 
man  das  bekannthch  nicht  entscheiden,  da  es  für  diese  nach  Gauss  stets  eme 
Oberflachenverteilung  des  wirkenden  Agens  gibt,  welche  einer  inneren  Verteilung 
äquivalent  ist  (vgl.  Art  Magnetismus,  S.  57),  und  es  kann  daher  auch  aus  den 
oben  erwähnten  Messungen  in  verschiedenen  Hohen  nicht,  wie  einige  gemeint 
haben,  auf  eine  große  Tiefe  der  wirkenden  Massen  unter  der  Oberfläche  ge- 
schlossen werden.  Die  Beschaffenheit  der  oberflächlichen  Erdschichten  aber, 
in  denen  wirksame  Matenalien  nur  sehr  schwach  und  überaus  sporadisch  \or- 
kommen,  verweist  auf  das  Erdinnere,  welches  ohnehin,  nach  den  ermittelten 
Werten  der  Dichte,  als  aus  anderen,  schwereren  Stoffen  bestehend  angesehen 
werden  muß. 

Von  älteren  Versuchen,  den  Sitz  von,  die  erdmagnetischen  Erscheinungen 
quantitativ  ergebenden  Magneten  zu  ermitteln,  seien  hier  nur  diejenigen  von  Tobias 
Mayer  2,  auf  die  auch  Humboldt  wieder  zurückkam,  und  von  Hansteen^  erwähnt. 
Jener  nahm  einen  einzigen,  wenig  ausgedehnten,  aber  sehr  kräftigen  Magneten 
im  Mittelpunkte  der  Erde  an,  dieser  deren  zwei  von  unsymmetrischer  Lage  gegen- 
über der  Äquatonalebene ;  beide  Annsihmen  vermögen  nur  sehr  roh  die  Tatsachen 
darzustellen,  und  selbst  wenn  sie  es  besser  vermöchten,  würden  sie  doch  nicht 
den  Charakter  willkürlicher  Darstellungen  verlieren. 

Gauss  sehe  Theorie.     Von  derartigen  WiUkurlichkeiten  völlig  frei  ist  die 
Theorie   von   Gauss,   welche    in   einer  der  klassischsten  und  bedeutsamsten  Ab- 
handlungen aus  dem  Gebiete  der  mathematischen  Physik  niedergelegt  ist*.     Sie 
:Ü  geht  lediglich  von   der  Annahme   aus,   daß   die  in  Rede   stehenden  Wirkungen 

im  umgekehrten  Verhältnis  des  Quadrates  der  Entfernungen  stattfinden,  und  daß 
es  folglich  em  erdmagnetisches  Potential  gibt,  dessen  allgemeine  Darstellung  der 
wesentliche  Teil  des  Problems  ist.  Die  Umgebung  der  Erde,  und  insbesondere 
der  Raum,  wo  wir  unsere  erdmganetischen  Beobachtungen  anstellen,  ist  das  erd- 
magnetische Feld,  es  ist  durchsetzt  von  den  Flächen  gleichen  Potentials,  und. 
die  Schnitte  dieser  Flächen  mit  der  Erdoberflache  sind  die  Niveaulinien  oder 
magnetischen  Gleichgewichtslimen;  auf  ihnen  stehen  die  Kraftiinien  oder  mag- 
netischen Meridiane  senkrecht  Die  Schnittlinie  der  Fläche  vom  Potential  null 
mit  der  Erdoberflache  ist  der  magnetische  Äquator,  oben  (S.  485)  im  Gegensatz 
zu  der  in  der  Praxis  meist  sogenannten  Linie  (dem  Inklinationsaquator)  als 
Potentialäquator  bezeichnet.  Ein  Punkt,  in  welchem  eine  Niveaufläche  die  Erd- 
oberfläche berührt,  wo  also  das  Potential  auf  dieser  ein  Maximum  oder  Minimum 
und  die  Kraft  vertikal  gerichtet  ist,  ist  ein  magnetischer  Pol,  und  es  könnte  vom 
theoretischen  Standpunkte  aus  natürlich  viele  solche  Pole  geben,  wobei  dann  die 
eigentümliche   Erscheinung    eintreten  würde,    daß    zwischen    zwei    gleichnamigen 

1  M.  Faeaday,  Exp.  Unterr.  über  Elektr.  Bd.  i.  —  2  Vgl.  J.  B.  BiOT,  Traitö  de  phys.  i8l6. 
Vol.  3.  139.  —  G.  B.  AtRY,  Über  dea  Magnetismus  S.  78.  —  3  Ch,  Hanstebn,,  Uaters.  über 
den"  Magnetismus  der  Erde.  Chiistiania  l8i6.  —  *  C.  F.  Gauss,  Aüg.  1i.eorip  des  Erdmagne- 
tismus (1840),  Werke,  Bd  5,  S    119  '  * 
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Polen  immer  uoch  ein  Punkt  liegen  wurde,  m  welchem  (vgl.  Art.  Magnetismus) 
das  Potential  in  einer  Richtung  ein  Maximum,  in  der  darauf  senkrechten  ein 
Minimum  wäre,  und  den  man  als  „falschen  Pol"  bezeichnen  könnte.  Tatsachlich 
sind  derartige  Falle  nicht,  ^vle  man  früher  auf  Grund  ungenauer  Kenntnisse  viel- 
fach annahm,  verwirklicht;  die  Erde  besitzt  vielmehr,  von  ganz  lokalen  Er- 
scheinungen abgesehen,  nur  einen  Nordpol  und  einen  Sudpol  ihres  Magnetismus. 
Nennt  man  das  erdmagnetische  Potential  V,  die  Kraft  jF  und  ihre  Kom- 
ponenten nach  Norden,  nach  Osten  und  nach  dem  Zenit  X,  Y,  Z,  so  hat  man 
die  Formeln: 

X-^^'         Y-^^  /-^ 

ax  oy  öz 

y  Z 

tangZ?  =  T?  >       ^• 


Femer  ist  die  Änderung  des  Potentials  auf  einer  Kurve,  deren  Element  ds 
mit  der  Kraftnchtung  den  Winkel  "&'  einschließt, 

V—Vo^jjFcos&ds     , 

und  speziell  auf  der  Erdoberflache,  wenn  man  statt  d"  den  Winkel  t  des  Ele- 
mentes ds  mit  Ir,  also  cos^=  cosi9'/'cos/  einfuhrt  und  die  Beziehung  JI=  Fco^T 
benutzt, 

F-Vq  =  [//cost  ds     . 

Von  dem  Wege  ist  dieses  Integral  hiernach  unabhängig,  und  für  einen  ge- 
schlossenen Weg  ist  es  null.  Wendet  man  dies  auf  ein  Polygon,  z.  B.  ein  Dreieck 
an,  so  folgt,  daß  man,  wenn  man  für  die  drei  Eckpunkte  die  (mit  /  in  einem 
leicht  ersichtlichen  Zusammenhange  stehende)  Deklination  D  und  für  zwei  von 
ihnen  IT  kennt,  JI  für  den  dritten  Eckpunkt  berechnen  kann  —  eine  Berechnung, 
welche  für  das  Dreieck  Göttingen — Mailand — Paris  zu  einer  sehr  befriedigenden 
Übereinstimmung  mit  der  Beobachtung  fuhrt 

Auf  der  Erdoberfläche  ist  V  eine  Funktion  der  geographischen  Lange  X  und 
der  Poldistanz  (Komplement  der  geographischen  Breite)  jt.  Für  die  genauere 
Untersuchung  müßte  man  die  Erde  als  EUipsoid  mit  dem  äquatorialen  Radius  a 
und  der  Exzentrizität  e  betrachten;  die  Formeln  für  X  und  Y  wurden  alsdann 
lauten: 

_  [1  -  fi (2  -  e)  cos» m]8'2    1_  dV 

(1  —  e)2  a  du 

1       dV 
y=— yi-e(2-e)cos2w — r— -^     . 

Die  erdmagnetischen  Beobachtungen  waren  aber  zu  Gauss'  Zeit  und  sind 
zum  Teil  auch  heute  noch  nicht  annähernd  so  fein  durchgeführt,  daß  es  nicht 
genügte,  die  Erde  als  Kugel  zu  betrachten  und  folglich 

a  du     '  aainu  dX 

zu  setzen.     Zwischen  X  und  Y  besteht  des  weiteren  die  BezielÄmg 

du     , 


r     1  rex 

=  ~ —  /  ~äT' 
Binu  I   OA 


0 

woraus   der  merkwürdige  Satz  folgt,   daß,  wenn  X  fiir  die  ganze  Erdoberfläche 
gegeben  ist,   y  und  somit  auch  JI  berechnet  werden  kann;  umgekehrt  gilt  der 

32* 
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Satz  nur  mit  der  Modifikation,  daß,  wenn  Y  für  die  ganze  Erdoberfläche  und  X 
für  irgend  einen  Mendian  gegeben  ist,  X  und  somit  auch  H  für  die  ganze  Erd- 
oberflache berechnet  werden  kann. 

Die  Darstellung  von  V  erfolgt  naturgemäß  durch  Kugelfuuktioneu.  Sind 
/»Q,  /\  usw.  Funktionen  von  1  und  n,  und  ist  r  die  Entfernung  vom  Erdmittel- 
punkt, so  hat  man 

r  i- 

wo  jedoch  P^  wegen  der  gleichen  Starke  des  positiven  und  negativen  Magne- 
tismus m  Wegfall  kommt;  eine  zweite  nach  positiven  Potenzen  von  r  steigende 
Reihe,  welche  hinzukommen  wurde,  wenn  nicht  bloß  innere,  sondern  auch  äußere 
Massen  wirksam  wären,  ist  aus  den  obigen  Gründen  unterdrückt  worden,  und  in 
der  Tat  erweist  sich  diese  eine  Reihe  zur  Darstellung  der  Haupterscheinungen 
fürs  erste  als  ausreichend. 

Das  Potential  F  genügt  der  Differentialgleichuug  i^d  F=  0 ,  also  in  rXu  der 
Gleichung 

32 (rF)       Ö2K  ,  ÖF  ,       1      bW      ^ 

folglich  muß  allgemein  F„  der  Gleichung 

07/-  au        sin^z^    o/- 

genügen,  d.  h.  die  /•„  sind  Kugelfunktionen  von  der  Form 

Pn  =^^»,0  -^«,0  +  ijSn,  1  COSA  -|-  Ä„,  i  SinA)/'„,i+  .  . .  +  (^„,  „  COS;?  X  -\-  hn,  n  Sm/zA)  Pn,  »  . 

wo  die  g  und  h  Konstanten  und  die  Pn,m  nur  noch  Funktionen  von  u  sind, 
nämlich 

in  —  VI)  (n  —  w  —  1)  0 

^«,,«-cos        u  2{2n-l) 

(„  -m){7,-  m  -  1)  {n  -  m  -  2)  («  -  m  -  3)  ..       , 

"^  2.4.(2«-l)(2»-3)  -r...     . 

Es  ist  also  V  für  den  ganzen  Raum  ermittelt,  wenn  die  Konstanten  g  und  /i 
bekannt  sind.     Da  nun  für  die  Oberflache 

^  =  P,i-P,... 
a 

ist,  hierin  aber  die  g  und  h  vorkommen  und  V  für  die  Oberfläche  bekannt  ist, 
wenn  z.  B.  X  bekannt  ist  (s.  0.),  so  laßt  sich  die  Bestimmung  jener  Konstanten 
leisten,  und  das  Problem  ist  gelöst.  Schließlich  werden  dann  die  Kraftkompo- 
nenten : 


^=  —  I5"\~ä7~  +  ~~äTr  +  75 


r^\Bu        r   du        r^   du 

«2  dP^ 


r8  sin«  V  5A  "^  r   ÖA  "^  H 


dX 
und  speziell  für  die  Erdoberfläche 

Z=2i'i-f3i'2  +  4i*3  + 


Bd  V. 
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Hieraus  folgen  dann  ohne  weiteres  die  drc^i  praktischen  Größen  DIH. 

Die  wirkliche  Ausrechnung  wird  sich  immerhin  recht  weitläufig  gestalten, 
weil  die  Zahl  der  Glieder  sehr  groß  ist.  Es  hat  nämlich  P.^  drei,  P^  fünf, 
P^  sieben,  P,^  neun  Glieder;  geht,  man  also  bis  zu  Größen  vierter  Ordnung,  so 
hat  man  schon  24  Konstanten  zu  bestimmen,  muß  also,  da  jeder  gegebene  erd- 
magnetische  Wert  eine  Gleichung  liefert,  mindestens  für  8  Punkte  der  Erdober- 
flache die  beobachteten  Werte  von  Z)/^resp.  die  daraus  berechneten  von  XPZ 
zugrunde  legen,  m  Wahrheit  aber,  um  die  unvermeidlichen  Fehler  auf  ein  ge- 
ringes Maß  zurückzuführen,  weit  mehr  Punkte.  Um  die  Rechnung  zu  verein- 
fachen, nahm  Gauss  als  gegebene  Punkte  solche,  welche  auf  Parallelkr eisen  m 
gleichen  Abstanden  voneinander  hegen.  Für  jeden  dieser  Parallelkreise  kann 
man  dann  die  Entwicklung 

X==  k  -\-  k-^  cosA  +  Ky  sinA  +  L^  cos2  "k  +  Ag  siu2  A  +  . .  .     , 
y=  l  -\-  li  cosA  +  L^  smA  +  4  cos2  A  +  Zg  sin2  A  -|-  .  . .     , 
Z  =  tn-{-  m^  cos A  +  M^  sinA  +  w/g  cos  2  A  -(-  il/i  sin  2  A  +  .  . . 
bilden,    erhält   so   viele  Werte   der  Konstanten  kl  vi   usw.,    als  Parallelkreise  ge- 
nommen wurden,  und  hat  dann  zur  Bestimmung  der  g  und  //  einfache  Gleichungen, 
z.  B.  zur  Bestimmung  von  ^»-i^ü»  ^2,0  ^sw.  die  Gleichungen 

an     ~'^'''~JV~--'     ' 
'«  =      '-^ .»^1,0  ^ifl  +  3^s,ü  -^2,0  +  .  ■  •      . 
wahrend    /=  0    sein    muß    und    dadurch    eine   Kontrolle    liefert:    ganz    ähnliche 
Gleichungen    hat   mau    für   die    anderen   Koeffizienten;    und   da   die   Zahl    dieser 
Gleichungen  in  jedem  Falle  größer  ist  als  die  der  Koeffizienten,   kann  man  die 
Methode  der  kleinsten  Quadrate  benutzen. 

Gauss  selbst  hat  die  Rechnung  für  je  12  Punkte  auf  7  Parallelkreisen  durch- 
geführt, sie  ist  spater  wiederholt  worden  \on  Ermann  und  PiirrERSEN^  für  je 
9  Punkte  auf  ]  0  Parallelkreisen,  und  zwar  ebenfalls  für  die  Epoche,  auf  Avelche 
sich  die  Gauss  sehe  Rechnung  bezog  (1830),  dann  von  Quintus  Icilius^  für  je 
12  Punkte  auf  10  Kreisen  und  für  das  |ahr  1880,  endlich  von  Neumayer  für  je 
72  Punkte  auf  25  Parallelkreisen  (also  im  ganzen  1800  Erdoberflächenpunkte) 
und  zwar  für  1885.  Die  GAUS^schen  und  die  Ni.uma\er sehen  Zahlen'*  folgen 
hier  zum  Vergleiche,  wobei  aber  zu  bemerken  ist,  daß  die  Diflcrenzen,  welche 
die  Zahlen  aufweisen,  großenteils  auf  die  wirklichen  Veränderungen,  welche  in- 
zwischen in  den  erdmagnetischen  Werten  stattgefunden  haben,  zurückzuführen 
sind  und  nur  zum  anderen  Teile  der  genaueren  Berechnung  entsprechen. 


Konstante 

Gauss 

Neumayer 

Konstante 

i%2 

Gauss 


+  0,0002 

Neumaver 

Ao 

+0,3235 

+0,3157 

-0,0057 

^8,0 

-0,0077 

+  0,0079 

.§"8,8 

-0,0256 

-0,0279 

^,0 

-0,0066 

-0,0244 

i\i 

-0,0160 

-0,0198 

^4,0 

—0,0380 

-0,0344 

/'2,2 

-0,0136 

-0,0126 

^1,1 

+0,0311 

+  0,0248 

-^'8,2 

-0,0080 

-0,0004 

.^8.1 

-0,0506 

-0,0498 

ki,i 

+  0,0149 

+0,0071 

Ai 

+  0,0430 

+0,0396 

^S,3 

+0,0005 

-0,0033 

.?-4,i 

-0,0533 

-0,0306 

^4,3 

+  0,0069 

+  0,0068 

/'i,i 

-0,0625 

-0,0603 

/''3,8 

-0,0066 

-0,0055 

ki,! 

-0,0021 

+  0,0130 

-^4,3 

-0,0001 

+  0,0051 

ki,i 

+0,0167 

+  0,0074 

^4,4 

-0,0014 

-0,0008 

ki,i 

+0,0224 

-0,0119 

-^4,4 

+  0,0011 

+  0,0010 

1  Eemann  und  Petersen,  Die   Grundlagen  der  Gauss  sehen  Theone.     Berlin   1874. 
Quintus  Icilius,  Arch   d.  Seewarte  1881.  Nr.  2.  —  3  Vgl.  den  Text  zu  Bkäghaus'  Atlas. 
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Die  vollständigen  Werte  von  Vja,  X,  1,  Z  lassen  sich  nun  leicht  hin- 
schreiben, sie  sind  aber  zu  vxelgliedng,  um  hier  Platz  finden  zu  können.  Das 
magnetische  Moment  der  Erde  ergibt  sich  aus  der  GAUSSscheu  Rechnuns 
zu  0,33092  ßß  =  8,584  •  lO^ß,  aus  der  NEUMAYERschen  zu  0,82237  a^  =  8,3G2  •  102^ 
also  um  3%  kleiner,  wobei  aber  zweifelhaft  bleibt,  wie  viel  von  dieser  Differenz, 
auf  die  Neuberechnung  und  wie  viel  anf  eine  wirklich  eingetretene  Abnahme 
kommt.     Gegenwartig  kann  man  etwa  setzen: 

J/=  8,83 -1020     , 

und  nach  L.  A.  Bauer  nimmt  dieser  Betrag  jahrhch  um  0,0033  •  lO^ß  ab. 

Vergleicht  man  die  Erde  mit  einem  künstlichen  Magneten,  so  kann  man 
nach  Ermann  und  Petersen  sagen:  Die  Erde  wurde  ans  2700  Meilen  Ent- 
fernung dieselbe  Wirkung  ausüben  wie  ein  gut  magnetisierter  Stahlstab  von  600  g 
Gewicht  aus  1  m  Entfernung;  oder  auch,  der  Radius  derjenigen  mit  der  Erde 
konzentrischen  eisernen  Kugel,  welche,  bis  zur  Sättigung  magnetisiert,  dieselbe 
Wirkung  ausüben  wurde  wie  die  Erde,  beträgt  243  km,  also  i/a,,  des  Erdradius. 
Nach  Gauss  kann  man  auch  sagen,  daß  bei  gleichmäßiger  Verteilung  jedes 
Kubikmeter  der  Erde  so  stark  magnetisch  sein  wurde  wie  acht  gut  magnetisierte 
Pfundstäbe. 

Als  magnetische  Achse  der  Erde,  d.  h.  als  Achse  ihres  größten  Mo- 
ments (hierzu  ist  nur  die  Kenntnis  der  Glieder  erster  Ordnung  von  F  erforderlich) 
ergibt  sich  nach  Neumayer  die  Linie 

von    78°  20'  nördl.  Br.  und  292"  43'  ostl.  L. 
nach  780  20'   sudl.  Br.   und  1120  43'  östl.  L.; 

sie  ist  natürlich  em  Durchmesser  der  Erde,  was  von  der  Verbindungslinie  der 
Pole  (s.  0.)  nicht  gilt. 

Die  Werte  von  I>,  I,  H,  welche  Gauss  für  zahlreiche  Orte  berechnet  und 
mit  den  beobachteten  zusammengestellt  hat,  weisen  in  einzelnen  Fällen  erheb- 
liche, in  zahlreichen  anderen  Fällen  geringere  Abweichungen  auf,  die  zum  Teil 
noch  auf  Rechnung  der  damals  noch  nicht  besonders  exakten  Beobachtungen, 
zum  Ted  aber  auf  das  Konto  der  Theorie  selbst  kommen;  bei  D  kommt  ein- 
mal eme  Differenz  von  5°,  einigemal  eine  von  3°  vor,  die  übrigen  sind  kleiner; 
bei  /  sind  die  höchsten  Unterschiede  4  bis  5°,  bei  IT  kommt  einigemal  eine 
Differenz  von  8*/o  des  Wertes  vor,  solche  von  3  bis  67o  sind  ziemlich  häufig. 
Bei  der  Neuäiayer sehen  Berechnung  sind  die  Differenzen,  entsprechend  der 
größeren  Anzahl  von  Grundpunkten,  zwar  kleiner,  aber  nicht  in  dem  zu  erwar- 
tenden Maße. 

Endlich  sei  noch  auf  eine  besondere  Größe  hingewiesen,  nämlich  auf  die 
Dichte  der  GAUSSschen  idealen  Oberflächenverteilung  wirksamer  Massen. 
Sie  ist  durch  die  Formel 

gegeben,  wo  zur  Reduktion  auf  absolutes  Maß  noch  mit  0,000349  zu  multi- 
plizieren ist:  sie  hat  nach  Gauss  auf  der  nördlichen  Halbkugel  zwei,  auf  der 
südlichen  aber  nur  ein  Maximum  (reap.  Minimum).  Auch  diese  Größe  kann 
man  durch  Kurven  gleicher  Werte  zur  Anschauung  bringen  und  erhalt  darm  den 
Gleichgewichtslinien  ähnhche,  aber  meist  stärker  gekrümmte  Kurven. 

Theorie  von  Adolf  Schmidt^  DerUmstand,  daß  die  Differenzen  zwischen 
Beobachtung  und  Berechnung  m  neuerer  Zeit  sich  kaum  noch  verringert  haben, 
hat  Schmidt  veranlaßt,  die  Gauss  sehe  Theorie  einer  Vervollkommnung  zu  unter- 
ziehen, und  zwar  nach  folgenden  Richtungen: 

1  An   ScHMmT,  Abhdlgn.  Bayr.  Akad.,  maÜi.-pliyB.  Klasse  18.  l.  1895  (ersohienen  1899). 
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1.  Berücksichtigung  der  Abweichung  der  Erde  von  der  Kugel- 
gestalt. Bedeutet  a  den  äquatorialen,  b  den  polaren  Erdradius,  //  die  geogra- 
phische, V  die  geozentrische  Poldistanz,  so  gelten  die  Formeln 

,j2  _  If'i  

'-=  >/  - '   ^g«'=yi+«-tg?/  , 

wo  e  die  Exzentrizität  ist;  und  es  treten  dann  an  die  Stelle  der  Komponenten 
A'  YZ  die  neuen 

A'=]/l+£2cos2z;X=aZ,      Y=^l-\-E^Y=^ßY    , 

Vi  4- e'^  cob'-^ü  „ 

yi+fi- 

wo  Oi,  ß,  y  die  Verhältniszahlen  sind,  nach  denen  sich  eben  diese  Kräfte  durch 
Berücksichtigung  der  Erdabplattung  andern. 

2.  Bessere  Weiterfuhrung  der  Reihen.  Damit  isL  also  nicht  Weiterfuhrung 
an  sich  gemeint;  es  wird  vielmehr  gezeigt,  daß  die  entsprechenden  Glieder  der 
verschiedenen  F  nicht  von  gleicher  Größenordnung  sind,  und  es  werden  deshalb 
statt  der  F  gewisse  vielfache  von  ihnen,  die  Größen  Ä,  eingeführt,  bei  denen 
das  der  Fall  ist,  bei  denen  man  also  jetzt  von  allen  Reihen  gleich  viel  Glieder 
nehmen  darf,  ohne  zu  viel  oder  zu  wenig  zu  nehmen  befürchten  zu  müssen. 

3.  Aufgabe  der  Annahme,  daß  die  Gesamtkraft  m  der  Erdober- 
flache ein  Potential  habe.  Es  wird  vielmehr  folgendermaßen  verfahren.  Aus 
den  beobachteten  Elementen  für  möghchst  zahlreiche  Orte  sind  X,  Y,  Z  und 
hieraus  die  —  übrigens  nur  wenig  abweichenden  —  spharoidalen  Größen 
A',  Y ,  Z  zu  berechnen.  Dann  werden  die  Größen  ATsmo ,  ysinz/ ,  Z  durch 
Reihen  dargestellt,  die  nach  Kugelfunktionen  von  v  bzw.  A  (Lange)  fortschreiten. 
Schließlich  werden  die  Größen 

U'-~-\Xdv     , 

0 

W=  ip  (v)  —  f  Yamv  dX 
u 

gebildet,  wo  \p  (»)  der  von  X  unabhäjigige  Teil  von  W  ist  Stellt  sich  nun  heraus, 
daß  diese  beiden  Größen  identisch  sind,  so  repräsentieren  sie,  mit  b  multipliziert, 
das  Potential: 

V=^bU='bW    . 

Sind  sie  aber  voneinander  verschieden,  so  gibt  es  einen  Teil  von  Kräften,  die 
kein  Potential  besitzen,  es  müssen  also  elektrische  Ströme  senkrecht  durch  die 
Erdoberflache  hindurchgehen,  und  ihre  Dichte  muß  W — U  sein.  In  welcher 
Weise  diese  Ströme  innerhalb  und  außerhalb  der  Erde  geschlossen  sind,  bleibt 
freilich  unbestimmt,  und  damit  auch  der  Anteil,  den  sie  an  den  Werten  von  U 
und  W,  also  auch  von  X  und  Y,  und  femer  an  dem  von  Z  haben.  Hier  bleibt 
also  eine  Willkürhchkeit  Es  liegt  nahe,  über  diese  derart  zu  verfügen,  daß  der 
Anteil  der  Ströme  möglichst  genng  sei,  und  daß  insbesondere  Z  überhaupt  nicht 
beeinflußt  werde;  es  bleibt  dann  ein  möglichst  großer  Teil  mit  Potential  zurück; 
letzteres  sei  wieder  V,  die  Intensität  der  so  bestimmten  Ströme  sei  z  (und«  =  oty5*). 

4.  Trennung  der  inneren  und  der  äußeren  Ursachen.  Hält  man  die 
eben  besprochene  Reihenentwicklung  von  Vvoit  der  von  Z  zusammen,  so  kaim  man 
das  von  äußeren  von  dem  von  inneren  Agentien  herrührende  Potential  trennen 
—  m  einer  Weise,  auf  die  hier  nicht  eingegangen  werden  kann.  Die  beiden 
Teile  von  V  seien  Va  und  Vi.  Dabei  bleibt  es  dahingestellt,  ob  diese  beiden  V 
von  Magneten   oder  elektrischen  Strömen  herrühren,    nur  müssen  die  letzteren 
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entweder  ganz  im  inneren  oder  ganz  im  äußeren  verlaufen,  im  Gegensatz  zu  den 
obigen  Strömen,  die  die  Erdoberflache  durchsetzen. 

Die  Berechnung  erstreckt  sich  bis  auf  die  Glieder  sechster  Ordnuii{;.  Vis 
Mittelwert  von  i  ergibt  sich  ungefähr  1,7  •  10"^^  Ampere  .  qcra :  auf  ein  Qn.'idiai- 
meter  kommt  also  ^b  Mikroampere,  auf  ein  Quadratkilometer  ^/,.  Ainpcri'  — 
em  außerordentlich  kleiner  Betrag.  Man  hat  deshalb  diese  Frage  inzwisclion  son 
verschiedenen  Seiten  weiter  bearbeitet,  und  zwar  am  einfachsten  in  dci  Weise, 
daß   man  untersuchte,   ob  das  über  eine  geschlossene  Kurve   erstreckte   Inteyral 

jJIcos&'dl     , 

wo  li/  ein  Kun'enelement  und  ■&  der  seine  Richtung  charakturisjereiide  Winkel 
ist,  gleich  null  oder  von  null  -verschieden  sei;  in  jenem  Falle  gibt  es  keinen,  m 
diesem  gibt  es  einen  die  Flache  durchsetzenden  Strom,  und  zwar  von  tler  Starke 
des  4  71*^'^  Teils  des  Integralwertes.  Zuerst  integrierte  man  über  ganze  Breiten- 
kreise, dann  übei  sphansche  Trapeze,  und  je  besser  erforscht  das  Gebiet  war, 
desto  kleinere  Werte  erhielt  man  —  für  Europa  (v.  Bezold)  0,00081,  fui  (')ster- 
reich-Ungam  (Liznar)  sogar  nur  0,0000046.  Man  kann  also  sagen,  daß  kein 
sicherer  Teil  des  erdmagnetischen  Feldes  von  potentiallosen  Ursachen  herrühre, 
wenigstens  des  dauernden  Feldes  (s.  w.  u.). 

Was  nun  die  beiden  V  betrifft,  so  ergibt  die  Schmidt  sehe  Berechnung,  daß 
auf  die  äußeren  Ursachen  ungefähr  ^/^q  des  ganzen  Feldes  kommt,  also  ein 
kleiner,  aber  über  jeden  Zweifel  erhabener  Ted.  Schließlich  wird  das  niagno 
tische  Moment  der  ganzen  Erde 

M=  8,348  -1025     , 

also  noch  etwas  kleiner  als  nach  Neuit.w'Er;  die  Richtpunkte  der  Achse  zu 

(p=  78°  34,3'  ,      X=  680  30,6'  w.     , 

also  nicht  unerheblich  abweichend  von  der  Neumaver sehen. 

Normaler  und  anormaler  Magnetismus.  Es  liegt  nahe,  den  Veisuch 
zu  machen,  das  ver^vickelte  Bild,  das  uns  die  Verteilung  des  Magnetismus  auf 
der  Erdoberfläche  darbietet,  m  einfachere  zu  zerlegen  oder  auf  einfachere  zuruek- 
zufuhren,  zu  denen  dann  sozusagen  Korrektionsglieder  hinzuzufügen  wären.  Denn 
aus  den  Tatsachen  laßt  sich  jedenfalls  so  viel  folgern,  daß  die  Erde  ungleich- 
förmig magnetisiert  ist;  und  diese  Magnetisierung  kann  man  nun  darstellen  als 
die  Summe  einer  gleichförmigen  und  einer  Zusatz-Magnetisierung.  Der  gloieli- 
förmigen  müßten  offenbar  größte  Kreise  als  magnetische  Meridiane  —  in  den 
magnetischen  Polen  sich  schneidend  —  und  ein  aui  ihnen  senkrechter  größtt^r 
Ejreis  als  magnetischer  Äquator  entsprechen,  wozu  dann  dem  letzteren  parallele 
Kreise  als  Isoklmen  und  ^-Isodynamen  kamen.  Ware  überdies  die  Richtung 
jener  gleichförmigen  Magnetisierung  die  der  Erdachse,  so  würde  das  gedachte 
System  von  Knn-'en  mit  dem  Gradnetz  der  Erde  zusammenfallen.  Das  letztere 
System  kann  man  nmi  offenbar  in  sehr  einfacher  Weise  aus  den  Beobachtungen 
herausschälen,  indem  man  für  j'eden  Breitenkreis  den  Mittelwert  der  betreffenden 
Größe,  z.  B.  des  Potentials,  bildet  Diesen  Gedanken  hat  W,  v.  Bezold  i  durch- 
geführt imd  das  erstaunhch  einfache  Resultat  gefunden,  daß  der  gedachte  Mittel- 
wert gleich  {gi^Qla)sm.(p  ist,  wo  ^i,o  der  erste  Koeffizient  der  ersten  Kugelfunktion 
(S.  500),  a  der  Erdradius  und  rp  die  Breite  ist  Das  besagt  also:  so  kompliziert 
auch  die  erdmagnetische  Verteilung  ist,  so  enthalt  sie  doch  als  erstes  und  größtes 
Glied  einen  Anteil,  der  gleichförmig  und  dessen  Achse  mit  der  Drehungsachse 
der  Erde  parallel  ist    Geht  man  nun  einen  Schntt  weiter  und  nimmt  die  ganze 

'  W.  V.  Bezold,  Sitz.-Ber.  BerL  Akad.  1895  und  1897. 
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erste  Kugclfiinktiou,  wie  dies  der  amerikanische  Erdmagaetiker  L.  A.  Bauer  ^ 
getan  hat,  so  erhalt  man  immer  noch  eine  gleichförmige  Verteilung,  aber  mit 
einer  Achse,  die  gegen  die  Erdachse  mn  etwa  11**  geneigt  ist;  dabei  zeigt  sich, 
daß  das  magnetisclie  Moment  dieses  Anteils  schon  fast  das  ganze  Moment  der 
Erde  darstellt.  Man  kann  dieses  Glied  den  normalen  Erdmagnetismus,  den  kleinen 
Rest  den  anormalen  nennen.  Man  kann  endlich  mit  v.  Bezold  wieder  an  die 
Mittelwerte  für  die  einzelnen  Breitenkreise  anknüpfen  und  für  jeden  Punkt  eines 
solchen  Breitenkreises  die  Abweichung  von  jenem  Mittelwerte  bilden;  dies  ist 
die  magnetische  Anomalie  des  Ortes.  Verbindet  man  dann  die  Orte  mit  gleicher 
Anomalie,  so  erhalt  man  em  neues  System  von  Kurven,  die  Isanomalen  des  erd- 
magnetischeu  Potentials,  deren  Theorie  v.  Be<40ld  eingehend  entwickelt  hat.  Es 
ist  wichtig,  daß  man  sich  den  Gegensatz  zwischen  Anomalie  und  anormalem 
Magnetismus  vergegenwärtige:  Anomalie  ist  die  Abweichung  von  der  gleichförmigen 
Verteilung  um  die  Erdachse,  der  anormale  Magnetismus  ist  die  Abweichung  \on 
der  gleichförmigen  Verteilung  um  die  magnetische  Achse;  oder  auch:  jene  ist 
die  Abweichung  vom  ersten  Koeffizient  des  ersten  Gliedes,  dieser  ist  die  Ab- 
weichung von  dem  ganzen  ersten  Gliede. 

Die  Analyse  des  Erdmagnetismus  ist  m  neuester  Zeit  ein  vielbehandeltes 
Problem  geworden,  und  es  ist  dabei  noch  nicht  m  bezug  auf  alle  hier  in  Betracht 
kommenden  Grundfragen  volhge  Klarung  eingetreten  —  man  vgl.  z.  B.  Abhand- 
lungen von  Ad.  Schmidt,  v.  Bezold  und  Fritzsche^.  Eine  sehr  allgemeine  Unter- 
suchung über  die  Zerlegung  in  einfache  Typen  hat  N.  Umow^  veröffentlicht. 

Einfluß  der  Land-  und  Wasserverteilung.  Geht  mau  nun  daran,  den 
Ursachen  der  magnetischen  Anomalie  nachzuspüren  oder,  bescheidener  ausgedruckt, 
sich  nach  Symptomen  umzusehen,  die  zur  Erkenntnis  jener  Ursachen  den  Weg 
bahnen  können,  so  wird  man  unwillkürlich  daran  denken,  daß  der  Erdmagnetismus 
nicht  die  einzige  Erscheinung  ist,  die  solche  Anomalien  aufweist;  die  Großen  der 
Meteorologie  tun  das  m  demselben  Maße,  wenn  nicht  noch  starker.  Und  damit 
werden  wir  auf  diejenige  AnomaUe  im  Bau  der  Erdrinde  hingewiesen,  die  von 
allen  die  augenfälligste  ist:  die  Verteilung  von  Land  und  Wasser.  Daß  zwischen 
ihr  und  der  Anordnung  der  magnetischen  Linien  ein  gewisser  Zusammenhang 
besteht,  ist  schon  früher  mehrfach  bemerkt  worden.  So  laufen  manche  Isogonen 
auf  ziemlich  langen  Strecken  der  benachbarten  Kustenlime  parallel  (Japan,  Sud- 
Amerika,  West-Afrika).  Isodynamen  werden  zuweilen  von  Küsten  „abgelenkt", 
und  in  der  Nahe  von  Inseln  (Island),  sowie  innerhalb  geschlossener  Meeresbecken 
(Ostsee,  Schwarzes  Meer)  finden  oft  ganz  betrachthche  Anomalien  der  magne- 
tischen Elemente  statt.  Die  bestimmte  Vermutung,  daß  hier  em  quantitativer 
Zusammenhang  vorliege,  ausgesprochen  und  durch  eine  interessante  Rechnung 
gestutzt  zu  haben,  ist  das  Verdienst  Menzzers*,  dem  sich  in  neuester  Zeit 
Eschenhagen  ö  angeschlossen  hat.  Denkt  man  sich,  daß  die  Kontinente  die  mag- 
netischen Pole,  die  sonst  mit  den  Erdpolen  zusammenfallen  wurden,  nach  einem 
gewissen  Gesetz  „abgelenkt"  baben,  so  kann  man  ihre  Lage  berechnen.  Menüzer 
findet  auf  diese  Weise  69°  nördl.  Br.  und  90°  westl.  L.  für  den  Nordpol,  resp. 
70°  Büdl.  Br.  und  165°  östl.  L.  für  den  Sudpol  —  Zahlen,  deren  Vergleichung 
mit  den  wahren  immerhm  zeigt,  daß  das  Grundprinzip  der  Berechnung  nicht 
durchaus  von  der  Hand  zu  weisen  ist;  insbesondere  wird  es  verständlich,  daß 
die  Nordpole  weiter  auseinander  liegen  als  die  Südpole;  und  es  sei  femer  an- 
geführt, daß  der  magnetische  Nordpol  dem  „Schwerpunkte"  des  europäisch- 
asiatischen  Kontinentes  gerade  gegenüber,  d.  h.  auf  demselben  Meridiane  jenseits 

1  L  A.  Bauer,  vgl.  che  verschaedenen  Bände  von  „Terrestrical  Magnetismus",  — 
2  Ad  Schmidt,  Terr.  Magn.  1.  i8.  1890.  —  "W.  v.  Bezold,  Sjtz.-Ber.  Berl.  Ak.  1897.  414.  — 
H.  Fmtzsche,  St.  Petersburg  1897.  —  3  N.  Umow,  Bull.  Soc.  de  Moscou  1902.  Nr.  i.  — 
♦  Menzzer,  Pogg.  Ann  Erg.-Bd,  5.  592.  1871.  —  B  M.  Eschen^agen,  Petermanns  Geogr. 
mtt.    1888.    142. 
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des  geographischen  Nordpoles  liegt,  wahrend  er  in  den  Mendian  des  nordameri- 
kanischen  Schwerpunktes  gerade  hineinfallt. 

Einfluß  der  Bodengestaltung.  Ganz  analog  wie  Kontinente  im  Vergleich 
zu  Meeren  beeinflnssen  zuweilen  auch  Gebirgsstocke  und  Gebirgszuge  im  Ver- 
gleich zu  Ebenen  oder  Tiefländern  den  Erdmagnetismus.  Man  kann  diesen  Ein- 
fluß in  verschiedener  Weise  zur  Anschauung  bringen;  einmal  durch  die  isomag- 
netischen  Limen,  besonders  die  Isogonen,  die  nicht  selten  mit  Gebirgszügen 
parallel  laufen  resp.  sie,  statt  sie  zu  durchbrechen,  in  weitem  Bogen  umgehen 
(z.  B.  m  Japan),  oder  endlich  im  Innern  ringförmiger  Gebirge,  z.  B.  in  Sieben- 
burgen, eine  Schleife  bilden;  noch  deuthcher  aber  durch  eine  graphische  Dar- 
stellung der  erdmagnetischen  Elemente,  bei  welcher  eine  ideale  Prolillinie  auf 
der  Erde  die  Abszisse,  eines  jener  Elemente  die  Ordinate  ist.  Zeichnet  mau 
dann  über  jener  Abszisse  auch  noch  die  Kontur  des  wirklichen  Profils,  so  findet 
man,  wie  z.  B.  Locke ^  im  Staate  New  York  (am  Hudson),  einen  ganz  analogen 
Verlauf  beider  Kurven:  wo  der  Boden  eben  verlauft,  tut  es  die  /-Kur\e  auch, 
wo  jene  ansteigt,  erhebt  sich  diese  ebenfalls  usw. 

Man  kann  den  geschilderten  Einfluß  der  Kontmente  und  Gebirge  als  den 
größerer  Massenkonzentration  bezeichnen;  inwieweit  dabei  eine  Beziehung  zu 
tektonisch- geologischen  Verhaltnissen  stattfindet,  wie  Naumann'-*  annimmt,  muß 
dahingestellt  bleiben. 

Gebirgsmagnetismus  und  Gesteinsmagnetismus.  In  zahlreichen  Fallen 
hegt  nun  aber  die  Ursache  derartiger  Einflüsse  klar  zutage:  es  ist  der  Magne- 
tismus des  die  Oberflächenerhebungen  bildenden  Gesteins.  Dazu  gehören  z.  B. 
Magneteisenstein,  Magnetkies,  Granit,  Gabbro,  Basalt  usw.;  überhaupt  stehen  hier 
die  plutomschen  Gesteine  im  Gegensatz  zu  den  neptunischen.  In  der  Nahe 
solcher  Gebirge  und  Berge  hat  man  schon  längst  Abweichungen  der  Nadel  be- 
obachtet, und  mcht  selten  ganz  gewaltige,  z.  B.  eine  fast  völlige  Umkehrung  der 
Deklinationsnadel,  wobei  oft  ganz  nahe  beieinander  gelegene  Punkte  die  ver- 
schiedensten Richtungen  und  Intensitäten  der  magnetischen  Kraft  erkennen  ließen; 
insbesondere  hat  sich  auf  den  Gipfeln  mancher  Berge  H  wesentlich  größer  als 
am  Fuße  derselben  ergeben.  Diese  Erscheinimg  hat  neuerdings  O.  E.  ME\Ji;R" 
systematisch  untersucht  und  sich  dabei  auch  mit  den  beiden  Möglichkeiten  be- 
schäftigt, welche  die  Erscheinung  verständlich  machen  können.  Nach  der  einen 
liegen  die  magnetischen  Achsen  der  Felsmassen  (von  den  einzelnen  Steinen,  die 
sich  sehr  verschieden  verhalten  können,  abgesehen  und  nur  das  große  Ganze 
betrachtet)  horizontal,  die  Nordpole  südlich,  die  Südpole  nördlich,  also  ent- 
sprechend den  Magnetpolen  der  !^rde;  nach  der  anderen  fallt  die  vorherrschende 
Achsenrichtung  des  Gebirgsmagnetismus  mit  der  Inklinationsrichtung  zusammen 
und  zwar  so,  daß  sich  die  Nordpole  unten,  die  Südpole  oben  befinden,  also  (wie 
bei  der  Induktion)  umgekehrt  wie  bei  der  Erde.  Beide  Annahmen  führen,  wie 
man  leicht  sieht,  zu  der  beobachteten  Tatsache,  sie  fuhren  aber  andererseits 
auch  zu  gewissen  entgegengesetzten  Schlüssen,  welche  es  ermöglichen,  in  jedem 
einzelnen  Falle  zu  entscheiden,  welche  von  beiden  Vorstellungen  die  richtige  ist. 
Nach  der  einen  muß  nämlich  H  am  nördlichen  und  sudlichen  Fuße  des  Berges 
kiemer  sein  als  auf  dem  Gipfel  oder  an  seinem  östlichen  oder  westlichen  Ab- 
hang, nach  der  anderen  findet  ein  so  einfaches  Gesetz  nicht  statt,  es  wird  dann 
vielmehr  jeder  der  gedachten  ^- Werte  hauptsächhch  durch  den  magnetischen 
Zustand  des  unmittelbar  unter  dem  Beobachtungsorte  liegenden  Gesteins  bedingt 
sein.    Beim  Zobtenberg  in  Schlesien  fanden  sich  z.  B.  folgende  Relativzahlen: 

1  Locke,  Smithsoman  Contnb.  3  i.  1852  Vgl  E.  NAUMANN,  Die  Erschein,  d.  Erd- 
magnebtsmuß.  Stattgait  1887.  S.  46.  —  2  E  Naumann,  a.  a.  0.  Der  Darleguag  dieser  Be- 
Ziehung  ist  das  Buch  ge-widmeL  —  An  dasselbe  hat  sich  eine  längere  Diskussion  geknüpft, 
Naumann  selbst  scheint  zuletzt  einen  venmttelnden  Standpunkt  angenommen  zu  haben.  — 
3  0.  E  Meyer,  Jahresb.  d.  schles  Ges  1888  S.  49.  —  Munch.  Ber.  19.  167.  1889.  — ■  Wied. 
Aim.  40.  489.   1890. 
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Man  hat  sich  also  hier  für  die  zweite  Annahme  zu  entscheiden  und  —  was 
mit  unseren  ubngen  bezüglichen  Kenntnissen  übereinstimmt  —  anzunehmen,  daß 
Gabbro  und  Grämt  starker  magnetisch  sind  als  Serpentin.  Auch  für  das  Riesen- 
gebirge ist  es  wahrscheinlich,  daß  die  Achse  mit  der  Inklination  zusammenfallt; 
und  da  für  den  Vesuv  nach  Mellon[,  für  amerikanische  Berge  nach  Locke  usw. 
das  gleiche  gilt,  so  dürfte  der  Gebirgsmagnetismus  wohl  überall  im  großen  und 
ganzen  das  gleiche  Verhalten  aufweisen.  Andererseits  finden  sich  anormal 
schwache  Werte  des  Magnetismus  da,  wo  die  geologische  Aufnahme  Hohlräume 
festgestellt  hat  (Labrador,  Nordfrankreich  usw.). 

Vom  Gebirgsmagnetismus  zu  trennen  ist  der  Gesteinsmagnetismus,  der 
einzelne  Bergkegel,  Felsen  usw.  betrifft;  von  den  vielen  Theorien  desselben  hat 
wohl  jetzt,  wenigstens  für  die  Mehrzahl  der  Falle,  die  von  Pockels  und  Folghe- 
RAiTER^  den  Sieg  davongetragen,  wonach  es  sich  um  die  Wirkung  von  Blitz- 
schlägen handelt 

Beziehungen  zur  Temperatur.  Auch  diese  sind  zahlreich  und  zum  Teil 
so  deutlich,  daß  man  schon  frühzeitig  auf  sie  aufmerksam  wurde.  So  ist  die 
sudliche  Halbkugel  einerseits  kälter,  andererseits  stärker  magnetisch,  der  Inkli- 
iiationspol  und  die  Intensitätspole  (a.  o.  S.  479  u.  480)  fallen  nahe  mit  den  Kälte- 
polen der  Erde  zusammen,  der  magnetische  sowohl  wie  der  Temperaturaquator 
liegen  meist  nördlich  vom  geographischen,  und  die  Gestalt  der  Isodynamen  weist 
vielfach  auffallende  Ähnlichkeiten  mit  den  Isothermen  auf,  z.  B.  die  skandina- 
vische Ausbiegung  nach  Norden,  die  sibirische  und  nordamenkanische  Einbiegung 
nach  Süden  usw.  Inwieweit  dieser  Parallelismus  zwischen  Kalte  und  starkem 
Magnetismus  auf  irdischen  oder  außenrdischen  Verhaltnissen  beruht,  kann  gegen- 
wartig noch  nicht  entschieden  werden. 

Magnetische  oder  elektrische  Natur  des  Erdmagnetismus-.  Auf  die 
Frage,  ob  der  Erdmagnetismus  von  Magneten  oder  von  elektnsch^n  Strömen  her- 
rühre, ist  bisher  nicht  eingegangen  worden;  die  matliematischen  Theorien  sind 
hiervon,  soweit  die  Strome  die  Erdoberfläche  nicht  durchsetzen,  wie  wir  sahen, 
unabhängig.  Es  sind  offenbar  drei  Falle  möglich:  permante  Magnete  oder  weiche 
Eisenmasäen,  die  durch  elektrische  Ströme  magnebsch  erhalten  werden,  oder 
elektrische  Strome  als  solche.  Die  Annahme  permanenter  Magnete  erweist  sich 
bei  näherem  Zusehen  als  unhaltbar.  Denn  kn  Erdinnem  kann  man  solche  der 
dort  herrschenden  hohen  Temperatur  halber,  bei  der  alle  uns  bekannten  Stoffe 
die  Fähigkeit,  magnetisch  zu  werden,  verlieren  —  vgl.  Art.  Beziehungen  des  Mag- 
netismus zur  Temperatur  —  nicht  annehmen;  auch  wiirden  sich  dann  die  starken 
Anomalien  an  der  Oberfläche  nicht  recht  begreifen  lassen.  Man  muß  also  an 
die  Erdrinde  denken,  an  die  Schicht,  in  der  sich  der  Wechsel  von  Land  und 
Wasser  vollzieht;  diese  Schicht  aber  besteht  wiederum  in  der  Hauptsache  aus 
selir  schwach  magnetisierbaren  Substanzen.  Es  muß  deshalb  die  Theorie  der 
permanenten  Magnete  und  —  aus  ähnlichen  Gründen  —  die  der  temporären 
Magnete  fallen  gelassen  werden,  so  daß  nur  noch  die  Theone  elektrischer  Strö- 

1  F.  Pockels,  N.  Jahrb.  f.  Min  1897  1.  66;  daselbst  findet  man  auch  eine  Übersicht 
über  die  Geschicbte  und  das  Tatsaclienmatenal  des  Phänomens.  —  F.  Pocksls,  Wied.  Ann 
63  195.  1897;  65.  458.  1898  —  FoLQHEHAmtR,  in  zahlreichen  Abhandlungen  (Rom)  — 
Femer  Arbeiten  anderer  Italiener,  -wie  Keller,  Oddone  imd  Sella.  —  2  Es  ist  unmöglich, 
aus  den  zahlreichen  Arbeiten,  betreffend  die  physikalische  Theone  des  Erdmagnetismus,  einzelne 
herauszugreifen  und  zu  zitieren;  es  muß  deshalb  auf  die  Fortschritte  der  Physik,  das  geogr. 
Jahrbuch  und  ähnliche  Sammlungen  verwiesen  -werden. 
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miingen  ubrig  bleibt.     Diese    aber  hat  sich,   wenn   auch  noch  viel   zu  erklaren 
übrig   bleibt,  in   der  letzten  Zeit  in  befriedigender  Weise   konsolidiert.     Erstens 
lehrt   lins   das  Phänomen   der  Erdströnie  (s.  w.  u.),   daß   m  der  Erdrinde  Ströme 
verlaufen  können,  und  diese  Erdstrome  weisen  sogar  einen  höchst  merkwürdigen 
Zusammenhang  mit  den  erdmagnetischen  Erscheinungen  auf;  zweitens  zeigt  emo 
einfache  Betrachtung,  daß  die  Ströme,  die  anzunehmen  sind,  um  den  Erdmagne- 
tismus   zu  liefern,    eine    durchaus  maßige    und  mögliche   Starke    haben    dürfen; 
drittens  aber  kann  man  sich  mit  der  Richtung,  die  man  ihnen  zuschreiben  muß, 
unschwer  abfinden.    Um  nämlich  zunächst  das  BEZOLDsche  Breitenkreis-Mittel  zu 
erhalten,   muß  man  jene   Ströme   in   ostwestlicher  Richtung  fließend   annehmen; 
die  Anomalie  kommt  dann  zustande,  wenn  man  ein  zweites  System  von  Strömen 
hmzunimmt,  das  die  Landmassen,  entsprechend  der  besseren  Leitfähigkeit  des  mit 
Grundwasser  durchtränkten  Bodens,  noch  besonders  längs  der  Küstenlinieii  um- 
kreist;   diese  Kustenstrome  lenken  sozusagen   die   Ostwestatröme   ab,   und   zwar, 
wenn  man   sie    die  Küsten  gegen  den  Uhrzeigersinn  durchlaufend  denkt,    derart, 
daß  die  tatsachliche  Achse  herauskommt;  schließlich  hat  man  nur  nötig,  ein  be- 
stimmtes Verhältnis  zwischen   den  Ostwest-   und  den  Kontmental-Strömen  anzu- 
nehmen, um  den  Winkel  von  11"  zu  erhalten,  unter  dem  die  magnetische  gegen 
die  Erdachse   steht.     Zu  erörtern   bleibt   dann   nur  noch,   warum   diese   Ströme 
gerade  ostwestlich  (bzw.  gegen  den  Uhrzeiger)  laufen,   und  es  drangt  sich  dabei 
sofort   der  Gedanke  an   die  Erddrehung  auf;   zugleich   aber  ruckt  nun  auch  die 
Frage   heran,  welchen  Charakters   denn  diese  Ströme  sein  sollen,    ob  vom  Cha- 
rakter der  Reibungs-,  der  galvanischen,  der  thermoelektnschen,  der  Konvektions- 
ströme   usw.     Alle   diese  Möglichkeiten  sind  diskutiert   worden,    gegen   alle   sind 
Bedenken  erhoben  worden.    Am  meisten  Anspruch  auf  Beachtung  verdient  jeden- 
falls die  Vorstellung,  daß  es  sich  um  Verschiebungsströme  handelt,  und  zwar  um 
scheinbare,    d.  h.  nur   relativ  gegen   die  Erddrehung   existierende;    mit   anderen 
Worten,  daß  die  Erde  durch  den  ruhenden  Äther  hindurch  rotiert,  und  daß  der 
30  relativ   zurückbleibende  Äther   das  Phänomen   der   elektrischen  Ostwest-  und, 
infolge  der  Widerstandsverschiedenheiten,  der  Gegenuhrzeiger-Strömungen  erzeugt. 
Damit    ist   natürlich  nicht  gesagt,    daß   nicht  auch   andere   Ursachen   mitwirken 
können,  wie  der  durch  jene  Strömungen  erzeugte  Magnetismus,  die  luftelektrischen 
Strömungen,  die  Radio-Aktivitat  usw.    Diese  Agentien  werden  sich  aber  weniger 
auf  den  zeitlich  konstanten  Teil  des  Erdmagnetismus  erstrecken,  als  vielmehr  auf 
die  verschiedenen,  oben  behandelten  zeitlichen  Veränderungen  desselben;  zu  diosen 
müssen  wir  uns  also  noch  mit  einigen  Worten  wenden. 

Theorie  der  Variationen  des  Erdmagnetismus.  Dieses  Thema  ist 
eigentlich  erst  in  neuester  Zeit  emethaft  in  Angriff  genommen  worden;  und  schon 
ist  eine  Reihe  von  äußerst  interessanten  Ergebnissen  zu  verzeichnen;  hier  kann 
nur  auf  das  Wichtigste  eingegangen  werden,  wofür  die  sehr  übersichtliche  Dar- 
stellung von  NippoldtI  benutzt  werden  möge.  Näheres  findet  man  in  den  Ar- 
beiten von  W.  V.  Bezold,  L.  A.  Bauer,  A.  Schuster,  H.  Pritsche,  v.  Carlhicim- 

GliTXENSKIÖLD    U.  a.  ^ 

Was  zunächst  die  säkulare  Vanation  betnfft,  so  betrachtet  Bauer  die  Kur\'e, 
die  em  Punkt  der  verlängerten  Achse  einer  Magnetnadel  infolge  der  säkularen 
Änderungen  von  D  und  /  beschreibt  —  offenbar  eine  ovale  Kurve,  für  ver- 
schiedene Orte  von  verschiedener  Gestalt,  im  allgemeinen  aber  immer  im  Uhr- 
zeigersinne durchlaufen.  Andererseits  erhält  man  ebenfalls  eine  Kurve,  wenn 
man,  nur  das  DauergUed  des  Erdmagnetismus  berücksichtigend,  die  Nadel  längs 

1  A.  NiPPOLDT,  Erdmagnetismus  usw.  S.  S4ff.  —  2  w  v.  Bkzouj,  Sitz.-?er  Berl  Akad. 
1897  f2.  Teil).  —  L.  A.  Bauer,  Ten,  Magn.  1897^.  Vgl.  auch  seine  Inaug.-Diss.  Berlin  1895. 
—  A  SCHUSTBB,  Trans.  Lond.  Soc  1889.  —  Rep  Bnl;.  Ass.  1894  57 1-  —  H,  FarrsCHE,  Die 
tägliche  Penode  usw  Petersb  1902.  —  v.  Cablheim-GyluenskiöLD  ,  Stockholm  Observ  5, 
Heft  5.    1896. 


MagneüLiia  '^^^^""^  '^'^^  Erdnidguetismus  509 

eines  Breitenkreises  herumfuhrt.  Das  interessante  Ergebnis  ist  nun,  dali  diese 
beiden  Kurven  fast  ubereinstimuien.  Die  säkulare  Variation  kommt  also  dadurch 
zustande,  daß  das  Dauerfeld  um  die  Erde  herumwandert  Will  man  naher  hierauf 
eingehen,  so  muß  man  aus  den  säkularen  Beobaehtungen  die  zeithche  Änderung 
der  GAUSSschen  Koeffizienten  berechnen;  man  findet  dann,  daß  die  Sache  nicht 
ganz  90  einfach  ist,  daß  vielmehr  eine  Zerlegung  des  Dauermagnetismus  erforder- 
lich ist  m  Anteile,  die  mit  ^erschledencr  Geschwindigkeit  rotieren;  die  kürzeste 
Periode  betragt  300,  die  längste  3lU0  Jahre.  Warum  nun  eine  solche  Rotation 
stattfindet,  ist  eine  Frage  für  sich;  am  einfachsten  ist  die  Annahme,  daß  die 
magnetische  Achse  um  die  Erdachse  rotiert;  es  kann  aber  hierüber  noch  nichts 
Entscheidendes  gesagt  werden. 

Wir  kommen  nun  zu  der  täglichen  Variation;  diese  kann  man  sich  als  ein 
periodisches,  dem  Dauerfelde  ubergelagertes  Feld  denken.  Wenn  man  nun  die 
Komponenten  dieses  Feldes,  die  man  etwa  mit  X' ^  K',  Z'  bezeichnen  kann, 
als  Funktionen  der  Zeit  in  der  Form  von  Fourhcr sehen  Reihen  (mit  cos  und  sin) 
und  deren  Koeffizienten  ihrerseits  als  FouRiERsche  Reihen  der  geographischen 
Breite  (wieder  mit  cos  und  sm)  darstellt,  so  erhalt  man  eine  harmonische  Analyse 
des  Verlaufes  der  betreffenden  Vanation.  Es  ergibt  sich  nun,  wie  Bezold  gezeigt 
hat,  eine  Reihe  von  merkwürdigen  Zusammenhangen,  derart,  daß  man  aus  dem 
Verhalten  einer  Komponente  das  der  anderen  berechnen  kann.  Femer  lassen 
sich,  die  Existenz  eines  Potentials  der  Größen  X' ,  Y\  Z'  angenommen,  die 
inneren  und  die  äußeren  Kräfte  voneinander  trennen;  und  Schuster  hat  nach- 
gewesen, daß  —  umgekehrt  wie  bei  dem  Dauerfelde  —  hier  der  Hauptanteil 
auf  die  äußeren  Kräfte  entfällt.  Schließlich  kann  man  aus  dieser  Theorie  das 
Potential  v'  der  täglichen  Vanation  berechnen  und  kartographisch  durch  die 
Linien  gleichen  Potentials  V  veranschaulichen  (Fun-SCHE).  Die  Darstellung  gilt 
aber  nur  für  einen  bestimmten  Zeitpunkt,  weil  das  in  Rede  stehende  Kurven- 
system, im  Gegensatz  zu  allen  früheren,  nicht  auf  der  Erdoberflache,  sondern  im 
Weltraum  fest  ist  Es  besteht  im  wesentlichen  aus  einigen  Systemen  geschlosse- 
ner Kurven,  die  man  sich,  wenn  man  die  Theorie  der  elektrischen  Ströme  zu- 
grunde legt,  als  Stromwirbel  vorzustellen  hat;  um  die  negativen  Pole  wirbeln  die 
Ströme  im  Uhrzeigersinne,  um  die  positiven  entgegengesetzt.  Der  kraftigste  posi- 
tive Pol  liegt  unter  30°  Breite  und  30"  westlich  von  dem  Punkte,  der  gerade 
Mittag  hat.  Nach  alledem  durfte  es  kaum  noch  einem  Zweifel  unterliegen,  daß 
man  sich  als  Ursache  der  täglichen  Schwankungen  elektrische  Strömungen  in  der 
Atmosphäre,  besonders  in  deren  besser  leitenden  oberen  Schichten,  vorzustellen 
hat;  eine  Annahme,  durch  die  die  magnetischen  Vorgange  in  einen  sehr  ein- 
fachen Parallelismus  mit  den  entsprechenden  meteorologischen  gebracht  werden. 
Dieser  Parallelismus  erfahrt  übrigens,  was  gleich  hier  mit  erledigt  werden  möge, 
eine  weitere  sehr  schöne  Ausdehnung,  wenn  man  mit  Au.  Schmidt ^  auch  die 
magnetischen  Störungen,  wenigstens  die  kraftigen,  auf  wandernde  elektrische 
Stromwirbel,  analog  den  Luftwirbeln  (Zyklonen),  zurückführt,  wodurch  der  ihnen 
langst  beigelegte  Name  „magnetische  Gewitter"  oder  „Ungewitter"  eine  tiefere 
Bedeutung  erhalten  wurde. 

Die  jährlichen  Variationen,  sowohl  die  der  Werte  wie  die  der  täglichen 
Amplitude,  sind  ähnlich  behandelt  worden;  es  muß  aber  an  diesem  Hinweise 
genügen  (s.  auch  w.  u.). 

Einfluß  der  Sonne.  Daß  zwischen  dem  Stande  der  Sonne  und  den 
Vanationen  des  Magnetismus  ein  Zusammenhang  besteht,  kann  keinem  Zweifel 
unterliegen;  das  zeigt  schon  die  Existenz  der  jahrlichen  und  der  täglichen  Periode, 
die  Phase  dieser  letzteren  und  die  Tatsache,  daß  die  täglichen  Schwankungen 
am  Tage  starker  als  in  der  Nacht,  im  Sommer  stärker  als  im  Winter  sind.    Nur 

1  Adou?  Schmidt,  Meteor.  Z    1899.   385. 
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darf  man  nicht  mehr  annehmen,  daß  es  sich  hier  um  eine  Wirkung  eines  Sonnen- 
magnetismng  handle;  dazu  sind  die  Schwankungen  viel  zu  groß.  Es  wäre  näm- 
lich das  Verhältnis  der  Sonnenwirkung  S  zur  Erdwirkung  unter  den  günstigsten 
Verhältnissen  durch  die  Formel 

bestimmt,  wo  M^  und  Mg  die  Magnetisierungsintensitäten  von  Sonne  und  Erde 
sind,  r  der  Radius  der  Sonne  und  ä  ihr  Abstand  von  der  Erde  ist;  die  Aus- 
rechnung ergibt,  wenn  Mf  =  Me  gesetzt  wird,  S/JE  rund  zu  2  •10"'',  woraus 
ein  Einfluß  auf  die  Deklination  im  Betrage  einer  zwanzigstel  Sekunde,  also  eine 
ganz  unmerkliche  Änderung  folgen  \vurde,  wahrend  sie  tatsächlich  oft  10  Minuten 
und  mehr  betragt  Um  eine  solche  zu  erzeugen,  müßte  die  Sonne  12000  mal 
so  stark  magnetisiert  sein  (wohl  verstanden  auf  die  Raumeinheit)  wie  die  Erde, 
also  starker,  als  wenn  sie  ganzlich  aus  bestmagnebsiertem  Stahl  bestände.  Der 
Einfluß  der  Sonne  ist  also  ein  indirekter,  und  es  liegt  am  nächsten,  der  Wärme- 
strahlung die  vermittelnde  Rolle  zuzuschreiben,  aber  auch  dieser  nur  eine  in- 
direkte, insofern  mit  den  durch  die  Wärmestrahlung  erzeugten  Luftströmungen 
die  oben  erwähnten  elektrischen  Strömungen  in  der  Atmosphäre  Hand  in  Hand 
gehen.  Etwas  anders  liegt  die  Sache  hinsichtlich  der  elfjährigen  Periode,  also 
hinsichtlich  des  Einflusses  der  Häufigkeit  der  Sonnenflecke.  Allerdings  steht  ja 
fest,  daß  diese  auch  die  Wärmestrahlung  beeinflußt;  aber  darüber  hinaus  besteht  ^ 

eine  ganz  direkte  Wirkung  eines  einzelnen  Flecken,  wie  sie  zuerst  1859  von 
Carrington  und  seitdem  häufig  beobachtet  worden  ist:  zu  der  Zeit,  wo  ein  Fleck 
oder  vielmehr  die  Fackel  den  Meridian  passiert,  tritt  das  Maximum  der  Störung 
em.  Die  Fackeln  aber  strahlen  nach  den  heutigen  Anschauungen  direkt  Elek- 
trizität aus,  und  ein  Teil  dieser  Teilchen  gelangt  bis  auf  die  Erde.  Verfolgt 
man  dies  naher,  so  findet  man  Verständnis  mcht  nur  für  die  tägliche,  sondern 
auch  für  die  26  tagige  Penode  (Sonnenrotation),  sowie  für  die  Bedeutung  der  die 
Erdoberfläche  durchsetzenden,  oben  erwähnten  elektrischen  Vertikalstrome;  die 
Frage,  inwieweit  hierbei  die  normale  Luftelektrizität  und  die  Radioaktivität  eine 
Rolle  spielt,  ist  noch  nicht  geklart i. 

Übrigens  steht  es  gegenwärtig  fest,  daß  auch  der  Mond  und  die  Planeten 
Einfluß  ausüben.  In  bezug  auf  den  ersteren  kommen  verschiedene  Perioden  in 
Betracht,  und  es  ergibt  sich,  daß  das  Bild  dieser  Einflüsse  ganz  ähnlich  ist  wie 
das  Bild  des  Mondeinflusses  auf  die  Gezeiten,  derart,  daß  man  geradezu  an  eine 
Wirkung  auf  die  Erdnnde  gedacht  hat 

Erdströme. 

Bald  nachdem  sich  herausgestellt  hatte,  daß  es  zum  Telegraphieren  mittels 
elektrischer  Ströme  eines  Rückleitungsdrahtes  mcht  bedarf,  daß  vielmehr  die 
Erde  selbst  diese  Rückleitnng  übernimmt,  wurde  die  Frage  aufgeworfen,  ob  nicht 
auch  spontan  in  der  Erde  Ströme  entstehen,  und  schon  Baklow  konnte  diese 
Frage  im  bejahenden  Sinne  entscheiden,  indem  er  einen  Erdstrom  nachwies. 
Die  erste  emgehende  Untersuchung  über  diesen  Gegenstand  stellte  Lamont  an, 
es  folgten  dann  zahlreiche  weitere  Experimentalreihen.  Wenn  trotzdem  aus 
diesen  Beobachtungen  keine  brauchbaren  aUgememen  Resultate  zu  ziehen  smd, 
hegt  das  an  der  Komplikation  der  Erschemung  und  den  störenden  Nebeneinflussen.  ^ 

1  Man  vgl.  noch  Arbeiten  von  Melandee  (Acf.  Soc.  Fenn.   20.    1900)  über  den  Einfluß  , 
der  Bestrahlting  und  Von  L.  A.  Bader  (Teir.  Magn.   7.   J55.   1902)  über  die  Wirkung  totaler 

Sonnenfinsternis.     Es  ergibt   sich   das   höchst   interessante   Resultat,    daß    die  Wirkung   ganz  t 

analog   der  täglichen  Variation   ist,    sich    aber  quantitativ   zu  ihr  verhält  -wie    die   Mondfläche  ^ 

zur  Erdflache.  1 
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Namentlich  sind  Temperatureinflusae,  die  Koutaktdifferenz  der  Erdplatten,  zwischen 
denen  der  Strom  zirkuliert,  ihre  V^erbindung  mit  der  Erde,  der  sogenannte 
Plattenstrom,  die  Polarisation,  die  atmosphärische  Elektrizität  usw.  von  wesent- 
licher Bedeutung.  Erst  neuerdings  hat  man  es  mehr  oder  weniger  verstanden, 
geeignete  Anordnungen  zu  treffen,  um  aus 
der  am  Galvanometer  oder  dem  es  er- 
setzenden Beobachtungsmstrumente  gemach- 
ten Ablesung  wenigstens  einigermaßen  wahr- 
scheinhche  Schlüsse  auf  die  Vorgange  in 
der  Erde  ziehen  zu  können.  In  dieser  Hin- 
sicht sind  namentlich  die  Untersuchungen 
von  Schering,  Weinstjjn,  der  deutschen  Te- 
legraphendirektion,   dem    Obser\atorium  in 

Kew,  endhch  von  Brander  in  Finnland  und  ^1         / 

Battelli  in  Italien  zu  nennen. 

Hiernach    steht   zunächst  so  viel  fest, 
daß   ohne  Unterlaß   Ströme   durch  den  Be- 
obachtungskreis   hindurchfließen;     sie    sind 
meist  schwach,  zuweilen  starker  und  weisen 
überdies    fortwährende    Schwankungen    auf. 
Nun    kann  man   aus    diesem   Gewirr   einen 
konstanten  Teil  herausschalen,   und   dieser 
zeigt  ein  Verhalten,   das   den  Schluß   nahe- 
legt: der  konstante  Strom  sei  gar  kein  Erd- 
strom, sondern  ein  galvanischer  oder  sonst- 
wie erzeugter  Plattenstrom;  wenigstens  zum  / 
weitaus    größten   Teile.     Läßt    man    daher                       / 
diesen  Teil  ganz  weg,   so   bleibt  nur  noch                       / 
der  variable  Strom  übrig,  von  dem  man  frei-                    'S" 
lieh  auch  nicht  sagen  kann,  ob  er  nicht  einen 
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Figrnr  214. 


fremden  Anteil  einschließt  —  denn  der  Plattenstrom  könnte  ja  außer  seinem 
konstanten  auch  emen  variablen  Teil  haben.  Indessen  hindert  das  die  Analyse 
des  eigentlichen  Erdstroms  nicht  wesentlich.  Diese  Analyse  ergibt  nun  im  wesent- 
lichen, daß  der  Erdstrom  ganz  ähnliche  Periodizität  bezitzt  wie  die  erdmagne- 
tischen Elemente.  Die  wichtigste  Penode  ist  die  tägliche;  sie  ist  in  Figur  213 
nach  Weinstein   dargestellt,   und  zwar  für  einen  Süd-Nord-Strom   (Linie   Beiün- 
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Dresden)  und  für  einen  Ost-West-Strora  (Linie  Berlin-Thorn).  VVr'  man  siclil, 
ist  die  Schwankung  für  den  Sud-Nord-Strom  starker  als  fui  den  ()st-W(\st-Sln)in, 
der  Gang  aber  für  beide  ganz  entsprechend.  Maxima  nach  der  einen  Seile 
finden  morgens  und  nachmittags,  ein  Maximum  nach  der  anderen  Seile  liiidel 
kurz  vor  Mittag  statt.  In  den  vier  Jahren  1884  bis  188T,  aus  denen  u\  nuserei 
Figur  die  Mittel  gebildet  sind,  hat  sich  an  der  Gestalt  nichts  erhebliches  |:«e- 
andert,  die  Amplitude  ist  aber  kleiner  geworden.  Femer  sind  die  Kuiveii  je 
nach  der  Jahreszeit  verschieden,  im  Sommer  ist  die  Amplitude  am  größlen,  im 
Winter  am  kleinsten.  Besonders  anschaulich  ist  auch  hier  die  Dtirsleliiiiin  durcli 
Vektordiagramme;  em  solches  ist,  der  Figur  211  entsprechoiul,  in  Finur  21  I 
wiedergegeben.  Eine  eingehende  Analyse  zahlreicher  deiarti^'cr  Kur\en  und 
Vektordiagramme  findet  man  in  dem  Werke  von  Weinstein.  Im  einzelniMi  liefen 
die  Verhältnisse,  z.  B.  die  Beziehung  der  Rosette  zur  Sonnenbahn,  hier  nicht  so 
einfach  wie  beim  Erdmagnetismus.  Eine  Durchschnitts-  oder  vorherrHchende 
Richtung  des  Erdstroms  anzugeben,  durfte  hiemach  ebenfalls  mißlich  sein;  viel- 
fach wird  als  solche  SW  bis  NO  angegeben.  Dagegen  ist  es  von  InieroHBi',  daß 
in  Leitungen,  die  nicht  horizontal  verlaufen,  die  Erdstrome  stets  nach  oben  Hießen. 
Was  endlich  die  Intensität  und  die  Spannung  der  Erdstrome  betrifft,  an  wider- 
sprechen sich  die  Angaben  zum  Teil  m  außerordentlichem  Maße,  aucli  wo  es 
sich  um  dieselbe  Epoche  handelt;  es  spielt  eben  hier  die  räumliche  Ausbieitunj» 
der  Ströme,  der  Widerstand  der  Schließung  und  mancherlei  anderes  eine  {{ruße 
RoUe.  Außerdem  schwankt  die  Starke  der  Ströme  tatsachlich  in  sehr  w<iitei» 
Grenzen;  und  zu  gewissen  Zeiten  kann  man  geradezu,  wie  beim  MagnetismuH, 
\on  Störungen  sprechen.  So  waren  die  Erdströme  z.  B.  in  der  Wi)che  Vdin 
28.  August  bis  4.  September  1859  so  stark,  daß  in  Deutschland  100  fClemente 
zu  ihrer  Kompensation  noch  nicht  hinreichten. 

Nach  alledem  kann  es  keinem  Zweifel  unterliegen,  daß  zwischen  den  beitlen 
Phänomenen  —  Erdstrom  und  Erdmagnetismus  —  eine  Beziehung  besteht;  e.s 
fragt  sich  nur,  welche  der  beiden  Erscheinungen  man  als  primiir,  welche  als 
sekundär  betrachten  soU.  Es  wurde  zu  weit  fuhren,  hier  die  Gründe  zu  dis- 
kutieren, die  für  die  primäre  Rolle  der  Erdströme  sprechen;  bei  Wüjnstein  werden 
sie  ausführUch  dargelegt  So  \iel  aber  ist  klar,  daß  wir  damit  die  schon  ohnehin 
für  den  Erdmagnetismus  aufgestellten  Hypothesen  auf  eine  tatsäeliliehe  Basis 
stellen,  indem  wir  die  in  der  Erde  verlaufenden,  ihr  scheinbaren  Ma|;nelisnius 
erteilenden  Strome  nunmehr  wirkhch  kennen.  Der  Versuch  freilich,  diese  Aiil- 
fassung  quanütaüv  durch  die  Berechnung  der  möglichen  magncüachen  Wirkung 
der  Erdströme  zu  erharten,  scheitert  daran,  daß  diese  Wirkung  f^anz  wi'sentlieh 
auch  von  der  von  den  Strömen  umkreisten  Fläche  abhängt,  und  daß  wir  ulx^r 
diese  Fläche  gar  nichts  sicheres  wissen.  Auch  ist  schließlich  noch  zweierlei  zu 
betonen:  erstens,  daß  man  sich  hier  Ursache  und  Wirkung  nicht  allzuscliroff 
gegenüberstehend  denken  darf,  daß  vielmehr  wahrscheinlich  eine  gegenHeitif?(^ 
Steigerung  beider  Phänomene  aus  an  sich' kleinen  Beträgen  heraus  anzunehmen 
ist;  nnd  zweitens,  daß  die  Erdströme  nur  den  inneren  Teil  der  Agentien  zum 
Ausdruck  bringen,  denen  wir  nun  noch  den  äußeren  zur  Seite  stellen  musaun. 
Das  fuhrt  uns  auf  den  letzten  Punkt  unserer  Betrachtung. 

Polarlicht. 

In  bezug   auf  das  Tatsachliche   dieser  Erschemung  muß  auf  die  zahlreiche 

Literatur!,  sowie  auf  Bd.  4,  S.  723,  wo  sie  vom  luftelektrischen  Standpunkte  be- 

1  Vgl.  z.B.  MuNCKE  in   Gehler s  Wörterbuch  Bd.  7,   Ö.  113     —    H.  FsXTZ     Das  Polar- 

Denkschi.  1885  --Eine  sehr  übersichtliche  DaisteUung  der  Erschemung  und  der  Theorie  eibt 
B.  Weinsted;  m:  Hinunel  und  Erde  1889/90.  S.  234  u.  360.   1890/91,  S    loi  uT  540 
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handelt  ist,  verwiesen  werden;  hier  sei  nur  erwähnt,  daß  das  Polarhcht  eine  meist 
sanfte,  aber  durch  ihre  Größe  und  Mannigfaltigkeit  imponierende  Lichterscheinung 
ist,  welche  am  nördlichen  oder  südlichen  Himmel  auftritt  und  deshalb  auch 
NordUcht  bzw.  Sudlicht  genannt  wird.  Ihre  Beziehung  zum  Erdmagnetismus,  die 
uns  hier  allein  interessiert,  ist  eine  durchgehende.  Die  geometrische  Achse  der 
Erscheinung,  falls  eine  solche  sich  konstruieren  laßt,  stimmt  mit  der  Richtung 
der  Inklinationsnadel  uberein,  die  Ebene,  in  der  sich  die  Erscheinung  aufrollt, 
ist  meist  senkrecht  zum  magnetischen  Meridian,  und  wenn  die  Strahlen  des 
Lichtes  hinreichend  ausgebildet  sind,  so  vereinigen  sie  sich  nahe  dem  Punkte, 
nach  welchem  das  obere  Ende  der  freien  Magnetnadel  zeigt.  Das  Auftreten  des 
Lichtes  fallt  mit  den  magnetischen  Störungen  zusammen,  wobei  ein  Parallelismus 
in  der  Intensität  beider  Erscheinungen  stattfindet  und  fast  stets  selbst  dann,  wenn 


/so 
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an  einem  Orte  nur  eine  Störung,  aber  kein  Licht  aiiftntt,  geschlossen  werden 
kann,  daß  letzteres  irgendwo  anders  sichtbar  geworden  ist.  Die  Häufigkeit  der 
Polarlichter  endlich  unterliegt  bestimmten  ortlichen  und  zeitlichen  Gesetzen. 

Die  ortliche  Häufigkeit  ist  wie  die  Totalintensität  des  Erdmagnetismus 
am  Äquator  am  kleinsten  und  zwar  gleich  null,  selbst  noch  bis  zu  10"  beider- 
seitiger Breite  sind  Polarlichter  nicht  beobachtet  worden;  nach  Norden  und  Süden 
hm  nimmt  dann  die  Häufigkeit  erst  langsam,  später  rapide  zu,  erreicht  aber 
schon  weit  vor  den  Polen  das  Maximum,  um  dann  sehr  rasch  wieder  abzunehmer. 
So  sind  beispielsweise  in  Italien  durchschnittlich  jährlich  0,1,  in  Deutschland 
1  bis  5,  in  Dänemark  10,  in  Schweden  und  Norwegen  20  bis  100  Polarlichter  zu 
sehen,  in  Spitzbergen  aber  wieder  viel  weniger;  bei  gleicher  Breite  haben  femer 
die  amerikanischen  Orte  meist  einen  viel  greiseren  Reichtum  an  Polarlichtern  als 
die  europäischen  oder  gar  die  asiatischen,  und  in  Labrador  z.  B.  vergehen  in 
manchen  Jahren  nur  wenige  Nachte  ohne  Polarlicht.  Die  Linien,  welche  Punkte 
verbinden,  in  denen  durchschnittlich  gleich  viele  Polarlichter  im  Jahre  auftreten, 
heißen  Isochasmen,  sie  sind  in  Figur  215  dargestellt  und  verraten  eine  ganz  ent- 
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schiedene  Ähnlichkeit  mit  den  Isoklinen  und  laodynamen.  Die  Linie  größter 
Häufigkeit  geht  durch  Alaska,  die  Hudsonbai,  zwischen  Island  und  Schottland 
hindurch,  schneidet  etwa  das  Nordkap  und  Nowaja  Semlja  und  zieht  sich  dann 
nördlich  der  sibinschen  Küste  hm.  Ein  wenig  nördlich  von  dieser  Linie  läuft 
em  anderer  Streifen  hin,  welchen  man  die  neutrale  Zone  nennt,  und  der  die 
Eigenschaft  hat,  daß  m  ihm  die  Polarlichter  ebensooft  als  Nordlicht  wie  als  Süd- 
licht  auftreten,  sudlich  von  ihr  dagegen  überwiegend  (und  weiter  sudlich  aus- 
schließlich) als  Nordlicht,  nördlich  von  ihr  überwiegend  als  Sudlicht.  Das  Zentrum 
der  Isochasmen  ist  natürlich  schwer  zu  bestimmen,  und  es  kann  daher  auch  nicht 
als  sicher  gelten,  daß  es,  wie  Nordenskjöld  meint,  eine  nicht  unbeträchtliche 
Entfernung  vom  magnetischen  Pole  habe. 

In  zeitlicher  Hinsicht  ist  das  Polarlicht  eine  Erscheinung  mit  zahlreichen 
Perioden,  verhalt  sich  also  ebenfalls  ganz  wie  der  Erdmagnetismus.  Die  bisher 
am  deutlichsten  erkannten  Penoden  sind  die  lljahnge,  die  also  mit  der  der 
Sonnenflecke  und  der  magnetischen  Störungen  übereinstimmt,  die  jahrige,  wonach 
die  Nordhchter  im  Winter  entschieden  häufiger  sind  als  im  Sommer,  die  halb- 
jahrige, jedoch  nm:  in  mittleren  Breiten  deuthch  ausgeprägte  (größte  Häufigkeit 
zur  Zeit  der  Tag-  und  Nachtgleichen,  kleinste  zur  Zeit  der  Sonnenwenden),  enie 
Mondperiode  und  endhch  eme  taghche  Penode  (Maximum  zwischen  8  und  10  Uhr 
abends,  Minimum  11  Uhr  vormittags).  Die  wichtigste  zeitliche  Eigentümlichkeit 
der  Polarlichter  ist  und  bleibt  aber  ihr  ZusammentreflFen  mit  den  magnetischen 
Störungen.  Sie  treten  damit  ebenso  wie  die  Erdströme  in  einen  ofi'enbaren  ur- 
sachlichen Zusammenhang  mit  den  erdmagnetischen  Erscheinungen  überhaupt. 

Theorie  des  Polarlichtes^.  Daß  das  Polarlicht  eine  elektrische  Erschei- 
nung sei,  wurde  schon  zu  der  Zeit,  da  man  sich  überhaupt  wissenschaftlich  mit 
der  Elektrizität  zu  befassen  anfing,  erkannt  und  laßt  sich  gegenwärtig  nicht  mehr 
bezweifeln.  Es  fragt  sich  nur:  erstens,  woher  diese  Elektrizität  stammt,  und 
zweitens,  welcher  Art  der  elektnsche  Vorgang  sei.  In  ersterer  Hinsicht  hat  man 
früher  vielfach  an  die  Erde  gedacht,  sei  es  an  ihr  Inneres  oder  an  ihre  feste 
oder  flussige  Oberfläche,  sei  es  endlich  an  ihre  LufthuUe.  Am  bekanntesten  von 
diesen  Theorien  ist  wohl  die  von  de  la  Rive  geworden,  wonach  die  mit  den 
Luftströmungen  fortgeführte  atmosphänsche  Elektrizität  sich,  wenn  die  Spannung 
ein  gewisses  Maß  erreicht,  entlädt,  und  zwar  entweder  in  der  Form  von  Gewit- 
tern oder  m  der  von  Polarlichtern  —  jenes  mehr  in  maßigen,  dieses  mehr  in 
hohen  Breiten;  in  der  Tat  ergänzen  sich  beide  Erscheinungen  ortlich  und  zeit- 
lich in  ihrer  Häufigkeit,  jene  nehmen  mit  zunehmenden  Sonnenflecken  ab,  diese 
zu.  Indessen  bleibt  doch,  neben  manchem  anderen,  der  Gegensatz  bestehen,  daß 
die  Gewitter  sich  m  sehr  geringen,  die  Polarlichter  m  sehr  großen  Höhen  ab- 
spielen; und  dadurch  ist  man  immer  mehr  dazu  gedrängt  worden,  den  Ursprung 
m  der  Sonne  zu  suchen.  Namentlich  wai  es  SffiMENS,  der  diese  Hypothese  in 
den  Vordergrund  stellte  und  durch  die  auffallenden  Beziehungen  der  Polarlichter 
zu  den  Vorgangen  auf  der  Sonne  begründete. 

Was  andererseits  die  Natur  des  elektrischen  Vorgangs  betrifft,  um  den  es 
sich  hier  handeln  soU,  so  spiegelt  sich  in  der  Reihe  der  aufgestellten  Hypothesen 
die  ganze  Geschichte  unserer  Kenntnis  und  Auffassung  der  elektrischen  Erschei- 
nungen wieder.  Alle  Formen  dieser  Erscheinungen  sind  herangezogen  worden, 
und  für  jede  sind  gewichüge  Gründe  beigebracht  worden.  Zuerst  spielte  die 
Entladungslehre  die  führende  Rolle,  und  zwar  anfangs  die  Annahme  gewaltsamer, 
spater   die    dem   Charakter    des  Phänomens  mehr   gerecht   werdende   Annahme 

1  Es  ist  unmöglicli,  die  Literatur  über  die  Theone  des  PolwücliteSi  peiiie  kimatUche  Nach- 
tthiramg  und  seine  Beaehting  zum  Erdmagnebsmus  auch  n-ftr  auszugsweise  anzugeben.  Es  sei 
daher  auf  GüNTHEUs  Lehib.  d.  Geophysik,  2  Aufl ,  so'wie  auf  die  Zötschriften  verwiesen.  Her- 
vorznlieben  sind  die  Arbeiten  von  db  la  RtVE,  Edlund,  BmEKi.AND,  Lemstäöm,  Paulsen,  Ebkrt, 
WffilNSTBIN  u,  a. 


M^JieJmus  Polarlicht.  515 

sanfter  Entladungen;  dann  dachte  man,  gestutzt  au[  die  Leitfähigkeit  der  höheren 
Schichten,  auch  an  wirkhche  elektrische  Ströme;  dann  wurde  die  Erscheinung 
auf  elektromagnetische  Wellen  begründet;  zurzeit  erfreut  sich  die  Kathodenstrahl- 
Theorie  der  größten  Anerkennung;  und  die  Lehre  von  der  Radioaktivität  wird 
auch  hier  vermutlich  noch  eingreifen.  Nur  auf  einige  dieser  Theonen  kann  hier 
mit  ein  paar  Worten  eingegangen  werden.  Bemerkt  sei,  daß  für  einige  dieser 
Theorien  auch  experimentelle  Stutzen  beigebracht  worden  sind;  so  haben  Ebert 
und  Birkeland  Laboratoriumsversuche,  Lemstrüm  u.  a.  künstliche  Darstellungen 
im  großen  versucht. 

Von  den  Entladungstheorien  durften  die  von  Edltoto  und  Lemström,  die 
sich  nur  durch  einen  gewissen  Gegensatz  in  der  Richtung  der  sich  abspielenden 
Prozesse  unterscheiden,  ein  besonderes  Interesse  beanspruchen,  zumal  da  es  dem 
letzteren  gelungen  ist,  m  Lappland  durch  geeignete  Vorrichtungen  künstliche 
Nordlichter  in  größerem  Maßstäbe  zu  erzeugen.  Hiernach  ist  die  Luft  zwar  in 
den  unteren  Schichten  der  Atmosphäre  ein  Isolator,  m  den  oberen  aber  ein 
Leiter,  so  daß  man  sich  gewissermaßen  die  Erdkugel  von  einer  durch  eine  iso- 
lierende Luftschale  von  ihr  getrennten  leitenden  Luftschale  umgeben  denken 
kann;  die  Kugel  und  diese  letztere  Schale  sind  häufig  oder  stets  entgegengesetzt 
geladen,  und  der  Austausch  von  Elektrizität,  welcher  bei  gewisser  Spannung 
zwischen  ihnen  erfolgt,  kann  zweierlei  Formen  annehmen:  die  gewaltsame,  das 
sind  die  Gewitter,  und  die  sanfte,  das  sind  die  Polarlichter  —  Entladungsformen, 
welche  auch  sonst  bekannt  genug  sind;  in  maßigen  Breiten  wird  die  eine,  in 
hohen  die  andere  Form  häufiger  sein;  jene  hat  keinen  merklichen,  diese  dagegen 
einen  betrachtlichen  Einfluß  auf  die  Magnetnadel.  —  Mit  Recht  hat  Weinstein 
die  Aufmerksamkeit  darauf  gelenkt,  daß  es  sich  bei  den  Polarlichtern,  statt  um 
Entladungen,  auch  um  wirkliche,  in  der  Atmosphäre  in  sich  selbst  geschlossene 
elektnsche  Ströme  handeln  kann,  deren  Richtung  dann  nicht  mit  den  Strahlen, 
sondern  mit  den  darauf  senkrechten  Bögen  der  Lichterscheinung  zusammenfallen 
würde,  eine  Auffassung,  welche  manche  Beziehungen  weit  besser  verstandlich 
machen  wurde  als  die  obige,  und  welche  die  Polarlichter  in  vollständigen  Par- 
allelismus  mit  den  Erdströmen  bringen  wurde.  —  Andererseits  hat  Ebert  gezeigt, 
daß  man  die  hervorstechendsten  Züge  der  Polarlichter  sehr  gut  darstellen  kann, 
wenn  man  annimmt,  daß  die  Sonne  die  Erde  mit  elektromagnetischen  Wellen 
bestrahlt;  dabei  tritt  dann  auch  eine  nahe  Beziehung  zur  Sonnencorona  hervor. 
—  Nach  der  von  Paulsen,  Birkeland,  Arrhenius  u.  a.  ausgebildeten  Kathoden- 
strahlentheorie  endhch  besteht  das  Polarlicht  in  einem  durch  Kathodenstrahlen, 
die  von  der  Sonne  kommen,  erzeugten  Leuchten  der  Luft;  es  handelt  sich  also 
hier  um  von  der  Sonne  ausgesandte  Teilchen,  die  in  die  Lufthülle  der  Erde  ge- 
langen; je  nach  der  Konfiguration  des  Feldes,  das  sie  hier  antreffen,  nehmen  sie 
durch  Ablenkung  die  verschiedenartigen  Gestalten  an,  die  wir  beobachten.  Hierzu 
hat  namentlich  Berjeeland  sehr  lehrreiche  Experimente  angestellt,  die  zum  Teil 
auch  die  Einzelheiten  vollkommen  begreiflich  machen,  so  die  Formen,  die  ört- 
lichen und  zeitlichen  Verschiedenheiten,  die  Beweglichkeit,  das  Spektrum  usw. 
Es  muß  aber  an  diesen  kurzen  Andeutungen  genügen^. 

1  Hiermit  stehen  auch  die  Arbeiten  von  L.  A.  Badeu  im  Zusammenhange  (vgl.  die  An- 
merkung zu  S.  510). 
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Elektrodynamik.*) 

\'on  K.  Waiiz. 


1.  Ponderomotorische  Wirkung  stationärer  Ströme. 

Unter  elektrodynamischen  Erscheinungen  im  engeren  Sinn,  von  denen  hier 
zunächst  nur  die  Rede  sein  soll,  versteht  man  die  Wirkungen  von  stationär  durch- 
strömten, linearen,  geschlossenen  Leitern  (Draht  oder  dgl.)  aufeinander;  oder  wie 
man  sagt,  die  ponderomotorische,  den  Stromtrager  bewegende  Wirkung 
eines  geschlossenen  elektrischen  Stromes  auf  emen  andern,  im  Gegensatz  zu  der 
elektromotorischen,  die  (s.  Induktion)  die  Elektrizität  im  Stromtrager  bewegt. 

Diese  Wirkung  wurde  gleich  nach  Oersteds  Entdeckung  der  elektromagne- 
tischen Erscheinungen  von  Ampere ^  vennutet  und  aufgefunden:  Beispiele  für  sie 
sind  Amperes  Versuchsanordnungen  Figur  216  und  Figur  217. 
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Figur  2IÖ. 


Der  beweghche  Stromleiter  besteht  aus  einem  doppelten  Rechteck 
ABCDEFGHI.  Dasselbe  wird  im  Sinne  der  Buchstaben  vom  Strome  durch- 
flössen und  hangt  in.  zwei  Quecksilbernäpfchen  N  und  N'.  Da  ein  einzelnes, 
drehbar  aufgehängtes  und  stromdurchflossenes  Rechteck  von  magnetischen  Kräften 

*)  Wir  beschränken  uns  hier  am  -wesenthchen  auf  die  ponderomotorischen.  ■Wirkungen  ge- 
schlossener Leitangsstrome,  d.i  spater  die  moderne  Theone  der  Elektrodynamik  (die  MAXWELLsche 
und  die  Elektronentheonej  in  zusammenhangender  Weise  behandelt  werden  wird. 

'  A.M.AMPiUE,  Gilberts  Ann.  67.  113—155,  225—257.  1821,  Memoire  surlathgorie  mathe- 
matique  des  phenomönes  eleccrodjTiamiques,  uniquement  döduite  de  rexperience,  dans  lequel  se 
trouvent  röunis  les  mömoires  que  M  Ampfere  a  communiqu6s  ä  l'Acad^mie  royale  des  Sciences 
dans  les  söances  des  4  et  20  dec  1820,  10  juin  1822,  22  dec.  1823,  12  sept  et  23  nov  1825: 
Mömoires  de  l'Academie  T.  6    Anuee   1823.   1827. 
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beeinflußt,  msbeaondeie  durch  den  Erdraagneüsmus  in  eine  beHtimmte  Lage 
gedreht  wird,  so  benutzte  Ampere  die  eben  beschriebene  Kombinalion  von  zwei 
im  entgegengesetzten  Sinne  umströmten  Rechtecken,  welche  dem  Enillulj  des 
Erdmagnetismus  entzogen  sind. 

Wird  das  feste,  ebenfalls  \on  einem  Strom  durchüosseiie  Rechteck  FQÄS 
(Figur  216)  so  aufgestellt,  daß  QJi  und  BC  parallel  sind,  so  findet  Anziehung  statt. 
Dieselbe  erfolgt  auch,  wenn  beide  Drahte  einen  spitzen  Winkel  bilden.  Liegt 
ferner  (Figur  217)  das  feste  Rechteck  UVXY  unter  dem  beweglichen,  ^\('lches 
sich  um  die  durch  NN'  gehende  Achse  drehen  kann,  so  geschieht  dies  in  der 
Weise,  daß  die  Drähte  EF  und  YX  parallel  werden. 

Aus  aolchen  und  ähnlichen  Versuchen  leitete  Ami'KRE  die  Satze  ab: 

1.  Geradlinige  parallele  Stromleiter  ziehen  sich  an  odi^r  stoßen  sich  ab, 
wenn  sie  von  gleich  oder  entgegengesetzt  gerichteten  Strömen  durchflössen  weiden. 

2.  Solche  Stromleiter  ziehen  sich  auch  an  oder  stoüeii  sich  ab,  wenn  die 
Ströme  in  ihnen  einen  spitzen  oder  einen  stumpfen  Winkel  miteinander  machen. 

3.  Zwei  gegeneinander  drehbare  gekreuzte  Leiter  suchen  sich  so  parallel  zu 
stellen,  daß  sie  in  gleicher  Richtung  von  ihren  Strömen  duichtlosseii  werden. 

Ampere  fuhrt  die  elektrodynamischen  Erscheinungen  auf  sein  Grundgesetz 
zurück,  das  die  anziehende  oder  abstoßende  Kraft  %  angibt,  mit  der  zwei  Strom- 
elemente längs  ihrer  Verbindungslinie 
aufemander  wirken  sollten.  Wir  geben 
es  seiner  historischen  Wichtigkeit  halber 
an.  Sind  (s.  Figur  218)  tfs  und  ///  die" 
zwei  Stromelemente,  die  von  Strömen 
mit  der  Starke  i  und  i'  durchflössen 
Figur  21 8.  werden,  ist  ?    die  Veibindungsliiiie  von 

ds  nach   ds' ,    0   resp.    0'   der  Winkel 
zwischen  ds  und  r  resp.  d/  und  r  und  e  der  Winkel  z\M3chen  ds  und  ds*  ^  so  ist 

ö=  .,       (■3-cosü'Cos?^' —  cose) 

Dabei  ist  eine  abstoßende  Kraft  als  positiv  gerechnet. 

Die  Einheit  der  Stromstarke  ist  hier  im  sogenannten  elektrodynamischen 
Maße  gemessen,  d.  h.  der  Strom  ist  gleich  eins,  der  in  der  Einheit  der  Ent- 
fernung auf  emen  gleichen  paraUelen  Stromleiter  die  Einheit  der  Kraftwirkung 
ausübt,  wenn  beide  Leiter  die  Lange  eins  haben. 

Dieses  AMP^aiEsche  Elementargesetz  war  durch  Zerlegung  der  Wirkung  ge- 
schlossener Strome  aufeinander  gewonnen,  zu  deren  Berechnung  stets  eine 
Summierung  der  einzelnen  Elementarkräfte  der  Stromelemente  über  eine  in  sich 
geschlossene  Leitung  notig  ist  Bei  solcher  Prüfung  aber  ist  eine  eindeutige 
Losung  nicht  möglich,  da  etwa  vorhandene  Elementarwirkuugen,  welche  bei  Inte- 
gration über  emen  geschlossenen  Weg  verschwinden,  stets  verborgen  bleiben 
müssen.  In  der  Tat  sind  spater  noch  andere  Elementargesetze  aufgestellt  worden, 
die  für  geschlossene  Ströme  zu  gleichen  Resultaten  wie  AMPJfeREs  Gesetz  führen.  ^ 

Grundgesetze  von  umfassenderer  Bedeutung,  die  auch  die  Erscheinungen  der 
Induktion  darstellen  sollten,  haben  W.  Weber 2  und  Clausius«  aufgestellt,  vgl.  über 
sie  in  dem  Kapitel  „Erklärungsversuche  der  elektrischen  Erscheinungen". 

Die  ponderomotonschen  Wirkungen  von  durchströmten  Leitern  führt  man 
jetzt  nicht  mehr  auf  die  Femwirkungen  von  Stromelementen,  sondern  auf  die 
Veränderungen  des  elektromagnetischen  Feldes  zurück,  das  mit  den  Strömen  ent- 

1  H  GHASSMA^fN,  Pogg  Ann  64.  i— 18.  1845.  Vgl.  auch  J.  Stefan.  Wien.  Ber.  58  12^ 
693— 769.  1869.  — MaRGUlks,  Wien  Ber  78(2)  779—789  1878  —  H.  Grassmann,  CreUes  J.  83. 
57—64  1877.  —  2  w  Weber,  Elektrodynamische  MaHbestunmongen  I,  1846;  Werke  3  132 
bis  211    —  3  R,  Claüsius,  CreUes  J.  82.  85—131    1876;  Wied    Ann.  1.  14—38.  1877. 
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steht  und  \ erficht,  und  dessen  iMgpnschjiften,  z.  B.  m  den  Galvanometern,  immer 
als  bestes  MaL)   für  die   elektrische  Stromiiug  gedient  hat. 

Wir  nehmen  im  folgenden  stets  an,  daß  die  Strömung  in  den  Leitern 
durch  deren  Bewegung  nicht  geändert  werde  und  denken  uns  alle  Großen 
im  elektromagnetischen  MaLie  ausgedruckt.  Dann  besteht  (s.  Artikel:  Elektro- 
magnetismus) zwischen  einer  magnetischen  Dopp(dschicht  (Schale)  von  der  Stärke  (P 
und  einem  elektrischen  Strom  von  der  Intensität  i ,  der  in  der  Kontur  der  Schale 
Hießt,  völlige  Aqimalcuz  in  der  Wirkung  nach  außen.  Dabei  ist  i  für  ^  zu 
setzen,  und  der  Umlaufssinn  des  Stiomes  ist  zu  der  Richtung  der  Magnetisierung 
der  Schale  so  zu  wählen,  wie  die  Drehbewegung  (nncr  einbohrenden  Rechtsschraube 
zu  deren  Fortschreitungsnchtung.  Mit  dei  Magnetisierungsrichtung  der  Schale 
soll  auch  die  Richtung  der  positi\en  Nonnale  zusammenfallen,  die  wir  uns  auf 
der  vom  Strom  umrandeten   „Stromilache"   errichtet  denken. 

Nach  diesen  Bestimmungen  \erandert  sich  bei  Bewegung  der  Stromleiter  nur 
die  wechselseitige  magnetische  Energie  zwischen  ihnen.  Sind,  wie  bei  Amperes 
Versuchen,  beule  Stromtrager  starr,  (1)  beweglich  und  (2)  fest,  so  gibt  die  Ände- 
rung des  von  (2)  durch  die  Stroraflache  von  (1)  gesandten  magnetischen  Induktions- 
flusses die  bei  der  Bewegung  geleistete  Arbeit.  Stabiles  Gleichgewicht  tritt  ein, 
wenn  dieser  Induktionsfluß   ein  Maximum  ist. 

?J  bezeichne  die  magnetische  Induktion,  dS  ein  Element  der  Stromflache, 
n  seine  positive  Normale,  so  ist  die  Arbeit  bei  kleiner  Verschiebung  von  (1): 

(1)  A=-,^b{\  5Ö„  dS^,  =  /,  b  021  =  h  '^.  ö  Ai     . 

wo  Q.^^  den  magnetischen  Induktionsfluß,  den  der  Strom  ?,  dmch  die  Stromflache 
des  Leiters  (1)  sendet,  bedeutet  und  L,^  dieselbe  Größe  angibt,  wenn  z_,  =  1 
ist.  Hieraus  ist  das  Symbol  Ly,  leicht  verständlich,  und  da  es  sich  nur  tim 
relative  Lagenanderungen  von  (1)  und  (2)  handelt,  wird 

12  ^^       21 

und 

(2)  ^-i  =  z^/,  r5Z2^  =  z\?2  ^Zi2     • 

Da  bei  stabilem  Gleichgewicht  Zi«  ein  Maximum  sein  muß,  so  werden  sich 
drehbare,  gekreuzte  Leiter  nach  der  dritten  oben  angeführten  AMPfaiE sehen  Regel 
zu  stellen  suchen,  und  ebenso  folgen  die  beiden  andern  Regeln. 

Kraft,   die  ein  Stromelement  in  einem  Magnetfeld   angreift. 

Es  ist  oft  nützlich,  die  Arbeit  A  nicht  durch  Gleichung  (1)  auszudrücken, 
soudem  als  von  Kräften  geleistet  anzusehen,  die  an  den  Elementen  ds  der  Strom- 
kurve wirken.  Da  die  Stromflache  (Flache  der  äquivalenten  magnetischen  Schale) 
nur  durch  ihre  Kontur   (die  Stromkurve)  gegeben  ist,   so  muß  das  möglich  sein. 

Wir  suchen  also  einen  Ausdruck  für  Kräfte,  die,  an  den  einzelnen  Elementen 
des  Leiters  wirkend,  bei  dessen  Verschiebung  im  Magnetfeld  dieselbe  Arbeit 
leisten  wie  der  Ausdruck  (1)  Dabei  darf  sich  der  Stromleiter  deformieren,  neue 
Elemente  dürfen  in  den  Stromkreis  ein-  oder  alte  aus  ihm  austreten,  nur  soll 
die  Stromstarke  i  stets  dieselbe  bleiben. 

Das  Element  ds  werde  um  die  kleine  Strecke  bl  verschoben,  dann  über- 
streicht es  ein  Parallelogramm,  dessen  Flächeninhalt  durch  [bl,  ds)  angedeutet 
werde.  Die  Änderung  der  magnetischen  Induktionsströmung  durch  die  Stromflache 
ist  dabei  gegeben  durch  das  Volum  des  Parallelepipedons,  dessen  Kanten  ölt 
ds  und  53  sind.  Dieser  Beitrag  ist  positiv,  wenn  die  Drehung  von  bl  nach  ds 
und  die  Richtung  von  So  mit  dem  Drehungs-  und  Fortschreitungssinn  einer  Rechts- 
schraube übereinstimmen,  d.  h.  wenn  bl,  ds  und  SJ  ein  Rechtssystem  bilden. 
Ist  cc  der  Winkel  zwischen  ds  und  53,   und   bezeichnet  ß   den  Winkel   zwischen 
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der  positiven  Normale  des  Parallelogramms  {ih ,  iö)  und  fV,  su  is(  d.is  \'()liini 
jenes  Parallelepipedons: 

^  i/sd/smoc  cosß     , 
also 

^  =  7  (5  {/93„  fl'^)  =7/'ißsinA  cos/y^wy     . 
Setzt  man 
(3)  z^sma,  (/s  =  jFi/s     , 

so  kann  man  dies  als  eine  Kraft  auffassen,  die  in  Richtung:  i^i^^  pon'ü'wou  Normale 
des  Parallelogramms  (ds ,  93)  wirkt  und,  das  Element  (fs  angreifend,  die  \«'i laugte 
Arbeit  A  bei  der  kleinen  Verschiebung  des  Stromtrdgors  leistet.  Diese  Kraft 
steht  also  senkrecht  zu  £ls  und  zu  So.  Ihre  Komponenten  nach  den  rechtwink- 
ligen Koordinatenachsen  waren. 

wo  dx,  dy,  dz  die  Projektionen  von  ds  auf  die  Koordinatenachsen  .sind. 

Mit  Hilfe  den  Ausdrucks  (.'{),  «lei 
nichts  anderes  als  das  erweiterte  ükji- 
SAV'ARTsche  Gesotn:  ist,  la.sscn  sich  die 
Rotationserscheinungen  von  Strömen, 
die  im  Magnetfeld  anderer  Strome  anl- 
treten,  ebenso  berechnen,  wie  die  ana- 
logen Erscheinungen  im  Felde  von 
Magneten.  Ein  Apparat,  der  diese  Ro- 
tation zeigt,  ist  z.B.  I''igur2]i),  sclie- 
matisch  dargestellt.  Der  mit  (^)neck- 
silber  gefüllten  Rinne  (^  wird  bei  .-/ 
der  Strom  zugeführt,  durch  den  um  M 
drehbaren  Bügel  HC  und  M  selbst 
fließt  er  ab.  J/  ist  eine  \  ertikale  Mes- 
singsaule,  oben  mit  einem  C^uecksilber- 
napf,  in  diesen  taucht  eine  an  ^C  in  der  Mitte  senkrecht  befestigte  Drahtspitze. 
Der  Bügel  ^C  balanciert  entweder  auf  dieser  Spitze,  oder  er  iat  an  einem  l'adeii 
aufgehängt.  Dieser  Apparat  ist  von  einem  Kreisstrom  K  oder  einer  stromdurch- 
flossenen  Spule,  von  der  K  einen  Teil  bddet,  umgeben,  so  daß  das  Magnetfeld  (Ü^) 
konstant  und  die  Kraftlinien  senkrecht  v\  BC  stehen.  Bezeichnet  /  die  Intensität 
des  durch  -ff il/ abfließenden  Stromes,  so  wirkt  auf  ds  die  Kraft  Fds  ^  i'itJu 
demnach  ist  das  den  Arm  BM  von  der  Lange  /  bewegende  Drehungsmoment: 


9? 


=/ 


sFds 


\^r- 


Geben  die  Pfeile  m  der  Figur  die  Stromnchtung  an,  so  findet  die  dauernde 
Rotation  entgegen  der  Uhrzeigerdrehung  statt. 

In  einfacherer  Weise  wurde  sich  die  ganze  Betrachtung  in  der  Sprache  der 
Vektorrechnung  darstellen,  die  Kraft  wurde,  wenn  deutsche  Buchstaben  Vektoren 
bezeichnen,  sem: 

Wäre  der  durchströmte  Leiter  nicht  linear,  so  wurde  an  die  Stelle  von  id\ 
der  Ausdruck  \dx  treten,  wo  \  die  Stromdichte  (Strom  durch  die  Flächeneinheit) 
und  dx  das  Volumelement  bedeutet     Für  (3a)  wäre  also  zu  schreib««: 


>%M^iL. 
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Die  in  Gleichung  (2)  auftreteude  Große  Zjg  heißt  der  Koeffizient  der 
wechselseitigen  Induktion  der  zwei  Ströme;  er  ist  nur  abhangig  von  der 
gegenseitigen  Lage  und  der  Form  der  beiden  Stromkurven  und  muß  sich  also, 
statt  durch  em  Flachenintegral  wie  bisher,  durch  Limenintegrale  über  die  Strom- 
kurve darstellen  lassen.  Das  kann  man  mit  Hilfe  des  STOKESschen  Satzes, 
der  die  Zuruckfuhrung  von  FlacheninLegralen  auf  Lmienmtegrale  lehrt.  Er  sagt 
aus:  Hangt  ein  Vektor  91  mit  einem  Vektor  So  so  zusammen,  daß  für  die  Kom- 
ponenten die  Gleichungen  bestehen: 


dz    ' 
ichiiung 

^'     dz      dx  ' 

33  =  rot?l     , 

dr 

(4a) 
so  gilt: 

(5) 

oder 

(5  a)  f%ds  =  jrot^'ifidS     , 

wo  das  Integral  links  über  die  geschlossene  Randkurve  s  der  Flache  iS  genommen 
ist,  über  die  sich  das  Integral  rechts  erstreckt.  Umlaufssmn  der  Randkurve  und. 
positive  Normale  n  der  Flache  sind  wieder  wie  Drehungs-  und  Fortschnttsnchtung 
einer  Rechtsschraube  zu  nehmen. 

Denken  wir  uns  nun  einen  linearen  Strom  (1)  im  Magnetfeld  eines  Stromes  (2) 
oder  eines  ihm  äquivalenten  magnetischen  Blattes  von  der  Starke  <P, ,  so  sind 
die  Komponenten  der  Feldstarke  dieses  Blattes  am  Ort  x^ ,  j\ ,  z^^  des  Ele- 
mentes dSi ,  der  Stromfläche  (1)  (s.  Artikel:  Elektromagnetismus) 


^^-^i-fi-ilf} 


usw. 


wo  die  Integrale  über  die  Kontur  des  Blattes  (2)  zu  nehmen  sind,  also  werden 
die  Komponenten  der  magnetischen  Induktion  des  Stromes  (2)  an  dem  Orte 
von  dS^ ,  wenn  /u  überall  konstant: 


^'=^'&-?-wf-?] 


Definieren  wir  nun  einen  Vektor: 

(6)  %l=.f^f'''^''' 


Ji 


das  Integral  über  die  Stromkurve  (2)  genommen,  so  ist  2t  das  Vektor- 
potent  lal  des  linearen  Stromes  (2)  m  einem  Punkte,  der  den  Abstand  r  von 
den  einzelnen  Linienelementen  ds^  hat.     Die  Komponenten  von  ^  sind: 


(7)  St.  =  ;x| ----;■- "'=,^pr:i;         81,  =  mP^;       ät,  =  W^, 


-r»    (  ^,       -rxr  T^,     -1  -1  ,  llllllllll       ll 
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also  werden,  da  ?,  vor  das  Integral  gesetzt  werden  kann: 

d.  h.  die  58x,  55 r  ,  ^^  stimmen  mit  den  gleichnamigen  Giölicn  in  (I)  iibcrciti, 
es  besteht  also  zwischen  der  magnetischen  Induktion  iö  nnd  dem  N'ckloi  \H  die 
Beziehung  (5).     Also: 

Ji 
hier  den  Wert  (6)  eingesetzt: 

das  mit  (1)  verglichen  gibt: 

( 8)  Zot  =  Zi2  =  //  /  / J^— ^  cos  (li'!a  if'^x )       , 

wo  7   die  Entfernung  von  ds^  nnd  öTjg  voneinander  bedeutet. 

Von  diesem  Ausdruck  hängt  also  die  Wirkung  der  zwei  .strumdiiK'lillos.scnrn, 
hnearen  geschlossenen  Leiter  aufeinander  ab,  sie  hat  schon  J*'.  Nkumann  '  vi>n 
einem  ganz  analogen  Ausdruck,  dem  „elektrodynamischen  Polenliül" 


(9) 


/*  =  —  ?i  /g  /  / — ^ — ~  cos{ds^  ds^) 


abgeleitet. 

Sind  die  Ströme  nicht  linear,  so  hat  man  die  Formeln  als  für  di(.'  <'in/,t'lmMi 
Stromfäden  gültig  anzusehen  und  über  alle  Fäden  zu  giimmierou. 

Das  Vektorpotential  geht  dann  über  m 

(10)  9t  ^^'^^ 


=  ./> 


r 


wo  i  <3ie  Stromdichte  und  dr  ein  Volumelement  des  Leiters  ist.  — 

Auch  auf  den  eigenen  Sbromträger  übt  ein  Strom  elektrodynamische  Wir- 
kungen ans,  wie  schon  A^ipere  beobachtete,  indem  er  einen  Teil  der  Strombahn 
beweghch  machte  (s.  Figur  220). 

In  zwei  nebeneinander  hegenden  Rinnen  von  Quecksilber  <?  und  Q'  (Figur  2211) 
schwimmt  der  Drahtbügel  AB  CD.    Wird  dieser  Vorrichtung  durch   die  Leiter  Z 

und  Z'  ein  elektrischer  Strom  zugeführt,  so  be-  [ 

wegt  sich  der  Draht  nach  rechts.    Ampüre  er-  [ 

klärte  diese  Erscheinung  durch  die  abstoßende  • 

Wirkung  einer  Strombahn  (Z)  auf  eine  andere  J 

AB,  wenn  beide  in  derselben  Gerade  liegen.  f 

Figur  230  —  Das  magnetische  Feld  des  Stromes  sendet  | 

.  auch  durch  dessen  eigene  Stromfläche  magne-  | 

tische   Indnktionslinien    hindurch,    und    stabiles    Gleichgewicht    kann    erat    ein-  ^ 

treten,  wenn  dieser  Induküonsfluß  ein  Maximum  geworden.  Das  bewegliche 
Leiterstück  muß  sich  also  so  weit  und  in  solchem  Sinne  verschieben,  daß  dieser 
Bedingung  genügt  wird.  Kehrt  man  den  Strom  um,  so  muß  die  Verschiebung  in 
die  entgegengesetzte  übergehen. 

1  F   Neumajtn,  Abhandlungen  der  Bediner  Akad,   1845. 
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In  Analogie  mit  der  Avc'chselseilip[en  magnetischen  Energie  L^^'i^i^  zweier 
Ströme  wird  die  magnetische  Energie  oinca  Stromes  (1)  sich  durch  den  Ausdruck 
darstellen  lassen' 

(11)  \Ly/'l==\fi /f     r  '^'^'^  cosiifs^  ds[)     , 

wo 

(12)  L^=^ii\     ^^'  ^^  co^{ds^  ds[) 

der  Koeffizient  der  Selbstinduktion  ist.  Dabei  ist  die  Integration  zweimal 
über  dieselbe  Stromkurve  zu  nehmen,  wobei  jede  Kombination  ds^ds[  doppelt 
vorkommt,  so  daß  der  Faktor  ■",  hinzugefugt  werden  muß.  Hier  darf  der  Strom 
nicht  als  linear  angesehen  werden,  sondern  man  hat  die  zweimalige  Integration 
über  alle  Kombinationen  je  zweier  Stromfäden  auszufuhren  und  dann  zu  summieren, 
d.  h.  man  hat  für  jeden  einzelnen  Stromfaden  das  Produkt  aus  semer  Stromstarke 
m  den  von  ihm  umschlungenen  Induktionsfluß  zu  bilden  und  alle  diese  Produkte 
zu  summieren.  So  erhalt  man  die  magnetische  Energie  des  Stromkreises,  aus  der 
dann  der  Selbstinduktionskoeffizient  folgt 

Es  ist  also  streng  genommen  zu  definieren: 

(12  a)  5  A'.^ -/■//''"/"'''•'''     ■ 

WO  die  i  wieder  Stromdichten  und  dt  Volumeleraente  bedeuten. 

Die  gesamte  magnetische  Energie  zweier  stationärer  Ströme  ist  also: 

(13)  T=\{L^i^+2L^,i^^  +  L^t^)     . 

Elektrodynamische  Apparate. 

Die  AMi'feREschen  Versuche  zur  Demonstration  der  elektrodynamischen  Wir- 
kungen hat  man  in  mannigfacher  Weise  abgeändert.  ^ 

Besonders  suchte  man  die  Reibung  der  meist  auf  Spitzen  sich  drehenden 
Drahtgestelle  zu  vermeiden,  indem  man  sie  bifilar  an  zwei  vertikalen  Zuleitungs- 
drahten  aufhing,  oder  die  Anwendung  des  lästigen  Quecksilbers  durch  passende 
Rollensysteme  ersetzte.  ^ 

Die  Anziehung  paralleler  gleichgerichteter  Ströme  demonstriert  man  u.  a. 
mit  der  RoGETscheu  Spirale",  die  zugleich  dienen  kann,  um  den  Strom  auto- 
matisch zu  unterbrechen  und  wieder  zu  schließen.  Eine  lose  gewundene  Draht- 
spirale wird  an  ihrem  einen  Ende  vertikal  aufgehängt,  das  untere  Ende,  durch 
ein  kleines  aufgeschobenes  Gewicht  beschwert,  taucht  in  einen  Quecksilbernapf. 
Leitet  man  den  Strom  durch  das  obere  Ende  und  durch  das  Quecksilber  der 
Spirale  zu  und  ab,  so  ziehen  sich  die  einzelnen  iibereinander  liegenden  Win- 
dungen an,  die  Spirale  verkürzt  sich,  das  untere  Drahtende  wird  aus  dem  Queck- 
silber gehoben  und  so  der  Strom  unterbrochen;  das  Übergewicht  zieht  den  Draht 
m  das  Quecksilber  zurück  und  das  Spiel  beginnt  von  neuem. 

Dauernde  Rotationen  eines  beweglichen  stromdnrchüossenen  Leiterstückes 
brachte  schon  Ampere  hervor.  Diese  Rotationsapparate  sind  durchaus  den  sogenannten 
elektromagnetischen  Rotationsapparaten  analog,  nur  erzeugt  hier  statt  eines  per- 
manenten Magneten  em  elektrischer  Strom  das  Magnetfeld,  in  dem  die  Rotation 
stattfindet.     Ein  Schema  dieser  Konstruktionen  zeigt  Figur  219. 

1  Literatur  s.  G.  Wiedemann,  Die  Lehre  von  der  Elektr.  2.  Aufl  8.  I — 12.  1895.  — 
2  A.  Raps,  Zeitschr.  fiii  Liatnimentenkiuide  14  48.  i894-  —  ^  Roget,  Pogg  Ann.  36.  55°. 
1835. 
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Die  wichtigsten  elektrodynamischen  Apparate  sind  die  zur  Messung  der 
elektnschen  Strome  konstruierten:  Elektrodynamometer  und  elektrodyna- 
mische Wage:  ihre  Besprechung  findet  sich  im  4.  Band. 


2.  Die  MAXWELL-HERTzsche  Theorie. 

a)  Erste  Hauptgleichung. 

Nachdem  Faraday  gezeigt  hatte,  daß  die  Wirkung  der  elektrischen  Kiäfte 
von  der  Natur  des  Mediums  abhangt,  durch  das  die  Kräfte  hindurchwirken, 
konnte  die  Fernwirkungstheone  m  der  alten  Gestalt  nicht  mehr  aufrecht  erhalten 
werden,  an  ihre  Stelle  ist  die  MAXAVELLsche  Theorie ^  getreten,  nach  der  die 
elektrischen  Wirkungen  Zeit  zu  ihrer  Ausbreitung  brauchen;  die  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit wird  gleich  der  Lichtgeschwindigkeit  gefunden.  Diese  Folgerung 
haben  die  genialen  Versuche  von  Hertz '-^  bewiesen  und  so  den  Sieg  der  Nahe- 
wirkungstheonen  über  die  der  Femwirkung  entschieden. 

Zu  den  Leitungsströmen,  von  denen  bisher  allein  die  Rede  war,  treten  nach 
der  MAXWELLschen  Theone  noch  die  Verschiebungsstrome  in  den  Dielektricia. 
Diese  erganzen  ungeschlossene  Leitungsstrome  zu  geschlossenen,  so  daß  nur  ge- 
schlossene Ströme  vorkommen.  Die  Größe  der  elektnschen  Verschiebung  ('S) 
durch  die  Flächeneinheit  ist  (s.  Handbuch  IV,  S.  86)  definiert  durch: 

^=/-®     . 

4:71 

WO  £  die  Dielektnzitatskonstante  und  ©  die  elektrische  Feldintensitat  bezeichnet. 
Die  Dichte  des  Verschiebungsstromes  ist: 

ö®  _  _£_^ 
dt   ~  4:7t  dt 

Diese  Verschiebungsströme  sollen  nun  nach  der  IVLvxwell- Hertz  sehen  Theorie 
ebensolche  elektromagnetische  Wirkungen  ausüben  wie  die  Leitungsströme,  so 
daß  das  Gesetz  über  den  Zusammenhang  zwischen  der  Intensität  z  der  elektnschen 
Strome  und  der  magnetischen  Feldstarke  Jg ,  die  sie  begleitet,  von  den  Leitungs- 
strömen direkt  auf  die  Verschiebungsströme  übertragen  werden  kann. 

Dieses  Gesetz  war  bei  Benutzung  des  elektromagnetischen  Maßes: 

JSQs  ds  ■=  ^Tlt      j 
a 

WO  s  eine  geschlossene  Kurve  ist,  die  den  elektrischen  Strom  i  umschlingt.  Be- 
nutzt man  das  gemischte  Gauss  sehe  Maßsystem,  in  dem  die  Dielektrizitäts- 
konstante (fi)  und  die  magnetische  Permeabilität  {fx)  reine  Zahlen  sind,  so  lautet 
die  Gleichung: 


/ 


^sds  =  —  I 


wo   c  die  Lichtgeschwindigkeit  im  freien  Äther.     Legt  man   durch  die  Kurve  s  * 

als  Kontur  eine  Fläche  S ,  und  igt  (£  die  Dichte  des  Gesamtstromes  (Leitungs-  und  [ 

Verschiebungsstroms),  der  durch  S  hindurchgeht,  d.  h. 

d%  \ 

(li)  E  =  i  +  ^    ,  [ 

'  J.  Cl.  Maxwell,  A  Treatise  on  Electncity  and  Magnetism  2  vol.  Oxford  1873;  deutsch 
von  Wetostein,  Berlin  1883.  —  2  H  HsTtTZ,  Erste  Abhandlung  Wied.  Ann.  &1..  421.  1887. 
Alle  hierher  gehörenden  Arbeiten  gesammelt  m  dem  2.  Band  der  Ges.  Werke  f  XJateiswohungen 
über  die  Ausbreitung  der  elektnschen  Kraft.     Leipzig  1894. 
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SO  schreibt  sich  die  erste  Ilaupigleichuiifi  clei   Makw ell sehen  Theorie: 

4.T 


(I) 


U\t/^  =  -^  j^„c/S      . 


Zieht  man  die  Kiir\e  \  immer  cnjfer  zusammen,  so  erhalt  man  die  Differentialform . 
oder  in   rechtwinkligen  Koordinaten: 

Die  Gleichung  sagt  ans  Das  Linienintegral  der  magnetischen  Kraft  längs 
einer  beliebigen  geschlossenen  Kur\e  ist  proportional  dem  von  der  Kurve  um- 
randeten elektrischen  Strom,  d.  h.  dem  Strom,  der  durch  eine  Flache  hindurch- 
geht, die  jene  Kurve  zur  Kontur  hat.  Der  Satz  bezieht  sich  auf  ruhende  Korper, 
er  wird  von  Maxwell  undHERTZ^  verallgemeinert  auf  bewegte  Korper:  die 
Kurve  s  und  die  Flache  »S'  sollen  dabei  stets  durch  dieselben  mate- 
riellen Teilchen  hindurchgehen,  eine  Bedingung,  die  bei  Ruhe  der  Korper 
selbstverständlich  erfüllt  ist.  7£tv  ^os 

Setzt  man  (14)  in  (I)  ein  und  schreibt  — —  statt   -=— ,   so  ist 
^     ^        ^^  dt  dt 


J\X  <fs  =  ~- 1  ju  f/S  +  jJ'Sln  dS^ 


d 
wo  —   die   gesamte  Änderung  des  Verschiebungsstromes  durch  die  Flache  S  im 
dt 

Zeitelement  dt ,  dividiert  durch  dt,  bedeutet.  Diese  Änderung  setzt  sich  zusammen 
aus  der  zeitlichen  Änderung  von  %  für  ein  bestimmtes  Element  des  Raumes,  die 
wie  bei  ruhenden  Körpern  mit  b  bezeichnet  werde,  und  aus  der  Änderung,  die 
durch  die  Bewegung  des  Flachenelementes  im  Raum,  d.  h.  durch  die  Bew  egung 
der  materiellen  Teilchen,  bewirkt  wird.  Der  letzte  Teil  wird  von  der  Ge- 
schwindigkeit ti  der  Bewegung  abhangen.  Berücksichtigt  man  dies,  so  gehen  die 
in  rechtwinkhgen  Koordinaten  geschriebenen  Gleichungen  über  in  die  ihnen  zuerst 
von  Hertz 2  gegebene  Form: 


(t-t)->'+^  +  »4^  +  t  +  ^)  +  Ä(-^— ^> 


C 

4:71 


dsc 
4jr  \dx         ay  /  dt  \0x  öy  es  /       dx 

1  H.  Hertz,  Wied  Auu.  41,  369.  1890  und  Ges.  Weike  2.  316.  S.  auch  z  B.  E.  Cohn, 
Das  elektromagnetische  Feld,  Leipzig  1900  S34.  —  M.  Abraham,  Theorie  der  Elektrizität, 
Leipzig  1904.   1    424.  —  2  H.  Hertz,  1  c. 
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oder  kurz  in.  Vektorbezeichnnng 

(Ib)  rot$  =  i^ji  +  i^  +  ü  div^  +  rot[^  •  DJ  [       • 

Dies  ist  die  erste  Hauptgleichuug  der  MAXWLLLsrlicii  Thcnric  fiii 
bewegte  Körper.  Sie  stimmt  mit  (la)  unter  Beachtung  von  (11)  völlig  uhcrcni, 
wenn  wir  die  Dichte  des  elektrischen  Gesamtstromes  dcfiiiicrcu  durch: 

(Ib')  (X;  =  i  +  -^  +  b  .  div®  +  rot[^  •  ül    . 

Die  Bedeutung  der  letzten  beiden  Posten  auf  dei  rechlon  Sciti'  ergibt  hicIi 
so:  Nach  Max\vell  ist  divD  =  ß,  wo  g  die  Dichte  der  wahren  Kli'kl  rizilat 
nach  Hertz,  t)  •  ^  ist  also  eine  Elektrizitatsbewegung,  bei  der  eine  L.Kluiig  der 
Dichte  Q  mit  der  Geschwindigkeit  ü  durch  den  Raum  hindurchgefühlt  wird,  d.  h. 
der  KonvektioDSstrom,   es    ist    also    die    Dichte    des   KonvektionHStroiues: 

Seine  Wirkungen  wurden  zuerst  von  Ro\\xand  untersucht  (h.  Ilandhueh  IV, 
S.  426)  und  werden  manchmal  Rowland-Effekt  genannt. 

T0t['3:).b]  ist  ein  Vektor,  der  senkrecht  zur  Ebene  '3j  ,  li  steht,  so  dali  T> , 
ü  und  der  Vektor  ein  Rechtssystem  bilden.  Das  letzte  Glied  dei  rechton  Seile 
von  (Ib')  stellt  also  eine  Elektrizitatsbewegung  in  Richtung  dieses  Veklors  in 
einem  Dielektrikum  dar,  das  mit  der  Geschwindigkeit  li  bewegt  wird  und  in  dem 
eme  Verschiebung  'S  besteht.  Die  Wirkung  einer  solchen  Klpktrizil.-itHbewegung 
hat  Röntgen  1  zuerst  beobachtet,  so  heißt  dieser  Posten  meist  Rcuitgenstroin,  und 
es  ist  also  die  Dichte  des  Röntgenstromes: 

rot[Il  .  b]     . 

Die  ]\lAX\VELL-HERTZsche  Theorie  verlangt  also,  daß  bei  bewegton  Körpern 
der  Gesamtstrom  ((J)  sich  zusammensetze  aus  Leitungsstrom  (j) ,  VerHchiebiings- 
strom  (Sß) ,  Konveküonsstrom  (S)  und  Röntgenstrom  (91) : 

und  daß  aUe  diese  Ströme  magnetische  Wirkungen  ausüben,  da  ja  das  Magnet- 
feld (§)  von  allen  den  einzelnen  Stromteilen  abhangt. 

Man  könnte  nun  die  Richtigkeit  der  Gleichung  (I),  und  also  auch  die  An- 
nahme über  die  magnetische  Wirkung  der  vier  verschiedeneu  StromartiMi,  durch 
ihren  Erfolg  für  erwiesen  ansehen,  da  es  gelungen  ist,  das  große  Tatsachenmaterial, 
das  die  Beobachtungen  geliefert  haben,  in  der  Formel  (1)  zusammenzufaHHen. 
Trotzdem  hat  man  sich  natürhch  bemuht,  diese  Hypotliese  auch  direkt  zu  stützen 
und  durch  Versuche  die  magneüsche  Wirkung  der  vier  Stroraanteile  nachzuweisen, 
das  ist,  wie  schon  für  Konveküons-  und  Röntgenstrom  angegeben,  auch  gelungen. 
Es  sollen  im  folgenden  einige  der  zu  diesem  Zweck  ausgeführten  Untersuchungen 
kurz  dargestellt  werden. 

b)  Versuche  über  die  magnetische  Wirkiing  der  Konvektionsströme. 

Ein  Konvektionsstrom  wird  nach  dem  Obigen  dadurch  erzeugt,  daß  eine 
wahre  elek^che  Ladung  (mit  ihrem  materiellen  Trager)  sich  durch  den  Raum 
bewegt.     Über   seme  magneüsche  Wirkung  ist  großenteils  schon  in  der   ersten 

rcfiß  \?"  ^■^'^f^^^'  Sitzungsber.  der  Berliner  Akad.  i888.  23.   _   Wied,  Ann.  35.   264. 
I000;    4Ü    93    1890.  ^ 
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Hälfte  dieses  liaiides  (t..  S.  Llid)  berichtet  w-ordon.  lit.  moycu  noch  die  Ver- 
suche von  Kicni,NUALD '  naliei  geschilcleit  werden,  da  \ou  ihm  in  ahnlicher  An- 
ordnung auch  die  andcKMi  beiden  Arten  Aon  Strömen  untersucht  wurden.  Zwei  kreis- 
fonnige  Micaiiitplatten  ./„  und/jo  (lJ5  cniDurchmebaei,  ll,(i  mm  dick),  aul  horizontalen 
Achsen  befestigt,  standen  einander  gegenüber  und  waren  am  Rande  mit  J  ,5  cm 
breiten  Staniolstreif(Mi  {A  und  i>)  beklebt,  die  an  einer  Stelle  durch  einen  radialen 
ü.ö  mm  breiten  Schiit/,  unterbrochen  sind.  Je  einer  von  zwei  aul  der  Achse 
sitzenden,  von  ihr  isolierten  Schleifringen  mit  liursto  ist  mit  je  einem  Ende  der 
beiden  Belegungen  Acrbunden;  das  andere  Ende  \on  A  ist  geerdet,  das  von  B 
isoliert.  B  wurde  auf  Potentiale  (/')  zwischen  iSTf)  und  (jljnu  Volt  geladen  und 
in  Rotation  (25 — 15Ü  (//)-Umdrehungen  pro  Sekunde)  versetzt.  Ist  C  die  Kapazität 
von  JJ,  so  ist  die  Intensität  des  so  entstehenden  Koiivektionsstroraes 

CJ'n     . 

Dieser  Strom  wirkt  auf  den  unteren  Teil  eines  astatischcn  Magnetsystems  eines 
Magnetometers,  dessen  oberer  Teil  15  cm  von  dem  unteren  entfernt  ist.  Der 
untere  Ted  wird  möglichst  nahe  über  den  oberen  Rand  der  lotierendeu  Scheibe  B^^ 
gebracht  und  die  Nadel  erleide  eine  Ablenkung  a.  Dann  wird  durch  die  Be- 
legung B  bei  stillstehender  Scheibe  Bq  ein  konstanter  Strom  i  geschickt,  der  die 
Ablenkung  l>  am  Magnetometer  bewirke.     Es  ist  somit 

rCn        i 
a  b 

und  bestimmt  man  die  Kapazität  von  B  für  sich,  so  kann  man  a  ausrechnen  und 
mit  dem  beobachteten  Wert  vergleichen.  Die  Übereinstimmung  der  beiden  ^z- Werte 
war  überraschend  groß;  man  konnte  so  die  Wirkung  der  Konvektionsstrome  auf 
5°/o  genau  finden.     Der  Konvektionsstrom  war  etwa  von  der  Ordnung  10"'^  Amp. 


c)  Versuche  über  die  magnetische  Wirkung  des  Röntgenstromes. 

Röntgen  hat  in  den  oben  zitierten  Arbeiten  gezeigt,  daß,  wenn  ein  Di- 
elektrikum in  einem  elektrostatischen  Feld  sich  bewegt,  dadurch  magnetische 
Kräfte  geweckt  werden.  Er  ließ  zu  dem  Zwecke  eine  horizontale 
Glas-  oder  Hartgummischeibe  zwischen  zwei  ruhenden  geladenen 
Metallscheiben  um  eine  vertikale  Achse  rotieren  und  beobachtete 
die  Wirkung  auf  die  untere  Nadel  eines  astatischen  Paares.  Die 
Nadel  hing  möglichst  dicht  über  der  oberen  Metallscheibe,  nahe 
deren  Rand  und  senkrecht  zu  einem  Radius  der  Metallscheibe. 
Bei  Kommutieren  der  Ladungen  (et^va  10  000  Volt)  zeigte  sich  ein 
Ausschlag  von  2 — 3  Skalenteilen  für  229  cm  Skalenabstand.  Die 
Wirkung  war  also  sehr  schwach,  sie  trat  aber  regelmäßig  ehi  und 
war  so,  als  ob  die  durch  die  Polarisation  der  dielektrischen  Scheibe 
erzeugten  scheinbaren  Ladungen  des  rotierenden  Dielektrikums 
einen  Konvektionsstrom  darstellten.  Diese  Eracheinung  wird  bestätigt 
durch  die  Beobachtung  von  Plnder^,  daß  eine  im  elektrischen  Wechsel- 
feld rotierende  Ebonitscheibe  m  einem  benachbarten  Leiter  Induktiona- 
ströme  erzeugte.  Die  Berechnung  von  Pender  unter  der  Annahme,  daß 
auf  den  beiden  Seiten  der  Scheibe  entgegengesetzte  Konvektions- 
strome  fließen,    gibt   gute    Übereinstimmung    mit    der    Beobachtung.     Figur  221. 

1  A.  EiCHENW.VLD,  Phvs   Zeitschr.  2.  703.   1901,  4.  310    1903;   Anu.  d  Ph.  11.   I  u.  421 
1903,  13    919    1904.  —  2  H.  Pender,  Phil.  Mug.  (6)  6.  43.  1903. 
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Die  genauesten  Messungen  von  Eichenwald  ^  sind  nach  dem  Prinzip  der 
Röntgen  sehen  Methode  gemacht.  Aus  einer  ebenen  Hartgnmmiplatte  DD 
(s.  Figur  221)  (40  cm  hoch,  30  cm  breit,  1  cm  dick)  wurde  in  der  Mitte  eine  Kreis- 
scheibe  A' B'  von  25  cm  Durchmesser  herausgeschnitten.  Die  Scheibe  rotierte 
um  eine  horizontale  Messingachse  C  m  dem  homogenen  Feld  des  ruhenden  Kon- 
densators A,  B.  A  und  B  sind  zwei  Messingscheiben  von  31  cm  Durchmesser  und 
3,3  mm  Dicke;  sie  waren  0,86  mm  von  A' B'  entfernt  und  wurden  zu  Potential- 
difFerenzen  ( V)  von  etwa  7 — 8000  Volt  geladen.  In  Ä  war  oben  eine  radiale 
Furche  gemacht,  um  das  Magnetometer  M  (s.  oben)  mit  seineu  unteren  Nadeln 
bis  auf  8  mm  an  die  Hartgummischeibe  heranbringen  zu  können.  Mau  erhall 
als  Mittelwert  des  Ausschlages  {a)  in  M  beim  Kommutieren  der  Ladungen  von 
A  und  B,  wenn  die  Scheibe  n  Umdrehungen  in  der  Sekunde  machte: 

*z=  1,357.  10-^  K/i     . 

Die  Ablenkungen  wechseln  mit  dem  Smne  der  Ladung  von  A  und  B  und  mit 
dem  Sinne  der  Rotation  von  A' B'  ihr  Zeichen,  ganz  wie  es  die  Annahme  verlangt, 
daß  bei  der  Rotation  in  den  beiden  Seitenflachen  von  A' B'  zwei  Konvektions- 
strome  gleicher  Richtung  aber  mit  entgegengesetzten  Ladungen  fließen. 

Diese  Wirkung  wurde  verglichen  mit  der  Wirkung  konstanter  Strome  (?). 
Es  wurde  deshalb  statt  der  Hartgummischeibe  eine  gleich  große  Holzscheibe  ein- 
gesetzt und  auf  beiden  Seiten  derselben  20  isolierte  konzentrische  Kupferkreise 
angeordnet  und  durch  jeden  von  ihnen  ein  bekannter  Strom  geleitet.  Die  Wirkung 
eines  solchen  ICreisstromes  vom  Radius  r  in  der  Flache  A'  resp.  B'  auf  das 
Magnetometer  schreibt  Eichen\\'ALD 

A'=if^{r)  ,       B'=tf.,{r)     . 

Der  Konvektionsstrom  an  derselben  Stelle  r,  dessen  schembare  Dichte  cn,  wird 
bei  n  Umdrehungen  also  eine  Wirkung  ausüben: 

äa  ==  2  nr  dr  CO  nf{t') 

Die  gesamte  Wirkung  beider  Konvektionsströme  auf  A'  und  B' 

a  =  2jtü}n    {/,  (r)  -/, (r)>  r  dr  =--  ^^^  j  {A'  -  B')  /  dr 

0  0 

{A' — B')rdr  wird  aus  den  Beobachtungen  mit  den  konstanten  Strömen  unter 
Anbringung  einer  Randkorrektion  ermittelt,  b  findet  sich,  wenn  e  die  Dielektrizitäts- 
konstante, //  die  Dicke  der  Hartgummischeibe  und  d^  der  Abstand  der  Konden- 
satorplatten A  und  B  ist, 

£-1  V 

CO  =  •  — 

E 

So  ergibt  sich,  wenn  alles  auf  /  =  0,957  •  10"^  Amp.  bezogen  wird, 

ff  =  1,325 -lO-^F«     . 

Also  eine  ganz  überraschend  genaue  Übereinstimmung  mit  der  Beobachtung. 

Die  Rotation  eines  geladenen  Kondensators  zusammen  mit  seinem 
Dielektrikum  (die  rotierende  Ebonitscheibe  A'B'  war  auf  beiden  Seiten  mit 
Staniol  beklebt  und  die  Scheiben  A  und  B  entfernt)  ergab  auch  eine  Ablenkung 
der  Magnetnadel  (bei  F=  etwa  10  000  Volt  ungefähr  9  Skaleateile)  und  zwar 
unabhängig  von  der  Natur  des  Isolators  (Glas  oder  Hartgummi).  Das  ist  nach 
dem  Obigen  zu  erwarten,  da  der  wahre  Konvektionsstrom  durch  die  Rotation  der 

*  A.  EiCHENWAUD,  Ann   d.  Ph..  13.  927.  1904. 
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Belegunf,'en .    f  CVii   und    der   scheinbare    durch    die   Rotation  des  Dielektrikums: 
—  [e —  l)Cl''n  sich  zusammensetzt,  so   daß   wird. 

d)  Versuche  über  die  magnetische ,  Wirkung  der  Verschiebungsströme, 

Der  allerdings  indirekte  Beweis,  daß  die  Verschiebungsstrome  in  Dielektricis 
eine  elektromagnetische  (genauer  In duktions-) Wirkung  ausüben,  ist  von  Hertz ^ 
geliefert  worden.  Denselben  Einllaß  zeigen  dann  viele  Versuche  von  lliGHi^,  der 
u.  a.  untersuchte,  wie  die  Induktiouswirkung  eines  Oszillators  auf  einen  Resonator 
sich  ändert,  wenn  verschieden  gestaltete  (Kugel,  Zylinder)  Dielektrika  in  die  Nahe 
des  Resonators  gebracht  wurden.  —  Eine  direkte  Entscheidung  der  Frage,  ob 
elektromagnetische  Wirkungen  von  Verschiebungsstromen  ausgeübt  werden,  hatte 
Röntgen  3  schon  vor  Hertz  versucht.  Er  ließ  dabei  eine  Ebonitscheibe  (16  cm 
Durchmesser,   .0  mm  dick)  um  eine  vertikale  Achse  zwischen  zwei  mit  Staniol  nng- 


/  ++-!■++* ) 


-A., 


Figur  223. 


Figur 


formig  belegten  festen  Scheiben  rotieren.  Die 
Belegimg  der  oberen  Scheibe  war  zur  Erde  ab- 
geleitet, die  Belegung  der  unteren  Scheibe  be- 
stand aus  zwei  gegenüberstehenden  voneinander 
isolierten  Halbnngcu,  die  entgegengesetzt  ge- 
laden waren.  Die  Teilchen  der  Ebonitscheibe 
wechseln  jedesmal  beim  Passieren  der  Tren- 
nungszone der  beiden  Halbringe  ihren  elektri- 
schen Zustand,  und  es  entstehen  also  in  den 
beiden  Hälften  dieser  Zone  zwei  entgegengesetzt  gerichtete  Verschiebungs- 
strome senkrecht  zur  Ebene  der  Ebonitscheibe.  Diese  Strome  suchte  RöN'igen 
durch  ihre  Wirkung  auf  die  untere  Nadel  eines  astatischeu  Paares  nach- 
zuweisen. Die  Nadel  hing  möglichst  nahe  über  der  oberen  ruhenden  Scheibe, 
ihr  Mittelpunkt  lag  in  der  Verlängerung  der  Drehungsachse,  sie  selbst  war  parallel 
dem  Tiennungsschhtz  der  Halbringe.  Wurden  die  Ladungen  der  letzteren  kom- 
mutiert  und  dadurch  die  Richtung  der  Strome  umgekehrt,  so  erhielt  Röntgen 
Ausschlage  von  etwa  1,5  mm  bei  einen  Skalenabstand  von  3  m.  Die  Wirkung 
war  also  sehr  klein  und  ließ  sich  auch  nicht  immer  ganz  sicher  voraussehen. 

Andere  Versuche  z.  B.  von  Whii'EHEAD'^  führten  zu  einem  negativen  Resultat, 
so  daß  Whitehead  eine  magnetische  Wirkung  der  Verschiebungsströme  als  nicht 
vorhanden  bezeichnete. 

Dann  hat  Eicitonwald''  die  Methode  von  Röntgen  wieder  aufgenommen  und, 
wie  es  scheint,  mit  ihr  gute  Ergebnisse  erzielt.  Bei  ihm  rotiert  wie  früher  die 
Hartgummischeibe  von  25  cm  Durchmesser  um  eine  horizontale  Achse  zwischen 

1  H.  Hertz,  Sitzber.  d  Berl  Akad  10.  Nov.  1887  Beschreibimg  der  Versuche  s  Artikel 
„Induktion"  S.  631.  —  2  A.  RiGHi,  Die  Optik  der  elektr  Schwingungen;  deutsch  v.  B  Dessau, 
Leipzig  1898.  S.  56  usw  —  3  W.  C.  RÖNTGEN,  Sitzungsber.  d.  Berl  Akad  1885.  S.  195.  — 
*  J.  WmTEMEAD,  Phys.  Zeitichr.  4  229.  1903.  S.  auch  S  P.  Thomson,  Proc.  Roy  Soc.  45. 
392.  1889;  W.  DE  NicoLAiEVE,  Jour.  de  Phys.  (3)  4.  345.  1895;  R  Blondlot,  ibid.  (4)  1  8. 
1902.  —  B  A  Eichenwald,  1.  c. 
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zwei  möglichst  nahestehenden  \  ertikalen  Micanitscheiben,  die  zwei  Staniolbclcguu^fcn 
Aj  und  An  haben. 

Die  beiden  Hälften  Aj  und  A,^  (s.  Figur  222)  resp.  £,  und  B„  aiiid  diiich  emeu 
Zwischenraum  von  1  cm  voneinander  getrennt.  Fignr  223  zeigt  im  Grundriß  die 
paarweise  entgegengesetzt  geladenen  Belegungen  A  und  B  und  die  untere  Magnet- 
nadel 7/1  des  Magnetometers  M  in  ihrer  der  Drehungsachse  parallelen  Stelhmg, 
möglichst  dicht  über  dem  obersten  Rand  der  rotierenden  Scheibe.  Der  Vei- 
schiebungsstrom  verlauft  in  dem  Teil  der  Ebonitscheibc,  der  \oii  Belegungen  frei 
ist,  von  A  nach  B,  d.  h.  ebva  parallel  der  Magnetnadel,  wenn  die  Scheibe  im  Sinne 
des  Pfeiles  rotiert.  Die  Beobachtungen  \\Tirden  ganz  wie  bei  den  Versuchen 
über  den  Rontgenstrom  angestellt;  die  Ausschläge  (a)  beim  Kommutieren  der  La- 
dungen waren  5  —  6  Skalenteile  nach  beiden  Seiten,  Skalenabstand  2,3  m.  Man  erhielt 

Der  Vergleich  mit  der  Wirkung  konstanter  Ströme  auf  das  Magnetoraeter  ge- 
schah analog  wie  früher,  indem  die  Hartgummischeibe  durch  eine  gleiche  IIolz- 

scheibe  ersetzt  wurde,  auf  der  Kupferdrahte  ein- 
gekittet waren,  die  den  Weg  des  Rontgenstromes 
und  Verschiebungsstromes  (s.  Figur  224) 

Aj,  a^  b,  Bs  An  an  b»  B^  A's 

nachahmten.  Die  Bahn  der  allem  auf  die  Mag- 
netnadeln wirkenden  Verschiebungsströme  ist 
a^bs,  B^An,  a^bn,  B^A'^,  Es  wurde  (s.  oben) 
die  Wirkung  einer  Reihe  solcher  konstanter 
Ströme  ■son  verschiedenem  Radius  untersucht 
und  daraus  in  der  früher  angegebenen  Art  a  be- 
rechnet.    Es  ergab  sich 

fl:=  7,20-10-0^«     , 
d.  h.   eine  Abweichung  um  8,5%  von  dem  be- 
obachteten Wert,  also  eine  durchaus  genügende 
Übereinstimmung. 


Nach  den  angeführten  Versuchen  darf  man  wohl  die  magnetischen  Wirkungen 
der  drei  Gattungen  von  Strömen:  reine  Konvektionsströme,  Rontgenströme  und 
Verschiebungsströme  als  sicher  nachgewiesen  ansehen,  und  man  hat  als  Ausdruck 
der  auf  das  Volumelement  dx  in  einem  Magnetfeld  wirkenden  Kraft  (im  Gauss  sehen 
Maßsystem) 

Aus  dem  Werte  von  S  ergibt  sich^,  daß  nach  dieser  Theorie  eine  Kraft  % 
•existieren  muß,  wenn  ein  ruhendes  ungeladenes  Dielektrikum,  in  dem  Verschiebungs- 
ströme bestehen,  sich  in  einem  Magnetfeld  befindet.  Diese  Kraft  wäre  für  die 
Volumemheit: 


.dt 


S8 


Wegen   des  Parallelismus   der   elektischen   und  magnetischen   Größen  ^miuß 
auch   analog  m   einem   elektrischen  Feld   eine  Kraft  wirken   auf   ein  von  einer' 

1  S  z  B.  H  A.LORENTZ,  Enzyklopädie  der  math  Wiss,,  Leipzig  1904  V,.  1 12. —  M.  Abraham, 
Theone  der  Elektnzität,  Leipzig  1904   1    431. 
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magnetischen    Stroin    durLhnossciu's   ruhendes,    un^reladenes   Dielektrikum,    deren 
Große  lat: 

—   T;    _-_ 
<  df 

Die  Existenz  dieser  Kraft  hat  schon  Hi'RTZ^  aus  der  MAXWELLschen  Theorie 
gefolgert,  sie  wird   deshalb  von  Puincmü'  -  HLR'izsche  Kraft  genannt. 

Es  wirkte  also  im  clektnschen  und  magnetischen  Feld  auf  die  Voluraeinheit 
des  Dielektrikums  die  Kraft: 

;  i^i^«j  ■ 

die   sich   nur   in   sehr   schnell  veranderhchen  Feldern   bemerkbar  machen  wurde. 
Ist  das  Dielektrikum  der  freie  Äther,  wo 

55  =  ~-  ;       iö  =  JCt     , 

4:JT 

SO   wurde    auf   die  Volumeinheit  des   freien  Äthers   die  ponderomotorische  Kraft 

ijTC  dt 

ausgeübt.    Man  mußte  also  den  freien  Äther  als  mit  Trägheit  begabt  itnd  pondero- 
motorischen  Kräften  unterliegend  ansehen. 

Diese  Schwierigkeit  wird  durch  die  Lürentz sehe  Elektronentheone  vermieden.  — 
Die  angegebenen  wirkenden  Kräfte  sind  naturlich  nicht  Femkräfte,  sondern  die 
MAXWELLschen  Spannungen  im  Felde  (s.  Artikel  Elektrostatik).  HiiRTZ^*  hat 
sie  auf  Grund  des  Energieprinzips  aus  den  Gleichungen  für  bewegte  Körper  ab- 
geleitet, 

3.  Die  Elektronentheorie. 

Die  LoRENTZsche  Elektronentheone*  kommt  formal  zu  ganz  demselben  Aus- 
druck für  den  Zusammenhang  der  magnetischen  Kraft  und  elektrischen  Strömung: 

c  -  rot(S)  =  4  7t  K  '^     , 

wo  C£  sich  wieder  aus  den  vier  Bestandteilen:   Leitungsstrom  (f);  Verschiebungs- 
strom (Sy);  Konvektionsstrom  (ff)  und  Rontgeustrom  (9i)  zusammensetzt: 

Wegen  der  Bedeutung  dieser  Großen  muß  auf  den  späteren  Abschnitt  über 
Elektronentheone  verwiesen  werden. 

Hier  sei  nur  hervorgehoben,  daß  das  oben  angeführte  Resultat  der  Max- 
WfXLschen  Theone,  wonach  die  Elemente  des  freien  Äthers  ponderomotorische 
Kräfte  erleiden  können,  durch  die  Grundannahmen  der  LoREN'izschen  Theorie 
vermieden  wird.  In  ihr  wird  der  alles  durchdringende  Äther  als  stets  ruhend 
gedacht  und  angenommen,  daß  also  keine  Beschleunigungen  bei  ihm  auftreten, 
keine  Kräfte  auf  ihn  wirken.     Sollen  dann  die  pondcromotonschen  Kräfte  durch 

1  H.  Hertz,  Wied.  Aun.  23.  84.  1884  u.  Ges.  Werke  1.  295.  S  auch  H.  v.  Helmiioltz, 
Wied.  Aua  63.  135.  1894.  —  W.  Wien,  Beilage  zu  Wied.  Ann.  65  —  G.  Mm,  Wled 
Ann.  68.  129  189g.  —  2  h.  PoiNCAsi,  Electncitö  et  optique.  2  6dit  410.  —  3  H.  Hertz, 
Wied.  Ann.  41,  389.  1890  n  Ges  Werke  2  275.  S.  auch  H.  Lorentz,  1.  c  107  u.  M.  Abra- 
ham, 1.  c.  413.  —  *  Anfinge  der  Theorie*  H.  A.  LüRENTZ,  Akad.  van  Wet  te  Amsterdam. 
18.  68 — 'j'j  und  Waed  Ann  9.  041.  1880  Weitere  Ausarbeitung:  H.  A.  Lorentz,  La  theone 
electromagnötique  de  Max-well  et  son  application  aux  corps  monvauts,  Leiden  1892,  Arch  nderl. 
25.  363.  1892;  Verbuch  emer  Theone  der  elektnschen  und  optischen  Erscheinungen  in  be- 
wegten Körpern,  Leiden  1895.  —   ^  h.  A  Lorentz,  Euzykl.  d.  math.  Wiss.  Y„    149.    2ü8, 
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das  System  der  Maxwell  sehen  Spannungen  dargestellt  werden,  so  ergibt  die 
Theone^  noch  Zusatzkrafte  za  diesen,  die  für  alle  Aon  Elektnzitat  freien  Volura- 
elemente  des  Raumes  (den  Äther)  gerade  die  Wirkung  der  Spannungen  auf- 
heben. Dabei  verliert  allerdings  das  Prinzip  der  Gleichheit  von  Aktion  und 
Reaktion  im  NEWTONSchen  Sinne  seine  Gültigkeit,  an  seine  Stelle  tritt  dei  Satz, 
daß  die  Summe  der  mechanischen  und  elektromagnetischen  Bewegungsgrölie-  für 
em  System  konstant  ist. 

In  der  Elektronentheone  hat  der  Rontgenstrom  9{  eine  andere  Bedeutung 
als  bei  Hlrtz,  da  m  jener  Theorie  der  Äther  nicht  wie  bei  Hertz  mit  der 
Materie  sich  bewegt  und  doch  elektnsche  Verschiebung,  oder  nach  der  Bezeich- 
nung von  LoRENTZ  elektrische  Erregung  haben  kann,  deren  Mittelwert  mit  b  be- 
zeichnet wird.  Aber  auch  m  der  Materie  kann  duich  Polarisations -Elektronen 
elektrische  Erregung  (5P)  auftreten,  indem  diese  Art  von  Elektronen  sich  nur  um 
ihre  „Mittelpunkte"  m  einem  physikalisch  unendlich  kleinen  Bereich  bewegen 
können,  wahrend  die  Mittelpunkte  die  Bewegung  der  Materie  mitmachen.  Da- 
durch wird  das  Dielektnkum  elektnsch  polansiert;  das  Xs  der  MAXWELLschen 
Theorie  besteht  demnach  hier  aus  zwei  Teden: 

Der  Rontgenstrom  wurde  durch  die  Bewegung  der  polarisierten  Teilchen  des 
Dielektrikums  als  „schembarer"  Konvektionsstrom  erzeugt,  es  wird  also  b ,  das  dem 
ruhenden  Äther  angehört,  bei  ihm  nicht  in  Betracht  kommen,  und  m  der  Elektronen- 
theone wird  die  Dichte  des  Rontgenstroraes  definiert  sein  durch: 

9t  =  rot[?)S.ü]     . 

Der  Unterschied  zwischen  diesen  beiden  Auffassungen  von  Hertz  und  Lorknt/ 
gibt  für  den  oben  angeführten  Versuch  von  Eichenwald  mit  einem  Kondensator, 
der  als  Ganzes  (mit  dem  Dielektrikum)  rotiert,  verschiedene  Resultate. 

Nach  Hertz  ist  der  Rontgenstrom  definiert  durch: 

m  =  rot[^  .  b]     . 

Da  nun  der  Vektor  [5)  •  b]  =  IX  an  der  Trennungsflache  der  metalhschen  Be- 
legung und  des  Dielektrikums  im  Kondensator  unstetig  isf*,  so  ergibt  sich,  daß 
9t  ein  Flachenstrom  SR-^  sein  muß,  der  aus  dem  Sprung  von  U  an  der  Trennungs- 
fläche (S)  der  Medien  1  und  2  folgt: 

wo  u  den  Einheitsvektor  m  der  Richtung  der  Normale  n  (von  1  nach  2  hin)  auf 
der  Trennnngsfläche  bezeichnet  Ist  das  Feld  homogen  und  wie  X  parallel  zur 
Richtung  von  ji ,  um  die  der  Kondensator  in  positiver  Richtung  rotiert,  so  ist  im 
Dielektnkum  U  radial  nach  der  Drehungsachse  hm  genchtet  und  hat  den  Wert 

|U|  =  X„|13J      . 

Also  hat  iR'^  an  der  Grenzfläche  dieselbe  Größe  und  ist  entgegengesetzt 
genchtet  wie  ti. 

Der  Konvektionsstrom  der  Belegung  ist  auch  ein  Flächenstrom,  aber  in  der 
Richtung  von  t)  und  hat  die  Größe 

ü)|ü[     , 

wenn  cü  die  Flachendichte  der  Ladung  ist.  Da  co  =  ®„ ,  so  müssen  sich  beide 
Flächenströme  aufheben,  d.  h.  der  im  ganzen  rotierende  Kondensator  dürfte  keine 
Wirkungen  nach   aaßen  zeigen,   das  widerspricht  dem  Versuch  EicSenwalds.  — 

1  S  z.  B   H.  A.  LoEENTz,  L  c   162,  255.  —  2  m.  Abraham,  Ann.  d.  Phys  10,  105.  1903. 

—  3    H.  A.  LORENTZ,  1    c.  98 
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Nach  der  Loxr.N'i/: schon  Theorie  dagegen  heben  sich  die  beiden  Wirkungen  des 
Ronlgenstromes  und  Konvektionaatromcs  nicht  auf,  sondern  ihre  endUche  Difterenz 
ergibt  sich  dem  Potentialgefalle  zwischen  den  beiden  Belegungen  proportional, 
das  ist  aber  das  Resultat  des  Versuches,  der  somit  durchaus  zugunsten  der 
Elektronenthi'one  spnchl. 

Auf  weitere  Versuche  zwischen  der  HERTZschen  und  der  Elektronentheorie 
zu  entscheiden,  kann  hier  nicht  eingegangen  werden,  da  zu  ihrem  Verständnis 
eine  Darstellung  der  beiden  Theorien  nötig  wäre,  die  erst  an  spaterer  Stelle  ge- 
geben wird.  Naturgemäß  knüpfen  solche  Versuche  oft  an  die  \erschiedene  Auf- 
fassung des  Äthers  in  den  beulen  Theorien  an,  sie  sprechen,  wie  schon  der 
FiZEAUsche  Mitfuhrungsversuch,  für  die  LoiiENTZsche  Annahme  eines  ruhenden 
Äthers.  Dabei  bietet  freilich  der  MiCHia^ONsche  ^  Interfcreiiz\  ersuch  Schwierig- 
keiten und  fuhrt  zu  der  Hypothese,  daß  die  Dimensionen  der  Köqoer  infolge  der 
Erdbewegung  um  Größen  zweiter  Ordnung  geändert  werden.  —  Diese  Schwierig- 
keit sucht  die  CoHNsche  Theorie  ^  zu  vermeiden,  die  aber,  ohne  auf  den  Mechanismus 
der  elektnschen  Erscheinungen,  wie  Lürentz  Theorie,  einzugehen,  ihre  Ausgangs- 
gleichungen aufstellt.  — 

Eine  Darstellung  und  Vergleichung  der  Maxwft.l- Hertz  sehen  und  der 
Elektronentheorie,  wie  eine  Übersicht  der  neueren  Bemühungen,  die  elektrischen 
Erscheinungen  mit  den  Prinzipien  der  Mechanik  zu  verknüpfen  und  ausgedehnte 
Literaturnachweise  finden  sich  in  den  oft  zitierten  Abhandlungen  von  H.  A.  Lorentz 
m  Enzyklopädie  der  math.  Wissenschaften  V.^,  Heft  1.  Leipzig  1904:  13.  Max- 
WELLs  elektromagnetische  Theorie  und  14.  Weiterbildung  der  M^vxwELLschen 
Theorie,  Elektronentheorie. 

Für  den  Gegenstand  dieses  und  des  nächsten  Artikels  sind  außer  den 
zitierten  noch  besonders  wichtig  folgende  Werke: 

M  Abraham,  Theone  der  Elektnzität  Bd.  i:  Einführung  in  die  MAXWii[J..sche  Theone 
der  Elektrizität  von  A.  Föppl;  2.  vollatandlg  umgearbeitete  Aufliige  von  M  AUßAUAM.  Leip-!ig 
1904      Bd   2    Elektromagnetische  Theone  der  Strahlung  1905. 

E  CoiiN,  Dub  elektromugnetische  Feld.     Leipzig  1900. 

E.  WiECtiERT,  Die  Grundlagen  der  Elektrodynamik  in  „Featschrilt  zur  Feier  der  Entliullung 
des  Gauß-Weber-Deukmalh  m  Gottingen".     Leipzig  1899. 

J  J  Thomson,  Notes  on  Receut  Researcheb  in  Electricity  und  Miignuhsm.  iJxford  1893. 

0.  HcwisiDE,  Electrical  Papers  2  vol.  und  Electromagnetic  Theory  2  vol. 

L.  BoL'rzMANN,  Vorlesungen  über  Maxwm.ls  Theone  der  l^^lektiizitüt  und  des  Lichtes, 
2  Bde      Leipzig  1891  und  1893. 

P.  Drude,  Physik  des  Äthers  auf  elektromagnetischer  Grundlage.     Stuttgart  1894. 

H  Ebert,  Magnetische  Kraf treider,  2  Aufl.     Leipzig  1905. 

J.  Zenneck,  Elcktromagnetihche  Schwingungen  und  drahtlose  Telegrnphie.    Stuttgart  1905 

G.  Helm,  Die  Theoneu  der  Elektrodynamik  nach  ihrer  geschichtlichen  Entwicklung. 
Leipzig  1904. 

1  A.  A.  MiCHELSON,  Amer.  Journ.  of.  Sc.  (3)  22.  120.  i88l  und  A.  A.  Michelson  und 
E  W.  MoRLEY,  ibid  34  333.  1887.  —  2  E.  CoHN,  Ann.  d.  Phys.  7.  2ü.  igoS;  Sitzungsber 
d.  Berlin.  Akad    1904.  1294  u   1404, 
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Induktion 

von  K.  Waitz. 

1.  Entdeckung  und  Grund  versuche. 

Hatten  auch  schon  Amp^keI  und  Arago-  einige  jetzt  ala  Induktionserschei- 
nungen zu  bezeichnende  Phänomene  beobachtet,  so  blieben  diese  doch  unver- 
standen, und  es  war  dem  Genie  von  Faradav  vorbehaJiten,  das  neue  große  Ge- 
biet von  elektnschen  Erscheinungen  zu  entdecken  und  seine  expenmentellen 
Gesetze  zu  erforschen.  Seine  Untersuchungen  finden  sich  in  den  zwei  ersten 
und  m  der  neunten  Reihe  von  Faraday:  Experimental  researches  in  Electricity 
1831,  1832,  18358. 

Das  Wort  Induktion  benutzte  Faraday  in  sehr  verschiedenartiger  Weise, 
so  wie  das  auch  noch  jetzt  geschieht.  Im  folgenden  verstehen  wir  darunter:  die 
Beeinflussung  (Erzeugung,  Veränderung)  von  elektrischer  Strömung  durch  Ver- 
änderung des  Magnetfeldes,  in  dem  die  Strömung  vor  sich  geht,  oder  durch  rela- 
tive Lagenänderung  des  durchströmten  Körpers  oder  einzelner  seiner  Teile  gegen 
die  Richtung  der  Kraftlinien  des  Feldes. 

Wir  beschreiben  zunächst  die  Grundversuche  Faradays. 

1.  Zwei  lange,  gut  isolierte  Drähte  werden  nebeneinander  auf  einen  Holz- 
zylmder  gewickelt.  Durch  den  einen  Draht  wird  der  Strom  einer  galvanischen 
Kette  geleitet  Die  Enden  des  zweiten  Drahtes  führen  zu  einem  Galvanometer. 
Faraday  erwartete  offenbar  "^  daß  gleichzeitig  auch  em  Strom  in  dem  benachbarten 
Draht  fließen  wurde.  Einen  andauernden  Strom  vermochte  er  allerdings  nicht 
zu  beobachten.  Wohl  aber  zeigte  das  Galvanometer  beim  Schließen  des  ersten 
Stromes  einen  Ausschlag,  beim  öffnen  desselben  einen  solchen  im  entgengesetzten 
Sinn.  „Der  durch  den  einen  Draht  hindurchgehende  Strom  induziert  also  in 
dem  anderen  Draht  einen  älinlichen  Strom,  dessen  Dauer  aber  nur  eine  augen- 
blickliche ist  und  den  Charakter  einer  elektrischen  Welle,  wie  sie  bei  der  Ent- 
ladung einer  Leydener  Flache  entsteht,  besitzt"". 

2.  Ein  langer  Draht  wird  zickzackförmig  auf  einem  Brette  befestigt  und  mit 
der  Kette  verbunden.  Auf  einem  zweiten  Brett  wird  in  gleicher  Weise  ein 
anderer  Draht  angebracht  und  mit  dem  Galvanometer  verbunden.  Wird  der 
eine  Draht  dem  anderen  genähert,  also  das  eine  Brett  so  auf  das  andere  gelegt, 
daß  die  einzelnen  Drahtteile  parallel  sind,  so  zeigt  das  Galvanometer  einen  Strom 
an,  welcher  sofort  wieder  verschwindet.  Bei  der  Entfernung  der  Drähte  entsteht 
em  kurzer,  entgegengesetzt  gerichteter  Strom.     „Bei  Annäherung  der  Drähte 

1  A.  M  Ampöie,  Mdm.  de  l'AcaiL  roy  des  Sciences,  V.,  283.  1822;  AMPfeaE  et  Colladon, 
Bull  des  Sciences  math  6.  211  1826;  Pogg.  Ann  8.  518.  1826.  —  2  F.  Arago,  .^n.  de 
Chim  et  de  Phys.  27.  363.  1824,  28.  325.  1825;  Pogg  Ann.  3  343.  1825.  —  3  Übersetzt 
von  PoGGJCNDORF  in  Pogg  Ann.  26.  91  ff.  1832.  Von  KALiscHHai,  3  Bde.,  Berlin,  Springer 
1889;  Ostwalds  Klassiker,  Nr  81  u.  126.  —  4  Vgl.  auch  J.  Tyndall,  Faraday  und  seine  Ent- 
deckungen. Deutsche  Übersetzung  herausgegeben  durch  Hklmholtz,  S.  20 — 3i.  1870*  —  B  Exp. 
res,  I ,  Nr   6 — 17 
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war  die  Richtung  des  induzierten  Stromes  entgegengesetzt  der  des  induzie- 
renden Stromes;  wurden  sie  voneinander  entfernt,  so  war  der  induzierte  Strom 
dem  induzierenden  gle  icligerichtet  Blieben  die  Drahte  an  der  Stelle,  so 
wurde  kein  Strom  induziert"^. 

Die  soeben  beschriebenen  Versuche  bezeichnet  Fai-l\da\  als  „Volta elek- 
trische Induktion"  oder  kurz  als  Voltainduktion. 

3.  Die  eine  Hälfte  eines  Eisenringes  wird  mit  einer  Drahtspirale  umgeben, 
durch  welche  der  Strom  einer  Kette  geleitet  werden  kann.  Die  andere  Hälfte 
des  Ringes  tragt  eine  gleiche  Spirale,  deren  Enden  zum  Galvanometer  fuhren. 
Beim  Schhei3en  und  Öffnen  des  Stromes  der  Kette  sind  die  Ablenkungen  des 
Galvanometers  sehr  groß  und  haben  entgegengesetzte  Richtungen.  Die  Nadel 
bleibt  in  Ruhe,  solange  der  primäre  Strom  unverändert  fließt.  Werden  die 
Enden  der  zweiten  Spirale  mit  Kohlenspitzen  versehen,  welche  einander  genähert 
werden,  so  konnte  beim  Schließen  der  Battene  ein  kleiner  Funke  beobachtet 
werden  2. 


Figur  225. 


Figiu:  220 


4.  Wird  in  eine  Drahtrolle  ein  Stahlmagnet  gebracht  oder  aus  derselben 
herausgezogen,  so  entstehen  in  der  Rolle  Induktionsstrome  von  entgegengesetztem 
Vorzeichen  ^. 

5.  Der  Anker  eines  hufeisenförmigen  Stahlmagnctes  ist  mit  Drahtwindungen 
versehen,  deren  Enden  zum  Galvanometer  führen.  Das  Aufsetzen  und  Abreißen 
des  Ankers  erzeugt  kurze  Strome  von  entgegengesetzter  Richtung^. 

6.  Eine  Drahtrolle,  deren  Enden  mit  dem  Galvanometer  verbunden  sind, 
erhält  einen  Kern  aus  gut  ausgeglühtem,  unmagnetischem  Eisen.  Das  Sj'stem 
wird  mit  seiner  Achse  in  die  Richtung  der  Inklinationsnadel  gebracht  und  dann 
so  umgekehrt,  daß  das  obere  Ende  nach  tiuten  kommt  Es  erfolgt  ein  Ausschlag 
am  Galvanometer.  Die  Ursache  der  Induktion  ist  hier  der  Erdmagnetismus, 
durch  welchen  der  Eisenstab  zu  einem  Magnet  geworden  ist,  dessen  Pole  sich 
bei  der  Anstellung  des  eben  beschriebenen  Versuches  umkehren.  Derselbe  Ver- 
such gelingt  auch,  wenn  der  Eisenkern  fehlt,  doch  ist  der  Induktionsstrom  dann 
erheblich  schwächer''. 

7.  Die  Induktionswirkung  des  Erdmagnetismus  läßt  sich  noch  in  folgender 
Weise  zeigen.  Em  großes  Rechtek  von  Kupferdraht  (Figur  225)  ist  so  mit  dem 
Galvanometer  G  verbunden,  daß  dasselbe  um  die  Seite  NS  aus  der  Lage  I  in 
die  Lage  11  gedreht  werden  kann.  Bei  dieser  Bewegung  erfolgt  eine  Ablenkung 
in  der  einen  Richtung,  die  umgekehrte  bei  der  entgegengesetzten  Drehung". 

1  Exp  res.  I  ,  Nr.  18 — 26.  —  2  Exp.  res.  I  ,  Nr.  27 — 33.  —  3  Exp.  res.  L,  Nr.  39 
bis  42.  —  4  Exp.  res.  I  ,  Nr.  43 — 59.  —  6  Exp  res.  11.,  Nr.  140 — 147  —  ^  Exp.  res.  II., 
Nr.  171 — 180. 
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8.  Die  Pole  eines  starken  magnetischen  Ma^'azins  (Fi{,'iir  221»)  sind  mit  (W'ii 
Ansatzstücken  N  und  S  von  Eisen  versehen.  In  größter  N.-ilio  drrsHluMV  k.mri 
eine  Kupferscheibe  Ä'  um  eine  Messingachse  J/ gedreht  werdon.  Am  RhihI«'  der- 
selben zwischen  iV^  und  S  ist  em  Schleifkontakt  angebracht,  \qii  wdclu'm  ein 
Draht  zu  dem  Galvanometer  fuhrt.  Die  andere  Zuleitun^^  dorsiMhcMi  isl  mn  die 
Messingachse  geschlungen.  Wird  die  Scheibe  in  Rotation  vpiaclzt,  so  ^Mrd  ein 
Strom  induziert,  welcher  so  lange  konstant  ist,  als  die  ^''^itMimaUigc  Drohuuf; 
andauert.  Bei  Umkehrung  der  Drehungsnchtung  wird  auc-h  der  Stnnu  di'i  ent- 
gegengesetzte. Dieser  Versuch  ist  von  großem  Iiiteiesse.  Zunfiehst  knmite 
Faradav  mit  Recht  die  beschnebene  Vorrichtung  als  cim*  »neue  Kluklris!«'! - 
maschine"  bezeichnen.  Der  Strom,  welchen  dieselbe  lielert,  isl  iin  (lenensat/. 
za.  den  bisher  besprochenen  kurzen  Induktiousströmen  ein  konslaiiter.  l'crner 
handelt  es  sich  hierbei  um  die  Induktion  in  einem  körperlichen  Lcilei  iin  (^c^fen- 
satz  zu  den  bisher  beschnebenen  Induktionserscheiniiiigen  in  Dralilen.  Kndllf'h 
war  Faradav  in  der  Lage,  durch  diese  und  ähnliche  Vcrsiiehc  die  bis  «Itihin 
rätselhaft  gebhebenen  Erscheinungen  des  Aragü sehen  RotaLionHinagiielisnms  zu 
erklären"^. 
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Figur  227. 


Fitjiir  2.1^, 


Wird  die  Induktion  durch  magnetische  Kräfte  (irgend  welchen  Ursprungs, 
also  herrührend  von  Stahlmagneten,  vom  Erdmagnetismus,  vtin  lilektroinagnoten) 
bewirkt,  so  bezeichnet  man  dieselbe  als  Magnetinduktiüii. 

9.  Em  zylindrischer  Magnetstab  NS  (Figur  227)  ist  an  siiinem  einen  Ende  mit 
einer  Kupferscheibe  K  versehen,  an  welcher  Schleifkontakte  A  und  ß  angebracht 
sind,  welche  zu  einem  Galvanometer  führen.  Rotieren  Scheibe  und  Magnet  ge- 
meinsam um  ihre  Achse,  so  entstehen  Induktionsatröme.  Dasselbe  findet  statt, 
wenn  die  Scheibe  aUem  rotiert.  Keine  Ströme  entstehen,  wenn  der  Magnetatab 
allein  rotiert 

Die  Versuche  gehngen  noch  besser,  wenn  man  die  eine  Hälfte  des  Magnets 
mit  einer  Kupferkappe  K  (Figur  228)  umgibt  und  die  Schleifkontakte  in  A  und  B 
anbringt  Endlich  kann  man  die  Kupfermassen  ganz  fortlassen  und  erhält 
Induktionsströme,  wenn  der  Magnet  allem  rotiert  und.  gleiclizeitig  in  A  und  D 
entsprechenden  Punkten  auf  ihm  selbst  die  Ableitungen  zum  Galvanometer  an- 
gebracht sind.  Doch  sind  m  diesem  Fall  die  Induküonsströme  erheblich 
schwacher  2.  Diese  Erschemungen  wurden  spater  als  „unipolare  Induktion«'  be- 
zeichnet. 

lU.  Z-^^i  gleich  lange  Drahte  von  Kupfer  und.  Eisen  siud  nebeneinander  so 
auf  einen  Zyhnder  gewickelt,  daß  ein  in  den  Innenraum  eingeführter  Magnetatab 
iu  denselben  Induktionsströme  von   entgegengesetzter  Richtung   erregt     Werden 


1  Exp    res.  I,  Nr  8l- 
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2  Exp    res.  H,,  Nr.  31 7 — 230. 
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ihre  freien  Enden  auf  der  einen  Seite  miteinander  verbunden,  wahrend  an 
den  beiden  Enden  die  Zuleitungen  zum  Galvanometer  angebracht  sind,  so 
zeigt  dasselbe  bei  Einfuhrung  eines  Magnetes  in  die  Doppelspirale  keine  Ab- 
lenkung. Aus  diesen  und  aus  ähnlichen  Versuchen  ist  zu  schließen,  daß  der  Vor- 
gang der  Induktion  unabhängig  von  dem  Material  des  Leiters  ist.  Dies 
ist  auch  dann  der  Fall,  wenn  der  Leiter  aus  einer  leitenden  Flüssigkeit  besteht^. 

11.  Da  nach  Versuch  1.  in  jedem  Draht  ein  Strom  induziert  wird,  wenn  in 
einem  benachbarten  parallelen  Draht  ein  Strom  entsteht  oder  verschwindet,  so 
war  zu  vermuten,  daß  bei  einer  einzigen  Rolle,  in  welcher  ein  Strom  zu  fließen 
beginnt  oder  aufhört,  jede  Windung  auf  die  benachbarten  eine  induzierende 
Wirkung  ausüben  würde.  Derartige  Induktionsströme,  welche  also  in  dem  eigenen 
Stromkreis  bei  Änderung  der  Stromintensitat  entstehen,  bezeichnet  man  als 
Extraströme.  Farad.u  untersuchte  dieselben  eingehend,  indem  er  einen  ihm 
von  Jenkin  mitgeteilten  Versuch  Aveiter  verfolgte.  Letzterer  hatte  gefunden,  daß 
man  einen  kraftigen  elektrischen  Schlag  erhalt,  wenn  man  eine  Kette  öffnet,  in 
deren  Schheßnngskreis  sich  ein  Elektromagnet  befindet,  und 
dabei  die  Zuleitungen  zu   dem  Elektromagnet  mit  beiden  JT 

Händen  berührt.  Farai>a\  beobachtete,  daß  dieselbe  Wir- 
kung —  nur  schwacher  —  auch  dann  eintritt,  wenn  an 
Stelle  des  Elektromagnets  eine  Drahtspirale  ohne  Eisenkern 
oder  überhaupt  nur  ein  langer,  geradlinig  verlaufender 
Draht  sich  befindet.  Dagegen  erfolgte  kein  Schlag,  wenn  ^. 
die  Kette  durch  einen  kurzen  Draht  geschlossen  war. 
Ebenso  wie  die  physiologischen  Wirkungen  verhalten  sich 
die  ÖiTnungsfunken  an  der  Unterbrechungsstelle.  Sie  sind 
stark,  wenn  die  Schließung  einen  Elektromagnet  enthält, 
dagegen  sehr  schwach  bei  einem  kurzen  Verbindungsdraht. 
Faraday  erklart  diese  Erscheinungen  durch  das  Entstehen 
eines  Induktionsstromes  bei  Unterbrechung  des  Stromkreises, 
wobei   die   elektromotorische  Kraft  ihren  Hauptsitz  m   den  '  "  J[ 

Windungen  der  Spirale  hat.    Es  gelang  ihm,  die  versclue-  Fieur  sag. 

densten     Wirkungen     dieses     „Öffnungsextrastromes" 

nachzuweisen.  Um  durch  denselben  die  Nadel  eines  Galvanometers  abzu- 
lenken, wurde  die  folgende  Anordnung  getroffen.  Die  Kette  A'  (Figur  229) 
enthalt  in  ihrem  Schließungskreis  eine  Rolle  R  (gewöhnlich  mit  Eisenkern). 
In  der  Zweigleitung  AB  befindet  sich  ein  Galvanometer.  Die  Ablenkung 
der  Nadel  desselben  durch  den  Zweigstrom  i  wird  durch  eine  einseitige  Hem- 
mung verhindert.  Wird  jetzt  der  Stromkreis  in  C  unterbrochen,  so  erfolgt 
eine  Ablenkung  der  Nadel  durch  den  Ötfnungsextrastrom  y,  der  hauptsächlich 
in  R  entsteht  und  dort  dem  primären  Strom  ^^  gleichgerichtet  ist.  In  ähnlicher 
Weise  laßt  sich  auch  der  Schließungsextrastrom  nachweisen.  Es  sei  zunächst  der 
Strom  m  C  geschlossen.  Das  Galvanometer  wird  abgelenkt;  durch  einseitige 
Hemmung  wird  die  Nadel  verhindert,  bei  Öffnung  des  Stromes  m  ihre  Gleich- 
gewichtslage zurückzukehren.  Wird  jetzt  der  Strom  in  C  von  neuem  geschlossen, 
so  erfolgt  zunächst  em  Schließungsextrastrom  (wiederum  hauptsächlich  m  der 
Rolle  R\  von  dem  wenigstens  ein  Zweigstrom  durch  AB  in  demselben  Sinne 
wie  ?i  geht  Infolgedessen  erhält  die  Nadel  einen  momentanen  Stoß,  durch 
welchen  sie  noch  über  ihre  bereits  vorhandene  konstante  Ablenkung  hinaus  einen 
Ausschlag  macht 

Ersetzt  man  das  Galvanometer  durch  einen  dünnen  Platindraht,  welcher 
durch  den  konstanten  Strom  schwach  glüht,  so  wird  bei  der  Unterbrechung  in 
C  das  Glühen  gesteigert  2. 

1  Exp.  res.  11.,  Nr.  198—216.  —  2  Exp.  res.  IX,  Nr.  1048— 1118.   1835. 
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In    den  ..geteUtea  Versuchen,   d.e   von  ^-^^^^^  ">   nun.n.U-l.t. 
Weise  variiert  wLen,  smd  alle  Falle  von  Induktion  eüu^Hu.. 
Wir  fassen  die  Resultate  nochmals  kurz  zusammen. 


Voltainduktion. 

Tt,  ripn  Leitern  werden  elektnsche  Ströme  erzeuirl: 

^  'e°n  teSbe^  m  der  Nahe  von  stromdarcUnosH,.n..u   L,.,,,.,,    lH-«,.«t 

""^w'wenn  in  tor  Ntoe  elaktache  Ströme  entstehen,  vcra.-liwiu.l,.,,  .mI.t  ihn- 
Stark?  veraldexn.  Hterhtn  gehört  auch  der  Fall  der  In,  ukt>o„  nn  ,■,,.„.« 
Schheßungskreise,  bei  Verändernng  der  Intensität  in  ,k-ms,-ll..  n. 

Magnetinduktion. 

la  den  Leitern  werden  Ströme  induziert:  , ,  ,,  ,  ,  ,        ... 

a)  wenn  dieselben  m  emem  magnetischen  Kraftfeld  l)nv(>|.t  ^vcuU'u.  insbe- 
sondere, wenn  sie  Magnetpolen  genähert  oder  von  ihnen  ontfernt  w.rc  n,, 

b)  wenn  in  ihrer  Nähe  der  Magnetismus  m  Ei3cnm.'iSHi.'n  cntsU'ht,  m  r- 
schwmdet  oder  seine  Intensität  ändert  ,    ,  ,  .  ,.,.,. 

Selbstverständlich  können  die  beiden  Arten  von  IiiduklioncMi  Kk.ichz.MtiM  ^nr- 
kommen    ein  Fall,  der  besonders  bei  Benutzung  von  Eloktroiuagnct.'ii   emtrilt. 

Die  oben  kurz  angeführten  Bewegimgen  smd  als  relative  an/um'hen,  sn 
daß  ebenso  gut  wie  die  Leiter,  auch  die  Magnete  und  die  Strome  bewf-l  wcrd.Mi 

können.  ,     r      ,        i    i   i  .• 

Die  voUstandige  Wesensgleichheit  der  kurz  verlaiifonden  hnlukti()nHslr<>nie 
mit  den  anderen  bekannten  Strömen,  z.  B.  denen  einer  VoUasclicn  S.-lnle,  und 
die  Möghchkeit,  durch  jede  Art  von  Elektrizitätsströmuiifr  in  Leitorn  Induktion  zu 
erzeugen,  zeigten  Faradav  und  seine  Nachfolger  i. 

2.  Gesetze  der  Induktionsströme  in  linearen  geschlossenen  Leitungen. 

a)  Richtung  der  Induktionsströme. 

Die  Richtung  des  Stromes,  der  durch  relative  Bewcfiunfj  eines  LeitiTS  K«'K''" 
elektrische  Strome  oder  Magnete  in  dem  Leiter  induziert  wird,  hat  Li':n/  ^  in  dem 
Satz  angegeben: 

Wenn  sich  ein  metallischer  Leiter  in  der  Ndhe  eines  galvanischen  Stromes 
oder  eines  Magneten  bewegt,  so  wird  in  ihm  ein  Strom  erregt,  der  eine  solchi; 
Richtung  hat,  daß  er  in  dem  Draht,  wenn  er  in  Ruhe  wäre,  eine  j^erndo  ent- 
gegengesetzte Bewegung  hen'orbnngen  wurde,  wofern  man  denselben  nur  in  der 
Richtung  der  erteilten  Bewegung  und  der  entgegengesetzten  beweglich  voraiiHsetzt. 

Franz  Neüälinn^  drückt  das  kürzer  so  aus:  „Die  nach  der  Richtung  der 
Bewegung  des  Leiters  zerlegte  Wirkung  des  induzierenden  auf  den  induzierten 
Strom  ist  immer  negativ." 

Denselben  Dienst  leistet  die  Dreifingerregel  von  Fleming*:  Bringt  man 
den  Daumen  der  rechten  Hand  in  Richtung  der  Verschiebung  des  induzierten 
Leiteratückes,  den  Zeigefinger  in  Richtung  des  induzierenden  Magnetfeldes,  ao  gibt 
der  dritte  Finger,  senkrecht  zu  den  beiden  andern  ausgestreckt,  die  Richtung  des 
Induktionsstromes  an.  Maximale  Induktion  findet  statt,  wenn  Leiterstück,  Richtung 
des  Magnetfeldes  und  Richtung  der  Verschiebung  ein  rechtwinkliges  Achsenkreuz 
bilden.     Da  jeder  elektnsche  Strom  ein  Magnetfeld  darstellt,   so   kann    man  all- 

1  Literatur  s  G.  WIEDE^L\^'N,  Die  Lehre  vou  der  Elektrizität,  2.  Aufl.,  IV,  S.  i — §8.  1898. 
—  2  E  Lenz,  Pogg.  Ann  31.  439—494  1834.  —  ^  F.  Neumann,  Abhandl.  der  Beriiaer  Akad. 
1845    —  *  J  A.  Fleming,  Electncian,  14.  396    1884. 
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gemein  sagen:  Die  Richtung  des  Induktionsstromes  in  einem  Leiterstück  ist 
derart,  daß  seine  elektromagnetische  Wirkung  die  ihn  erzeugende  Veränderung  des 
Magnetfeldes  zu  hemmen  sucht. 

Das  gilt  auch  für  die  Erscheinungen  der  Selbstinduktion,  denn  bei  der 
Schließung  eines  Stromkreises  ist  der  in  ihm  erzeugte  Induktionsstrom  dem 
Schließungsstrome  entgegengesetzt  gerichtet,  wahrend  bei  der  Öffnung  der  ver- 
schwindende Strom  mit  dem  induzierten  Kxtrastrom  gleiche  Richtung  hat. 

b)  Elektromotorische  Kraft  und  Intensität  der  Induktionsströme. 

Die  quantitativen  Gesetze  der  Induktionsstrome  wurden  nach  Faradav  von 
Lenz  1,  Felici^,  \V.  Weher",  Edlund  ^  u.  a. ^^  expenmentell  erforscht.  Eine 
mathematische  Theorie  der  Induktion  hat  zuerst  Fr'VNZ  Neumann"  in  zwei 
schönen  Abhandlungen  gegeben.  Sie  setzt  allerdings  die  Gültigkeit  des  Ampjjrc- 
schen  Gesetzes  der  Wirkung  zweier  Stromelemente  aufeinander  voraus,  doch  ist 
sie  von  so  großer,  nicht  nur  historischer,  Wichtigkeit,  daß  wir  eine  ganz  kurze 
Skizze  von  ihr  folgen  lassen.  Neumann  geht  von  dem  LENZschen  Satze  (s.  oben) 
aus  und  bildet  aus  ihm  zwei  einfache  und  naturgemäße  Annahmen  über  die 
Große  e  der  in  einem  Leiterelement  äs  in  der  Zeiteinheit  induzierten  elektro- 
motorischen Kraft,  wenn  das  Element  sich  im  elektrodynamischen  oder  magne- 
tischen Kraftfeld  von  der  Stärke  F  mit  der  Geschwindigkeit  v  bewegt.  Ist  F,, 
die  in  Richtung  der  Bewegung  fallende  Komponente  von  F,   so  setzt  Neumann: 

e  ds  =  — a  F^,  i»  (fs     . 

Ist  (fl  die  Strecke,  um  die  in  dei  Zeit  di  das  Leiterelement  verschoben 
wird,  d.  h. 

also: 

edsdt  ^=  —a F,,  dlds 

gibt  die  im  Zeitelement  dt  induzierte  elektromotorische  Kraft  an,  diese  ist  nach 
der  Bedeutung  der  rechten  Seite  dieser  Gleichung,  gleich  der  Arbeit,  die  bei  der 
Verschiebung  \on  ds  gegen  die  Kraft  des  Feldes  geleistet  wird,  wenn  man  sich 
ds  von  dem  Strom  a  durchflössen  denkt  Dabei  hängt  a,  die  NEUMANNsche 
Induktionskonstante,  nur  ■von  der  Wahl  der  Einheiten  ab.  Benutzen  wir  das 
elektromagnetische  Maßsystem,  dann  ist  a=l. 

Neuaiann  kommt,  nachdem  er  die  Anwendung  des  OriMschen  Gesetzes  auf 
die  mit  der  Zeit  veranderhchen  Induktionsstrorae  gerechtfertigt  hat,  zu  dem 
Resultat,  daß  die  m  einer  gescldossenen  Leitung  (1)  induzierte  elektromotorische 
Kraft  gleich  ist  der  Änderung  des  Potentials  der  das  Feld  erzeugenden  Ströme 
oder  Magnete  bezuglich  der  geschlossenen,  von  einem  Strom  mit  der  Intensität  1 
durchüossenen  Leitung. 

Ist  z.  B.  das  induzierende  System  (2)  ein  geschlossener  Strom,  so  ist  dessen 
elektrodynamisches  Potential  bezüglich  der  Leitung  (1)  [s.  Artikel:  Elektrodynamik, 
Gleichung  (9)] 

/  /  ds,  dSo 
P=—u,\t  — - — ~  cos  [ds-^^  ds^)     , 

1  E  LkNZ,  Pogg.  Aüü  34.  385.  1835  —  2  R.  Felici,  Ana.  de  Chini.  et  de  Phys.  (3). 
34.  64.  1852;  39.  222  1853;  Nuovo  Cimeuto  9.  345.  1859.  —  3  W.  Wedbr,  Elektrodyna- 
imsche  Maßbestimmuiigen.  Abhandl,  d.  kgl.  sdchs.  Gesellschttit  der  Wissenschaften,  1 846 ;  Webers 
Werke  3.  92.  —  *E  Edlund,  Pogg  Ann  77.  ibl  1849.  —  5  Literatur  s  G.  Wiedemann, 
Lehre  von  d  Elektr.  4.  23—58.  1898.  —  6  F  Neuman'N,  1.  c.  u.  Abhandl  der  Berliner  Akad. 
1847 
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und  ist  die  magnetische  Permeabilität  überall  fj,  ==  1 ,  so  wird 

wo  Q  den  magnetischen  Induktionsfluß  bedeutet,  den  (2)  durch  die  Stromflache  (1) 
hindnrchsendet.     Demnach 

r         -        liQ. . 

(1)  di    ßds  =  e  = 77«^     > 

s 

also  die  ganze  wahrend   der   endlichen  Zeit   der  Veränderung  induzierte  elektro- 
motonsche  Kraft: 

(2)  £=Q,-Q'    , 

wo    Qq  resp.  Q'  die   Kraftströmung    am  Anfang  resp.   Ende    des  Vorganges    be- 
zeichnen.    Hatte  die  Permeabilität  den  konstanten  Wert  jli,  so  wäre 


r 

/  /  dsi  dsi,        ,  ,      ,    . 

(3)  A2  =  ,"//,    '  cos(ds^  ds^) 

heißt  der  Koeffizient   der  wechselseitigen  lüduktion   der  zwei  Leitungen 
aufeinander,  so  erklart  sich  der  schon  im  Artikel  Elektrodynamik  gebrauchte  Name.  ^ 

Sind   die   beiden  Leitungen  in  Gestalt  und  relativer  Lag'e   unverändert,   so  ^ 

ist  Z^q   konstant  und    die  Induktion  von  (2)  auf  (1)   findet  nur   durch  Änderung  ,' 

der  Stromstarke  2,  statt,  d.  h.  es  ist: 

r     ^^'- ^* 
^-  dt 

Ist  nur  eine  Leitung  vorhanden,  so  tntt  an  Stelle  der  wechselseitigen  Induktion 
die  Selbstinduktion,  deren  elektromotonsche  Kraft  durch  die  Änderung  des 
magnetischen  Induktionsflusses  bestimmt  ist,  den  der  elektrische  Strom  durch 
seine  eigene  Stromflache  hindurchsendet,  und  für  Z^,  tntt  ein  der  Koeffizient 
der  Selbstinduktion 

(4)  Z  =  jLi     r^"-^"^^^  cos{ds^dsl)     ,  * 

wo  ds^   und  ds[   zwei  Elemente  derselben  Leitung  bedeuten,   über   die   zweimal 
zu  integneren  ist  (s.  Artikel:  Elektrodynamik). 

Die  Elektrizitätsmenge  des  in  der  gesamten  Leitung  wahrend  des  ganzen  Vor- 
ganges induzierten  Stromes  nannte  Neuwann  den  Integralstrom,  seine  elektro- 
motorische Kraft  haben  wir  mit  £  bezeichnet,  während  e  die  elektromotorische 
Kraft  des  Differentialstromes  ist.  Die  Intensität  des  Stromes  findet  man 
nach  dem  OHMschen  Gesetz. 

HELÄfflOLTzi  zeigte  1847,  daß  die  Existenz  der  Induktionsströme  eine  not- 
wendige Folge  aus  dem  Pnnzip  der  Erhaltung  der  Enei^ie  ist,  nachdem  Oersted 
und  Aaipere  die  elektromagnetischen  und  elektrodynamischen  Wirkungen  von 
Strömen  auf  Magnete   und  untereinander   entdeckt   hatten.     Er  denkt  sich  z.  B.  s 

emen  Leiterkreis  vom  Widerstand  w  durch  einen  Strom  /  durchflössen,  der  von  3J 

der  innem   elektromotorischen  Kraft  X  (z.  B.    einer  Kette)   erzeugt  wird.      Be-  % 

wegte  sich  der  Leiterkreis  relativ  gegen  einen  Magneten,  so  wird  m  der  Zeit  dt 
die  Arbeit  geleistet  [s.  Artikel:  Elektrodynamik,  Gleichung  (1)] 

A  =  i^dt    . 
dt 

1  H    Helmholtz,  über  die  Erhaltung  der  Kraft  1847;  Ges.  Abjxandl.  1.  62. 
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-•^-iektiizitat  '^ 

Im  Stromkreis  wird  die  Jour.icsche  Warme  i-ivdf  eraeugt,  und  zur  Erhaltung 

fies    Stromes    auf    der  Intensität  t   wird    von    der   Kette    die    Arbeit    aufgewandt 

-^/  dt,  folglich 

Kidt  =  r-wdt-\-i~dt    , 
dt 

also 

<"!•   h.  die  Stromintensitat  ist  eine  andere  als  bei  relativer  Ruhe  von  Magnet  und 

Leiterkreis.    (5)  hat  die  Form  des  ÜHMschen  Gesetzes  und wird  als  indu- 

dt 

zierte  elektromotorische  Kraft  bezeichnet.     Die  Gleichung  kann  nach  dem  Prinzip 

der   Kontinuität   auch   auf   den  Grenzfall  Ä'=  0   ausgedehnt  werden,    dann   wird 

■^vähieud    der   Zeiteinheit    in    der    anfänglich    stromlosen,    gesclilossenen    Leitung 

(iO 

dieselbe    elektromotorische   Kraft —   induziert   wie    bei    F.  Neumann.     Ganz 

dt 

cillg-emein  gilt  der  Satz:  Die  in  einer  geschlossenen,  linearen  Leitung 
induzierte  elektromotorische  Kraft  ist  gleich  der  negativen  Ande- 
rungsgeschwmdigkeit  des  magnetischen  Induktionsflusseg  (der  Kraft- 
strömung^),  der  von  der  Leitung  umschlossen  wird  (d.  h.  der  durch 
die    Stromfldche  der  Leitung  hindurch  geht). 

Wird  die  Induktion  in  einer  geschlossenen  Leitung  dadurch  hervorgerufen, 
daß  em  Stuck  der  stets  geschlossen  bleibenden  Leitung  sich  im  Magnetfeld  be- 
wegt, z.  B.  rotiert,  so  spncht  sich  der  allgemeine  Satz  oft  für  die  Anwendung 
bequemer  so  aus.  Die  in  der  Leitung  induzierte  elektromotorische  Kraft 
ist  gleich  der  Anzahl  der  von  dem  bewegten  Leiterstuck  in  der  Zeit- 
einheit durchschnittenen  Kraftlinien. 


3.  Das  Weber  sehe  Grundgesetz. 

Einen  großartigen  Versuch,  die  Erscheinungen  der  Induktion,  Elektrodynamik 
nnd  der  statischen  Elektrizität  unter  einen  Ausdruck  zu  fassen,  hat  W.  Weber - 
in.  dem  nach  ihm  benannten  Gesetz  gemacht.  Seine  Anschauungen  zeigen  viel- 
fache Analogie  mit  den  Vorstellungen  der  neueren  Elektronentheone,  unter- 
scheiden sich  aber  von  dieser  u.  a.  dadurch,  daß  sie  als  Ausgangspunkt  die  Fem- 
\virkungen  und  die  Gültigkeit  des  AMPJfcREschen  Gesetzes  nehmen.  Weber  denkt 
sich  alle  elektrischen  Wirkungen  von  elektrischen  Teilchen  q  und  q'  ausgehend, 
die  in  der  Ruhe  nach  dem  CouLOMiischen  Gesetz  aufeinander  wirken,  wäiirend 
ihre  relative  Bewegung  und  Beschleunigung  die  elektrodynamischen  und  Induktions- 
erscheinungen hervorbringen.  Jene  folgen  dem  AMPEREschen  Gesetz,  diese  er- 
(^eben  für  geschlossene  Bahnen  das  F.  NEUMANNSche  Induktionsgesetz. 

Der  allgemeine  Ausdruck  Webers  für  die  zwischen  den  elektnschen  Teilchen 
f/    und  f/  wirkende  Abstoßung  lautet: 


•vvo    iS"   eine  sehr  große  Geschwindigkeit,  merklich  die  Lichtgeschwindigkeit,  und  /• 
clen    Abstand  von  ^  und  f'  bedeutet 

1  Meist  spncht  man  statt  von  dem  magnetischen  Induktionsfluß  kurzer  und  ungenauer  von 
der  K.Taftstromung  durch  die  Stromflache,  Im  folgenden  ■wird  das  zuweilen  auch  geschehen, 
-wo  eine  Verwechselung  nicht  möglich  ist,  um  das  so  oft  und  fast  verwirrend  wiederkehrende 
"VVort  Induktion  manchmal  zu  vermeiden.  —  2  w.  Webkr,  Elektrodynamische  Maßbestimmungen 
I  84Ö  ;    Gesammelte  Werke  3.  132  usw. 
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Eme  wirkliche  Gültigkeit  kann  dieses  Gesetz  nicht  beanspruchen,  auch  fehlen 
ihm  heute  die  theoretischen  Grundlagen,  doch  hat  es  zu  wichtigen  und  inte- 
ressanten Folgerungen  und  Diskussionen  ^  gefuhrt  und  bezeichnet  den  umfassendsten 
Versuch  der  strengen  Femwirkungstheorien ,  die  elektrischen  Erscheinungen  ein- 
heitlich darzustellen'^. 


4.  Die  Maxwell- Hertz  sehe  Theorie. 

Wie  m  dem  Artikel  „Elektrodynamik"  ausgeführt,  gelangt  die  Maxwtsll- 
HJERTZsche  Theorie  zu  ihrer  ersten  Hauptgleichung,  indem  sie  die  für  geschlossene 
Leitungsströme  gefundenen  Resultate  auf  jede  mögliche  elektrische  Strömung  aus- 
dehnt. In  ähnlicher  Weise  wird  die  zweite  Hauptgleichung  dieser  Theorie  durch 
Verallgemeinerung  des  FARADAYschen  Induktionsgesetzes  gewonnen. 

Das  Gesetz  gab  die  in  einer  geschlossenen  linearen  Leitung  induzierte 
elektromotorische  Kraft  durch  die  Änderung  des  magnetischen  Induktionsflusses, 
der  von  der  Leitung  umschlungen  war.  Die  MAxwELLsche  Theone  dehnt  das 
auf  jede  beliebige  Kurve  s  aus  und  definiert  als  elektromotorische  Kraft 
der  Induktion  m  einem  Kurvenelement  ds  die  Komponente  E^  der  an  dem 
Orte  von  ds  induzierten  Feldstärke  ^ ,  die  in  Richtung  von  ds  wirkt. 

Es  wäre  also  die  elektromotonsche  Kraft  in  der  behebigen  in  sich  ge- 
schlossenen Kurve  s  das  Limenintegral  der  Feldintensitat  längs  s,  d.  h. 

s 

Die    Anderungsgeschwmdigkeit    des    von    der    Kurve    umrandeten    magnetischen 
Induktionsflusses  ist 

wo    die  positive  Normale  n  auf  dS  und   die  Umlaufsnchtung   der  Kontur  s  der 
Flache  S  wie  früher  im  Sinne  einer  Rechtsschraube  zu  nehmen  sind. 

Ruht  die  Strombahn  und  also  auch  ihre  Stromfläche  im  Raum,  und  ersetzen 
wir  dann  die  d  durch  die  runden  ü,  so  wird  bei  Anwendung  des  Gauss  scheu 
Maßsystems  die  zweite  Hauptgleichung  der  MAXWELLschen  Theorie 
für  ruhende  Körper: 

oder  in  Differentialform: 

/TT    X  ,.  1     öSÖ 

(na)  rotCi: —     . 

c     dt 

Das  wäre  bei  emem  rechtwinkligen  Koordinatensystem: 
dz         dy         c     dt 


dx         dz         c     dt 
a®^      d^y  ^  1    c)93. 
dy         8x         c     dt       ' 

^  S  u.  a.  H.  KET.AmoLTZ,  Borchardts  Jonmal  72  i  1870;  76  35.  1872  u.  Ges.  Abhdlg. 
1.  545  usw.  —  "W.Weber,  Abhdlg.  d.  kgl.  sächs  Ges.  d.  Wlss  math.-phys.  Blasse  10  i. 
1874  us-w  —  Literatur  s  G.  Wikdemann,  1  c  4  84O7— 892  —  2  Atif  weiteres  V^t'T'  hier  nicht 
eingegangen  -werden.  Eine  Darstellung  und  Besprechung  der -verschiedene;!,  Femmrkungsgesetze 
findet  sich  in  der  Enzyklopädie  d  math.  Wiss  Vg ,  Heft  i ;  Artikel  von  R.  REOTf  -and  A.  SoM- 
MEBFELD,  Standpunkt  der  Fem-wirkung,  Elementaigesetze.    Leipzig  1904. 
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Hatte  man  bewegte  Körper,  so  gilt  der  Ausdruck  für  die  Anderungs- 
geschwindigkpit  des  magnetischen  Induktionsflusses  noch,  es  setzt  sich  aber  jetzt  die 
Änderung  des  Induktionsflusses  durch  die  Flache  S  (wie  in  dem  analogen  Fall 
der  ersten  Hauptgleichung)  aus  zwei  Teilen  zusammen.  Aus  einem  ersten,  der 
sich  auf  die  Änderung  von  iö  an  einem  bestimmten  Punkt  des  Raumes  bezieht, 
und  den  wir  wie  früher  miL  dem  runden  d  bezeichnen  wollen,  und  aus  einem  zweiten 
Teil,  der  sich  auf  die  Änderung  von  58  in  den  verschiedenen  Punkten  des  Raumes 
bezieht,  zu  dem  dS  bei  seiner  Bewegung  gelangt.  Der  letzte  Teil  wird  wieder 
von  der  Geschwindigkeit  ü  dieser  Bewegung  abhangen.  Dabei  soll  die  Kurve  s 
stets  durch  dieselben  materiellen  Teilchen  gehen,  und  ebenso  soll  das  für  die 
Fläche  5  gelten. 

Man  erhalt  sonach  für  bewegte  Korper   die   ganz  analoge  Umwandlung  des 

— —  wie  bei  der  ersten  Hauptgleichung  für  — -— ,  d.  h   es  wird  ausfuhrlich  geschrieben 
tit  dt 

die    zweite  Hauptgleichung   der  MAXWELLschen  Theorie    für    bewegte 

Körper: 

1  rö5H  1 

(IIb)  rot®  = J         _(-üdiYSÖ  +  rot[SÖ-ü] 

c  \ot  J 

und  m  rechtwinkligen  Koordinaten  i; 

m.     ^li^    as8.,^     /ASS.,  .  3«,,     35}.\_^  «,™  ,     „, ,  , 


--^-(5Ö,Ü.-?Ö..Ü.) 


—  c 


—  c 


dz 

n 

-5-(5ä..»j-S3j.D.v)    . 

^  dx 

dy  J        dt             \dx         oy          dz}       dx 

3 

-^(Sü,li,-55.ü,)    . 

Nimmt  man  mit  Hertz  an,  daß  es  ebenso  wie  wahre  Elektrizität  auch  wahren 
Magnetismus  gäbe,  so  wäre  in  (IIb)  divlö  =  q,,,  ,  wo  q,h  die  Dichte  des  wahren 
Magnetismus  bezeichnet,  nimmt  man  aber  an,  was  die  Betrachtung  vereinfacht 
und  zur  Darstellung  der  Tatsachen  genügt,  daß  alle  magnetischen  InduktiousUnien 
in  sich  geschlossen  sind,  es  also  keinen  wahren  Magnetismus  gibt,  so  wird 
div95  =  0  und  (IIb)  reduziert  sich  auf 

(IIb')  xot(S  =  -i|^-f  rot[i8.ü]|      . 

Die  beiden  Hauptgleichungen  (Ib)  und  (IIb)  sind  ganz  ähnlich  gebaut,  und 
die  Analogie  würde  vollkommen  sein,  wenn  es  auch  magnetische  Leitungsströme 
gäbe.  Man  bezeichnet  deshalb  die  Glieder  der  rechten  Seite  von  (IIb)  manchmal 
als  magnetischen  Strom,  der  also  auch  aus  mehreren  Teilen  bestehen  kann. 

Dieser  Parallelismus  zwischen  der  magnetischen  Kraft  und  den  Verschiebungs- 
stromen mit  der  elektrischen  Kraft  und  den  magnetischen  Strömen  ist  besonders 
von  Heaviside^'  betont  und  auch  von  Hertz"  zu  Folgerungen  benutzt  worden. 

1  H  Hertz,  Waed.  Ann.  41.  369.  1890.  —  2  0,  Heavisidk,  Electrical  Papers  1.  441, 
449,  451  usw.  —  3  H  Hertc,  Wied.  Ann.  23.  84.  1884  und  Ges.  Werke  1.  295. 
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Pli\      ■-'  Aiiil 


Der  zweite  Teil  des  magnetischen  Stromes,  dei  nach  (IIb')  hii  lifwi-'^ic 
Körper  vorhanden  sein  muß,  wird  u.  a.,  wie  wir  sputer  si'hoii  wcitlcii,  (hin  ii  iln" 
Erscheinungen  der  umpolaren  Induktion  nachgewiesen. 


5.  Die  Elektronentheorie. 

£s  kann,  wie  bei  der  ersten  Hauptgleichung,  fomial  i'iuc  ^o^l'  lihiMciiistiiniui 
zuäschen  der  zweiten  Hauptgleichung  der  Elektrononthcoru'  und  dci  Mawm 
HERTZschen  Theone  hergestellt  werden,  so  daJi  Gleiclinnn  (Ha)  aiu  li  hu  |i 
Theone  als  zweite  Hauptgleichung  (InduktionsgeaetK)  aiij^'i-acluMi  wcKh'ii  «I. 
Dabei  besteht  natürlich  wieder  die  Verschiedenheit  in  der  Aiiflasstinn,  n.ich  ( 
u.  a.  der  Verschiebungsstrom  (®)  (die  elektrische  l'lrreguiig)  in  (hi*  zwei  'I'i- 
zerfallt:  die  elektrische  Erregung  b  des  ruhenden  ALhurs  und  dii«  INil.-iii.s.-iiion 
des  materiellen  Dielektnkums 

5;  =  b  +  ^    . 

Diese  Verschiedenheit  hat  Veranlassung  zu  Versuchen  gcgobcii  (lir  I-VilniTiiny 
der  beiden  Theorien  miteinander  zu  vergleichen;  die  Vorsuche,  besonders  d 
WiLSONsche,  sprechen  zugunsten  der  Elektronentheoric. 


I  I  - 
•HC 
iil. 
Icr 
llc 


6.  Versuche  über  Induktionswirkungen  eines  im  Magnetfeld  bewegten 

Dielektrikums. 

Um  eine  Folgerung  der  HERTzschen  Theorie  zu  priiL'u,  ließ  J{i.(ini)I,..i  i 
zwischen  zwei  paraUelen,  verükalen,  durch  einen  Draht  verbundenen  M(!l.'ilh)l.itlen 
i'  und  (2  (s.  Figur  230)  in  vertikaler  Richtung  (Pfeil)  einen  LufLstrom  mit  (Je- 
schwmdigkeiten  bis  zu  140  m  pro  Sekunde  hmdurchstromen.  Parallel  den  IMullen 
und  senkrecht  zur  Luftbewegung  (senkrecht  zur  Kbene  der  Zeich- 
nung) hefen  die  Krafümien  emes  homogenen  Magnetfehh-s  von 
etwa  10  000  C  G.  S.  Die  Teilchen,  die  in  einem  Augenblick  .ml 
der  Lime  AB  lagen,   mögen  nach  der  Zeit  dt  nach  A'ß'  gelanut 

'^\  mTll  ^l  ^"^  ^^^'  A*  =  1  und  ist  AB  ^  /  und  nimmt  inan 
nach  (H)  jQ„äS  über  das  Rechteck  AB/^A',   so  wird 


T 


B' 


Figur  230. 


j^,iis  =  ±--l\Q\ 


^^■obei  das  obere  oder  untere  Zeichen  gilt,  je  nachdem  die  Richtung  de«  Vektoia 
[ö.$]  mit  der  Richtung  von  AB  übereinstimmt  oder  nicht 

von  j VI''^r'''°'.^^'r'^  ^r  '"^  ^'^^'  ®  =  0,   es  besieht  also  in  RiclUung 
Aon  A  nach  B  zwischen  den  Platten  eme  elektrische  Kraft  ^^luiiunt, 

±7l^||b|     . 

Das    entspncht    einer    elektrischen  Verschiebung    so    da«    a;^    pi  ..        «       ^      » 
Ladungen  haben  müssen,  deren  Flachendichtr  ^'"'"  ^  ""^   ^' 


±1 I-Ölhi 

4  JT  ^  '      '  ' 


und 


4:7tC 


Ifillbl 


.o..e  ..„  die.,  „ac.  de.  ReC..,  -^£^T^^ :Z\^'^:SZ 


'  R.  BLOXDLOT.  C  R.  138    778,  1901  ..  Jonn,.  i  Phj,.  j,  g,  , 


903. 
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Nach  der  Elektronentheorie  liefert  nur  die  Polarisation  der  bewegten  Luft- 
teilchen  einen  Beitrag  zu  der  den  induzierten  Strom  erzeugenden  Ladung,  nicht 
die  Verschiebung  in  dem  ruhenden  Äther,  es  wird  also  nach  ihr  die  Große  der 
Ladung  auf  P  und  Q\ 

+  -i \^\\A        ™<^        +1 <^?    Ü       . 

Ebenso  findet  sich  die  Starke  des  Stromes  im  Verbindungsdraht  aus  dem  Wert, 

£  —  1 

den  die  HKRTZsche  Theonc  gibt,  durch  Multilihkation  mit  . 

Nun  ist  für  Luft  e  nur  sehr  Avenig  ^elschleden  Aon  1,  also  ist  das  Resultat 
von  Blondlot  nach  der  Elektronentheorie  zu  erwarten. 

Em  positi\es  Resultat  zugunsten  der  Elektronentheone  erhielt  Wilson^,  als 
er  einen  hohlen  Ebonitzylmder,  der  auf  der  inneren  und  äußeren  Oberflache 
dünne  metallische  Belegungen  hatte,  um  seine  horizontal  gestellte  Achse  in  einem 
Magnetfeld  rotieren  ließ.  Das  Magnetfeld  wurde  durch  eine  Stromspnle  erzeugt, 
die  den  Zylinder  in  ihre  Höhlung  einschloß,  die  Umdrehungszahl  (//)  konnte  bis 
auf  fast  200  in  der  Sekunde  gesteigert  werden.  Die  Ladungen,  die  nach  der 
Theorie  die  beiden  Belegungen  des  rotierenden  Zylinders  im  Magnetfeld  erhalten, 
wurden  durch  ein  Elektrometer  gemessen,  dessen  eines  Quadrantenpaar  mit  der 
äußeren  Belegung  verbunden  war,  wahrend  die  luneie  Belegung  und  das  andere 
Quadrantenpaar  zur  Erde  abgeleitet  wurde. 

Die  induzierte  elektromotorische  Kraft  hangt  wieder  nach  der  LoiiENTZschen 
Theorie  nur  von  der  Polansation  ab,  sie  ist,  wenn  i\^  der  äußere  und  i\  der 
innere  Radius  des  Hohizylinders : 

e  c 

da   /f  =  1    zu   setzen,    d.  h.   gleich    der   durch    einen    ebenso   gestalteten  Leiter 

£  —  1 

induzierten,   multiijliziert  mit  dem  Faktor  . 

Für  die  Ladung  des  Elektrometers  muß  aber  auch  noch  die  Verschiebung 
im  ruhenden  Äther  berücksichtigt  werden,  die  =  V,  der  elektrostatischen  Potential- 
differenz  zwischen  den  beiden  Belegungen.  Beide  Verschiebungen  sind  radial, 
senkrecht  zur  Drehungsachse  gerichtet. 

Durch  seine  Messungen  konnte  Wilson  quantitativ  die  angegebenen  Folge- 
rungen der  Theorie  bestätigen,  so  daß  damit  das  aus  der  HERTZschen  Theorie 
folgende  Resultat,  nach  dem  e  a,n  die  Stelle  von  g  —  1  zu  treten  hätte,  ^äderlegt  ist. 


7.  Änderung  der  elektromagnetischen  Energie  durch  Strahlung. 

Die  Erkenntnis,  daß  die  elektrischen  Wirkungen  (die  elektromagnetische 
Energie)  Zeit  brauchen,  wie  das  Licht,  um  im  Raum  fortzuschreiten,  verlangt, 
daß  ein  endlicher  Raumteil,  in  dem  sich  ein  bestimmter  Betrag  von  elektro- 
magnetischer Energie  findet,  durch  Strahlung  Energie  verliert,  wenn  er  nicht  in 
eine  für  die  elektromagnetische  Energie  undurchdringliche  Hülle  emgeschlossen 
ist  Dieser  Begriff  des  Energieflussee  ist  schon  1884  von  Poynung^  entwickelt 
worden,  er  ergibt  sich  aus  den  MAXWELLschen  Gleichungen,  wie  folgt  ö: 

1  H.  A.  Wilson,  Phil.  Traue  Roy  Soc  204,  A.  i2i  1904.  —  2  J.  H.  Poynting,  Phü 
Trans.  Roy.  Soc.  176.  343  1884.  S.  auch  W.Wien,  Wied.Ann  46  685  1893.  —  KR.  Bieke- 
LAND,  ibid  62  357  1894.  —  G.  MiE,  Sitz -Ber.  d.  Wien.  Akad.  Ua  107.  1113.  1898  — 
3  S.  z.  B   H.  Hertz,  Ges.  Werke  2    232. 
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Geht  man  aus  von  den  zwei  Hauptgleichungen  für  ruhende  KöqDcr: 
/         ÖD\  ^  c)Sß 

C  lOtiQ  =  i  n  [  l  -] ;:r-]  Uud  C  TOt\£  = 


dt)  Bt      ' 

und  multiphziert  man   die   erste   mit   ® ,   die   zweite   mit  $   und   integriert  über 
\  einen  Raum,  dessen  Element  dr ,  so  wird: 

:'  f /"((£rot$-J5rot(£)fl'T  =  4  7r|{£i^/T  + /ujr(£-^  +  ^^-^j//T     . 

W'  Da 


5:  =  -^  ®       und        58  =  /t  ^ 
47r 


9 

i  so  geht  das  zweite  Integral  der  rechten  Seite  über  in: 


Links  ist 

(S  rotJp  —  Q  rot®  =  —  div[(£  •  Jp]     . 

Verwandelt  man  noch  das  Raumintegral  links  nach  dem  Gauss  sehen  Satz 
m  ein  Oberflachenintegral,  so  erhält  man,  wenn  n  die  positive  Normale  auf  dS 
bezeichnet: 

-  cj[^  .  Jq]„  dS  =  ^  7t  1^  i  dz  +  -^1^  {e  g2  +  ^i  ^yi)  dr     . 
Setzt  man 

©  =  ^[g.e]  . 

so  heißt  ©  der  Energiefluß,  der  Strahlvektor  oder  der  PoYNi'iNGsche  Vektor; 
er  steht  senkrecht  zu  der  durch  ©  und  ^  gelegten  Ebene,  so  daß  ® ,  Sq  ,  ©  ein 
Rechtssystem  bilden. 

Man  kann  dann  die  Gleichung  schreiben: 

^[-^f{e(^'  +  iu^')dr^  =  -j^idr-cl<S„dS     . 

Die  linke  Seite  stellt  die  Änderung  der  elektromagnetischen  Energie,  d.  h.  der 
Summe  der  elektrischen  und  der  magnetischen  Energie,  dar,  das  erste  Glied 
rechts  ist  die  JouLEsche  Warme,  die  m  Leitern  bei  der  Strömung  von  der 
Dichte  j  entwickelt  ward,  das  letzte  Ghed  gibt  den  Energiefluß  durch  die 
Oberflache  des  Raumes  an,  und  <S  ist  die  Energiemenge,  die  in  der  Zeit- 
einheit durch  die  Flächeneinheit  hindurchtntt  Die  Gleichung  sagt  also  aus,  daß 
neben  JouLEscher  Warme  noch  ein  Energieverlust  durch  Ausstrahlung  stattfindet 
Bei  dieser  Betrachtung  ist  angenommen,  daß  in  jeder  Volumeinheit  des 
elektromagnetischen  Feldes  ein  Energiebetrag 

Sich  befinde,  man  nennt  ihn  die  Energie  dichte  und  denkt  sich  also  die  Energie 
wie  eine  Substanz  im  Raum  verbreitet. 

8.  Modelle. 

Man  hat  die  elektrodynamischen  und  Induktionserscheinungen  besonders  in 
England  vielfach  durch  mechanische  Modelle  zu  veranschaulichen  und  aus 
deren  Bewegungen  Rückschlüsse  auf  die  elektnschen  Vorgänge  zu  machen  gesucht. 
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Schon  Maxwfjx  konstruierte  solche  Modelle.    Wir  können  nicht  naher  auf  diese 
Untersuchungen  eingehen,  sondern  fuhren  nur  einige  derartige  Konstruktionen  an: 

Lord  Ramj:igh,  Phil    M.ig    (5)  30    30    iSqo  oder  Scieut    Papers  3    370 

J   J    Thoa[Son,  Elemeute  d   m.ith    Th,  d    El    u.  d  Mngu     Deutsch  von  Wertheim.   Brniiu- 

schweig  1S97,  311 

O    LoDGii,  Modem  views  m  electncity    London  1889.   177,   193  usw 

H    EnEHr,  Wied    Ann    40    642.   1893.    Magnet    Kr.iftfelder    2  Aufl    Leipzig    1905    314 

L.  BoL'lVMANN,  Vorlas,  über  Muvwells  Theorie    Leipzig  1891    42  u.  Tafel. 

F    HvsKNÜiißL,  Wien    Sitz -Ber    IIa  105.  900    iSgü 

A.  GAunASSO,  Atti  dell  Assoc.  elettrotecmca  ital    vol    II    fasc    2.   1898  u    Zeitschr    f.  d. 

phys    u    cheni    Uutemcht  15.  320    1902 

Dann  sind  noch  Arbeiten  von  Fitzgerald,  Sommerfeld  und  Larmor  zu 
nennen;  besonders  der  letztere  machte  in  ausgedehnter  Weise  Anwendung  von 
solchen  Konstruktionen. 

9.  Quasistationäre  Ströme. 

Der  Einfluß  der  Verschiebungs-  neben  den  Leitungsströmen  macht 
sich  erst  bemerklich,  wenn  die  (bei  der  Induktion  ja  stets  vorhandene)  Ver- 
änderlichkeit der  Strömung  eine  sehr  schnelle  oder  die  Bahn  eine  sehr  lange  ist, 
so  daß  der  Strom  nicht  mehr  in  allen  Punkten  seiner  Bahn  merklich  dieselbe  Phase 
hat  und  die  Ausbreitungsgeschwindigkeit  gegen  die  Geschwindigkeit,  mit  der  der 
Strom  sich  ändert,  nicht  mehr  sehr  groß  ist.  Dann  dürfen  die  für  stationäre 
Strömung  gewonnenen  Resultate  nicht  mehr  ohne  Modifikation  verwendet  werden, 
das  tritt  z.  B.  bei  so  schnellen  Schwingungen  ein,  wie  sie  Hertz  zuerst  erzeugt 
hat.  Zunächst  behandeln  wir  nur  Induktionserscheinungen,  bei  denen  die 
Leitungsströme  allem  zu  berücksichtigen  amd,  sogenannte  quasistationäre 
Ströme,  und  dürfen  dann  von  Gleichung  (5)  ausgehen. 

Die  Kirchhoff  sehen  Sätze  der  Stromverzweigung  sind  dabei  nicht  direkt 
anwendbar;  die  hier  geltenden  allgemeinen  Gleichungen  sind  zuerst  von  Helmholtz^ 
angegeben  und  experimentell  geprüft  worden,  doch  gestaltet  sich  in  praxi  die 
Sache  meist  einfacher.  Der  erste  Satz  gilt  auch  hier,  für  jeden  Verzweigungs- 
punkt ist  2{>)  =  0 . '  Der  zweite  KiRCHHOFFsche  Satz  schreibt  sich  für  einen  aus 
f  Zweigen  bestehenden,  geschlossenen  Umgang: 


wo 

Q/  =■  A/«l  +  -^2/22  +  ...  +  i-^/«>  +  -^r/  V  +  •  •  . 

die  gesamte  Induktion  aller  im  Leiternetz  vorhandenen  Zweige  bezüglich  des 
/ten  Zweiges  bedeutet. 

Sind  in  einem  geschlossenen  Umgang  z.  B.  Spiralen  vorhanden,  so  ist  deren 
Selbstinduktion  und  wechselseitige  Induktion  weit  überwiegend  über  die  der  ge- 
raden Drahte  und  jene  braucht  allein  berücksichtigt  zu  werden. 

Für  eine  solche  Drahtspule  muß  die  Induktion  in  allen  einzelnen  Windungen 
summiert  werden,  um  die  Wirkung  der  ganzen  Spule  zu  erhalten,  d.  h.  der 
Induktionsfluß  durch  eine  Spule  von  /i  Windungen  ist  {^^  35«  »Sa)  ,  wenn  S^  die 
Fläche  der  /;ten  Windung  bezeichnet.  3  =  2^(3/,)  heißt  die  Windungsflache 
der  Spule.  Man  kann  sie  bei  Herstellung  der  Spule  aus  den  Dimensionen  und 
der  Anzahl  der  einzelnen  Windungen  finden,  oft  aber  ist  es  nötig,  sie  auf  andere 
Weise  zu  bestimmen.  Das  geschieht  z.  B.  nach  F.  Kohlrausch  ^  mittelst  magne- 
tischer Femwirkung    der  von    einem   konstanten  Strom   durchflossenen  Spule   auf 

1  H.  Helmholtz,  Pogg.  Ann.  88.  505  1851;  Ges  Abhandl.  1  429.  —  2  F.  Kohlrausch, 
Wied.  Ann  18.  513.  1883.  S.  auch  F.  Himstedt,  Wied.  Ann.  18.  433  1883  —  A.  Heyd- 
WETLLER,  "Wxed.  Ann   41.  876.  1890. 
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die  Nadel  einer  Tangentenbussole  deren  Kreis  derselbe  Strom  dixrflillioLil.  Diinli 
Vergleich  und  passende  Kombination  der  Wirkung  der  Spult;  und  <lt's  in  sciiii-ii 
Dimensionen  bekannten  Kreises  der  Bussole  auf  die  Nadel  llndet  ni.in  dii'  W'iii- 
dungsflache. 

10.  Durch  Bewegung  hervorgerufene  Induktionserscheinungen  in 
geschlossenen,  linearen,  stromlosen  Leitungen. 

Ist  die  in  der  Leitung  vor  Beginn  des  Induktionsvorganga  vorhaiMlcuc  i-lrkln»- 
motonsche  Kraft  ^=0,  so  reduziert  sich  die  Induktionsgleichiiiij^    .ml 

dO 

iw  = 

dt 

und  bleibt  der  Widerstand  der  Leitung  ungeandert,  so  wiid  der  liitryr.'ilsiKuu, 
d.  h.  die  ganze  durch  die  Leitung  fließende  Elektrizitütsmen}^ii : 

t 

G=Lt=UQo-Q')  =  -    ' 

J  w  w 

0 

wenn  t  die  Zeit,  innerhalb  deren  der  ganze  Induktiouavorgaiig  abläuft.  Q^^  und  {)' 
sind  dabei  die  Werte  des  magneüschen  Induktionsflusaes  durch  di<'  SiionilLiclii' 
\or  und  nach  der  die  Induktion  erzeugenden  Änderung  und  6-^  (h'c  i^'CH.miti' 
induzierte  elektromotonsche  Kraft.  G  wie  &  sind  demnach  unabhängig  von  di-r 
Selbsünduktion  in  der  Leitung  und  von  der  Geschwindigkeit,  mit  di-r  icnc  Ände- 
rung ausgeführt  wird;  man  kann  bei  Berechnung  der  beiden  CJröHtMi  <lit>t' 
Änderung  also  behebig  langsam  geschehen  lassen. 

a)  Stromlose  Spiile,  der  aus  der  UnendHchkeit  ein  permanenter  Magnet 

genähert  wird. 

00  =  0     und     G  =  -^,         &  =  -Q'\ 

Q'  ist  nur  von  der  Endlage  des  Magneten  gegen  die  Spule  abhdnfri^. 

Man  erhalt  den  Wert  von  Q' ,  mdem  man  die  Summe  der  KrafLströinunü..n 
büdet,  die  von  den  zwei  Polen  durch  die  Spule  hmdurchgesandt  we-rden. 

Haben  wir  statt  der  Spule  einen  emzigen  Drahtkreis,  in  dessen  Aclisc  si.-h 
der  Älagnet  befinde^  ist  die  Polstaxke  ±m,  Abstand  der  zwei  Pol«  vüneiimnd..r 
/,  Ent^^emung  der  Pole  vom  Kreiszentrum  m  der  Endlage  des  Magneten  .-  und 
i  —  ^  (s.  Eigur  231),  so  ist 

Q>  =  2nm[         ^  +  ' L 

w  A  ^^'l^  <ier  Magnet  aus  großer  Entfernung  durch  den  Drahtkreis  senkrecht 
hindurchgeschoben,   bis  die  Mittelpunkte  von  Kreis  und  Magnet  zusam— en! 

so  erreicht  &  seinen  größten  Wert,  es  wird   ä  =  —  -      und 

2 
2nml 


^  +  7 


An  SteHe  des  emfachen  Drahtkreises  befinde  sich  eine  Sunl»  „,!*  «  wf„ 
dongen  ™n  der  Länge  /'  nnd  den.  Radins  I,  (,.  Fignr  2,^'i^Z^^  C" 


Bd  V 
Elektrizität. 
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or.1 


der  Spulciiachse  und  die  Entferniiug  seines  Zentrums  ^on  dem  der  Spule  sei  tr . 
Dann  erhalt  man  die  Kraftstromung,  die  der  Magnet  dnrch  die  Spule  in.  die&ei 
Lage   hiiidurchsendet   und   also    &,   indem   man    den   \orletzten   Ausdruck    für   ö 


mit 


/' 


multipliziert   und  zwischen  -den  Grenzen  -j-  -     integriert.     Dann  ist: 

r        2;rw// 

fe  =  — y—{ri  ~  /,.  —  ^a  +  / 1) 


und  fallen  die  Zentren  von  Spule  und  Magiiet  zusammen 


7?  = 


iTTmu  ]-,/  „,   .    (l-\-l'y^ 


Ji 


i-lTV 


Figur  231 


■^'K 


/'\H 


^Z 


Figm  23a 


Haben  mr  eine  Spule,  deren  Radius  R  klein  gegen  die  Langeudiflerenz 
von  Magnet  und  Spule  ist,  und  ist  die  Lange  der  Spule  oder  die  des  Magneten 
groß  gegen  R,   so  wird  genähert: 


p        4  77  w  n 

\     2        '        2 

je  nachdem 

1>V 

oder       /  <  /'     . 

Für 

/>  /'       ist- 

ö  r=  4  jj;  m  n 

/  <  /'       ist: 

=■4-7.1///, 


wo  i]f  das   magnetische  MoBient  des  Stabes,  ?i^   die  Anzahl  Wmdungen  auf  der 
Längeneinheit  sind. 

Mißt  man  &  -=  G  ■  w  {w  ==  Geaamtwiderstand  der  Leitung)  mit  emem 
ballistischen  Galvanometer,  so  kann  man  nach  diesen  Fomielu  das  magnetische 
Moment  des  Stabes  bestimmen.  Befindet  sich  in  der  Spule  ein  Stab  ^on 
weichem  Eisen,  der  durch  äußere  Kräfte  raagnetisiert  wiid,  so  kann  man  in 
analoger  Weise  die  Große  der  magnetischen  Induktion  und  die  Stärke  der 
Magnetisierung  in  ihm  messen  (s.  Artikel:  Magnetismus). 

b)  Bewegung   einer  geschlossenen  Leitungsbahn   in  einem  homogenen 
Magnetfelde  (Erdinduktor). 

Wird  die  Leitungsbahn,  ohne  ihre  Gestalt  zu  ändern,  parallel  mit  sich  in 
emem  homogenen  Felde  verschoben,  so  bleibt  die  Zahl  der  magnetischen  Induk- 
tionslinien,  die  durch  ihre  Fläche  hindurchtreten,  unverändert;  es  wird  also  in 
ihr  kein  Strom  induziert     Anders  bei  Drehung  des  Leiters, 

Der  Le;ter  sei  eine  Spule  mit  der  Gesamtwindungsflache  S,  die  durch 
ein  Galvanometer  geschlossen  ist,  und  befinde  sich  in  dem  als  homogen  anzu- 
sehenden Felde  des  Erdmagnetismus. 
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1.  Die  Spule  stehe  vertikal  und  die  Normale  von  ^S"  falle  in  die  Richtung 
der  Honzontalkomponente  H  des  Erdmagnetismus.  Die  Spule  werde  um  eine 
vertikale  Achse  aus  dieser  Richtung   in  die  entgegengesetzte  gedreht,  also 

Q^=H'S  \  Q'  =  -BS  ; 

w 

2.  Die  Spule  liege  horizontal,  Normale  von  S  falle  in  die  Richtung  der  Verti- 
kalkomponente F  des  Erdmagnetismus.  Bei  Drehung  um  eine  horizontale  Achse, 
so  daß  die  Normale  von  S  m  die  entgegengesetzte  Lage  kommt,  wird: 

&,=2VS;         G,=  ^^     . 
w 

Also 

wo  (p  die  Inklination  bezeichnet  Diese  Methode,  die  Inklination  mit  dem  so- 
genannten Erdinduktor  zu  bestimmen,  rührt  von  W.  Weber^  her  (s.  Artikel: 
Magnetismus). 

Den  Erdinduktor  hat  W.  Weber ^  auch  benutzt,  um  den  Widerstand  w  in 
absolutem,  elektromagnetischem  Maße,  das  für  unsere  Gleichungen  gilt,  aus- 
zudrücken, d.  h.  eine  „Ohmbestimmung"  zu  machen.  Dazu  diente  ihm  die 
Formel  für  G^  ;  kennt  man  die  Galvanometerkonstante  und  hat  man  JI  in  abso- 
lutem Maße  bestimmt,  so  liefert  diese  Gleichung  direkt  den  Wert  w  in  diesem 
Maße  (s.  Artikel:  Absolute  Maße.) 

Nach  denselben  Überlegungen  läßt  sich  die  mittlere  Stärke  \Q\  eines  nicht 
homogenen  starken  Magnetfeldes  an  seinen  einzelnen  Stellen  bestimmen,  z.  B. 
zwischen  den  Polschuhen  eines  Elektromagneten,  wo  die  Kraftlinien  merklich 
senkrecht  zu  den  Polflachen  verlaufen.  Man  bringt  eine  kleine,  flache  Draht- 
spule von  der  Gesamtflache  S  senkrecht  zu  den  Kraftlinien  zwischen  die  Pol- 
schuhe, verbmdet  sie  durch  lange,  parallele  Drähte  mit  einem  Galvanometer  und 
dreht  sie  schnell  aus  ihrer  Lage  in  eine  solche,  daß  ihre  Normale  senkrecht  zu 
den  Kraftlimen  steht,  oder  man  bnngt  die  Spule  plötzlich  ganz  aus  dem  Be- 
reiche des  Magnetfeldes.     Wieder  gdt 

80  daß  sich  |^j  findet,  wenn  die  übrigen  Größen  bekannt  smd. 

c)  Bewegliches  Leiterstück. 

Ein  bewegliches  Leiterstück,  das  einen  Teil  einer  stromlosen  Leitungsbahn 
m  einem  Magnetfelde  bildet,  ist  z.  B.  vorhanden  bei  den  elektrodynamischen 
und  elektromagnetischen  Rotationsapparaten,  wenn  bei  ihnen  die  Strombahnen 
mit  beweghchem  Leiterstück  keine  elektromotorische  Kraft  JT  enthalten.  Bei 
der  Bewegung  des  Leiterstückes  im  Magnetfelde  wird  die  Anzahl  der  magnetischen 
Induktionslinien,  die  die  Leiterbahn  umschließt,  verändert  und  also  m  ihr  ein 
Strom  induziert,  dessen  elektromotorische  Kraft  von  dieser  Änderung  von  Q 
abhangt.  Von  derselben  Änderung  hängt  aber  bei  den  elektrodynamischen 
Rotationsapparaten    (s.    Artikel:   Elektrodynamik)    die    geleistete   Arbeit    ab,    und 

1  W.Weber,  Abhandl.  d.  Göttmg.  Gesellschaft  d.  Wisseasch,  1853;  Pogg.  Ann.  80.  209; 
Werke  2.  37g.  —  2  w.  Webhrs  Werke  3    276. 
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beide  Erscheinungen  treten  also   für  gleich   gestaltete  Apparate   in   unmittelbare 
Parallele. 

Denkt    man  sich   i.  B.  beim  Schema   des  AmpjiRE sehen  Rotationsapparates, 
Figur  219,  S.  522,   die  Leitungsbahn  anfänglich  stromlos   und  den  Arm  MB  Aon 

der  Lange  /  dauernd  und  gleichförmig  mit  der  Winkelgeschwindigkeit  gedreht, 

dt 
so  ist  die  induzierte  elektromotorische  Kraft  im  Zeitelemente  dt : 

dQ   dd- 
'--J{f-dl'^'     • 

Wird  MB  aber  vom  Strome  1   durchflössen,    so  ist  nach  früherem  die  bei 
der  Drehung  am  d&  geleistete  Arbeit 

A  =  ^d&^m'd'&     , 
air 

WO  9J  das  Drehungsmoment  ist,  dessen  Wert  friihei  als 


gefunden  wurde.     Also 


9^  =  93 


'--^'2   -dt'' 


d)  Unipolare  Induktion. 

Die,  wie  oben  angeführt,  von  Faraday  entdeckte  Erscheinung  wurde  von 
W.  Weber  1  eingehend  untersucht  und  erhielt  von  ihm  den  Namen  unipolare  In- 
duktion, statt  dessen  findet  sich  manchmal  auch  die  Bezeichnung  axiale  oder  Ro- 
tationsinduktion. Webers  Apparat  (s.  Figur  233)  besteht  aus  einem  zylindnschen,  um 
seine  Achse  AB  drehbaren  Magnetstab.  Die  Drehung  geschieht  durch  eine  (m 
der  Figur  fortgelassene)  Kurbel  mit  Zahnrad,  das  in  das  Zahnrad  Z  eingreift. 
Auf  dem  Magnet  sitzt  eine  m  den  Quecksilbemapf  Q  eintauchende  Messing- 
scheibe M't  in  der  Leitung  zwischen  A  und  Q  befindet  sich  ein  Galvanometer  G, 
das,  wenn  der  Magnet  rotiert,  einen  dauernden  Strom  anzeigt. 


Figur  233. 

Weitere  Untersuchungen  über  die  unipolare  Induktion  hat  Plücker-  an- 
gestellt. Er  bediente  sich  dazu  eines  von  Fessel  konstruierten  Apparates,  bei 
dem  der  zyhndrische  Magnetstab  mit  einem  Hohlzylinder  von  Kupfer  umgeben 
war.     Es  wax  die  Emnchtung  getrofTen,  daß 

1.  der  Magnet  allein, 

2.  der  Kupferzylinder  allein, 

3.  Kupferzyhnder  und  Magnet  zusammen  rotieren  konnten. 

1  "W.  Weber,  Resultate  aua  den  Beobachtungeu  des  magnetischen  Vereins  1839,  3.  63, 
Pogg.  Ann.  52.  353  1841;  W.  Webers  Werke  2.  153.  —  2  j.  Plücker,  Po^.  Ann.  87 
352.   1852. 
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Werden  das  eine  Ende  und  die  Mitte  des  Kiipferzylindera  durch  Schleif- 
kontakte mit  einem  Galvanometer  verbunden,  so  wird  im  Fall  1  kein  Strom 
erzeugt;  bei  Anordnung  2  und  3  aber  entstehen  Ströme  von  merklich  gleicher 
Stärke. 

Diese  Versuche  sind  die  Umkehrting  eines  elektromagnetischen  Rotations- 
versuches.  Die  Entstehung  des  Induktionsstromes  erklart  sich  durch  die  relative 
Bewegung  des  Magnetfeldes  und  der  Leitungsbahn,  deren  einer  Teil  bei  dei  An- 
ordnung der  FigTir  233  m  den  bewegten  Magneten  fallt.  Bei  einer  ganzen  Um- 
drehung des  Magneten  schneiden  alle  von  dem  Pole  A  ausgehenden  Krafllinien 
einmal  die  Stromflache.  Ist  m  die  Polstarke,  so  sendet  der  Pol  ^jufi  solcher 
Linien  aus,  und  macht  der  Magnet  p  Umdrehungen  in  der  Sekunde,  dann  ist 
^Tinip  die  induzierte  elektromotonsche  Kraft. 

In  mannigfacher  Weise  hat  man  die  Versuchsanordnung  abgeändert^,  um 
zwischen  den  verschiedenen  alteren  Theorien  der  Induktion  (und  bei  dem  ent- 
sprechenden elektromagnetischen  Rotationsversuch  zwischen  den  Elemontargesetzen) 
zu  entscheiden;  da  aber  stets  geschlossene  Ströme  bei  den  Experimenten  benutzt 
werden  und  alle  Theorien  für  solche  Ströme  zu  denselben  Resultaten  fuhren,  war 
eine  Entscheidung  auf  diese  Weise  unmöglich. 

Ferner  brachte  man  mit  den  Erscheinungen  der  unipolaren  Induktion  die 
Frage  m  Verbindung,  ob  ein  rotierender  Magnet  die  von  ihm  ausgehenden  und 
durch  seinen  Körper  sich  wieder  schließenden  magnetischen  Induk- 
tiouslinien  mit  sich  im  Räume  herumiühre  oder  nicht.  Aber  auch 
für  diese  Frage  bietet  der  Versuch  mit  geschlossenen  Strömen 
keine  klare  Entscheidung.  Denn  halt  man  an  dem  Grandsatz  fest, 
daß  es  nur  auf  die  relative  Bewegung  von  Stucken  der  Leituiigsbahn 
gegen  die  Magnetkraftlimen  ankommt,  so  kann  man  als  Ursache  der 
Induktion  ansehen:  entweder  die  Bewegung  der  Leitungsbahnen  im 
sich  drehenden  Magneten  gegen  das  feststehende  Magnetfeld-  oder 
die  Bewegung  des  Magnetfeldes  gegen  die  unveränderlich  liegenden 
Leitungsbahnen. 

Endlich  ergab,  wie  A.  Beer'*  zuerst  zeigte,  die  Auffassung  Plückers,  daß, 
wenn  man  die  Drahtschleife  entfernte  und  den  Magneten  allein  rotieren  ließ, 
dieser  an  seiner  Oberfläche  elektrische  Ladungen  haben  mußte,  während  nach 
F.  Neumanxs  Ansicht  solche  Ladungen  nicht  auftreten  sollten.  Plucker  zog  aus 
seiner  Vorstellung  die  Konsequenz,  es  müsse  die  rotierende  Erde  unter  dem 
Einfluß  des  Erdmagnetismus  an  den  Polen  eine  Anhäufung  von  positiver  Elektrizität, 
am  Äquator  aber  negative  Ladung  zeigen.  Experimentell  sind  solche  Ladungen 
noch  nicht  nachge^viesen  worden,  aber  auch  die  IVlAXWELLsche  Theorie  führt  zu 
dem  Resultat,  daß  auf  der  Oberflache  des  rotierenden  Magneten  Ladungen  vor- 
handen seien. 

Zur  Berechnung*  hat  man  die  zweite  Hauptgleichung  für  bewegte  Körper 
zu  benutzen  [s.  (IIb';  S.  545].  Die  induzierte  elektromotorische  Kraft  wird  dabei 
aus  dem  zn'eiten  Glied  der  rechten  Seite  gewonnen,  so  daß,  wenn  der  stationäre 
Zustand  emgetreten  ist: 

rotß= rot  [58  b]     . 

Für  jede  geschlossene  Lime  stimmt  deshalb  das  Liniemntegral  von  (£  (d.  h.  die 
in  dieser  Bahn  induzierte  elektromotorische  Kraft)  mit  dem  Linienintegral  des 
rechts   stehenden  Vektors   überein.     SteUt  Figur  234   schematisch   die  Versuchs- 

1  Literatur  siehe  G  Wiedemann,  1.  c.  119 — 136  Neuere  Literatur  am  Schluß  des  Ab- 
schnittes —  2  Wie  F.^ilADAV  schon  zu  zeigen  suchte.  Exp.  Res.  §§  3091—3132,  1851  — 
3  A  Beer,  Pogg  Ann  94  177  1854  —  *  Siehe  z  B.  H,  A  Lobentz,  Enc.  d.  math.  Wiss. 
6,  Heft  2.  100    1904 


Figur  234 
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anordnung  dar,  bei  der  die  äußere  Leitung  BCA  in  JB  und  C  auf  den  Mag- 
neten schleift,  so  ist 

wo  d\  ein  Wegelement  der  geschlossenen  Bahn  AOBCA  bedeutet.  Fallt  die 
Drehachse  OB  des  Magneten  mit  der  ^-Achae  zusammen,  ruht  die  Draht- 
schleife  BCA  und  ist  //  die  konstante  Winkelgeschwindigkeit,  mit  der  der  Magnet 
rotiert,  so  wird : 


2  ncj 


wo  äS  ein  Element  der  Kreisfläche  vom  Radius  OA,  was  für  die  Polstarke  m  des 
Magneten  in  den  oben  gegebenen  Ausdruck  übergeht. 

Ist   die   Diahtschleife  BCA  entfernt,    so   ist  im   ganzen   äußeren   Raum   das 
elektrische  Feld  durch  ein  Potential  V  bestimmt,  so  daß : 


2  7TCJ 


die    Potentialdiflerenz    an    der    Oberflache    gibt,    wonach    sich    dann    das    äußere 
elektrische  Feld  und  die  Ladungen  auf  der  Oberflache  finden  lassen. 

Im   folgenden   findet   sich   neuere   Literatur,   die   zum   Teil   (wegen   des    un- 
trennbaren Zusammenhanges)  auch  elektromagnetische  Rotationsversuche  behandelt. 

E.  Lecher,  Wien.  Ber    103    949.   1S94  und  Wied   Aun.  54,  376.  1895,  Wieu  Ber  108 
r>77    1899  und  Wied  Ann,  69    78 1    1S99 

L  Fleischmann,  Zeitschr  lur  d  phys.  u,  chem  Untemcht  8,  361,   1895. 

W   König,  Wied,  Ann    00,  519,   1897  und  Ann  d.  Phys.  2    854,   1900;  3.  513,  1900. 

E  Hagendach,  Progr.  d.  Umv  Basel  1900  und  Aun,  d  Phys    4    233    1901 

Raveau,  L'ecloir  electr    22    161,  1900;  Beibl    24.  705    1900, 

H  PoiNCAJui,  L'eclair,  electr,  23    41     1900,  Beibl    24    1013    1900 

G  R,  Olsh.\USI!,n,  Ann   d.  Phys,  0.  681.   1901. 

O,  GaoTEiAN,  Ann  d   Phys.  6    794,   1901,   10,  270.   1903. 

F  HUTH,  Über  die  Uiupolarerschemungeu,     Dihs  Hülle  1902. 

E  Dorn,  Ann,  d,  Phys,  11.  589    1903 

f  A.  VüLLGRAFF,  Elektromagnet,  Drehungen  und  uuipolaie  Induktion.    Dlss,  Leiden  1903. 

J  Vai.entiner,  Die  elektroni.ignet  Rotiitioii  und  che  uuipoliire  Liduktiun.    Karlsruhe   1904. 
Beibl,  28    1002    1904, 

E,  Hoppe,  Phys  Zeitschr,  5,  050    1904;  6    340.  1905, 

J.  VALENTiNitR,  Phys,  Zeitfaclir    6    10,  1905. 

"r,  Weuer,  Phys,  Zeitschr    6,  143,  1905. 


U.  Induktionserscheinutigen  in  ruhenden,  geschlossenen  Leitungen  bei 
Ein-  und  Ausschaltung  von  galvanischen  Ketten. 

a)  Eine  Leitung. 

Sobald  sich  in  einer  geschlossenen  stromdurchfloasenen  Leitung  die  Strom- 
intensitat  ändert,  muß  nach  früherem  ein  Induktionsstrom  m  der  Leitung  ent- 
stehen, und  es  gilt  die  Gleichung  (5)  S.  543: 

~dt 


iw 


K 


Ist  nur   die   einzige  Leitung  vorhanden,    so   ist,   wenn  L  ihren  Selbstinduktions- 
koeffizienten bezeichnet: 

also: 

di 


ho  =  K  —  L 


dt 


.  'l 


!   , 
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Befindet  sich  m  dem  Stromkreis  nur  die  mnere  elektromotorische  Kraft  Ä'  einiM 
konstanten  Kette  und  schheßt  man  den  Kreis  zur  Zeit 

t=  0  ,     so  ist  für  diesen  Moment     /  =  0     , 

also,  wenn  e  die  Basis  der  natürlichen  Logarithmen,  das  Integral  der  Gleichung: 

und   der   Strom   hat   nach   Schluß    nicht   sogleich   seine   volle   Starke  — ,    nähert 

7e> 
w  w 

sich  dieser  aber  um  so  schneller,  je  großer  —    ist.     Meist  ist  —  sehr  groß,   so 

daß  der  Grenzwert  von  i  m  kleinen  Bruchteilen  einer  Sekunde  erreicht  wird. 
Enthalt  aber  die  Leitung  Drahtspulen  mit  vielen  Windungen  und  massiven  Eisen- 
kernen, so  kann  L  so  groß  werden,  daß  eme  merkliche  Zeit  vergeht,  ehe  / 
seinen  maximalen  Wert  erreicht.  Das  macht  sich  bei  großen  Elektromagneten 
geltend,  die  erst  einige  Zeit  nach  Stromschluß  ihre  volle  Starke  gewinnen. 

L 

—  hat  die  Dimension  einer  Zeit  und  wird  Zeitkonstante  des  Stromkreises 

w 

genannt.  ^       w_ 

Der  Induktionsstrom e    ^     heißt  der  Schheßuiigsextrastrom,   und  sein 

ganzer  Betrag  ist:  ''"' 

CO 

Ki-^-t          LK 
/e    ^    = ^     . 

wj  IV- 

o" 

Hat  sich  der  stationäre  Zustand  hergestellt,  und  man  öffnet  jetzt  die  Leitung, 
so  entsteht  in  ihr  der  Öffnungsextrastrom,  der  entgegengesetzt  genchtet  und  in 
seiner  Gesamtstarke  (wenn  der  Widerstand  der  Leitung  merklich  derselbe  bleibt) 
gleich  dem  Schheßuiigsextrastrom  ist 

Die  Elektrizitätsmenge,  die  in  der  Zeit  t  durch  die  Leitung  geht,  ist 


j  K'  \         w  J 


Diese  Folgerungen  aus  den  Induktionsgesetzen  wurden  von  Helmholtz^  experi- 
mentell bestätigt  Em  Stromkreis  mit  Galvanometer  wurde  geschlossen  und  nach 
kurzer  meßbarer  Zeit  wieder  geofihet,  der  Ausschlag  des  Galvanometers  gab  ein 
Maß  für  die  m  der  Zeit  t  durch  die  Leitung  gegangene  Elektrizitätsmenge''^. 

Bei  Ableitung  dieser  Gleichungen  ist  angenommen,  daß  m  den  Stromkreis 
momentan  eine  elektromotorische  Kraft  K  eingeschaltet  und  später  wieder 
momentan  ausgeschaltet  werde,  ohne  daß  sich  an  dem  Widerstand  w  des  Kreises 
etwas  ändere.  In  Wirklichkeit  wird  aber  z.  B.  in  dem  zweiten  Falle  der  Strom- 
kreis unterbrochen,  d.  h.  sein  Widerstand  wird  schnell  von  dem  Werte  «/q  auf 
unendlich  gebracht  w  ist  also  während  der  Dauer  t  des  Unterbrechungsvorgangs 
eine  Funktion  der  Zeit  t.  Die  Gleichung  lautet  also  z.  B,  für  die  öfinung  des 
Stromkreises,  wenn  tu  =f{t)  gesetzt  wird: 


tf{t)  =  K—L 


dt 


1  H.  Helmholtz,  Pogg   Ann    83.  505    1851;  Ges   Abh    I.   429.  —  2  Weitere  Literatur 
auch  für  das  Folgende  s   Wiedemann,  Die  Lehre  v    d   Elektr    2.  Aufl.  IV    140 — 170.   1898. 
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Will  man  ein  Bild  von  dem  Verlauf  des  Öftnungsextraslroms  haben,  so  muß 
^rcian.  für  die  Fonn  der  unbekannten  Funktion  /(/)  eine  Annahme  machen. 
Arons^  setzt  z.  B. 

r 

"  T  —  ^ 

r- 

■^vo    -zei    der  Widerstand  des  c;cschlossenen  Kreises  ist,    d.  h.  für   f  =  0 :    /=—    . 
Nach  Integration  findet  sich  die  elektromotonsche  Kraft  dei  Selbstinduktion 


^--4:--f^.{(^f^"-}- 


^vo    oT  die  Zeitkonstante  ist. 

Bei  vielen  Versuchsanordnungen  sucht  man  t  möglichst  klein  zu  machen; 
"wird  T  <  S",  so  können  wahrend  sehi  kurzer  Zeit  ganz  außerordentlich  große 
Spannungen  (Hunderttausende  von  Volt)  duicli  den  Extrastrom  bei  der  öflnnng 
entstehen. 

Solche  rapide  Unterbrechung  findet  z.  B.  bei  dem  Vakuumunterbrecher  \on 
JVIac  Farlan  Moore 2  statt.  Dies  ist  ein  im  Vakuum  schwingender  WAGNERscher 
tlammer,  der  mit  vorgeschalteter  Drahtspule  em  kleines  Induktorium  ersetzen 
kann  «. 

b)  Zwei  Leitungen. 

Wirken  die  beiden  Leitungen  induzierend  aufeinander,  so  lauten  in  den 
frülieren  Bezeichnungen  die  Gleichungen: 

<2)  ;,  r.v,  -  A',  +  A,  '^^1  H-  Z,  '1^^-  =  0     . 

Ijösungen  dieser  Gleichungen  bind. 

\va     ß   und  ß'  die   reellen  (und  negativen)  Wurzeln  der  quadratischen  Gleichung 

(-1)  lA  A  —  Llx)  ß'  +  (^i  7f'2  +  ^  ^<;'i)  ß  -\-  7^1 7f'a  =  i> 

und  die  a  und  />  Konstanten  sind,  die  sich  aus  den  Bedingungen  der  Aufgabe  be- 
stimmen. 

Besonders  wichtig  ist  der  Fall,  wo  eine  der  beiden  Leitungen  keine  elektro- 
rtiotorische  Kraft  K  entliält,  dann  haben  wir  die  Anordnung  des  Induktions- 
üp  parates.  Sei  JC^=Q,  so  ist  1  die  primäre,  2  die  sekundäre  Leitung,  der 
Strom  in  1  heiJ3t  der  induzierende,  der  in  2  der  induzierte. 

Schheßungsstrom.  Schließt  man  die  primäre  Leitung,  so  entstehtin  dersekun- 
clären  der  sogenaimte  Schließungsinduktionsstrom,  kurz  Schließungsstrom,  Geschieht 
clie  Schließung  zur  Zeit  /=  0,  so  bestehen  dafür  die  Bedingungen  /^^  ==  0 ,  4=0' 
I^Iach.  Eintritt  des  stationären  Zustandes  m  der  primären  Leitung  haben  wir  für 
^f=   oo: 


1   L.  Aäons,  Wied  Auu  63    177    1S97.  —  ^  Mac  Farlan  Moorb:,  Elektrotechn  Zeitschr. 
X'7-    ^37    ^^9^-  ~"  ^J- Elster  u   H  Gkitel,  Wied   Aun.  69   483.  1899. 
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'^h  ,  Man  erhalt  nach  Bestimmung  der  Konstanten  a  und  /^  in  (3): 


f 


Hnndli.   il 
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(5) 


[    "  ]i'{w^  Z,  —  w,  Zi )  '^  +  4  ay^  rc^  Zj'a 


Dabei  bedeutet  ß  die  größere  der  beiden  Wurzeln  der  Gleichung  (3). 

Hiernach  nähert  sich  der  pnmare  Strom  erst  schnell,  dann  langsamer  iiu 
steigend  seinem  Grenzwert,  der  sekundäre  erreicht  ein  Maximum  und  fallt  .mi 
null  zurück.     Der  gesamte  Schließungsinduktionsstrom  wird: 


(6)  Ä=h'2^^  = 


-^12-^1  12 


l^_tll.C  , 


K',7C/,  7i.lt 


I 

I  man  darf 
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wo   C  die  Intensität  des  konstanten  primären  Stromes  bezeichnet. 

Offnungsstrom.  Bei  plötzlicher  Unterbrechung  des  primären  Kreises  l.ili' 
/j^  von  C  auf  null,  also  hat  der  gesamte  ÖflFnungsmduktionsstrora  den  entgegen 
gesetzt  gleichen  Wert  wie  J-,.  Über  den  zeitlichen  Verlauf  dieses  Stromes  abi  i 
laßt  sich  nichts  Sicheres  sagen  fs.  S.  556),  da  die  Wideratandsänderung  im  pnmän  n 
Kreis  in  unbekannter  Weise  durch  den  Öffnungsfunken  vom  Wert  io^  bis  tn 
unendhch  sich  ändert.  Denkt  man  sich  diesen  Funken  möglichst  unterdruckt,  »>■• 
daß  die  Änderung  von  i(.\  bis  unendlich  fast  momentan  geschieht,  dann  kam« 
man  in  erster  Annäherung  annehmen,  daß  der  Öffnungsstrom  in  der  sekundan-n 
Leitung  verlauft,  nachdem  der  primäre  Strom  schon  auf  null  gesunken  ist,  d.  h 


7i  =  0     für     /*  =  0 
setzen.     Gleichung  (2)  wird  dann 


also; 


,    r   dl, 
?,Wo  +  Z,  -rf  =  'J, 
"    '         "  dt 
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/,  =■  conste  -^J 


Die  Konstante  bestimmt  sich  durch  die  Bedingung,  daß  der  gesamte  Öffnuiigh- 
und  Schließungsstrom  einander  gleich,  und  es  wird: 

L    C     -'^i 
(7)  ^,=.±^,e  ^       . 

2 

Der  Öffnungsstrom  setzt  also,  unter  der  obigen  Annahme,  mit  seinem  größten 
Wert  ein  und  sinkt  dann  schnell  auf  null. 

Schließungs-  imd  Öffnungsstrom  eines  Induktionsapparates  zeigen  demnach 
ein  sehr  verschiedenes  Verhalten,  was  auch  der  Versuch  bestätigt,  und  es  müssen 
alle  Wirkungen  (z.  B.  die  physiologischen),  die  von  einem  schnellen  Auwachaeii 
der  Stromintensitat  abhangen,  bei  dem  öfihungastrom  starker  sem  als  beim 
Schließungsstrom. 

Die  Richtigkeit  dieser  Formeln  ist  schon  zum  Teil  von  Helmholtz^  experi- 
mentell bestätigt  worden. 

i  H  Helmholtz,  1  c     Weitere  Lateratur  Wiedemann    Elektrizitlt,  1  c. 
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12.  Apparate  zur  Erzeugung  von  Induktionsströmen. 

Um  die  Wirkung  der  stets  schnell  \ erlaufenden  und  oft  auch  schwachen 
luduktionsströme  zu  verstarkeu  und  so  Strome  zu  PTzeugeii  von  ganz  außer- 
ordentlicher Intensität  und  Spannung,  muß  man  die  Änderung  des  Magnetfeldes, 
die  wir  als  Ursache  der  Induktion  kennen  gclenit  haben,  stets  m  gleicher  Art 
und  schneller  Aufeinanderfolge  wieder  hervorbnngen.  Dazu  ergeben  sich  nach 
dem  bisherigen  die  zwei  IMoghchkoiten:  a)  Die  relativen  Bewegungen  der  indu- 
zierenden Systeme  gegen  die  Leitungen,  m  denen  der  Induktionastrom  fließen  soll, 
gehen  periodisch  in  gleicher  Weise  (durch  Rotation  usw.)  vor  sich;  b)  in  einer 
Leitunj^  vorhandene  Strome  andern  bestandig  ihre  Intensität,  am  einfachsten  durch 
schnell  wiederholtes  Ein-  und  Ausschalten  der  in  der  Leitung  vorhandenen  elektro- 
motorischen Kräfte,  und   diese  Leitung  wirkt  induzierend  auf  eine  zweite. 

Von  den  nach  dem  ersten  Gesichtspunkt  gebauten  Apparaten,  den  sogenannten 
magnetelektnschen  und  elektromagnetischen  Maschinen  (Dynamomaschinen),  wollen 
wir  nur  eine  altere  Konstruktion  an- 
fuhren; was  weiter  m  den  Rahmen 
dieses  Buches  gehört,  findet  sich  im 
Artikel:  Technische  Anwendungen  der 
Induktion. 

Unter  den  Apparaten  zweiter 
Art  betrachten  wir  genauer  nur  das 
in  der  Wissenschaft  fast  ausschließ- 
lich benutzte,  meist  kurz  als  „In- 
duktionsapparat", „Funkeninduktor" 
oder  „RuhmkoriF"  bezeichnete  Instru- 
ment, dessen  Theorie  im  wesent- 
lichen schon  der  vorige  Abschnitt 
enthält. 

Bei  solchen  Konstruktionen  ent- 
stehen im  allgemeinen  schnell  auf- 
einander folgende  Ströme  von  entgegengesetzter  Richtung  und  gleicher  Starke,  sog. 
Wechselstrome.  Das  ist  für  manche  Erscheinungen  und  Untersuchungsmethodcn, 
z.  B.  die  Wannewirkungen,  Eftekte  am  Eleklrodynamometer,  ohne  Belang,  für  andere 
Zwecke  aber,  z.  B.  Beobachtungen  am  Galvanometer  usw.,  muß  der  Wechselstrom 
zu  Gleichstrom  gemacht  werden.  Dazu  benutzt  man  Vorrichtungen,  die  entweder 
nur  gleichgerichtete  Strome  m  die  äußere  Leitung  treten  lassen,  oder  Kommu- 
tatoren^, die  bei  Umkehr  des  Stromes  in  der  Maschine  deren  Verbindung  mit 
der  Leitung  umkehren.  Die  Apparate  der  ersten  Art  heißen  Disjunktoren^ 
oder  Analysatoren.''  Eine  zweckmäßige  Form  eines  solchen  hat  in  Abänderung 
einer  DovEschen  Anordnung  G.  Wiüuemann"  orgeben. 

Zwei  Rader  (Figur  235)  sitzen  auf  einer  Achse  mit  Kurbel,  durch  welche  sie 
gemeinsam  m  Rotation  versetzt  werden  können.  Die  Räder  sind  von  Metall;  auf 
ihrem  Umfang  sind  in  regelmäßigen  Abständen  Plättchen  {d,  e)  von  isolierendem 
Material  eingelegt.  Gegen  jedes  Rad  schleifen  zwei  Metallfedem,  welche  mit  den 
Klemmschrauben /, g und  /i,tiu.  Verbindung  stehen.  Die  Rader  sind  so  gegeneinander 
gestellt,  daß  die  Federn  bei  der  Drehung  nicht  gleichzeitig  die  leitenden  Teile  der  Peri- 
pherie verlassen.  Es  sei  nun/,  g  mit  der  primären,  h,  i  mit  der  sekundären 
Leitung  verbunden.  Wird  bei  der  Rotation  der  primäre  Kreis  unterbrochen,  wäh- 
rend der  sekundäre  noch  geschlossen  ist,  so  gelangen  die  Öffnungsströme  zum 
Galvanometer.    Dagegen   ist   der  sekundäre   Kreis   offen,   wenn   der  pnmäre  ge- 

1  Z  B.  schon  konstruiert  vou  Pixu,  Ann.  de  dum.  et  de  phys  50.  322  1832.  — 
2  H  W.  DovE,  Pogg    Ann    43.   gH-    -1838.    —    3  H.  BuFF,  Pogg.  Ann.  127    58.    1866    — 

4  G    WiEDEMANN,   1.  C.   S.  6. 


Figur  235, 
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schlössen  wird.  Die  Schheßungsströme  könuen  daher  nicht  /um  G.ilv.'inuniclcr  ge- 
langen. Will  man  letztere  messen,  erstere  ausschließen,  so  muß  driH  niu'iliT  hcKicii 
Rader  gegen  das  andere  m  geeigneter  Weise  verstellt  werden.  Die  l)i'i  |^li'ii-li- 
maßiger  Rotation  zum  Galvanometer  gelangenden  In duktionsatromo  dciNclbi'n  Uu'h- 
tung  bewirken  eine  konstante  Ablenkung  der  Nadel,  welche  (k'r  Anzahl  der  [Inlci- 
brechungen  in  der  Zeiteinheit  proportional  ist.  Diese  Wirkuni»  wird  xcrdnppclt, 
wenn  man  eine  Vorrichtung  benutzt,  bei  welcher  sowohl  die  Schlioliuiigs-  .ils  ;iui"li 
die  öflFnungsstrome  zum  Galvanometer  geleitet  werden,  jedoch  ho,  dali  icrii'smal 
zuvor  die  Zuleitungen  zum  Gahanometer  vertauscht  worden  buk!.  Weiter  k.inii 
man  auch  den  primären  Strom,  anstatt  ihn  einfach  zu  ottnen  und  zu  schhelicii, 
jedesmal  umkehren.  Einen  solchen  rotierenden  Kommutator  luil  IF.  liru't/i 
angegeben  und  benutzt.  Femer  hat  H.  Hjmsiedt-  „zwei  verschiediMie  ]M)iineii 
eines  selbsttätigen  Disjunktors"  naher  untersucht.  Einmal  bemil/,t  (leisell)e 
zwei  elektromagnetisch  erregbare  Stimmgabeln,  welche  nur  einen  geiin|reii  Unler- 
schied  der  Schwingungszahl  haben.  Durch  die  Schwingungen  der  ersten  (Jdhel 
wird  ein  Strom  abwechselnd  geschlossen  und  unterbrochen;  die  zweite  Gabel  \\ir(l 
dadurch  in  Schwingungen  versetzt,  daß  der  intermittierende  Strom  (Inrrli  iiue 
Elektromagnetwindungen  hindurchgeschickt  wird.  Hierdurch  Htimmen  ilire 
Schwangungen  der  Anzahl  nach  mit  derjenigen  der  ersten  ötimmgiibel  i^eiMu 
überein.  Jedoch  haben  beide  Stimmgabeln  einen  Phasenunterschied.  lieiiuf/l 
man  daher  die  eine  Gabel,  um  den  pnmaren  Strom  zu  öifnen  und  zu  schließen, 
und  bringt  an  der  zweiten  Gabel  eine  Unterbrechnngsvorrichtuiig  an,  welehe  in 
dem  sekundären  Kreis  sich  befindet,  so  wird  derselbe  zwar  in  demHelbeu  'J'empo, 
aber  etwas  früher  oder  spater  als  der  primäre  Kreis  geöfiuet  und  geschlossen. 
Es  gelangt  daher  nur  die  eine  Art  von  Strömen  zum  Galvanometer,  liei  der 
z^veiten  Form  des  Disjunktors  wird  das  phonische  Rad  von  Paul  la  (Jour  beiiutzl. 

S  auch  F  J  Koch,  Ann  d  Phjs  14.  547  1904.  —  F.  W  Adleu,  Ann.  d.  VIi\s.  16.  u.U. 
—  A  W  GlL-^Y,  Ann   d  Phys  15    596    1904 

a)   Magnetelektrische  Maschinen. 

Sie  sollten  die  neue  Elektnzitatsquelle  der  luduktion  zur  lOrzenginig  ^nn 
starken  und  moghchst  gleichmäßigen  Strömen  benutzen,  indem  bei  der  relaÜMMi 
Bewegung  der  Leiter  und  Magnete  gegenemander  mechanische  Arbeit  aiifgew.mdl 
wurde.  Die  ersten  Maschinen  dieser  Art  wurden  von  Dal  Nkgwj!'  und  Pi.xii  1  an- 
gegeben. Nach  mancherlei  Verbesserungen  durch  Saxton,  von  KrriN(isHA[isj.:N  u.  a. 
erhielten  dieselben  durch  Stöhrer  eme  Form,  welche  sich  längere  Zeit  ci halten  h.nl. 

Die  einfachere  STOHRERsche  Maschme  besteht  ans  einem  System  horizon- 
toler  Hufeisenmagnete.  Vor  den  Polen  derselben  kaun  ein  hufeisenfönnigi-r 
J:-i_senanker   um   eme    honzontale   Achse   in  Rotation   versetzt  worden.     Derselbe 

Tt  ^iT  ^^l^^  r"'  ^°"'"  ^'  ^'  ^""^  dünnem,  gut  isoUertem  Kupfer- 
üraht.  Die  Enden  desselben  können  durch  eine  besondere  Vorrichtung  (Pachy- 
S  r  ^^ff^^^^^^'^  verbimden  werden,  daß  die  als  Elektromotoren  anzu- 
sehenden  Rollen   entweder   hinter-  oder   nebeneinander    geschaltet   sind.-    Wenn 

IL.I'  k"'  T^^"""  \^'''^  ^°"^  ^'""^"^  Magnetpol  nähert,  ihr  Eisenkern  also 
magneüsch  wird,  so  entsteht  m  ihr  ein  Induktionsstrom.     Ein  Strom  von  entgogeii- 

fs'^d'L^  I  *"\'"''  "f "  ^''  ^°^^  ""''  ^^^  ^^g-^^°l  vorübergegaiU 
ist  und  sich  von  demselben  entfernt    Bei  der  Annäherung  an  den  entgeeenleaetzten 

m  dem  ersten  Sinne.  Hiernach  findet  also  bei  einer  ganzen  Umdrehung  ein 
zweimaliger Zeichenwechsel  statt.  Wärendaher  die  beiden RoUenenden  m[t  zwef voT 

,      liu   luug   öl    43    1032    —  *  Ann    de  chim.  et  de  phys.  50.  322.   1832. 


Ed  V 
Elektrizität. 


Apparate  zur  Erzcuguag  vou  laduktionsstronien. 


561 


einander  isolierten,  auf  der  Achse  .angebrachten  Metallnngen  verbunden,  auf  welchen 
zwei  Federn  schleifen,  von  denen  die  weitere  Leitung  ausgeht,  so  wurden  in  deraelben 


Figur  236. 

schnell  wechselnde  Strome  verlaufen.    Um  denselben  fortdauernd  in  der  äußeren 

Leitung  gleiche  Richtung  zu  geben,  ist  auf  der  Achse  ein  Kommutator  angebracht. 

Die  Figur  237  gibt  einen  horizontalen  Durchschnitt  dieser  Vorrichtung.  Dieselbe 

besteht  aus  zwei  konzentrischen  Halbzyhndern  7n  und  n ,  welche  voneinander  isoliert 


Figur  237. 


Figur  238. 


und  mit  den  beiden  Enden  der  Induktionsrollen  verbunden  sind.  Sie  tragen 
außerdem  je  zwei  Halbnnge  von  Metall,  der  innere  Zylinder  1  und  4,  der  äußere 
2  und  3.  Auf  denselben  schleifen  zwei  gabelförmige  Schleiffedem,  die  mit  der 
äußeren  Leitung  verbunden  sind.     Dieselben  sind  in  der  Figur  238  getrennt  von 
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dem  Kommutator  gezeichnet.  In  dem  dargestelUen  AiigtMiljlick  wiinlf  i  .ml  1, 
/  auf  3  schleifen.  Es  möge  dann  der  positive  Strom  von  S  niirU  'J'  nclirii. 
Nach  einer  halben  Umdrehung  wechselt  der  luduktioiiHSlrom  sein  Zi'iciu'ii.  [i-i/l 
schleift  aber  d  auf  2  und  ^  auf  4.  In  der  Leitung  S — 7'  Jint  diüwt  ili-i  Miniii 
seine  Richtung  beibehalten.  Trotzdem  ist  der  Strom  nicht  koiisl;inl,  scjiulcin  smkl 
im  Augenblick  des  Voruberganges  der  Rollen  bei  den  Polen  iiiif  null, 'w.ihieiid 
kurz  vorher  und  nachher  die  elektromotorische  Kraft  ihren  f^roMten  Wi'il  eireiclil. 
Infolgedessen  übt  die  Maschine  bei  schneller  Drchiiiifr  kraftige,  pIi'vmoId'^iscIh' 
Wirkungen  aus. 

StohrerI  konstruierte  spater  noch  wirksamere  Mascliincii.  J^ci  (lensellirn 
stehen  drei  Hufeisenmagnete  in  vertikaler  Stellung.  Über  dieaeii  rotiert  um 
eine  Aertikale  Achse  em  System  von  sechs  Rollen  mil  Eisenkernen,  Im'i  welchen 
also,  ohne  Anwendung  eines  geeigneten  Kommutators,  ein  Hedisin;ili|4er  Stmm- 
wechsel  bei  jeder  Umdrehung  stattfinden  wurde. 

W.  Weber -2  hat  die  Wirkung  einer  solchen,  mit  einem  Kommutator  \eiHeIieiieii 
Maschine  untersucht,  indem  er  bei  verschiedener  Rotationsgcschwiinlifikeil  niid 
bei  Veränderung  des  äußeren  Widerstandes  die  Stromstärke  durch  Ableukniii^' 
einer  Magnetnadel  bestimmte.  Bezeichnet  man  die  Anzahl  der  Stiomweehsi-l  lii 
der  Sekunde  mit  n,  so  heß  sich  die  Stromstärke  durch  die  Formel: 

an 

ansdrucken.    Aus  derselben  geht  hervor,  daß  die  Stromstärke  für  eiiiun  bi'siiimiUeii 
Wert  von  ti  ein  ]\Iaximum  erreicht. 

Indem  wir  hier  noch  auf  altere  Untersuchungen  der  maguelelektriseheii 
Maschmen  \on  SinstedenS  ven\'eisen,  brechen  wir  die  Besprechung  dt-r  wei leren 
Ent^ncklung  der  magnetelektrischen  Maschinen  ab. 


b)    Der  Induktionsapparat.  "^ 
Der  Induküonsapparat  besteht  aus  zwei  Drahtspulen,  von  denen  die  „priiii.ire", 
die  beim  Betneb   des  Apparates  beständig  geöffnet   und   geschlossen    wir.l,   ,■!>,.■ 
elektromotonsche  Kraft  (konstante  Kette)  enthält,   wahrend  m  der  „s..k..ri.l.iie.i" 
die  zu  den  Versuchen  dienenden  Induktionsströme  verlaufen. 


c{ 

l 


liiiiiiiiyiiiiiiiiiig^^^ 
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seitlich  auf  eine  Schlitlcnvornchtuug  ^e^schieben,  so  daß  immer  kleinere  Stucke 
von  Sj^  noch  m  die  Höhlung  ^on  S.2  hineinragen:  dadurch  wird  natürlich  die 
Starke  der  Induktion  von  S^  auf  .S.,   sehr  vermindert. 

Im  Innern  dei  Höhlung  von  .Sj  befindet  sich  ein  zylindrischer  Eisenkern  £, 
meist  aus  dünnen  voneinander  isolierten  Drahten  oder  Lamellen  bestehend.  Ev 
verstärkt  die  Liduktion  sehr  beträchtlich,  \ATarde  aber,  wäre  er  aus  einem  Stuck,  selbst 
von  kraftigen  Induktionsstiomen  (Wirbelstromen)  durchflössen  werden,  die  z.  B.  bei 
Unterbrechung  des  Pnmarstromes  das  schnelle  Verschwinden  der  Magnetisierung 
verhinderten.  Der  Eisenkern  dient  meist  aucli  dazu,  den  Gang  des  selbsttätigen 
Unterbrechers  U  zu  unterhalten. 

Statt  eines  stabförmigcn  Eisenkerns  hat  man  auch  fast  in  sich  geschlossene 
(bis  auf  1  cm  Zwischenraum)  Kerne  benutzt  und  mit  ihnen  bessere  Induktions- 
wirkungen erreicht,  sie  aber  wegen  Unbequemlichkeit  der  Konstruktion  nicht  bei- 
behalten \ 

cvj    Der  Unterbrechei. 

Von  der  Konstruktion  des  Unterbrechers  hangt  ein  großer  Teil  der  Wirkung 
des  Induktionsapparates  ab.  Je  größer  die  Zahl  der  Unterbrechungen  in  der 
Sekunde,  um  so  größere  Elektrizitatsmengen  fließen  durch  die  sekundäre  Spule, 
dabei  darf  aber  die  Schließung  nicht  zu  kurze  Zeit  dauern,  damit  die  Starke  des 
Pnmarstromes  ihren  vollen  Wert  erreichen  kann.  Je  plötzlicher  die  Stromschwan- 
kungen im  pnmaien  Kreise  geschehen,  in  je  kürzerer  Zeit  die  Unterbrechung 
vollendet  ist,  um  so  großer  ist  die  in  der  Sekundarspule  induzierte  elektro- 
motorische Kraft. 

Der  öftnungsstrom,  der  nach  früherem  sehr  viel  schneller  als  der  Schließungs- 
strom verlauft,  erzeugt  an  den  Enden  der  Induktionsrolle  eine  viel  größere  Span- 
nung, so  daß  rmter  gewöhnlichen  Verhältnissen  die  Funkenentladungen  der  In- 
duktorien  nuT  von  dem  Öfihungsstrom  bewirkt  werden.  Alle  Umstände,  die  die 
ÖflFnung  des  primären  Kreises  beschleunigen  und  den,  die  völlige  Unterbrechung 
verzögernden,  Funken  schwachen,  vergrößern  also  die  Spannung  des  Offnungs- 
stromes  der  sekundären  Spule  und  die  Lange  ihrer  Funkenatrecke.  Deshalb 
wählt  man  als  Treunungsstücke  schwer  verdampfende  Metalle  (Platin,  Platimridium), 
die  in  einer  schlecht  leitenden  Flüssigkeit  (Alkohol,  Petroleum)  sich  gegenüber- 
stehen, wo  sich  der  Ölfnungsfunke  nicht  so  leicht  wie  m  Luft  ausbildet.  Auch 
der  mit  den  beiden  Enden  des  Unterbrechers  verbundene  Kondensator  C  dient 
diesem  Zweck,  da  infolge  seiner  Ladung  durch  den  üffnungsextrastrom  die  Po- 
tentialdiiferenz  an  der  Unterbrechungsstelle  schnell  abnimmt. 

Eine  einfache  Form  des  Unterbrechers  zeigt  die  Figur.  Jlf  ist  ein  federndes 
Messingstuck  (oder  Eisenstück  ohne  A),  an  dessen  Ende  bei  A  sich  ein  Eisenatück 
befindet,  das,  sobald  der  Strom  geschlossen  ist,  von  dem  Elektromagneten  £  an- 
gezogen wird.  Der  Schluß  erfolgt  durch  den  Kommutator  W  und  die  vom  aus 
Platin  bestehende  Schraube  Q,  die  ein  auf  M  bei  P  (Q  gegenüber  und  nicht 
gezeichnet)  befindliches  Platinplattchen  berührt  Wird  die  Anziehung  auf  A  wirksam, 
so  erfolgt  eine  Stromunterbrechung,  M  schwingt  zurück,  schließt  den  Strom 
wieder  usw. 

Der  viel  benutzte  Deprez- -Unterbrecher  ist  dem  hier  beschriebenen  ähnlich, 
hat  nur  kürzere  Schwinguugsdauer,  die  durch  eine  verschieden  zu  spannende  Feder 
geändert  werden  kann. 

Andere  Arten  von  Unterbrechern:  Der  WAGNERsche  oder  NEEFsche  Ham- 
mer, der  Stimmgab elimterbrecher  usw.  sind  schon  in  früheren  Artikeln  beschrieben. 
Auf  Einzelheiten  der  Konstruktion  können  wir  hier  nicht  eingehen. 

'  S  z  B  Fr  IClingelfuss.,  Aun.  d  Phj'S.  5.  838.  1901.  —  2  M.  Depre/;,  Compt.  rend. 
92.  1283.    1881;  Beibl.  5.  015. 
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Envahnt  seien  noch  die  Saitenunterbrecher  von  M.  Wien  ^  NiaiNhi-,  Puimn-' 
und  Arons*,  bei  denen  die  Schwingungen  von  Metallsaiten  die  Uiilerhu^chunni'n 
des  Stromes  bewirken.  Die  Schwingungszahl  der  Saiten  (bia  5U0  bei  Wii  n, 
8  — COO  bei  Arons)  gibt  die  Anzahl  der  Unterbrechungen  ui  der  Sekuiidc. 
Ebenso  wie  diese  bedürfen  andere  Unterbrecher  eigener  galvanischer  Kiittcii  oder 
Motoren  zu  ihrem  Betrieb,  z.  B.  viele  der  zahlreichen  Queckailbenmtcrbri'chcr, 
von  denen  der  FoucAULTSche  Interruptor "^  oft  bei  großen  Iiiduktorien  biMuitzt 
wird,  aber  keine  große  Zahl  von  Stromschlussen  in  der  Sekunde  liefert. 

Sehr  zahlreiche  und  regelmäßige  Unterbrechungen  kann  mau  dam'j>('ii  mit 
manchen  Quecksilberstrahlunterbrechefn  erhalten,  vor  allem  mit  dem  \nu 
der  Allgemeinen  Elektnzitätsgesellschaft  zu  Berlin  konstruierten  TurbiTUMiiniler- 
brecher.  Bei  ihm  taucht  ein  vertikales  offenes  Rohr  (Ji),  das  in  einer  Art 
Schraube  endigt,  in  Quecksilber  {IT},  das  oben  mit  einer  Schicht  nichtleitender 
Flüssigkeit  (Alkohol,  Petroleum)  bedeckt  ist.  Ji  wird  durch  eine  (oft  auf  der- 
selben Achse  montierte)  Turbine  in  «Hineile 
Rotation  versetzt,  das  Quecksilber  Htciij^^t  durch 
die  Wirkung  der  Schraube  in  A'  in  die  Höhe 
und  spntzt  aus  einem  seitlichen  Anaatzrnhr  [S) 
in  feinem  Strahl  aus.  Der  Mundung  von  S 
gegenüber  steht  ein  metallischer  honzontaler 
Kreisring,  der  durch  isolierende  Zwischen- 
räume in  eine  Anzahl  leitender  Segmente  geteilt 
ist.  Das  Quecksilber  ZT  wird  mit  d(^m  einen 
Ende,  die  leitenden  Segmente  mit  dem  andern 
Ende  der  Primarspule  verbunden.  So  oft  der 
Quecksilberstrahl  eines  der  Segmente  trifft, 
ist  Stromschluß,  so  oft  er  auf  einen  isolieren- 
den Zwischenraum  trifft,  Stromöffnung  vor- 
handen. Die  Rotationsgeschwindigkeit  und  da- 
mit die  Unterbrechungszahl  kann  in  weiten 
Grenzen  abgeändert  werden. 

Ein  in  mancher  Hinsicht  grolSi^r  Forl- 
schritt ist  durch  die  Konstruktion  eines  elck- 
troly tischen  Flüssigkeitsunterbrechers  von  Wehnelt"  gemacht  worden. 
Bei  ihm  dient  als  Unterbrecher  eine  m  den  pnmaren  Kreis  eingeschaltete  Flüsaig- 
keitszelle  (Figur  240),  meist  aus  verdünnter  Schwefelsäure  mit  dünnem  Platiiidraht 
als  Anode  a  und  großer  Platin-  oder  Bleikathode.  Die  Anode  (aktive  Elektrode) 
taucht  nur  wenig  m  die  Schwefelsaure  ein,  ist  z.  B.  in  eine  Glasröhre  eingeschmolzen, 
aus  der  nur  einige  Millimeter  des  dünnen  Platmdrahtes  hervorsehen.  Der  in  den 
Elektrolyten  austretende  Strom  hat  also  an  der  Anode  sehr  große  Dichtigkeit, 
ist  diese  zu  einem  gewissen  hohen  Betrag  gestiegen  (z.  B.  durch  Anwendung 
größerer  elektromotorischer  Kräfte  von  70  Volt  und  mehr  in  der  Leitung),  so 
verdampft  die  der  Anode  anhegende  Flüssigkeitsschicht,  der  Strom  ist  unter- 
brochen. Hierdurch  entsteht  m  der  pnmäxen  Spule  der  Öffnungsextrastrom,  dessen 
Spannung  genügt,  die  isolierende  Gashülle  zu  durchbrechen  und  wieder  Strom- 
schluß zu  bewirken,  so  daß  das  Spiel  von  neuem  beginnen  kann.  Die  Anzahl 
der  Unterbrechungen  in  der  Sekunde  betrug  dabei  z.  B.  200—2000,  wenn  die 
Länge  des  sekundären  Funkens  von  50  bis  auf  3  cm  herabgesetzt  wurde. 

14    f.l.^.Z'^'  ^'fr  ^T?   ^c^^3    1891     -   2  W.  NKRNST,  Zeitschr.   für  phys.  Chemie. 

^^:^  u.:i  l  ~  ^  L  FoüCAULT  Compt  rend.  43.  44-  1856  S  auct  G.  WntDE- 
MANN  Die  Lehre  von  der  Elektr  2.  Aufl  IV.  558  und  andere  Konstruktionen  S55— S62  - 
6  A  Wehnelt,  Elektrotechn.  Zeitschr,   20.   76.    1899      Ausführlicher:   Wied.  Annf  68    233 
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Eine  Modifikation  des  Wehnelt-Unterbrechers  ist  der  Lochuuterbrecher, 
den  H.  Th.  Simon  ^  zuerst  in  praktisch  brauchbare  Form  gebracht  hat.  Bei  ihm 
kann  jede  der  beiden  Elektroden  (große  Bleiplatten,  Platiustifte  oder  dgl.  in 
Schwefelsaure)  als  positive  oder  negative  dienen,  sie  sind  aber  durch  eine  iso- 
lierende Scheidewand  mit  einer  oder  mehreren  kleinen  Öftnungen  voneinander  ge*. 
trennt.  In  der  Flüssigkeit  dieser  kurzen  engen  Locher  ist  dann  die  Stromdichte 
wieder  sehr  groß  und  bedmgt  Vorgange  wie  oben  geschildert.  Simon ^  hat  auch 
zuerst  den  Zusammenhang  zwischen  der  Periode  t  des  Wehnelt-Unterbrechers  und 
den  übrigen  die  Erscheinung  bedingenden  Großen  abzuleiten  gesucht.    Nach  ihm  ist 

wobei  Z ,  7C  und  7ei  Selbstinduktion,  elektromotorische  Kraft  und  Widerstand  des 
ganzen  primären  Stromkreises  und  C^  und  Q  Konstanten  sind.  Die  Formel  ist 
nicht  vollständig,  stellt  aber  eine  Anzahl  von  Beobachtungen,  z.  B.  von  Ruhmer  ^, 
genähert  dar.  Klupathy*  macht  darauf  aufmerksam,  daß  die  JouLEsche  Warme 
beim  Wehnelt-Unterbrecher  nicht  ausreicht,  um  eine  genugende  Erhitzung  der 
Flüssigkeit  an  der  aktiven  Elektrode  hervorzubringen,  er  fuhrt  noch  die  Peltier- Wärme 
in  die  Rechnung  ein  und  kommt  so  zu  einer  etwas  komplizierteren  Formel  für  t. 
Endlich  hat  Goldhajvimer  ''  andere  Ausdrucke  für  t  abgeleitet,  die  aber  noch 
nicht  experimentell  geprüft  sind.  Während  eine  erfolgreiche  Benutzung  des  ur- 
sprünglichen Wehnelt-Unterbrechers  eine  große  elektromotorische  Kraft  (70  bis 
200  Volt)  im  Pnmarkreis  verlangt,  hat  Starke  •■  ihm  eine  Form  gegeben,  daß 
er  auch  bei  Bestimmung  von  Leitfähigkeiten,  Dielektrizitätskonstanten  usw.  mit 
Vorteil  verwandt  werden  kann.  Dabei  bildet  die  negative  Elektrode  ein  kurzer 
Platindraht  von  einigen  Zehntel  Millimetern  Dicke,  als  positive  dient  ein  kleines 
Endchen  allerfemsten  Platindrahtes  (0,02 — 0,03  mm  dick),  beide  tauchen  m  ver- 
dünnte Schwefelsaure.     Gunstigster  Wert  für  J^=  10  — 12  Volt. 

Bei  Verwendung  des  Flussigkeitaunterbrcchers  muß  der  Kondensator  C  ent- 
fernt werden. 

Über  Benutzung,  Veränderung  und  Vereinfachung  des  Wehnelt-Unterbrechers 
seien  noch  aus  der  Literatur  erwähnt: 

A.  Voller  und  B   Wali"eu,  Wicd.  Ann    68.  526    1899 

A   Blondll,  C   R   128    815.  1899, 

P   Bahy,  C.  R.  128    925-  1899. 

H.  ARMAGNAr,  C   R.  128    988    1S99. 

A    G.  Rossi,  Atti  R    Ac.  dellc  Scienze,  Tormo.  34.   1899. 

O   M.  CoKBiNO,  N    Cim    (4)  11    62    1900. 

L.  Zeiindkr,  Ann    d.  Phys.  12    417  und  117.1..  1903. 

W.  VAN  Dam,  Auu    d    Phy&.  12.    11 72.  1903. 


Da  alle  Unterbrecher  mehr  oder  weniger  inkonstant  arbeiten,  werden  die 
Vorgänge  im  Induktionsapparat  unregelmäßig  und  schwer  zu  übersehen,  deshalb 
hat  man  neuerdings,  statt  des  konstanten  Stromes  mit  Unterbrecher,  Wechsel- 
strom benutzt. ''  Schickt  man  Wechselstrom  von  hoher  Wechselzahl  durch  die 
Pnmkrspule,  so  kann  man  die  in  ihr  auftretenden  eftektiven  Spannungen  sicher 
bestimmen  und  hieraus  auch  auf  die  Maximalapannungen  in  der  Sekundärspule 
Schlüsse  ziehen. 

Um  dabei  in  dem  sekundären  Kreis  Gleichstrom  zu  haben,  läßt  F.  J.  Koch^ 
m  der  unterbrochenen  Schließungsbahn   dieses  Kreises    eine    metallische  Nadel 

1  H  Th.  Simon,  Wied  Ann.  68  8üo  1899.  —  2  H.  Th.  Simon,  Wied.  Ann  88  273. 
1899.  —  3  E  RuiiftfflR,  Phys  Zeitschr.  1.  166,  21 1.  1900.  —  *  E.  Klupathy,  Ann  d.  Phys 
9.  147  1902  —  B  D.  A  GoLDHAMMER,  Ann  d.  Phys.  9  1070.  1902  —  6  H  Starke,  Verh. 
d.  deutschen  phys  Gesellsch.  3.  125.  1901  —  7  S  z.  B  H.  Ebert,  Wied.  Ann.  66.  766. 
189S,  s  auch  W.Wien,  Phys.  Zeitschr.  4.  58Ö  1903  —  8  F.  J.  Koch,  Ann  d.  Phys  14. 
547.  1904,    s.   auch  B    Walter,  ibid   15.  407.  1904 
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rotieren,  die  die  Leitung  nur  m  deno  Augenblick  genügend  schließt,  wo  die   i^l'- 
wünschte  Stromphase  dort  eintnfft. 

ß)  Die  Spulen. 

Die  primäre  Spule  des  Indaktonums  besteht  meist  aus  \\enigen  Lagen 
dickeren  (1 — 3  mm  Durchmesser)  Drahtes,  wahrend  die  sekundäre  Spule  sehr 
viele  Windungen  (viele  Tausende)  gut  isolierten  dünnen  ("ca.  0,3  mm  Durchmesser) 
Drahtes  enthalt,  ihre  weit  voneinander  entfernten  Enden  führen  zu  KlemmschraubiMi, 
den  sogenannten  Polen  des  Apparates.  Auf  die  Konstruktion,  Dimensionen  usw. 
kann  hier  nicht  eingegangen  werden,  wir  fuhren  nur  als  Beispiel  die  Resultate 
von  Fr.  Kungelfuss  ^  an,  der  m  neuer  Zeit  systematische  Versuche  über  rationelle 
Konstruktion  der  Induktionsapparate  angestellt  hat.  Er  findet,  daß  ein  bomahe  m 
sich  geschlossener  Eisenkern  bedeutend  größere  Wirkungen  gibt  als  ein  stali- 
förmiger;  um  die  Dimensionen  aber  nicht  zu  sehr  anwachsen  zu  lassen,  behalt 
er  die  Stabform  fast  immer  bei.  Nachstehende,  \on  Fr.  KLiNGfiLFass  selbst 
zusammengestellte  Tabelle  gibt  eine  Übersicht  über  die  Dimensionen  usw.  der 
von  ihm  konstrmerten  Indiiktonen. 


Windmigszahl 

der  Pnmaispule  (P) 

bei  Beantzung 

mecbauischei 

elektrolyÜBcliei 

Unterbrecher 

410 

58 

428 

58 

450 

58 

483 

60 

360 

64 

450 

80 

540 

96 

630 

112 

720 

128 

810 

144 

900 

160 

Zahl  der 
Unter- 
abteilungen 
von  P 

3 

5 

5 

5 

9 
16 
16 
16 
25 
25 
25 


Windungs7ahl 

der 
Sekundärspule 

9  000 
13  500 
18  000 
27  000 
36  000 
46  000 
54  000 
63  000 
72  000 
81000 
90  000 


Lange 

des 

Eisenkerns 

in  cm 

Schlag- 
weite 
in  cm 

2^;' 

10 

30 

15 

40 

20 

00 

30 

70 

40 

S5 

50 

100 

CO 

120 

70 

136 

80 

105 

90 

170 

100 

KapiTZitut  (Il's 

KondensatiJis 

in 

Mikrofunul 

0,08 
0,0s 

0,08 
0,OS 
0,10 
0,24 
0,24 
0,24 
0,24 
0,24 
0,24 


Die  Eisenkerne  der  ersten  vier  angeführten  Apparate  haben  15  qcm,  die 
der  folgenden  45  qcm  Querschnitt  und  bestehen  aus  weichen,  durch  lackierte 
Papiere  vonemander  isoherten  Blechen.  Die  Pnmarspule  hat,  mit  Ausnahme  der 
kleinen  Apparate,  nur  eine  einzige  Lage,  ist  aber  durch  passende  Abzweigungen, 
die  an  Kontaktknöpfe  führen,  in  Unterabteilungen  geteilt,  von  denen  man  jede 
einzeln  oder  behebig  viele  kombiniert  einschalten  kann.  Die  erste  Kolumne 
enthält  die  Zahl  aller  vorhandenen  Windungen  der  Primärspule,  deren  Benutzung 
zugleich  die  beste  Wirkung  (für  Funkenentladungen)  bei  Anwendung  eines  mecha- 
nischen Interruptors  mit  emer  Unterbrechungszahl  von  80 — 100  in  der  Sekunde 
gibt.  In  der  zweiten  Kolumne  findet  sich  die  Windungszahl  emer  Unterabteilung, 
die  der  besten  Wirkung  für  Funkenentladungen  bei  Verwendung  des  Wehnelt- 
Unterbrechers  entspricht.  Der  Durchmesser  des  Drahtes  der  Sekundärspule  ist 
meist  0,2  mm. 

Die  Wickelung  der  aus  einem  nicht  unterbrochenen  Draht  bestehenden 
Sekundarspule  ist  bei  Kungelfuss  2  sehr  eigentümlich.  Sie  beginnt  auf  einer 
Stirnseite  am  innern  Durchmesser  und  geschieht  zuerst  m  einer  ebenen  Spirale 
bis  zom  äußeren  Duichmesser,    setzt  sich  fort  in  eine  zweite  ebene  Spirale,  die 


"•  Fb  KuNGaaxFuss ,  Ann.  d    Phys.  5    837.    1901;   9.  11 98     1902. 
Mitt.  d.  Phys.  GeseUßch    ZüncL,  1903,  Nr  4,  S.  5. 
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von  außen  und  innen  gewickelt  ist  usw.  Zur  Isolation  der  wachsenden  Potential- 
diiFerenzen  zwischen  zwei  benachbarten  Lagen  wird  beim  Aufwickeln  die  Dicke 
des  Isolators  zwischen  den  Lagen  mit  wachsender  Drahtlänge  vergrößert.  Es 
sind  also  die  innersten  Windungen  der  beiden  erwähnten,  benachbarten  ebenen 
Spiralen,  die  große  Potentialdifferenz  haben,  durch  viel  dickere  Isolationsschichten 
A  oneinander  getrennt,  als  die  äußersten  Lagen  mit  genngerem  Spannungsunterschied. 

y)  Der  Kondensator. 

Der  Kondensator  wurde  von  Fizeau  ^  angegeben.  Sein  schon  oben  bezeich- 
neter Zweck  ist,  die  Ausgleichung  des  Öffnungsextrastromes  der  pnmaren  Spule 
durch  einen  Funken  möglichst  zu  verhindern  und  eine  schnellere  Unterbrechung 
zu  bewirken.  Ist  die  Starke  des  induzierenden  Stromes  gegeben,  so  \  erlangt, 
wie  Walter  ~  gezeigt  hat,  jeder  Induktionsapparat  zum  Maximum  seiner  Leistung 
eine  bestimmte  Kapazität  des  Kondensators,  die  sich  mit  geänderter  Stromstarke 
auch  ändert."  Außerdem  aber  entstehen  in  dem  System:  Kondensator  +  Primär- 
spule elektrische  Schwingungen,  die  je  nach  ihrer  Penode  gunstig  oder  ungünstig 
auf  die  Induktionsspule  wirken  können.  Ist  die  Unterbrechung,  wie  beim  Wehnelt- 
Interruptor,  schon  an  sich  rapid,  oder  wenn  man  z.  B.  die  Primärleitung  durch 
einen  Schuß  mit  der  Buchse  plötzlich  unterblicht  ^,  so  wird  der  Kondensator 
überflüssig  oder  sogar  schadhch. '"' 

ö)  Die  Spannung. 

Die  Spannjing  an  den  Polen  des  Induktionsapparates  hat  experimentell 
A.  Oherbeck"  in  folgender  Weise  zu  bestimmen  versucht.  Der  eine  Pol  des 
Induktonums  war  mit  einer  Kugel  verbunden,  der  eine  a  erschiebbare  Nadel- 
spitze gegenüberstand.  Man  näherte  die  Nadel  der  Kugel,  bis  ein  merkliches 
Ausstromen  der  Elektnzitat  aus  der  Kugel  stattfand,  d.  h.  bis  em  mit  der  Nadel 
\erbundenes  BRAUNSches  Elektrometer  einen  andauernden  Ausschlag  (von  200  Volt) 
gab.  Vorher  waren  die  Entfernungen  der  Nadel  bestimmt,  bei  denen  für  be- 
kannte statische  Ladungen  der  Kugel  ein  Ausstromen  eintritt.  Nach  Obereeck 
ist  das  Verhältnis  der  Maximalspannung  der  sekundären  Spule  zu  der  Klemm- 
spannung der  angewandten  Kette  im  primären  Strom  für  eine  gegebene  Art  der 
Unterbrechung  bei  einem  Induktonum  angenähert  konstant.  Die  zu  einer  Schlag- 
weite  von  10  cm  gehörige  Spannung  wird  auf  60  000  Volt  angegeben. 

Angenähert  verhalten  sich  die  Spannungen  der  sekundären  und  primären  Spule 
wie  die  Windungszahlen  dieser  Spulen,  man  nennt  diesen  Quotient  das  Über- 
setzungs-  oder  Transformationsverhaltnis.  Danach  findet  Klestgelfüss  ',  indem 
er  die  primäre  Spannung  aus  der  Schlagweite  eines  mit  dem  Unterbrecher  \er- 
bundenen  Funkenmikrometers  bestimmt,  die  Spannung  an  den  Polen  der  Induk- 
tionsrolle bei  20  cm  Schlagwexte  zwischen  positiver  Spitze  und  negativer  Platte 
etwa  150  000  Volt,  wahrend  Walter  »  sie  zu  etwa  130  000  Volt  erhält.  Bei 
Betneb  der  pnmaren  Spule  mit  Wechselstrom  bestimmte  W.  Voege  "  diese 
Spannung  für  dieselbe  Schlagweite  zwischen  zwei  Spitzen  zu  120  000  Volt. 

Eine  obere  Grenze  dieser  Spannung  (F)  ergibt  sich  nach  RayleighI'^  aus 
der  Bemerkung,  daß  die  Energie  der  Entladung  nicht  größer  sein  kann  als  die 
Energie    des   primären  Stromes   vor  dessen  Unterbrechung.     Ist  C  die  Kapazität 

1  H.  FiZEAü,  Compt.  reud.  36.  418.  1853;  Pogg  Ann  89.  173.  1853.  —  2  B  Waltee, 
Wied.  Ann.  62.  300.  1897;  66.  623.  1898  —  3  F.  Kungelfuss,  Ann.  d.  Phys.  5.  860 
1901;  s  auch  J.  E.  IVES,  Phys  Roy.  17.  175  1903,  Phil.  Mag.  (6)  6.  411.  1903-  —  *  Lord 
R.'^.YLEiGH,  Phil.  Mag.  (6)  2.  581.  1901.  —  B  p,  DuBOis,  Wied.  Ann.  66.  86.  1898.  — 
8  A.  Oberdkck,  Wied.  Ann.  62  124.  1897,  64.  193.  1898.  —  ^  F.  KlingeLFUSS,  Ann  d 
Phys.  5  853.  1901.  —  8  B.  Walter,  Wied  Ann.  62.  321  1897.  —  ^  W  Voege,  Ann  d 
Phys    14    556     1904    —   10  Lord  Rayleigh,  1  c. 
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der  Induktionsspule,    i^   die    Intensität    des   pnmaren  Stromes,    Z,   seine  Sclbst- 
iadulction,  so  muß  also  sein* 

d.h.  ^=^il/#     • 

Der  Induktionsapparat  transformiert  den  primären  Strom  ^on  proWer  Intensität 
und  geringer  Spannung  m  den  Induktionsstrom  der  sekundären  Spule  von  großer 
Spannung  und  geringer  Intensität,  er  gehört  also  zur  Klasse  der  für  die  Technik 
so   wichtigen  Transformatoren,    auf  die  an  dieser  Stelle  nicht  em/ULrehen    ist. 

Über  Induktionsapparate  und  ihre  Theorie  siehe  noch  u.  a.  die  Arbeiten  von. 

J.  C  PoGGENDORFF,  Pogg   Auu   94   2S9,  96    156    1855. 
W    SiNSTEDEN,  Pogg.  Ann    96    353    1855 
R   CoLLEY,  Wied  Ann.  44    109.  1891 

Aus  neuerer  Zeit: 

W   Hess,  Waed.  Ann    66    980    1S98 
H   Abraham,  Jouru.  de  Phys.  (3)  6.  316    1897. 

K   R.Johnson,  Ann    d    Phys    2    179,  498;  3    438,  744.  ujf'fJ,    4.    137,    732.    ujoi. 
R    Beattie,  Phil   Mag.  (5)  60    139.  1900. 

Femer  LiteTatuiangaben  in  G  Wiedemann,  1,  c  4  552 — 573  und  in  dem  ziticrtuii  Buch 
von  H    Armagnat 

13.  Induktion  in  körperlichen  Leitern.^ 

a)  Erste  Beobachtungen.  —  Berechnung. 

Schon  im  Jahre  1824  hatte  Arago-  Erscheinungen  beobachtet,  die  er  als 
Rotationsmagnetismus  bezeichnete,  und  die  man  zuerst  nur  dadurch  zu  er- 
klären wußte,  daß  man  eine  neue  Wirkung  des  Magnetismus  auf  die  Metalle 
annahm;  Faradays  Untersuchungen'*  (1832)  enviesen  dann,  daß  es  sich  um  einen 
Fall  von  Magnetoinduktion  m  körperlichen  Leitern  handelte. 

Die  ARAGOschen  Versuche  ergaben  im  wesentlichen  folgende  Resultate: 

1.  Rotiert  eine  Metallscheibe  um  eine  vertikale  Achse  unter  oder  über 
einem  in  horizontaler  Ebene  drehbaren  Magnetstab  (Deklinationsnadel),  dessen 
Zentrum  mit  dem  der  Scheibe  in  derselben  Vertikallime  liegt,  so  wird  die  Nadel 
im  Sinne  der  Rotation  abgelenkt  und  beginnt,  bei  schnellerer  Bewegung  der 
Scheibe,  in  gleichem  Sinne  zu  rotieren.  Auch  umgekehrt  kann  durch  den 
rotierenden  Magneten  die  Scheibe  in  Rotation  versetzt  werden. 

2.  Eine  über  oder  unter  der  ruhenden  Scheibe  schwingende  Magnetnadel 
erfährt  eine  viel  stärkere  Dampfung,   als  wenn  die  Scheibe  nicht  vorhanden  ist. 

3.  Hängt  seithch  über  der  Scheibe  an  einem  Arm  eines  Wagebalkens  em 
vertikaler  Magnet,  so  wird  er  bei  der  Rotation  der  Scheibe  abgestoßen. 

4.  Wird  eine  Inklinationsnadel  so  orientiert,  daß  sie  vertikal  steht  und  über 
die  rotierende  Scheibe  nahe  deren  Zentrum  gebracht,  so  wird  sie  nach  diesem 
hin  abgelenkt;  bnngt  man  die  Nadel  nahe  dem  Rand  der  Scheibe,  so  ist  die 
Ablenkung  entgegengesetzt 

Hiernach  übt  also  die  horizontal  rotierende  Scheibe  auf  einen  Magnetpol  eine 
Kraft  aus  die  eme  tange];itiale,  eine  vertikale  und  eine  radiale  Komponente  hat. 

Weitere  Untersuchungen*  ergaben,  daß  die  angeführten  Wirkungen  wesentlich 
von  der  Leitfähigkeit  der  Scheibe  abhängen  und  um  so  stärker  werden,  je 
größer  diese  ist 

1    Literaturs  auch  Weedemann,  Die  Lehre  von  der  Elektrizität,   2  Aufl    4,501 — $49.  1898. 

—  2   F.  Arago,   Ann  de  chim.  et  de  phys     27    363.  1824;    28.  325.    1825;    32.  217.    182b. 

—  3  M  Faraday,  Exp  Res  I   Nr  81  —  139    1832.  —  *  C.  BA3BAGE  und  J.  F.  W.  Herschel, 
PhiL  Trans.   1825    467.   —  NOBIU  und  Bacelli,  Bibl  univ.  31    47.   1826  u.  a. 


Flekf     tat  Induktiou  m  kcirpcrliLhcu  Leitern  509 

Alle  diese  und  zahlreiche  verwandte  Erscheinungen  erklaren  sich  nach 
F'^RADAYS  Entdeckungen  leicht  als  laduktionswirkungen,  da  ja  bei  ihnen  allen 
eine  Bewegung  von  Leitern  (Scheibe  oder  dgl.)  im  Magnetfeld  stattfindet.  Die 
Richtung  der  entstehenden  Induklionsströme  niuJJ  der  LENZschen  Regel  folgen, 
d.  h.  ihre  elektromagnetische  Wirkung  muß  die  erzeugende  Bewegung  zu  hemmen 
suchen;  also  sind  die  induzierten  Ströme  bei  den  unter  1.  angeführten  Versuchen 
in  '  den  sich  der  Nadel  naheniden  resp.  sich  von  ihr  entfenienden  Teilen  der 
Scheibe  so  gerichtet,  daß  sie  abstoßende  reap.  anziehende  Kräfte  auf  die  Pole 
der  Nadel  ausüben  usw.  Bei  genaueren  Untersuchungen  ist  auch  die  Selbstinduktion 
des  rotierenden  Leiters  zu  berücksichtigen. 

Für  die  altere  Theorie  war  die  quantitative  Erklanmg  der  angegebenen  Er- 
scheinungen schwierig.  Da  die  Formeln  für  lineare  geschlossene  Ströme  nicht 
mehr  ausreichten,  mußte  man  auf  die  allgemeinsten  Gesetze  der  Elektrizitats- 
bewegung  zurückgehen,  wie  sie  z.  B.  das  WEnERsche  Gesetz  zu  geben  suchte. 
Das  tat  Kirchhoff  1,  wandte  die  so  gefundenen  Gleichungen  aber  nur  auf  die 
Bewegung  der  Elektrizität  in  langen,  dünnen  Drähten  an.  [ochmann^  behandelte 
dann  die  Aufgabe  einer  im  Magnetfeld  rotierenden,  unendlich  ausgedehnten 
Platte  und  einer  Kugel  bei  langsamer  Rotation,  ohne  Berücksichtigung  der 
Selbstinduktion,  und  fand  Übereinstimmung  zwischen  Rechnung  und  Beobachtung. 
Weitere  Rechnungen  für  eine  Kugel  unter  dem  Einfluß  periodischer,  äußerer 
Kräfte  hat  Lorderg  "  ausgeführt.  —  Untersuchungen  über  die  Elektrizitats- 
bewegung  in  körperlichen  Leitern  ergaben  dann  llPiMHoiny/^  Einwände  gegen 
das  WEBERsche  Gesetz,  der  Grundlage  dei  oben  genannten  Berechnungen,  an 
die  sich  eine  eingehende  Diskussion  zwischen  Helmiiolt/ ^  W.  Weder,  C.  Neu- 
mann, J.  Bertrand  u.  a.  über  die  Grundfragen  der  Elektrodynamik  anschloß  und 
die   eine  allgemeinere  Anerkennung  der  Maxwi-:ll scheu  Theone  vermittelte. 

Eine  elegante  Theorie  der  Induktion  m  einer  unendlich  ausgedehnten,  sehr 
dünnen  Scheibe  und  deren  Anwendung  auf  die  Ai4j\oosche  Scheibe  hat  Maxwell" 
nach  der  Methode  dei  magnetischen  Bilder  gegeben.  Weiter  seien  noch  genannt 
die  Arbeiten  von  Oderbeck",  ■Himsteut'^,  Niven",  LarmorI"  ^nd  besonders  von 
Hertz' S  der  die  Rotation  von  unmagnetischen  und  magnetischen  Hohl-  und  Voll- 
kugeln im  Magnetfeld  und  venvandto  Probleme  behandelte.  Neuerdings  hat 
R.  Gans^-  aus  den  allgemeinen  MASWi-XL-Hiwr/ sehen  Gleichungen  die  Lösungen 
für  Drehung  \on  Rotationskörpern  im  statischen  Magnetfeld  abgeleitet. 

b)  Rotation  von  körperlichen  Leitern  im  Magnetfeld. 

Rotiert  ein  Leiter  von  der  Gestalt  eines  Rotationskörpers  in  einem  un- 
^  eränderlichen  Magnetfeld  mit  konstanter  Winkelgeschwindigkeit  u  um  seine 
Drehungsachse,  so  bildet  sich  in  ihm  ein  System  von  Induktionsströmen  aus,  das 
im  Raum  ruht,  und  dessen  Form  für  spezielle  Fälle  z.  B.  Matteucci^^  aus  der 
Gestalt  der  iso elektrischen  Linien  ableiten  wollte.  Sucht  man  mit  passend  auf- 
gesetzten Schleifkontakten  Punkte  auf  dem  rotierenden  Körper,  von  denen  aus 
kein  Strom  durch  ein  angeschlossenes  Galvanometer  fließt,  so  erhält  man  die 
isoelektrischen    Linien,    doch    stehen,    was    schon    Jochmann ^*    bemerkte,'    die 

1  G.  ICiRCiiHOFP,  Pogg  Ann.  102  529.  1857;  Ges.  Abhandl.  154  —  2  E.  Jochmann, 
Borchardts  Journal  63.  158  11.  329.  1864;  Pogg«  Ann.  122.  214.  1864.  —  3  H.  LoHBEßO, 
Borchardts  Journal  71.  53  1870.  —  4  H.  v.  Helmholtz,  Borchardte  Journal  72.  57.  1870; 
Wiss.  Abhandl.  1.  545  —  G  H.  v.  Hklmholtz,  Borchardts  Journal  76.  35.  1873;  78.  273. 
1874  usw.;  Wiss  Abhandl  1.  629 — 791,  wo  auch  die  andere  Literatur  nachzusehen.  — 
6  Cl.  Maxwell,  Proc,  of.  Roy.  Soc  20.  160.  187a.  —  7  A.  OSERteCK,  Grunerts  Archiv  66. 
394.  1872  —  8  F.  HiMsraoT,  Wied.  Ann.  11.  812.  1880.  —  8  C;  Nr^aN,  Ptoc.  of  Roy.  Soc. 
30.  113  1880.  —  10  j  Lahmor,  Phil.  Mag.  (5)  17.  i.  1884.  —  H  H  Hertz,  Dissertation, 
Berhn  1880  und  Ges.  Werke  1  37.  —  12  R.  Gans,  Zeitschr.  f.  Math,  a,  Phys.  48.  i.  1902. 
—  13  C  Matteucci,  Ann  de  Chim.  et  de  Phys.  (3),  49.  129,  1S57.  —  1+  E.  Jochmann,  1.  c. 
Pogg   Ann    217  ,>      iT'^' 
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StrömiiDgskurven   anf  diesen  Linien  nicht  senkrecht,  wie  man  annahm,  und  sind 
also  nicht  so  direkt  zu  erhalten.    Steigert  man  die  Geschwindigkoit  der  Rolalion, 


ai  O   Ol 


Figur  241. 

SO  verschieben  sich  nach  Beobachtungen  von  Nobili^,  Matprucci-  u.  a.  die 
iso elektrischen  und  Strömungshnien  im  Sinne  der  Rotation,  da  ji'lzL  die  Selbst- 
induktion m   dem  Körper  bemerklich  wird  und   eine  Ver/ogermifif   in    dt'r   Aus- 


Q    0/  atOa  ai-  OS 


> 


Figur  242 

büdung  der  Stromlinien  bewirkt  Hierdurch  erklart  sich  auch  die  oben  erwähnte 
vertikale  Kraftkomponente  einer  horizontal  rasch  rotierenden  Scheibe  gegen  ein 
bewegliches  Magnetsystem. 

1  L.  XoBiu,   Pogg  Ann    27.  426.  1833.  —  2  C.  Mattkucci,  1.  c. 
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Die  Figuren  241 — 244  geben  nach  Hertz  i  em  Bild  dieser  Verhaltnisse, 
wenn  sich  eine  Vollkugel  von  5  cm  Radius  um  einen  Durchmesser  (s- Achse) 
unter   dem  Einflüsse   eines  homogenen,   zur  Drehungsachse   senkrechten  Magnet- 


Figur  243. 

feldes  (dessen  Richtimg  der  gerade  Pfeil  angibt)  dreht.  Die  geschlossenen 
Strombahnen  sind  samthch  Kreise,  deren  Ebene  der  Drehungsachse  parallel. 
Die  Kurven  stellen  die  Dichtigkeit  der  Strömung  in  der  Äquatorebene  dar  durch 
die  Linien  |j,=  const,  die  beigeschriebencn  Zahlen  geben  die  Werte  von  ja  in 
absolutem  Maße,  wenn  die  mrkende  Kraft 

(mg)i 


289 


(mm) 3  •  spc 


ist. 


> 


Figur  344. 

Figur  241  und  242  beziehen  sich  auf  eine  Kupferkugel  bei  fünf  Umdrehungen 
in  der  Sekunde,  241  ohne,  242  mit  Berücksichtigung  der  Selbstinduktion,  Figur  243 
auf  dieselbe  Kugel  bei  50  Umdrehungen,  Figur  244  auf  eine  Eisenkugel  bei  fünf 

^  H.  Hertz,  1.  c.  130.  1     <  '      , 


i  Ö72  K  WAir.,  laduküou  P.lJrülÄl,,. 

! 

I  Umdrehungen  in   der  Sekunde;  der  Widerstand  des  Eisens  ist  scchsmnl  so  j,'roü 

als  der  des  Kupfers  und  [jl  =  200  angenommen. 

Die  Berechnung   hat  von   den  beiden  Hauptgfleichungen   der  MAXWiaj.sclien 

Theorie  auszugehen,  die  als  (Ib)  m  dem  Artikel  „ElektrodjTiamik"   und  als  (Hb) 

S.  545  bezeichnet  sind.     Die  Strömung  ^oirde  sich,  da 

'  ist,  wo  a  die  Leitfähigkeit  bedeutet,  aus  Gleichung  (IIb)  ergobcu.     Isl   iru  Innern 

[  des  Leiters  kein  wahrer  Magnetismus  vorhanden,  so  gilt 

divSÖ  =  0     . 

Nach  Eintreten   des  stationären  Zustandes  wird 

^=0         und         ^  =  U     , 

es  vereinfacht  sich  (IIb)  also  m 

— ^rot(£  =rot[iöü]     . 

Bei  langsamer  Rotation  kann  in  58  =  ^$,  Jp  als  die  gegebene  glcichfoimige 

Feldstarke   angesehen  werden.     Durch  weitere  Umformung   unter  Benutzung   dei 

^  Gleichung  (Ib)   und  Beachtung   der   Grenzbedingungen   ergibt  sich    bei   Rot.iLion 

einer  Kugel  um  die  durch  ihren  Mittelpunkt  gehende  js-Achso  in  einem  honiogeniMi, 

der  Ä-Achse  parallelen  Magnetfeld  von  der  Starke  JI: 

£      ü  c      2 

i  d.  h.  die  Strome  verlaufen  in  Kreisen,  deren  Ebenen  parallel  der  Rolatioiisachse 

'  und  der  Richtung  des  Feldes  sind. 

I 

j  c)  Dämpfung  und  Erwärmung  der  bewegten  Körper 

j  j  durch  Induktionsströme. 

I  Die  durch  Bewegung  von  Leitern  im  Magnetfeld  induzierten  Ströme  such(}n 

,  I  diese  Bewegung  stets  zu  hemmen  und  vernichten  sie  bald,  wenn  nicht  beständig 

neue  Antriebskräfte  wirken.    Das  wird  z.  B.  durch  das  WALTKNHOi'-ENsche=^  Pendel 

'  \  demonstnert,   bei    dem   der  Pendelkörper    eine    schwere   Kupferscheibc    ist,    die 

I  I  zwischen  den  Polen  eines  starken  Elektromagneten  senkrecht  zur  Feldrichüing 
[  \  liiD-  und  herschwingt  Wird  der  Elektromagnet  erregt,  so  kommt  das  Pendel  schnell 
\  :  zur  Ruhe;    ebenso  wird  eine  Kupferkugel    durch   Erregung    des  Elektromagneten 

I I  zum  plötzlichen  Stillstand  gebracht,  wenn  sie,  zwischen  den  Polen  an  einem  ge- 
,!  I  drillten  Faden  aufgehängt,    an   dessen  Detorsion   teilnimmt    —    Diese   Art    der 

Dämpfung  hat  Himstedt^  zur  Bestimmung  des  spezifischen  Widerstandes  einer 
Kupferkugel  benutzt,  und  R.H.  Weber*  verglich  die  Leitfähigkeiten  von  Legierungen, 
mdem  er  Zylmder  aus  den  Legierungen  in  einem  Magnetfeld  um  ihre  Achse 
schwingen  heß  und  das  der  Leitfähigkeit  proportionale  logaritlimische  Dekrement 
der  Schwingungen  bestimmte. 

Die  umgekehrte  Erscheinung,  die  Dampfung  schwingender  Magnete  in  der 
Nähe  von  MetaJlmassen,  wendet  man  bei  Galvanometern  an,  wo  man  nach  Gauss'  •''' 
Vorgang  die  Magnetnadel  in  eine  Kupferhülle  einschließt.  Dadurch  wird  die 
Zahl  ihrer  Schwingungen  sehr  vermindert,  ]a  deren  Gang  kann  aperiodisch  gemacht 
werden®. 

1  R.  Gans,  1.  c.  —  2  a  v.  "Waltenhofen ,  Wied  Amj.  19.  928,  1883.  —  3  f  Hqi- 
STEDT,  1  c.  830  —  4  R.  H  Weber,  Wied  Ami.  68.  705  1899.  —  5  C.  F.  Gauss,  Resultate 
d    magnet  Vereins  1837    18    —  ß  Siehe  Handbucli  IV.  276, 
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Wie  fniher  envahnt,  und  wie  die  Theorie  direkt  ergibt,  ist  die  Dämpf uno 
einer  über  einer  Metallplatte  schwingenden  Magnetnadel  um  so  stärker,  je  großer 
du'  Leitungsfahigkeit  des  Metalles.  Davon  machen  die  magnetischen  Metalle, 
besonders  natürlich  Eisen,  eine  Ausnahme.  Eisen  dampft  außerordentlich  \-iel 
st.irker,  als  seiner  Leitfähigkeit  entspricht,  und  nur  ein  kleiner  Bruchteil  der 
Dämpfung  durch  Eisen  rührt  Aon  den  Induktionsstromen  in  dem  Metalle  her,  die 
H.iuptwirkung  ist  vielmehr,  wie  Warburg  ^  erkannt  hat,  der  Hysteresis  des  Eisens 
zuzuschreiben.  Schwingt  die  Magnetnadel  über  einer  Eisenscheibe  hin  und  her, 
so  magnetisiert  sie  die  Teilchen  der  Scheibe,  über  die  sie  hinwegstreicht,  temporär, 
und  zwar  sind  die  Teilchen,  nach  denen  sie  hinschwingt,  im  aufsteigenden,  die, 
von  denen  sich  die  Nadel  entfernt,  im  absteigenden  Ast  des  Magnetisiemngs- 
prozesses.  Wegen  der  Hysteresis  üben  also  diese  stärkere  Wirkung  als  jene,  und 
die  Nadel  wird  deshalb  kraftig  in  ihrer  Bewegung  gehemmt.  Messende  Versuche 
von  HiMSTKDT'-  haben  diese  Erklärung  bestätigt  Natürlich  erzeugt  die  Hysteresis 
auch  bei  im  Magnetfeld  sich  bewegenden  Eisenkörpem  entsprechende  starke 
Dampfung. 

Alle  diese  Induktionserscheinungen  rufen  m  den  Leitern  JouLEsche  Wärme 
hervor,  die  bei  schneller  Bewegung  sehr  bedeutend  wird,  wie  \on  FoucaultS 
bemerkt  wurde.  Obgleich  nicht  Foucault,  sondern  Poggendorff^  die  richtige 
Erklärung  gab,  ist  doch  neben  der  Bezeichnung  „Wirbelstrome'"  für  diese  mit 
Wärmeentwicklung  verbundenen  Induktionsstrome  in  körperlichen  Leitern  oft 
noch  der  Name  „Foucaultsche  Ströme"  üblich.  Die  JouuEsche  Warme  in  dem 
bewegten  Leiter  für  die  Zeiteinheit  ist  gegeben  durch  den  Ausdruck: 

ir^  of^~  dx     , 

sie  ist  bei  den  erwähnten  gedämpften  Bewegungen  gleich  der  Änderung  der 
kinetischen  +  elektromagnetischen  Energie.  Betrachten  wir  wieder  die  Rotation 
einer  Kupferkugel  vom  Radius  R  in  einem  homogenen,  senkrecht  zur  Drehachse 
gerichteten  Magnetfeld  von  der  Starke  H,  so  wird  nach  den  im  letzten  Beispiel 
gefundenen  Werten  von  (£;r  ■  •  •  ^^i^d  bei  der  Rotationsgeschwindigkeit  u : 

15  c~ 

Vernachlässigen  wir  die  elektromagnetische  Energie  gegen  die  kinetische  (was 
aber  durchaus  nicht  immer  gestattet  ist),  so  wird,  wenn  k  die  Dichte  der  Kugel 

du   ,   iC-am  . 

also: 


j/=.ii^e     ^'''^ 


gibt  die  Winkelgeschwindigkeit  zur  Zeit  i,  wenn  sie  u^  zur  Zeit  if=0  ist 

14.  Induktionserscheinungen  in  ruhenden,  geschlossenen  Leitengen  mit 
periodisch  veränderlicher  elektromotorischer  Kraft.    (Wechselströme.) 

a)  Eine  Leitung. 

a)  Die  elektromotoriacheKraft  ist  eine  reine  Sinusfunktion,  dieLeitung 

enthalt  OHMSchen  Widerstand  und  Selbstinduktion. 

Jede  penodische  elektromotorische  Kraft  läßt  sich  nach  ^em  Forschen  Sat^ 

in  eine  Simime  von  Smus-  und  KosinusgHedem  auflösen,  es  genügt  deshalb,  die 

—    1  E  WAMU.O,  Wied.  Ann.  13     159     i88i.   -   2  ^■^^::'-'l_Tfc'Z^^: 
i88i.  -  3  L.  Foucault.  C  R.  41  4S0    i8sS:  Pogg-  ^^  »6;  ^"-  ^ 

Pogg   Ann.  99.  624.  —  B  H  Hertz,  1.  c    132  und  R.  Gans,  1.  c 
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elektromoLorische    Kraft   als   einfache   Sinusfunktion    anzunehmen    und    zu  setzen 

'  '                             i?  =  A  sin(/;  j^ .  Dann  ist  für  eine   einfach  geschlossene  Leitung . 

il 

1  eh 

(1)  17C' -}- L^- =  Asin(nt)     , 

,  dt 


^\o 

(•2)  ;z  =  —     , 

T 

T  ist   die  Schwingungsdauer,  d.  h.  die  Dauer   einer  ganzen  Periode,   und  also  n 

V 

die  Anzahl  der  Schwingungen  in  2  ji  Sekunden;    «.  =      -  ,  die    Schwingungazahl 

m  einer  Sekunde,  heißt  oft  die  Frequenz  und  —  die  Wechselzahl  des  Stromes. 
Die  Losung  von  (1)  ist:  ^ 

-^rt       Aiw  sm«  t  —  nL  cos/i  f) 
i  =  const  •  e    ^     -{-  , 

y7t'2  +  «2X2 

mit  wachsender  Zeit  verschwindet  der  erste  Posten  und  es  wird 

(3)                                                  z  =  a  sin(«  t  —  ^)     , 
wo 
4)  a=  und         (jj      tg(p  =     - 

also 

^COSQP 

i  = sin(«^ — w)     . 

•w 

Die  Stromintensitat  und  elektromotorische  Kraft  schwingen  also  in  ver- 
schiedener Phase,  jene  bleibt  hinter  dieser  in  Phase  zurück;  die  Phasen- 
\eTschiebung  ist  um  so  größer,  je  größere  Selbstinduktion  und  je  kleineren 
Widerstand  die  Leitung  hat. 

A  ist  die  Amplitude  der  elektromotorischen  Kraft,  a  die  der  Intensität,  die 
Gleichung  (4)  zeigt,  daß  a  kleiner  ist,  als  dem  ÜHMschen  Gesetz  bei  konatanler 
elektromotorischer  Kraft  entsprechen  würde.  Es  hat  eine  scheinbare  Widerstands- 
vermehrung  stattgefunden;  die  an  Stelle  von  7V  hier  auftretende  Größe 

wird  Impedanz  genannt.  io  heißt  der  OHMsche  Widerstand  oder  Resistanz, 
das  zu  w  hinzutretende  Ghed  nL  Induktanz,  induktiver  Widerstand  oder 
Reaktanz. 

Der  scheinbare  Widerstand  verhält  sich  zum  OHMSchen  wie  1  :  cos(^.  Für 
Spulen  mit  vielen  Windungen  und  Eisenkern  ist,  auch  bei  nicht  sehr  großem  n , 

TT 

oft  w  gegen  nZ  klein,  so  daß  cp  dem  Wert  -—  nahe  kommt.     Streng  genommen 

ist  aber  bei  Verwendung  eines  Eisenkerns  Z  nicht  mehr  konstant,  und  es  müßte 

m  der  Ausgangsgleichung  (1)     ^         an  die  Stelle  von  Z—  treten. 

at  dt 

Während  die  Intensität  von  null  bis  wieder  zu  null  schwankt,  ist  ihr  mittlerer 


Wert; 


'=-+-5- 
n     2 


{t).n  =  -r\tdt: 
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und  der  Mittelwert  von  i  ^  wahrend  einer  Periode  t  : 

/=l/ (/■*),„   heißt  effektive  Stromstarke,  sie  ist: 

a 


/= 


fi 


x\nalog  definiert  man  als  effektive   Spannung  E: 

A 


also; 


E  =  {&-),„  = 


/= 


n 


Es  läßt  sich  demnach  E  als  Hypotenuse  eines  rechtwinkligen  Dreiecks  mit 
den  Katheten  I71  und  ILn  darstellen.  Die  Leistung  W  des  Apparates  (Wechsel- 
strommaschine)  in  der  Zeiteinheit  ist: 

t  T 

W=  —  I  Q)i(ii  =  '     j  A^sm{7i  t)  sin(»  t  —  (p) dt     , 


also 


W=  —-cos  9? 


I '  E  '  cosq? 


cos«??  heißt  der  Leistungsfaktor,  d.  h.  der  Faktor,  mit  dem  die  Leistung,  die 
ohne  Phasenverschiebung  bestehen  würde,  multipliziert  werden  muß,  um  die 
wirkliche  Leistung  zu  ergeben.     Wurde    die  Phasenverschiebung   zwischen  Strom 

und  olektromotonscher  Kraft  -^  betragen,  so  wäre  W=  0  .  Zerlegt  man  den  Strom  t 

in  zwei  Komponente,  mit  den  AmpliLnden   a^\ucp  und  ^zcosip,   so   hat  die  erste 

Komponente  eine   Phasen differenz   von    -  gegen  die  elektromotorische  Kraft,  sie 

heißt  deshalb  der  wattlose  Strom,  während  die  Komponente  tcoscp,  die  keine 
Phasen  differenz  gegen  die  elektromotorische  Kraft  hat,  Wattstrom  genannt  wird. 

Damit   (p  nahe  —   sei,  muß  die  Induktanz  des  Stromkreises  sehr  groß  gegen 

dessen  OHMSchen  Widerstand  sein.  In  diesem  Falle,  wo  die  mittlere  Leistung 
der  Wechselstrommaschine  wahrend  einer  ganzen  Periode  nahe  null  ist,  wird  die 
Energie,  die  die  Maschine  zur  Erzeugung  des  Stromes  und  des  damit  verbundenen 
Magnetfeldes  in  der  ersten  Hälfte  der  Periode  aufwendet,  ihr  in  der  zweiten 
Hälfte  wieder  durch  das  Verschwinden  des  Feldes  und  den  dadurch  in  d^  Leitung 
induzierten  Strom  zurückgegeben.  Es  findet  also  ein  beständi^rer  Energie- 
a  US  tausch  zwischen  Maschine  und  Stromkreis  statt,  während  der  ElieJi[iev^t>raacti 
sehr  gering  ist  Solche  induktiven  Widerstände  mit  möglichst  gexingem  Eäieigie- 
verbrauch  sind  die  oft  verwendeten  Drosselspulen,  wenn  sie  ab€x,  wie  meist, 
über  Eisen  gewickelt  sind,  so  tntt  bei  ihnen  beträchtUcher  Enejgieverlust  Union. 

Hysteresis  em.  ,.   ^  ^  ♦  ^  irnr 

Ist  die  Spannung  des  Wechselstromes  nicht  rein  siBttsfomug,  so  eina  ^ivor- 
rektionen  an   den  Werten  von  /  usw.  nötig,  wie   solche  z.  E_H*  F.  Weeer     an- 


1    H.  F.  Webeb,  Wied.  Ann.  63    366.  1897. 
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gegeben  hat.  Die  oben  gezogenen  Folgerungen  über  die  Phasenverschiebung  usu'. 
wurden  schon  von  Lenz^  und  spater  von  Koosen^  durch  Messungen  an  cinei  in 
einem  Magnetfeld  rotierenden  Spule  bestätigt. 

ß)  Die  Leitung  enthalte  noch  eine  Kapazität. 

Die  Leitung  enthalte  noch  einen  Kondensator  von  der  Kapazität  C,  dessen 
Belegungen  zur  Potentialdiflferenz  V  geladen  seien  (oder  der  Stromkreis  habe 
die  Kapazität  C).     £s  gilt  dann: 

^L--{--jtdt  =  Asxu{„t)     , 
die  Losung  ist: 


dt 


i 


A%vc\.{nt  —  9?) 


»»  +  |„X--^J 


wo: 


1  /    .         1 
\%cp  =  —  \nL—  —- 

w  \  Cn 

Die  effektiven  Werte  stehen  in  der  Beziehung 

Den  größten  Wert  erhalten  t  und    V,  wenn  nL  =  —— ,   d.  h. 

Cn 


i- 


x=2nfLC     , 
dann  ist  die  Phasendifferenz  von  V  und  der  elektromotonschen  Kraft  =      ,  che 

von  i  und  der  elektromotorischen  Kraft  aber  null.  Wie  wir  später  sehen  werden, 
erfolgen  die  Entladungen  eines  Kondensators  mit  der  Kapazität  C  durch  eine 
Leitung  von  der  Selbstinduktion  L  m  Schwingungen,  deren  Dauer  2  jt^ZC  be- 
tragt, man  erhalt  also  die  höchsten  Werte  von  V  und  t,  wenn  die  Eigen- 
schwingungen des  Systems  erregt  werden. 

Diese  Resultate  prüfte  A.  Oberdeck^,  indem  er  die  Wechselstrome  eines 
Induktoriums  mit  Stromunterbrecher  von  regulierbarer  Schwingungszahl  durch  eine 
Leitung  mit  Kondensator  hindurchschickte.  Die  Strommessung  geschah  mit  dem 
Elektrodynamometer;  die  Kapazitäten  der  Kondensatoren  und  die  Selbstinduktions- 
koeffizienten  wurden  variiert,  und  jedesmal  ergab  sich  ein  Maximum  der  Ablenkung 
etwa  für  den  oben  berechneten  Wert  von  t,  d.  h.  wenn  Resonanz  zwischen 
den  Eigenschwingungen  des  Stromkreises  und  den  Schwingungen  des  Unterbrechers 
stattfand.  Später  erhielt M.  Wien"*  mit  derWechselstromsirene  und  3  —  5000  Perioden 
in  der  Sekunde  eine  sehr  gute  Bestätigung  der  Beziehung  zwischen  /  und  E . 

Enthält  die  Leitung  statt  eines  Kondensators  eine  durch  Wechselstrom 
polarisierte  Flüssigkeitszelle,  so  gilt  auch  die  obige  Ausgangsgleichung, 
da  die  Zelle  als  Kondensator  aufgefaßt  werden  kann.  Es  tritt  eine  Phasen- 
verschiebung ein,  und  der  OHMSche  Widerstand  ändert  sich  in  gleicher  Weise, 
wie  in  dem  behandelten  Falls.  Mit  der  BsAxniTschen  Röhre  laßt  sich  diese 
Phasenverschiebung  leicht  demonstrieren ". 

1  E.  Lenz,  Pogg  Ann  76  494  1849;  92.  128.  1854.  —  2j  H  Koosen,  Pogg.  Ann 
87  316  1852.  —  3  A  Oberbeck,  Wied.  Ann.  26.  245.  1885.  —  ♦  M.  "Wien,  Ann.  d.  Phys. 
4.  435.  1901  —  B  A.  Oberbeck,  Wied.  Ann.  6.  210.  1879;  19  213  u.  625.  1883;  21.  r39. 
1884  —  Siehe  auch.  F  Kohlrausch,  Pogg.  Ann.  Jubelband  290.  1874.  —  A.  WiNKELMANN, 
Wied.  Ann  20  gi  1883  —  E  Cohn,  Wied.  Ann.  21  650  1884  —  M.  WmM,  Wied.  Ann. 
68.  37  u.  69  267  1896  —  F.  KOHI^RAÜSCH  und  L.  Holborn,  Das  Leitvermdgen  der  Elektrolyte. 
65—68    Leipzig,  Teubaer  1898.  —  6  F.  Braun,  Wied    Ann    60    557    1897. 
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y)  Die  elektromotorische  Kraft  ändert  sich  wie   eine  gedämpfte  Sinus- 

schwinguii^. 

Die  äußere  elektromotonsche  Kraft  verhalte  sich  wie  eine  gedampfte  Smiis- 
achwingung,  d.  h.  sie  folge  dem  Gesetz: 

Dann  wird 

Ae''"'' i>in  ütf  —  r/i) 

'  = / ■ 

wo 


p- 


und 


w  — «Z+-    -   -       - 


+ 


nL 


(«-+a"-jC. 


-Pt-^Pi 


die  Stromamphtude : 


P' 
Pi 


A 

a  =  — 

P 


Ware    die    Dämpfung    nicht    sehr    groß,    d.  h.  a'"^    klein    gegen    n^ ,    so 
erhielte  man: 

1    12 


1 


w UiL 

n  \  nC 


+ 


nL 


nC 


?iL  — 


tg9?  = 


1 


a/    _        1 
w \nL 

71  \  IlL, 


Enthielte  der  Kreis  keine  Kapazität,  so  wurden  die  Posten,  die  C  als  Faktor 
enthalten,  verschwinden. 


b)    Die  elektromotorische  Kraft  ist   eine  beliebige  Funktion  der  Zeit. 
Ist  die  elektromotorische  Kraft  ß  eine  beliebige  Funktion  der  Zeit 

so  wird  die  Gleichung  für  den  Strom: 

1 


cW'^  L  dt'^  LC~  L^'^^     ' 


deren  allgemeine  Losung  ist^: 


Je~^i  / eV'W  <^i  —  ^~  ^=' / ß VW  ^t\ 


_  J  e  ^1  /  ß'^fif)  dt—  e   ^ä  /  ß^«/(/)  dt\-\-c.e   'i  -\-  c.e   ^^     , 


wo  c^  und  ^2  Integrationskonstanten  sind  und 
_  2LC 

^^~  wC-iw^-C^-  &.LC    '         ^'^ 


2ZC 


w 


C-\-^w^C''~LLC 


1  F,  Bedell  und  A  C  Crehoriv,   Am  Inst.  El.  Eng    Chicago  3    303.  1872;   Beibl.    17. 
228,    1893. 
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b)    Stromverzweigung  bei  Wechselströmen  '. 

Hat  man  rein  penodiache  Größen,  die  mit  ihren  Ditlcroiiti.'ihjuolicnlcn  nur 
linear  und  mit  reellen  Koeffizienten  m  den  Gleicliunyi*n  fiiiHii'li'n  und  dcii'n 
Schvnngungsdauer  nach  der  früheren  Bezeichnung 

_  2^ 
n 
so  kann  man  sie,  statt  als  Funktion  eines  Sinus  oder  Koainiis,  diiicli 

darstellen,  wo  t  =  y— 1  .  Nach  Rechnung  mit  dieser  Gröüi*  li;it  man  ;nii  SchlnU 
das  Resultat  wieder  m  seine  reellen  und  imaginären  Be.standlcilc   zu   /<'il('j,r('n. 

Eine  unverzweigte  Leitung  bestehe  aus  einem  Kondensator  von  der  K.ip.ix.it.il  i\ 
einem  Leiter  vom  Widerstand  ui  und  der  Selbstinduktum  /. ,  sie  wt-nlc  \u\\ 
solchen  periodischen  Strömen  t  durchflössen ,  dann  ist  die  l^ilcnti.ildiirt'u-ny,  /' 
an  den  Enden  der  Leitung" 

Hier  t  =  a-  «'"'  eingesetzt: 

V=ae"'^^w  +  i  {,iL  -  -1;)}  =  (//+  a")i  ^- fu     , 

d.  h.  zwischen  Fund  t  besteht  formal  ganz  dieselbe  Beziehung  wie  hri  sltitionärciu 
Gleichstrom,  nur  tritt  an  die  Stelle  des  ÜHMschen  Widerstand i'.s  jetzt  der  „Widcr- 
standsoperator*'  b  =  b' -\-  ib"  ,   wo 

b'^ii)  ;  b"=nL  —  ~-     . 

nC 

Wirkt  auf  die  betrachtete  Leitung  (1)  noch  eine  andere  LciLun«  (2)  induzi..reiul 
ein,  so  gilt  die  Beziehung 

wo  «2  =  ß,  e'"*  ,  so  wird  • 

y'=«fz,  +  M_i_ 
Dabei   ist  «'=  4-  ^  das  Verhältnis  der  Amplituden  d(«r  zwei  Wochselatruiup. 

,^*;J^"«-.-_^-    ^       ??*    ®'°   ^^^'^    ^^^"^^    ^^^    Sell)stinduktlon     und 
y^         I  4^°"    OHMschen    Widerstand    noch    die    elektrostatiachf 

/              J  T    ^il^*  ^S^-'^'  ^^^  ^^^'^  ''^^'  «^^^  Kondenaator  mit 

^^^^^ AV  Leitfähigkeit),    so    kano   man    das   so    auffassen,    als    ob 

^.    '        ""  S-^'  t>trom  sich  verzweigte  und  ein  Kondensator  von  der 

Fignr  245.  ^T^'^^ F  ^^'^^^^  "'^  ^^'  Selbstinduktion  und  dem  0hm- 

Roc  f„       ^      -T  ,  .  ^          Widerstand  geschaltet  wäre  (s,  Ficur  "45) 

induk^C:o  t^d^dtÄ^de^s  ^Zt-rr^-  ^^^^sU^' S^.. 


L=--L 


^        und        ^2  =  2e/3  +  t«Za 


1  Die  folgenden  Resultate  sind  zum  srößten  TpH  c^t,.,^  ^      t. 
Ann.  17    820    1882    Dann  Lord  RAYMcfS  ^fVS^''  ^o^'H°  ^^^ 
Papers  3.  452.     Weitere  Au.fl'^^A^^' .^^^^^  ='°3.   189IJ  auch  Scient. 

und  Kapazitäten     M  Wien,  Wied^T  44  ^8?  ^f  t     .ir^'^^"^  ^°°  Induktionskoeffizienten 

Ann  44.  689   1891.    Wir  folgen  M.  WiBNs  Entwicklungen. 


r^  v_ 
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also  der  Wiclerstandsoperator  für  die  ganze  Stroragchleifc. 

_     l\  /'a  7f'_.  -f-  i  n  Z_,  _  {b) 

wo  (b)  der  Opeiator  ohne  lU'rucksichtigunfj  der  Kapazität  ist. 


c)    Messungen  mit  der  Wheatstone sehen  Brücke. 

Bei  dei  Stromvcrzweigung  der  Wheai'stone  sehen  Brücke  gilt  als  Beding iiiit; 
für  das  Verschwinden  des  Bruckenatromes  (analog  wie  hei   Gleichstrom): 

/\  l\  —  /'2  h  =  0  ' 
wo  die  Indices  sich  auf  die  vier  Zweige  beziehen  (s.  Figur  24(Jj.  Da  die  /> 
komplexe  Großen  sind,  so  zerfallt  die  Gleichung  durch  Trennen  des  Reellen  xxnd 
Imaginären  m  zwei  Teile,  Indem  man  den  reellen  Teil  für  sich  gleich  null 
setzt,  erhält  man  oft  (aber  duichaus  nicht  immei)^  die  für  konstanten  Strom 
bestehende  Gleichung: 

Wj  7i;'4  —  102  Wq  =  0       , 

wo  die  ra  (wie  stets)  die  OHMschen  Widerstände   sind.     In  diesem  Fall  kann  im 
Bruckenzweig  jedes  Meßinstrument  benutzt  werden,  da  dann  die  Periode  n,  welche 
die  b  Größen  enthalten,   bei   Entwicklung  der  Gleichung  heraus- 
fallt.   Tritt  dag  nicht  ein,  bleibt  nach  Trennung  des  Reellen  und 
Imaginären  //  m  den  Gleichungen  stehen,   so  kann  man  z.  B.  ein 
Hortelephon    in    T  nur   benutzen,    wenn  man    rem    sinusförmige 
Wechselstrome  durch  die  Bruckenkombination  sendet.  Dient  aber, 
wie  meist,  ein  kleiner  Induktionsapparat  als  Stromquelle,  so  erzeugt 
dieser  Wechselströme  sehr  verschiedener  Periode,  auf  die  alle  das 
Hortelephon  reagiert,  wahrend  doch  nur  füi  eine  bestimmte  Pe- 
riode  die  Bedingung   der  Nullstellung   erfüllt  ist     Man  muß  also  Fiear  34b. 
jetzt  ein  Instrument  zur  Beobachtung  wählen,  das  wesentlich  nur 
auf   eine  Penode   anspricht,  z.  B.  das  Vibrationsgalvanometer  oder  -das  optische 
Telephon. 

Als  Stromquelle  mit  einer  bestimmten  Periode  eignet  sich  be- 
sonders die  Wechselstromsirene  nach  M.  Wien  (s.  S.  1588),  ein  mit  Saiteii- 
uuterbrecher  betriebenes  Induktorium,  bei  dem  die  Periode  sich  genau  angeben 
läßt-,  oder  der  von  Dolezalek''  beschriebene  Mikrophonsummer  von  Siemens 
&  I-Ialske.  Dieser  unterbricht  den  Primärkreis  des  Induktoriuraa  nicht  voll- 
ständig, sondern  ruft  in  ihm  Stromschwankungen  hervor,  die  annähernd  der 
Schwingungsamplitude  des  Unterbrechers  proportional  sind.  Mit  ihm  lassen  sich 
Wechselstrome  bis  zu  1000  Schwingungen  in  der  Sekunde  erzeugen.  Bis  zu 
6600  annähernd  einfache  Schwingungen  liefert  die  von  Dolezalek  konstruierte 
Hochfrequenzmaschine  von  Siemens  &  Halske^. 

Beispiel:  Vergleich  der  Kapazitäten  zweier  Kondensatoren:  Man 
setzt  C^  resp.  C,  in  die  Zweige  1  resp.  2,  deren  Widerstände  zu  vernachlässigen 
seien,  dann  ist 


also: 


«Ci 


do  =  - 


»a 


u 


Wn 


w. 


Ol    :  On 


Dieselbe  Beziehung  erhalt  man  für  die  Vergleichung  der  Kapazität  C^  eines 
Kabels,    dessen  Widerstand  w^   (oder   eines   Kondensators,   dessen  Dielektrikum 

'S  z.  B.  M.  Wien,  1  c ,  099.  —  2  s.  z  B  E.  Ohlich,  Elektrotechn.  Zeitschr.  24.  502. 
1903  (Beschreibung  der  m  der  Ph5'sika]isch-techmschea  Reichsanstalt  benutzten  Methoden).  — 
3  F.  DoLEZ-VLKK,  Zeitschr.  f  Instrumentenk    23.  240.  1903. 
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Leitfähigkeit  hat)  mit  einem  m  Zweig  2  gesetzten  Kondensator  C, ,  dem  parallel 

^  em  Widerstand  «/^  geschaltet  wird.     Zugleich   besteht  dann   noch  die  Bedingiuig 

*  für  konstanten  Strom  7il^  :  w^  =  zc/g  •  ®'i  • 

J  Das  Aufsuchen  der  Nullstellung  geschieht  praktisch   so,    daß  man   in   jeden 

I  der  vier  Zweige   einen  Rheostaten   nimmt  und  die  Verzweigungspuukte  zwischen 

\  1   und  2  resp.  3  und  4  durch  Schleifkontakte  auf  je  einem  Bruckcndraht  bildet, 

l  Durch    allmähliches   Verändern    der   Rheostaten    und    Verschiebung    der   Schlcif- 

3  kontakte  sucht  man  das  Tonminimum  zu  erreichen. 

d)    Die  Stromverteilung  geschieht  so,  daß  die  magnetische  Energie  ein 

Mmimum 

Sind    die    Ströme,    die  em   behebiges  Leitersystem  durchtlielien,    so    schnell 
veranderhch  (sehr  schnelle  elektrische  Schwingungen),  daß    der  Ohm  sehe  Wider- 
stand gegen  den  Einfloß  der  Selbstinduktion  vernachlässigt  werden  kann,  so  folgt 
die  Stromverteilung  dem  Gesetz:     Für   eine   gegebene   Gesamtstromstarke 
'-  muß  die  magnetische  Energie  ein  Minimum  sein.^ 

l  Hat  man  z.  B.  zwei  Zweige,   in   denen   dieselbe   elektromotorische  KrafL  & 

I  wirkt,  so  gelten  die  Gleichungen: 

I  und  sind  die  OHMschen  Widerstände  zu  vernachlässigen,  so  folgt 

also :  -^1  ^1  +  -^12  h  =  ^2  '2  +  -^12  h     • 

Das  ist  aber  die  Bedingung  dafür,  daß  der  Ausdruck  der  magnetischen  Energie 

für  vorgeschnebenen  Wert  von  z^  +  z,  em  Minimum  wird. 

Dieser  Satz  laßt  sich  auch  auf  die  Verteilung  des  Stromes  in  einem  Leiter 
anwenden,  indem  man  den  Strom  als  aus  lauter  Stromfäden  zusammengesetzt 
ansieht,  dann  muß  die  Verteilung  so  stattfinden,  daß  die  Selbstinduktion  sich 
einem  konstanten  Grenzwert  (dem  Minimum)  nähert.  Die  Strömung  wird  also 
das  Linere  des  Leiters  frei  lassen  und  nur  in  einer  sehr  dünnen  Schicht  auf 
seiner  Oberflache  verlaufen.     Näheres   und   experimentelle   Beweise  siehe  spater. 

e)  Zwei  aufeinander  induzierende  Leitungen  (Transformator). 

Die  pnmäre  Leitung  enthalte  eine  periodische  elektromotorische  Kraft,  die 
sekundäre  sei  ohne  Stromquelle,  und  beide  wirken  mduzierend  aufeinander,  dann 
bestehen  die  Gleichungen: 

'i«'i  +  Zi  -^  +  Zi2  -^  =  .4sm(«  t) 


Setzt  man  zur  Abkürzung: 


W  +  ^^Ä^ 


Zi  —  Zi_—  .„irl 


1  S.  z.  B.  Lord  Rayleigh,  Phil.  Mag    (4)   38.    i.    1869   und  Scient.   Papers  L    i    und 
J  Stefan,  Wien.  Sitzber.  99  {IL&)  319  und  Wied  Ann.  41.  400.  1890. 
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so  sind  die  Lösunj^err 


Dabei  lat. 


^^  =  a,  am{n  t  -  (pj) 
A 


ti^  =  —P 


—  A  n  Z|  2 


tg<?'i 


«Z{ 


TCj 


t89^a  =  - 


tgC'?'!  —  '^'s)  = 


7A, 


Vergleicht  man  den  Wert  von  a-^  mit  dem  früher  für  eine  Leitung  ge- 
gebenen a  usw.,  so  sieht  man,  daü  die  Anwesenheit  des  zweiten  Stromkreises 
eine  scheinbare  Vergrößerung  des  Widerstandes  von  w-^  auf  wi,  eine 
scheinbare  Abnahme  der  Selbstinduktion  von  L^  auf  L[  und  eine  Ver- 
minderung der  Phasendifferenz  zwischen  elektromotonscher  Kraft  und  Strom 
für  die  Leitung  1  bewirkt  hat. 

Die  Phasendifferenz  zwischen  primärem  und  sekundärem  Strom  wird  um  so 
kleiner,  je  größer  die  Schwingungszahl  n ,  d.  h.  die  Frequenz  der  Slromwechsel,  ist 

Ist  diese  Frequenz  sehr  groß,  so  verschwindet  m,  gegen  «Zg,  und  es  wird: 

Z|^ 
Z,    ' 


L[  =  L, 


f  I      -^12 

7£'i  =  W^  +  - -,-  W^ 


CU  = 


<Pl-<Pi 


(da  a^  und  a^  entgegengesetzte  Zeichen  haben). 

Die  dem  primären  Elreis  zugefuhrte,  in  der  Zeiteinheit  verbrauchte  Energie, 
wenn  die  ^sekundäre  Spule  geschlossen  ist,  hat  den  Betrag: 

wäre  der  sekundäre  Kreis  offen  (ze/g  =  cxj) ,  so  gingen  Li  und  wi  in  Z^  und  w^ 
über.  Die  vom  sekundären  geschlossenen  Kreis  aufgenommene  Energie  ist 
proportional 

ä2Z?3ZC/2_ 

Sind  die  beiden  Spulen  etwa  ähnlich  wie  bei  einem  Induktionsapparat  über 
einen  Eisenkern  gewickelt,  so  stellt  die  Anordnung  einen  Transformator  dar. 
Das  Induktonum  selbst  kann,  wie  schon  gesagt,  als  Transformator  von  niedrig 
gespannten  Strömen  in  solche  hoher  Spannung  (in  der  sekundären  Spule)  an- 
gesehen werden. 

Die  Masma  der  Stromstärken  (die  Amplituden)  im  sekundären  und  primären 
Kreis  verhalten  sich,   abgesehen  vom  Vorzeichen,  zueinander: 


'12 


<h       i(wi  +  n^I^) 
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und  ist  «Z3  groß  gegen  w^' 

Bedecken  die  primären  Windungen,  deren  Zahl  a^,  und  die  HckiiMil.m-n  (g^) 
eine  gleiche  Lange  des  Eisenkerns,  so  ist  merklich 

^  -^12  "1 

und  für  die  Spannungsamphtuden  F^  und  V^   der  primären   und  sekniidjinMi  Spule 
gilt: 

'1        -1 

Man   nennt    dies    das    Transformations-    oder   Übersetzunga-VorhkltuiH    dos 
Apparates. 

Nur  wenn  alle  magnetischen  Induktionslinien  des  primären  und  de»  sokuii- 
dären  Kreises  durch  alle  Windungen  jedes  Kreises  linidurchLroIcii,  fmdt't  kein 
magnetischer  Verlust  (keine  Streuung)  statt;  dann  bestände  die  Bediii^Miiin: 

-^12  ^^  -^1  '  -^2 
Weiteres  siehe  unter  „techmschen  Anwendungen". 

15.  Erzeugung  von  Wechselströmen. 

Die  Wechselstrommaschinen,  wie  sie  in  der  Technik  gebaut  wi'rden,  liefern 
meist  Schwingungsformen,  die  nicht  allzusehr  von  der  Siuusform  .'ibwciclicti,  und 
Wechselzahlen  der  Größenordnung  100  pro  Sekunde;  auf  ihre  Konstniktioii  ist 
an  dieser  Stelle  nicht  einzugehen. 

Wir  fuhren  im  folgenden  nur  einige  Apparate  an,  die  zu  wi8S(inHt'haftlich(Mi 
Untersuchungen  gedient  haben  und  vorwiegend  mit  der  Absicht  konstruiert  wurden, 
möglichst  reine  Sinusschwmg^ngen  zu  erzeugen. 

W.  Weber  1  erreichte  diesen  Zweck,  indem  er  einen  an  der  Achse  einer 
Sirene  befestigten  Magneten  im  Innern  einer  Multiplikatorrolle  rotieren  ließ.  Da- 
durch entstehen  m  der  Rolle  Ströme,  deren  elektromotorische  Kraft  genähert 
einer  Sinusfunktion  proporüonal  ist.  In  ähnlicher  Weise  wirkt  der  SinuH- 
induktor  von  F.  Kohlrausch 2,  bei  dem  der  Magnet  durch  ein  Räderwerk  mit 
Treibgewicht  m  schnelle  Rotation  versetzt  wird. 

Um  mit  einer  solchen  Anordnung  gleichzeitig  Wechselströme  von  derselben 
Periode  und  bekannter  Phasendififerenz  zu  erhalten,  wandte  Oberbeck"  zwei  Multi- 
plikatoren an,  deren  Windungsebenen  einen  beliebigen  Winkel  miteinander  bilden 
können,  und  m  deren  Innerem  der  Magnet  (eine  magnetisierte  Stahlplatte)  rotierte; 
der  Winkel  bestimmt  die  Phasendifferenz. 

Mit  solchen  und  ähnlichen  Vomchtungen  lassen  sich  natürlich  nur  sehr  kleine 
Schwingungszahlen  erreichen.  Um  die  Eigenschaften  der  Wechselströme  auch 
für  Frequenzen  von  einigen  Tausend  und  mehr  zu  untersuchen,  benutzte  man 
nach  dem  Vorgang  von  Tesla^  das  Pnnzip  der  Induktormaschinen,  nach  dem 
Tesla  selbst  schon  eine  große  Hochfrequenzmaschine  mit  30  000  Wechseln 
in  der  Sekunde  gebaut  und  Duddell  ß  m  neuester  Zeit  sogar  eine  Maschine  mit 
240  000  Wechseln  konstruiert  hat    In  Hemerem  Maßstab  sind  derartige  Apparate 

1  W.  Weber,  Elektrodynam.  Maßbestimimmgen,  Abhandl.  d.  kgl.  aächs.  Ges  d.  Wiss.  6. 
573-  1864.  -  ZF.KOHLEAUSCH,  Pogg  Arm.  138.  285  1869;  Jubolband  290.  1874.  — 
LL?TT<,  W:ed  Ann.  19  213  1883.  -  *  N.  Tesla.  Untersuchungen  über  Melirphasen- 
strome,  deutsch  von  Maser.  HaUe  1895   —  ^  W.  Duddell,  Piul.  Mag.  (6)  9.  299.  1905. 
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zur  Erzeugung  'reiner  Sinusströme  u.  a.  von  M.  WiiiN^,   F.  Dolüzalek^,  K.  E.  F. 
Schmidt^  konstruiert  woiden 

Wir  beschreiben  kui/  rlie  Wechaelatronisirene  von  M.  Wien,  die  bis 
17  0U0  genähert  reine  Siiiusschwingungoii  in  der  Sekunde  hefert:  Am  Rande  einer 
Messingscheibe  (4U  cm  Durchmesser,  1  cm  Dicke)  waren  ringsherum  250  Zihne 
von  2  cm  Lange  ausge fräst  und  die  ZwiHchenrauiue  mit  0,3  mm  dickem  Trans- 
formatorenblech ausgefüllt.  Die  Scheibe  mit  diesen  Eiscnankeni  dreht  sich  so 
nahe  wie  möglich  zwischen  den  keilförmig  zugespitzten  Polen  eines  Elektro- 
magneten. Passiert  ein  Lisenankcr  die  Pole,  so  wird  in  einer  um  die  Pole  ge- 
wickelten Spule  ein  Wechselstrom  induzierl,  dessen  Schwingungszahl  gleich  der 
Umdrehungszahl  der  Scheibe  mal  der  Zahl  der  Eisenanker  ist.  Die  Intensität 
dieser  Strome  wird  außerordentlich  erhöht  und  so  erst  eine  reine  Sinuaschwmgung 
gewonnen,  wenn  die  Eigenschwingung  des  durchströmten  Systems  in  Resonanz 
mit  der  Periode  des  Wechselstromes  ist.  Dazu  wird  ein  Kondensator  in  die 
Leitung  eingeschaltet  und  Selbstinduktion  und  Widerstand,  sowie  die  Drehungs- 
geschwindigkeit der  Scheibe  passend  reguliert.  Dieses  Instrument,  wie  die  von 
DoLEZALEK  konstruierte  Maschine  mit  etwa  13  000  Wechseln,  eignet  sich  besonders 
zur  Messung  mit  der  Wheatstonk scheu  Brücke. 

16.  Apparate  und  Methoden  zur  Messung  der  Wechselströme. 

a)  Messung  der  Intensität  und  Spannung. 

Zur  Beobachtung  und  Messung  der  Intensität  und  Spannung  \on  Wechsel- 
strömen kann  zwar  in  einigen  Fallen  das  Galvanometer'  verwandt  werden,  meist 
aber  muß  man  andere  Instrumente   benutzen.     Als  solche   sind  u.  a.  zu  nennen: 


cc)  Elektrodynamometer  und  Stromwagen.'' 

Bei  ihnen  sind  die  Ausschläge  dem  Quadrat  der  Stromstarke  proportional, 
man  muß  aber  beachten,  ob  die  Wechselströme  in  den  zwei  aufeinander  wirkenden 
Spulen  eine  Phasendifferenz  haben  oder  nicht.     Wären  die  Strome  gegeben  durch 

so  würde  der  Ausschlag  proportional  sein: 


r 

T     I  u 


finden   kann,   wenn   die  Amplituden  u^  und  a^   bekannt  sind.     Ist  tp^  —  Vi  = 


d.h.   er  hangt   auch  von   der  Phasendifferenz  (pi  —  (p^    ab,    die   man   danach 

7t 

2' 

so  gibt  das  Elektrodynamometer  gar  keinen  Ausschlag.  Diese  Erscheinung  hat 
Oberbeck"  elektrodynamische  Interferenz  genannt  und  sie  u.  a.  zur  Prüfung 
der  von  ihm  abgeleiteten  Gesetze  der  Verbreitung  von  Wechselströmen  in  ver- 
zweigten Leitungen  und  zur  Bestimmung  von  Induktionskoeffizienten  benutzt. 

Diese  Instrumente  können  große  Empfindlichkeit  haben,  sind  aber  meist  ihrer 
längeren  Drahtspulen  halber  nur  für  Wechselströme  geringer  Frequenz  zu  brauchen. 

Zur  Messung  schneller  (Kondensator-)  Schwingungen  hat  Papalexi^  ein 
Dynamometer  konstruiert. 

1  M  Wien,  Ann.  d.  Pliys.  4.  425.  1901.  —  2  F.  Doixeaibk,  Zeitschr.  für  Instrkde. 
23.  244.  1903  —  3  K.  E,  F.  Schmidt.  Ann.  d  Phys.  14,  22.  1904.  —  4  S.  z.  B  H.  Rubens, 
Wied.  Ann.  37  522.  1889.  —  B  Ihre  Besprechung  s.  Handbuch,  4.  295—304.  1903.  — 
6  A  Oberbkck,  Sitzber.  d  Berl.  Akad  1882,  125 i  Wied.  Ann.  17  816.  1882;  19.  213. 
1883.  —  7  A.  Papau^xi,  Ann.  d.  Phys.  14.  756.  1904 
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ß)  Weicheiseninstrumeute. 

Hierher  gehört  das  BELLATi-GiLTAYsche  Nadeldynamometer  (s.  Handbuch  4- 
298 — 300)  und  eme  ähnliche  Anordnung  von  Lord  Rayleigh^  die  auch  zur  Be- 
stimmung der  Phasendiff erenz  zweier  Wechselströme  benutzt  werden  kann. 
Zu  dem  Zwecke  hängt  die  Nadel  aus  weichem  Eisen  unter  45°  geneigt  gegen 
die  gemeinsame  Achse  zweier  Spulen,  die  sich  zu  beiden  Seiten  der  Nadel  be- 
finden. Gehen  durch  die  Spulen  Wechselströme  gleicher  Frequenz,  so  ergibt 
Sich  ihre  Phasendifferenz  aus  den  Ablenkungen  der  Nadel,  wenn  jedei  Strom 
allem  und  wenn  beide  zugleich  auf  sie  wirken. 

Über  andere  Weicheiseninstrumente  (Federgalvanometcr  usw.),  die  in  den 
verschiedensten  Formen  ihrer  schnellen  Einstellung  und  bequemen  Ablesung 
wegen  auch  von  der  Technik  benutzt  werden  s.  Handbuch  4.  307.  Sie  dienen 
zur  Messung  von  Wechselstromen  geringer  Frequenz  und  müssen  für  Schwingungs- 
zahlen,   die  mehr  als  50  pro  Sekunde  betragen,  stets  besonders  goeichL  werden. 

y)  Hitzdrahtinstrumente. 

Sie  benutzen  die  durch  die  Stromwarme  bewirkte  Ausdehnung  eines  dunneu 
(z.  B.  0,06  mm  dicken)  Drahtes  aus  Platin,  Platmsilber  oder  dgl.,  die  in  vßr- 
schiedener  Weise  auf  einen  Zeiger  oder  Spiegel  übertragen  wird.  Innerhalb 
mäßiger  Grenzen  ist  der  Ausschlag  dem  Quadrat  der  Stromstärke  proportional. 
Kurze  Beschreibung  solcher  Instrumente  s.  Handbuch  4.  312.  Viele  dieser  Apparate 
können  bei  passender  Konstruktion  sehr  genüge  Kapazität  und  Selbstinduktion 
erhalten  und  deshalb  auch  zur  Beobachtung  sehr  schneller  Wechselströme  (IIkrtz- 
Bcher  Schwingungen)  benutzt  werden. 

Will  man  mit  ihnen  nach  der  Beziehung 

aus  gemessenem  /  und  bekanntem  w  die  Spannung  messen,  so  muß  w  außer 
dem  mit  der  Erwärmung  veranderhchen  Widerstand  des  Hitzdrahtes  noch  einon 
großen  induktionsfreien  Vorschaltewiderstand  enthalten. 

Speziell  zur  Messung  schneller  Schwingungen  sind  u.  a.  konstruiert: 
das  Hertz  sehe  Dynamometer^,  bei  dem  der  Strom  einen  sehr  düniion 
Silberdraht  erwärmt,  dessen  mittlerer  Teil  um  einen  Stahldraht  geschlungen  ist. 
Der  Stahldraht  wird  tordiert,  indem  man  den  Silberdraht  spannt;  geht  der  Strom 
durch  den  letzteren  und  dehnt  ihn  durch  Erwärmung  aus,  so  wird  der  StahldrabL 
detordiert,  und  ein  mit  ihm  verbundener  Spiegel  dreht  sich. 

Das  Hitzdrahtamperemeter  von  J.  A.  Fleming^:  Zwei  parallele  dünne 
Silberdrahte  sind  nahe  nebeneinander  ausgespannt,  in  der  Mitte  sind  sie  durch 
emen  kleinen  Spiegel  verbunden;  geht  der  Wechselstrom  durch  einen  der  Drähte, 
so  dreht  sich  der  Spiegel;   das  Instrument  wird  mit  Gleichstrom  geeicht.'^ 

Die  in  einem  Teil  der  Strombahn  entwickelte  Wärmemenge  und  dadurch 
die  effektive  Stromstärke  oder  Spannung  kann  auch,  wie  z.  B.  von  Bati'EIJJ  und 
Magri6  und  K.  E.  F.  Schmidt  8,  auf  kalorimetrische  Weise  oder  durch  eine  passende 
Form  des  RiEss  sehen  Luftthermometers  gemessen  werden. 

Die  Angaben  aller  dieser  Instrumente  aber  müssen  mit  Vorsicht  benutzt 
werden,''  wenn  sie  z.  B.  die  Intensität  von  KondensatorenÜadungen  in  einem 
Schließ ungskreis  messen  und  zugleich  untereinander  vergleichbar  sein  sollen.    Dabei 

1  Lord  Rayleigh,  Phil.  Mag.  (5)  43.  343.  1897.  —  2  H  Hertz,  Zeitachr  f.  Instrkde. 
3.  17.  1883  und  Ges.  Werke  1.  227.  —  3  j.  A.  Fleming,  Proc.  Roy.  Soc.  19.  173  irnd  Phil 
Mag  (6)  7.  S9S.  1904.  —  Ähnlich  E.  F  Nohthrup,  Proc.  Am.  Inst.  El.  Engln  24,  375.  1905 
und  Beibl  29.  1173.  1905.  —  4  Andere  Instnunente  und  Anordnungen  z.  B.  bei  W.  Duddell, 
Phil.  Mag  (6)  8  91  1904.  —  5  A.  Battklu  und  L  Maghi,  Phü.  Mag.  (6)  5.  i  u  620.  1903 
und  Phys.  Zeitschr  3  539.  1902.  —  8  K.  E.  F.  ScHMmx,  Zeitschr  für  Instnunentenk.  26.  10. 
1905-  —  ^  J-  Zenneck,  Elektromagnet  Schwingungen  424  ff. 
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ist  fast  stets  eint"  Funkcnstrocke  in  der  Leitung,  itud  die  beiden  Belegungen  des 
Kondensators  stehen  etwa  mit  den  Sckundarpolen  eines  Indnktonums  m  Ver- 
bindung, so  dali  der  Kondensatoi  bei  jeder  Schwingung  des  Unterbrechers  neu 
geladen  wird.  Die  Warmowirkung  ist  der  Zahl  der  Entladungen  in  der  Sekunde 
proportional.  Je  nach  der  Entfernung  der  Elektroden  der  Funkenstrecke  von- 
einander kann  aber  jede  Entladung  durch  einen  oder  mehrere  Funken  geschehen. 
'  Die   Entladungszahl    braucht    also    nicht    der  Unterbiechungszahl   gleich   zu   sein, 

man  wird  das  durch  Betrachten  des  Funkens  im  lotierendeu  Spiegel  kontrollieren 
müssen,  wenn  die  Angaben  des  Instruments  miteinander  verglichen  werden 
sollen.  Geschieht  endlich  die  Entladung  oszdlatonsch,  so  hängt  die  Warme- 
wirkung  (s.  spater)  \on  der  Dämpfung  dieser  Schwingungen  ab  und  kann  sogar 
als  em  Maß  für  sie  dienen. 

d)   Instrumente,  die  sich  besonders  für  NuUmethodcn  eignen. 

Die  Anwendung  des  Hortelephons  in  der  Wiieatstonk sehen  Brücke  begegnet 
bei  Wechselströmen  oft  Schwierigkeiten  (a.  S.  579),  deshalb  benutzte  M.  Wien  bei 
seinen  Messungen  das  von  ihm  konstruierte  optische  Telephon  \  das  er  aber  für 
Schwingungen  zwischen  256  bis  einigen  Tausend  pro  Sekunde  besser  durch  eine  Modi- 
fikation^  desRuBENSschen  Vibrationagalvanometers^  und  für  noch  höhere  Schwingungs- 
zahlen durch  ein  abgeändertes  BEL[ATi-Gir;rAYsches  Dynamometer  ersetzte. 

Zu  Untersuchungen  von  Heriz sehen  Schwingungen  dient  u.  a.  die  Bolometer- 
anordnung  von  Paalzow  und  Ruhens  fs.  Handbuch  4.  313). 

t)  Elektiometer. 
Verbindet  man  z.B.  einen  Punkt  der  Stromleitung  mit  einem  Qiiadrantenpaar, 
einen  anderen  Punkt  mit  dem  zweiten  Quadrantcnpaai  und  der  Nadel,  so  ist  der 
Ausschlag  dem  Quadrat  der  eflektiven  Spannung  proportional;  kennt  man  den  Wider- 
stand zwischen  den  beiden  Punkten,  so  folgt  daraus  die  efiektive  Stromstärke. 

Zur  Untersuchung  Hertzs eher  Schwingungen  ist  die  von  Bjkrknes"  zuerst 
benutzte  Form  des  Elektrometers  geerguot.  Sie  hat  nur  zwei  kleine  Qua- 
dranten und  eine  horizontale  Icmniskatenförmige  Nadel,  die 
in  der  Nullage  zueinander  stehen,  wie  ea  die  Figur  247  zeigt. 
Die  Quadranten  werden   mit   den  Punkten  des  Schwingunga- 

\  kreises    verbunden,    deren    effektive    Spanuungadifferenz    ge- 

funden werden  soll,  und  ziehen  die  ungeladene  Nadel  in 
sich  hinein.  Der  Drchungswinkel  ist  dem  Quadrat  der  Span- 
nungadiflferenz  proportional.    Die  Nadel  kann  mit  Flüsaigkeits-  Fiüur  247. 

,  dampfung  versehen  sein.  —  Noch  einfacher  genügen  oft  als 

Elektrometerquadranten  zwei  ^e^t^kale,  einander  gegenüberstehende  Kreisplatten, 
zwischen  denen,  unter  45"  gegen  ihre  Mittellinie  geneigt,  ein  dünnes,  einige 
Millimeter  hohes  Aluminiumblech  (an  einem  Quarzfaden)  hängt,  dessen  Lange 
nur  wenig  größer  wie  der  Abstand  der  Platten  ist.  Das  ganze  Instrument  soll 
möglichst  genüge  Kapazität  haben. 

b)  Messung  dei  Periode  und  Sichtbarmachung  der  Stromkurve. 

Bei  einer  Wechselatrommaschine  bestimmt  sich  die  Periode  direkt  aus  der 
Polzahl  und  der  Anzahl  der  Touren  der  Maschine. 

Ol)  Durch  Messung  der  Impedanz  einer  vom  Strom  durchlaufenen  Spule, 
I  deren  ÜHMscher  Widerstand  w  und  Selbatinduktionako effizient  L  bekannt  ist  nach 

der  früher  gegebenen  Formel: 

.3  Impedanz  =  l/w^  -^  n^  Z^     , 

wo  —  die  Periode. 
n 

1  Beschreibung  dieser  Instrumeute  s.  Handbuch  4.  305.  —  2  M,  Wien,  Aün.  d.  Phys.  4. 
440    1901.  —  3  V.  BjERKNES,  Wied.  Ann.  44.  74.  1891 
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ß)  Durch  Mitschwingen:  Schickt  man  den  Wochselatrom  durch  piiuMi 
Elektromagneten  und  stellt  diesem  eine  Anzahl  von  verschieden  langen  Zungen 
aus  Stahl  gegenüber,  deren  Schwingungszahlen  noch  in  bekannter  Weise  y.u  ver- 
andern sind,  so  gibt  die  am  stärksten  erregte  Zunge  die  Penode  des  Stromes.  • 
K.  E.  F.  Schmidt  2  setzt  durch  den  Wechselstrom  (Frequenz  höherer  TöneJ 
eine  Telephonmembran  in  kraftige  Schwingungen,  diese  erregen  akustische  Wellen 
in  der  Luft  einer  einseitig  durch  einen  verschiebbaren  Stempel  abgeschlossenen 
Glasrohre.  Die  Wellenlangen  der  Tone  sind  z.  B.  durch  KuNDrsche  Staubüguren 
leicht  zu  bestimmen. 

y)  Stroboskopische  Methode:  Speist  der  Wechselstrom  eine  Lichlqiielle 
(Glühlampe,  Bogenlampe)  und  scheint  eine  mit  bekanntei  Geschwindigkeit  ge- 
drehte, mit  weißen  und  schwarzen  Sektoren  besetzte  Scheibe  m  dem  Licht  der 
Lampe  still  zu  stehen,  so  ergibt  sich  daraus  die  Periode  des  Stromes." 

6)  Aufzeichnung  der  Periode  durch  chemische  und  andere  Wir- 
kungen. Chemisch  präpariertes  Papier*,  das  sich  unter  Wirkung  des  Stromes 
färbt,  bewegt  sich  mit  bekannter  Geschwindigkeit  (oder  unter  einer  schreibenden 
Stimmgabel)  an  einem  Stromkontakt  vorbei.  Die  am  stärksten  gefärbten  Stellen 
geben  (je  nach  Anordnung)  die  Maxima  des  Stromes  oder  der  Spannung.  Daraus 
iolgt  die  Periode  oder,  wenn  Strom  und  Spannungskurven  nebcneinandei  auf- 
genommen werden,  auch  die  Phasenverschiebung. 

Man  kann  auch  das  bewegte  Papier  durch  eine  ruhende  Lackschicht  ersetzen 
und  die  Ladungen  des  Wechselstromes  von  einem  an  der  Stimmgabel  befestigten 
Strohhalm  oder  Draht  auf  die  Schicht  übergehen  lassen,  indem  man  schnell  mit 
der  schwingenden  Gabel  über  die  Schicht  hmwegfahrt  Die  Ladungen  werden 
durch  Bestäuben  (wie  bei  Lichtenberg  sehen  Figuren)  als  gelbe  oder  lote  Teile 
der  Stimmgabelkurve  sichtbar  gemacht.^ 

e)  Aufnahme  der  Strom-  und  Spannungskurven  durch  v(;rstellbaro 
Momentankontakte  (mit  der  JouBERTschen  Scheibe).  Auf  der  Achse  der 
Maschine,  deren  Wechselstrom  untersucht  werden  soll,  sitzt  die  JouuERTsche 
Scheibe,  sie  tragt  einen  schmalen  Kontaktstreifen,  dei  bei  jeder  Umdrehung 
einmal  momentan  eine  verstellbare  Metallbürste  berührt.  Dadurch  wud  eine 
Leitung  geschlossen,  die  von  zwei  Punkten  (z.  B.  den  Polen)  des  Wechselstrora- 
kreises  ausgeht  und  zu  einem  Galvanometer  oder  Elektrometer  mit  parallel  gt;- 
schaltetem  Kondensator  fuhrt.  Der  Ausschlag  des  Meßmstruraontes  gibt  ein 
Maß  für  die  Spannung  zwischen  den  zwei  Punkten  des  Stromkreises  für  den 
Moment  der  Periode,  in  dem  der  Kontakt  stattfindet.  Durch  Verstellung  <ler 
Bürste  kann  die  Spannung  für  beliebig  viele  Zeitpunkte  der  Periode  und  ho  die 
ganze  Spannungskurve  ermittelt  werden.  Die  Stromkurve  erhält  man  durch  Auf- 
nahme der  SpannungskuR'e  für  einen  induktionsfreien  bekannten  Widerstand,  der 
von  dem  Strom  durchflössen  wird.'' 

Auf  Einzelheiten  und  Modifikationen  dieserMethode  können  wir  hier  nicht  cingehn. 
Man  hat  auch  versucht,  die  langwierige,  allmähliche  Aufnahme  der  Kurve  durch  auto- 
matisches Verschieben  der  Bürste  m  den  passenden  Momenten  kurzer  und  kontinuier- 
lich zu  machen;  einen  solchen  Kurvenindikator  hat  z.B.  Franke'  konstruiert. 
C)  Oszillographen:  Die  ersten  Versuche,  die  Kurve  eines  Wechselstromes 
sichtbar   zu   machen,    rühren   von   Colley^   und   O.  Frölich^   her.      Später    hat 

IS  z.  ß.  R  ICjempf-Hahtmann,  Elektrotechn.  Zeitschr  22.  9  1901  (dort  auch  weitere 
Literatui)  und  25  44.  1904.  —  2  K.  E.  F.  ScHMmT,  Ann.  d.  Phys.  7.  225.  1902  —  3  G,  Bk- 
NisCHKE,  Elektrotechn  Zeitschr.  20.  142  1899.  —  Ä.  Samojloff,  Ann.  d.  Phys.  3.  153.  1900 
u  a.  —  4  P  GhOtznkr,  Breslauer  arztl  Zeitschr.  23  1885;  Elektrotechn.  Zeitschr.  18.  97.  1897; 
Ann  d.  Phys.  1.  738.  1900;  Janet,  C  R  118.  862.  1894  iis^-  —  ^  W.  König,  Wied.  Ann. 
6*^  S3S-  1899;  Elektrotechn.  Zeitschr  20  45.  1899;  Ann.  d.  Phys.  2  860.  1900.  —  6  J.  Jou- 
BERT,  Ann  de  l'öcole  Norm  10.  131.  145.  1881.  —  7  A  Franke,  Elektrotechn  Zeitschr.  20. 
803  1899  —  8R  CoLLEY,  Wied.  Ann  26  432..  1885;  28.  i.  1886:  44.  102.  18QI  — 
ö  0.  Frölich,  Elektrotechn  Zeitschr    8    210.  1887,  10.  65.  1880. 
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Blondel^  die  Beclingunjfen  für  die  Konstraktion  solcher  Instrumente  eingehend 
untersucht  und  ihre  Typen  festgestellt.  Ihre  jetzige  Form  haben  die  Oszillo- 
graphen wesentlich  von  ihm  und  von  Duddell-  erhalten.  Das  schwingende 
System,  ein  Stabchen  aus  weichem  Eisen  oder  dgl.  mit  sehr  leichtem  Spiegel,  hat 
bei  den  empfindlichen  Instrumenten  von  Blondel  nur  eine  Schwingungsdauer  von 
0,0001 — 0,00002  Sekunden,  folgt  also  den  Schwankungen  des  auf  das  System 
wirkenden  Wechselstromes,  dessen  Periode  nicht  kleiner  als 
0,001  Sekunde  ist,  ohne  sie  merklich  zu  deformieren.  Bei  an- 
deren Instiumenten  (Duddell,  Wehnelt  ")  durchläuft  der  Wechsel- 
strom eine  sehr  schmale,  gestreckte  Drahtschi eife  A  (s.  Figur  248), 
an  der  das  Spiegelchcn  P  befestigt  ist,  die  sich  in  einem  starken 
Magnetfeld  N,  S  befindet,  so  daß  bei  den  Schwankungen  des 
Wechselstromes  drehende  Schwingungen  der  Schleife  entstehen  |^  ^ 

(Eigenschwingung   der   Schleife   0,001—0,0001   Sekunde).     Die 
Bewegungen   eines  von  dem  schwingenden  Spiegel  reflektierten  / 

Lichtbundels    werden    im   rotierenden   Spiegel   betrachtet    oder  '         \ 

auf   einer  passend   \erschobenan  photogiaphischen   Platte   auf-  Figur  248 

gezeichnet 

Der  Rheograph  von  äukaham^  benutzt  em  schwingendes  System  mit  einer 
Penode  von  etwa  0,1  Sekunde  und  sucht  die  Trägheit  durch  Induktion  zu  kom- 
pensieren. 

Spannungs-  wie  Stromkurven  und,  bei  einfacher  Modifikation,  auch  Leistungs- 
kurven lassen  sich  mit  dem  Oszillographen  untersuchen. 

tj)  Die  BRAUNsche  Kathodenstrahlröhre''  ist  em  ausgezeichnetes  Hilfs- 
mittel zur  Untersuchung  eines  Wechselstromes,  da  die  von  dem  magnetischen 
oder  elektrischen  Feld  abgelenkten  Kathodenstrahlen  (Figur  249)  der  Änderung  des 
Feldes  ohne  Trägheit  folgen. 

Ä' und  A  sind  Kathode  und  Anode  der  evakuierten  Glasröhre;  em  schmales 
Bündel  der,  am  besten  von  einer  Influenzmaschine  erzeugten,  Kathodenstrahlen  geht 
durch    das    1  —  2  mm    weite    Dia- 
phragma D  (aus  Glas,  Glimmer,  Alu-  "^-n 
minium  oder  dgl.)  zu  dem  mit  lurai-  d>^ 
neszierender  Substanz  bestrichenen 
Schirm  S  und   erzeugt   dort    einen 
hellen  Fleck.    Wirkt  ein  Magnetfeld 

senkrecht   zur  Rohrachse ,    so    wird  ^      240. 

der  Fleck  abgelenkt,  legt  man  also 
neben  D  eine  Stromspiüe,  durch  die  em  Wechselstrom  Hießt,  oder  besser  zu  beiden 
Seiten  von  D  je  eine  Stromspule,  deren  Achsen  dieselbe  zur  Rohrachse  senk- 
rechte Richtung  haben,  so  beschreibt  der  Fleck  eine  zur  Richtung  der  Rohr- 
achse senkrechte  helle  Linie.  Betrachtet  man  diese  im  rotierenden  Spiegel, 
dessen  Drehungsachse  parallel  der  hellen  Linie  ist,  oder  photographiert"  sie  mit 
passenden  Hilfsapparaten  auf  bewegter  Platte,  so  erhält  man  die  Stromkurve. 
Schließt  man  D  durch  ein  zweites  Spulenpaar  ein,  dessen  Achse  senkrecht  zur 
Röhre  und  zur  Achse  des  ersten  Paares  steht,  und  schickt  man  durch  die  neuen 
Spulen  auch  einen  Wechselstrom,  so  kombinieren  sich  die  beiden  Ablenkungen 
des  hellen  Fleckes  zu  einer  Kurve,  deren  Gestalt  über  die  Perioden  und 
Phasendifferenz   der  zwei  Wechselströme  Aufschluß  gibt 

1  C.  Blondel,  CR.  116.  502,  1893,  eine  Übersicht  über  die  Konstruktionen  tibw. 
s.  Blondel,  Rapp.  pres.  au  Congrts  intern,  de  Phys.  3.  264.  1900 ;  s.  auch  Natura  63  142. 
1900/01.  —  ZW.  DüDDELL,  Rep.  of  the  Brit.  Ass.  Toronto  1897.  5755  s.  auch  Nature,  1.  c.  — 
3  A  Wehnelt,  Verhaudl.  d.  deutsch,  phys.  Ges.  1903.  178.  —  ♦  H  Abraham,  C.  R.  124.  758. 
X897.  —  BF  Braun,  Wied.  Ann.  60.  552.  1897;  Elektrotechn.  Zeitschr.  19  204  1898.  — 
8  J  Zenneck,  Wied.  Ann.  69.  838.  1899;  Ann.  d.  Phys.  13.  819.  1904  —  A.  Wehnelt  und 
B.  Donath,  Wied  Ann  69  861.  1899.  —  A.  Weinhold,  Elektrotechn  Zeitschr.  22.  409.  1901. 
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Auch  die  Spannung  elektrischer  Wechselfelder  kann  man  messen, 
indem  man  sie  durch  zwei  parallele  Metallplatten  auf  die  Kathodenstrahlen  wirken 
laßti.  Diese  Platten  legt  man  entweder  außerhalb  der  Rohre  zu  beiden  Seiten 
von  Z?,  oder  besser  stellt  man  sie  an  m  die  Glaswand  eingeschmolzenen  Stielen 
hinter  D  im  Innern  des  Rohres  einander  gegenüber.  Sind  die  Schwankungen 
des  Feldes  aber  nur  langsam,  so  wird  der  Ausschlag  des  Fleckes,  außer  bei  sehr 
genngen  Drucken  2,  nicht  mehr  proportional  der  Spannung,  da  die  Kathoden- 
strahlen beim  Durchgang  den  Raum  zwischen  den  Platten  leitend  machen.  Dieser 
Übelstand  wird  vermieden^,  und  man  ist  imstande,  auch  die  Spannung  elektio- 
statischer  Felder  bis  zu  10000  Volt  zu  messen,  wenn  das  Diaphragma  (aus  Metall) 
zur  Anode  gemacht  wird  und  vor  den  Elektrodenplatten  noch  em  enges,  hinter 
ihnen  aber  ein  weiteres  Diaphragma  aus  Glimmer  angebracht  wird.  Die  BR\UNsche 
Rohre  kann,  außer  in  der  angegebenen  Art,  noch  in  sehr  mannigfacher  Weise 
benutzt  werden,  z.  B.  zur  Demonstration  der  Phasen diflFerenz  zwischen  Strom  und 
Spannung,  zur  Kontrolle  der  Schwankung  der  Wechselzahl,  zur  Untersuchung  der 
Dampfung  eines  Wechselstromes  usw.;  sie  ist  auch  noch  für  die  schnellen  Schwin- 
gungen einer  Kondensatorentladung  ein  gutes  Untersuchungsmittel*.   — 

Endlich  sei  hier  der  Versuch  von  Gehrcke^  erwähnt,  den  Stromverlauf  von 
Wechselströmen  mit  einem  „Glimmlichtstrommesser"  zu  verfolgen. 

c)   Messung  der  Leistung  eines  Wechselstromes. 

Die  Leistung  eines  Wechselstromes  war 

W=  E'I-  coB(p     , 

und  ihre  Messung  verlangt  also  neben  der  Kenntnis  von  £  und  /  noch  die  der 
Phasenverschiebung  zwischen  Strom  und  Spannung.  Die  Ermittelung  dieser  letz- 
teren Große  umgehen  z.  B.  die  als  Elektrodynamometer  gebauten  Leistungs- 
messer oder  Wattmeter.  Bei  ihnen  geht  der  Strom  durch  die  feste  Rolle  jF 
(s.  Figur  250)  aus  dickem  Draht.  Die  Enden  der  beweglichen  £,  aus  dünnem 
Draht,  werden  über  einen  großen  induktionsfreien  Widerstand  7V  an  die  Stellen 
A^  und  A^  der  Leitung  gelegt,  zwischen  denen  die  Leistung  gemessen  werden  soll. 


•^-? 


j5h 


Figui  250. 

Die  Leistung  ist  dem  Ausschlag  proportional.  Korrektionen  (meist  klein)  sind 
wegen  der  Leistung  im  Instrument  selbst  und  wegen  der  Phasenverschiebung 
durch  die  Selbstinduktion  der  beweglichen  Spule  anzubringen;  die  letztere  ist  um 
so  kleiner,  ]e  größer  w  gegen  den  Wert  der  Selbstinduktion  der  Rolle  B.  Die 
Eichung  des  Instrumentes  geschieht  mit  Gleichstrom. 

Auf  andere  Konstruktionen  der  technischen  direkt  zeigenden  Wattmeter  können 
■wir  hier  nicht  eingehen. 

IS  z.  B  H.  Ebert,  Wied  Ann.  64  242  1898.  —  2  J.  J.  Thomson,  Pliil.  Mag.  (5)  44. 
296,  1897  —  3  A.  Wehnelt,  Verh,  d.  deutsch,  phys  Ges.  1903.  29.  —  4  S.  u.  a  J.  ZeNNECK, 
Wied  Ann  68.  363  1899,  Ann.  d  Phys.  7.  802.  1902.  —  F.  RiCHAfiz  und  W.  Zieg- 
ler, Ann  d.  Phys.  1  468.  1900.  —  H  Th  Simon  und  M.  Rbich,  Phys.  Zeitschr.  2.  284 
Ti  433  190I1  ■wo  sich  zahlreiche  Literaturangaben  und  Beispiele  der  Verwendbarkeit  finden 
ß  E  Gehhcke,  Verh.  d.  deutsch,  phys    Ges.  1904.  176;  1905.  63. 
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Mit  dem  Elektrometer  kann  die  Leistung  bestimmt  werden,  wenn  man 
die  zwei  Qiiadrantenpaare  mit  den  zwei  Punkten  .-/^  und  A,  der  Stromleitung 
(Enden  einer  Spule  oder  d|;;l.)  verbindet,  zwischen  denen  die  Leistung  ermittelt 
werden  soll.  Die  Nadel  verbindet  man  einmal  mit  dem  Anfang,  das  andere  Mal 
mit  dem  Ende  eines  induktionsfreien  Widerstandes,  der  nach  der  Strecke  A^A.;^ 
vom  Strom  durchflössen  wird.  Die  Differenz  der  beiden  Ausschläge  ist  dem 
Mittelwert  des  Produktes  aus  den  Momeiitanwerten  von  Spannung  und  Stiom- 
starke,  also  der  Leistung  proportional.  Der  Proportionalitdtsfaktor  kann  wieder 
durch  Benutzung  von  Gleiclislrom  gefunden  werden. 

Methode  der  drei  Amperemeter.  Der  ungeteilte  Wechselstrom  der 
Maschine  M  {s.  Figur  251)  llielit  durch  das  Amperemotcr  yj  ,  verzweigt  sich  dann 
durch  /^  +  einem  induktionsfreien  Widerstand  7Ci  und  durch  ^,  +  Spule  S ,  in  der 
die  Leistung  gemessen  werden  soll.  Die  Spannung  an  den  Punkten  /\  und  /g 
ist  merklich  gleich  dei  Spannung  an  den  Enden  der  Spule:  4>  =  ?£'/_,.  Es  ergibt 
sich  dann  für  die  Momenlanweitc" 


4->  =  —  (/f  -  /.r 


/•') 


also  für  die  Leistung: 


7t;; 


JV==-{J^-I?-J^) 


E 
2l 


{II'  -Ji-  I^) 


Ist  der  Widerstand  w  nicht  bekannt,  so  mißl^  man  die  effektive  Spannung  E,  wie 
in  der  Figur  angedeutet,  mit  dem  Spannungsmesser  E, 

In  ähnlicher  Weise  kann   W  durch  drei  Voltmeter  gemessen  werden. 

Die  Phasenverschiebung  tp  oder  der  Leistungsfaktor  cosiyi  kann  bestimmt 
werden,  wenn  man  mit  passenden  Instrumenten  die  Gröüen  W ,  E  und  /  mißt. 
Einige  spezielle  Methoden,  wie  durch  gleichzeitige  Aufzeichnung  von  Strom  und 
Spannungskurven  oder  durch  Benutzung  des  RayluKjH sehen  Weicheisendynamo- 
meters usw.,  sind  schon  früher  angeführt  worden.  Auf  die  technischen  Konstruk- 
tionen von  Phasenmessern  kann  nicht  eingegangen  werden. 

Ist  der  Wechselstrom  nicht  von  einfacher  Sinusform,  so  kann  man  ihn  durch 
eine  FouRUiRsche  Reihe  darstellen  und  die  Amplituden  und  Phasen  der  einzelnen 
Reihenglieder  mit  dem  Elektrodynamometer  nach  einer  von  Dies  Coudres  ^  an- 
gegebenen Methode  bestimmen. 


17.  Abstoßung  zwischen  Leitern,  die  von  Wechselströmen  verschiedener 
Phase  durchflössen  werden.    Schirmwirkung. 

Befindet  sich  ein  Leiter  in  einem  periodischen  (z.  B.  von  Wechselströmen  er- 
zeugten) Magnetfeld,  so  hängt  die  ponderomotorische  Kraft,  die  das  Feld  auf 
den  von  Induktionsströmen  durchfiossenon  Leiter  ausübt,  von  der  Phasendifferenz 
zwischen  dem  Felde  und  den  Strömen  im  Leiter  ab.  Das  wird  in  frappanter 
Weise  durch  Versuche  von  El.  Thomson  '-  demonstriert.  Nach  früherem  stellt 
sich  ein  beweglicher,  geschlossener  Stromleiter  in  einem  Magnetfeld  so  ein,  daß 
ein  Maximum  der  Kraftströmung  (Strömung  der  magnetischen  Induktion  ©)  durch 
seine  Stromfläche  hin  durchtritt.  Dabei  war  die  ponderomotonsche  Kraft  auf  das 
von  dem  Strom  mit  der  Dichte  \  durchströmte  Volumelement  dx  [s.  Artikel: 
Elektrodynamik,  Gleichung  (3  b)]: 

_    ,  S  =  Da3]^T    . 

1  Des  Coudres,  Verh.  d  phys.  Ges  1898.  129;  Elektro tochn.  ZeitscJir,  21.  752,  771  1900. 
—  2  El.  Thomson,  Lum.  elect.  24  638.  1887  und  Beibl.  11.  735  1887;  Lum.  dlect.  48. 
35  1893  und  Beibl  17.  595  1893,  s.  auch  V.  Von  Lang,  Wien.  Ber.  (Ha)  102.  523.  1893; 
J  A.  Fleming,  Electnciau  26.  601,  1893. 
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Wird  das  Magrietfeld  durch  einen  Wechselstrom  erzeugt»  so  ist  93  periodisch 
wie  dieser  Strom.     Die  m  dem  beweghchen  Leiter  induzierte   elektromotorische 

Kraft  ist  —  proporüonal  und  hat  also  gegen  95  eine  Phasenverschiebung  von    .^  , 

dt  jt  " 

der   induzierte    Strom    folglich    gegen    93    eine   PhasendifFerenz    -^  +  91    zwischen 

-und  TT,  und  zwar,  da  tgm=  — ,  um  so  naher  an  te,  je  größer  die  Selbstinduktion  (Z) 
2  ^        w 

und  ]e  kiemer  der  Widerstand  (w)  des  Leiters  ist  Für  die  beobachteten  Wir- 
kungen kommen  statt  der  Momentanwerte  von  j  und  93  die  zeitlichen  Mittelweite 
wahrend    einer   Penode    in   Betracht,    d.  h.    das   Produkt   der   Eftektivwerte    von 

i  und  S8  mit  dem  negativen  Faktor  cosf— +  <?>)  niultipliziert.     g  erhalt  also  das 

negative  Zeichen,  d.  h.  der  bewegliche  Leiter  stellt  sich  in  dem  Felde  des  Wechsel- 
stromes so  em,  daß  einMimmum  der  Kraftstromung  durch  seine  Stromflache  hindurch- 
tntt.  Aus  diesem  Pnnzip  erklaren  sich  die  erwähnten  Versuche  von  El.  Thomson 
und  viele  ähnhche.  Z.  B.  auf  der  Sürnseite  einer  vertikal  gestellten  Spule  mit 
oben  herausragendem,  unterteiltem  Eisenkern  hegt,  über  den  Kern  geschoben,  ein 
MetaUnng.  Schickt  man  einen  kräftigen  Wechselstrom  durch  die  Spule  so  wird 
der  Ring  abgestoßen,  fliegt  über  den  Eisenkern  m  die  Hohe  und  bleibt  dort 
schweben,  wenn  eine  passende  Fuhrung  verhindert,  daß  er 
nach  der  Seite  fortgeschleudert  wird.  Hält  man  den  Ring 
auf  der  Spule  fest,  so  erwärmt  er  sich  stark,  und  ist  er  hohl 
und  durch  eine  Öffnung  mit  Wasser  gefüllt,  so  kann  das 
Wasser  zum  Sieden  gebracht  werden. 

An   einem  Faden    hangt   ein    vertikaler  Metallring    oder 
Scheibe   im  Innern   einer  Spule,    deren  Achse   horizontal  ist, 
p^      ^  seine  Ebene  macht  einen  Winkel  von  45"  mit  dieser  Achse. 

Geht  ein  Wechselstrom  durch  die  Spule,  so  sucht  er  den  Ring 
der  Spulenachse  parallel  zu  stellen.  Der  Drehungswinkel  kann,  wie  in  dem 
Wechselstromgalvanometer  von  J.  A.  Fleming,  als  Maß  der  Intensität  des  Wechsel- 
stromes dienen. 

In  anderen  Versuchen  ^  bewirkt  die  Phasendifl"erenz  zwischen  induzierendem 
und  induziertem  Wechselstrom  eine  oft  als  Schirmwirkung-  bezeichnete  Er- 
scheinung. Stellt  man  z.  B.  esizentrisch  über  der  Spule  mit  Eisenkern  [Fe  siehe 
Figur  252,  alles  von  oben  gesehen)  eine  Metallscheibe  S  um  die  vertikale  Achse  Ä 
drehbar  auf  und  schiebt  seithch  zwischen  S  und  Eisenkern  die  Metallplattc  F 
ein,  so  beginnt  S  zu  rotieren,  da  die  Wirkung  des  Magnetfeldes  auf  S  zum  Teil 
durch  die  Platte  F  „abgeblendet"  wird.  Man  kann  das  auch  so  ausdrucken, 
daß  man  sagt:  die  von  induzierten  Wechselstromen  durchflossene  Platte  F 
setzt  dem  Durchgang  der  magnetischen  Induküonshnien  einen  größeren  Widerstand 
entgegen. 

Diese  Auffassung  hat  besonders  J.  Zenneck^  entwickelt,  indem  er,  in  Analogie 
mit  den  gleichnamigen  elektrischen  Bezeichnungen,  für  den  magnetischen  Strom 
die  Begnffe  des  magnetischen  induktiven  Widerstandes,  der  magnetischen 
Impedanz  usw.  einführte.  Es  kann  hier  nur  das  Resultat  angegeben  werden: 
Geschlossene  Spulen,  metallene  Röhren,  Stabe  oder  Scheiben  verhalten  sich  im 
magnetischen  Wechselfeld  gegenüber  der  magnetischen  Induktion  in  der  Richtung 
ihrer  Achse  so,   als   ob   ihr  magnetischer  Widerstand  erhöht  worden  wäre.     Die 

1  S  z  B  außer  den  zitierten  Arbeiten  von  E  THOMSON  usw.  noch.  E.  THOMSON  und 
J.  WiGHTMAN,  Lum  61ect  30.  341.  1888  und  Beibl.  13.  243.  1889;  Boegmann,  CR  110. 
233  1890,  R.  Edler,  Vierteljahrsber.  des  Wiener  Vereins  zur  Förder  des  phys.  u.  ehem.  Unter- 
richts 6  96.  1901.  —  2  Berechnung  eines  einfachen  Falles  von  Schirmwirkung  s.  L.  Arons, 
Wied,  Ann  66  590  1S98.  —  3  J  Zenneck,  Ann  d.  Phys.  9  497  1902;  10  845.  1903; 
11.  1121,  1135.    1903;   Elektromagnet  Schwingungen,  Stuttgart,   1905.  180 — 2:9  u.  a.  O. 
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Elektrizität. 

Erhohnii^  <Jpö  magneLischen  Widerstandes  besteht  bei  kurz  geschlossenen  Spulen 
und  Metall lölucn  vonviegend  dann,  daß  zu  dem  OHMSchen  magnetischen  Wider- 
stand noch  ein  induktiver  magnetischer  Widerstand  hinzutntt.  Bei  massiven 
Stäben  und  Si;heiben  erfahrt  auch  der  Omische  magnetische  Widerstand  eine 
achombare,  Vermehrung.  Solche  Kör^Der  verhalten  sich  also  (wenn  ihr  Inneres 
niclit  durch  ferromagnetisches  Material  ausgefüllt  ist)  im  magnetischen  Wechselfeld 
qualitativ  so,  als  ob  ihr  Innenraum  diamagnetisch  wäre.  —  Man  kann  bei  solcher 
licLrachtungsweisc  manche  Einzellieiten  der  Versuche  leichter  übersehen,  als  das 
sonst  möglich  ist. 

Umgibt  man  einen  Eisenkorper,  m  dem  ein  magnetisches  Wechselfeld  vor- 
handen, miL  einer  dünnen  MetaU  (Cu)-rohre,  so  wird  die  Streuung  der  magnetischen 
Kraftlinien,  die  die  HuUe  viel  schwerer  als  Luft  durchdnngen  können,  stark 
vermindert, 

18.   Induktionskoeffizienten. 

Die  Induktion  eines  Stromkreises  auf  einen  anderen  imd  auf  sich  selbst 
hängt,  wie  wir  sahen,  von  dem  Wert  der  Induktionskoeffizienten  ab  Diese  sind 
durch  die  Gestalt  und  Lage  der  Stromkreise  und  die  magnetische  Permeabilität 
bestimmt,  die  der  Umgebung  und  der  Leitungsbahn  selbst  zukommt.  Nach  dem 
früher  Gesagten  ergaben  sich  für  stationäre  und  quasistationaxe  Strome  u.  a. 
folgende  Definitionen  des  wechselseitigen  Induktionskoeffizienten  L^, : 
L  =L  ist  die  elektromotorische  Kraft,  die  m  einem  der  beiden  Leiter 
induziert' wird,  wenn  m  dem  andern  Leiter  pro  Zeiteinheit  die  Stromstarke  1 
entsteht  oder  vergehl ;  Z^o  ist  auch  die  Anzahl  der  Linien  magneüscher  Induküon  (58), 
die  der  eme  Leiter  um'schlmgt,  wenn  der  andere  vom  Strom  1  durchflössen 
wird-  oder  Z.o  ist  das  Potential  der  beiden  Stromkreise  aufemander,  wenn  beide 
Kreise  vom  Strom  1  durchflössen  sind  usw.  Wül  man  L^.  berechnen,  so  kann 
man,  wenn  ^t  konstant  ist,  die  Ausdrücke  benutzen: 

wo  P  das  Potential  des  vom  Strom  mit  der  Intensität  1  durchflossenen  Kreises  (2) 
in  einem  Punkt  der  Stromfläche   S^  ist,  oder 

32  — 

1  2 

oder  /■/*>;     /7 

Aa  =  /"  /  /  —-—^  ^°^ ^^^^  '^"^2^     • 

1  2 

AnaloK  wird  dei  Selbstindukt.onskoaffiMent  (oft  kurz  Selbstpotential 
gekannt)   defiaiert   als   die    elektromotonsche  Kraft   des  txtxastromes,    to  m 
der  Leitung  induziert  wird,  wenn  in  ihr  pro   Zeiteinheit  der  Strom  1   «»'^«" 
oder   vergeht,    oder    als    das   Doppelte    des    elektrodjmamischen   Potentials    des 
Letes  au    si^h  selbst  oder,  nach  dem  allgemeinen  Ausdruck  für  ^^  ^^S^^"^^«^ 
Energie  von   elektrischen  Strömen,   als   das  Doppelte   der  »-B»«'«?^^.^"!^^^^ 
des   die  Leitung  mit   der  Stärke  1    durchflieBenden   Stromes  usw.     De  Integrale 
waren  zweimal 'aber  dieselbe  Fläche  oder  Lime  zu  nehmen.  »«  «di«e''  ^ 
labei  ihren   Sinn,   da  r  für  benachbarte  Elemente   unendlich  ^e-  '-dj    ^an 
sucht  diese  Schwierigkeit  m  mngehen,   indem  man   den  !»,  "« „f^^^, """^^^l! 
Leiter  in  einzelne  Stromfaden  zerlegt,   die   zosammen  von  ^«™ Jtrom  1    durch 
flo   ?n  werden  mid  i  als  die  Anzahl  Linien  magnetischer  Induktion  auffaßt,  die 
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alle  Stromfadeu  zusammen  durch  die  Flache  emes  mittleren  Fadens  hindurch- 
senden. 1  —  Auch  die  gegebene  formale  Definition  der  wechselseitigen  Induktions- 
koeffizienten verlangt  eigentlich  streng  lineare  Leiter,  d.  h.  solche  von  unendlich 
Ideinem  Querschnitt.  Sind  aber  die  Qaerschmtte  der  Leiter  sehr  klein  gegenüber 
der  kleinsten  durch  sie  zu  legenden  Stromflache,  so  ist  ea  für  die  Berechnung 
des  Koeffizienten  der  wechselseitigen  Induktion  gleichgültig  wie  man  die  Kontur 
der  Stromflache  innerhalb  der  Substanz  des  Leiters  wählt 

Besonders  große  Werte  nehmen  die  Induktionskoeffizienten  an,  wenn  man 
nicht  eine  einfache  Leitung,  sondern  eine  Drahtspule  hat,  die  aus  \ielen  nahe 
beieinander  liegenden  Windungen  besteht.  Bringt  mau  in  die  Höhlung  der 
Spule  einen  Kern  von  weichem  Eisen,  so  wachst  (wegen  des  größeren  /.t)  der 
Induktionskoeffizient  sehr  stark,  doch  ist  er  dann  keine  konstante  Größe  mehr, 
sondern  hangt  von  der  Stromstarke  ab. 

Die  Dimension  der  Induktionskoeffizienten  im  elektromagnetischen 
Maßsystem  ist,  wie  z,  B.  die  Integralformel  direkt  zeigt,  eine  Lange  (cm).  Als 
praktische  Einheit  hat  man  die  Lange  des  Erdquadranten,  d.  h.  10"  cm,  gewählt 
und  ihr  den  Namen  Quadrant  oder  (nach  dem  amenkanischen  Physiker) 
Henry  gegeben.  Bei  dieser  Wahl  wird  in  einem  Leiter  von  der  Selbstinduktion 
1  Quadrant  die  elektromotorische  Kraft  1  Volt  induziert,  wenn  sich  die  Strom- 
starke  in  ihm  um  1  Ampere  m  einer  Sekunde  ändert,  denn  die  m  der  Zeiteinheit 
induzierte  elektromotorische  Kraft  ist. 

&  =  -L^     . 
dt 

a)  Berechnung. 

Die  Berechnung  der  Induktionskoeffizienten  ist  oft  kompliziert  und  gibt  meist 
nur  angenäherte  Resultate.  Besonders  einfach  ist  der  Fall  einer  sehr  langen 
Drahtspule  von  kreisförmigem  Querschnitt,  um  deren  Mitte,  weit  von  den  Enden, 
eine  kurze  Spule  geschlungen  ist;  dann  kann  man  von  dem  Einfluß  der  Spulen- 
enden absehen,  und  der  Wert  der  magnetischen  Induktion  So  im  Innern  der  vom 
Strom  1  durchflossenen  langen  Spule  ist,  wenn  n^  Windungen  auf  der  Längen- 
einheit sich  befinden  und  die  Permeabilität  ^  konstant  ist: 

S8  =  4  jr/t«i 

Ist  S  der  Querschmtt  der  inneren  Spule,  deren  Mitte  von  //  Windungen  der 
äußeren  Spule  umschlungen  ist,  so  wird  die  gesamte  Strömung  der  magnetischen 
Induktion  durch  diese : 

Ahnhch  berechnet  sich  Zjg  für  eine  zu  einem  geschlossenen  Ring  gebogene 
Spule.  Liegen  die  Mittelpunkte  der  einzelnen  Windungen  auf  einem  Kreis  vom 
Radius  Ji,  der  den  Abstand  von  der  Drehungsachse  des  Ringes  angibt,  befindet 
sich  jede  Windung  m  einer  durch  die  Drehungsachse  gelegten  Mendianebene  des 
Rmges,  deren  Flächenelement  dS  ist;  heißt  o  der  Abstand  des  dS  von  der 
Drehungsachse,  sind  «^  Windungen  auf  der  Winkeleinheit  aufgewickelt  und 
umschlingen  wieder  «'  Windungen  einer  äußeren  Spule  den  Ring,  so  ist  bei 
konstantem  /x: 

J   Q 
das  Integral  über  einen  Ringquerschnitt  zu  nehmen. 

Ist  der  Querschnitt  des  Ringes  ein  Kreis  vom  Radius  a,  so  wird 

j—  =  7c{E-  iR'  -  a^)     , 
1  Vgl.  z.  B.  E.  COHN,  Das  elektromagnet.  Feld  1900.  285 
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ist   der  Quorschnitt  em  Rechteck  mit  der  Seite  b  parallel  der  Ringachse  und  a 
senkrecht  dazu: 

Den  Koeffizient  der  Selbstinduktion  einer  solchen  Ringspule  von  kreis- 
förmigem Querschnitt  findet  man,  indem  man  sich  die  äußere  und  innere  Spule 
zusammenfallend  und  von  gleicher  Gesamtwindungszahl  n  denkt: 

Bei  Berechnung  der  Selbstinduktionskoeffizienten  muß  man  meist  auf  den 
Ausdruck  für  die  magnetische  Energie  des  Systems  zurückgehen,  den  man,  ^ne 
schon  früher   angegeben,  m  der  Form 

7'  =  i  (Zi  i[^  +  2  Zi2  «1  ?o  +  2  Xiu  «1  ?8  +  .  .  .  +  Za  t^  +  2  Zjg  z^  ?„+...  +  Z„  i^) 

schreiben  kann,  und  der  sich  mit  Hilfe  der  Komponenten  des  Vektorpotentials  9t 
(a.  Artikel  „Elektrodynamik")  für  raumliche  Elektrizitatsstromung  schreiben    laßt: 

wo  i  die  Stromdichte  bedeutet  und  QSl)  das  skalare  Produkt  ist.     9t  wird  defi- 
niert durch:  ,..   , 

Maxwell  i  hat  bei  der  Berechnung  von  Induktionskoeffizienten  den  Begriff 
des  „mittleren  geometnschen  Abstandes"  benutzt  Sind  dS  und  dS'  zwei  m 
derselben  Ebene  liegende  Querschnittselemente  zweier  Leiter,  ist  r  der  Abstand 
dieser  Elemente,  so  treten  bei  der  Rechnung  Integrale  der  Form 

jjdSdS'logr 

auf. 

Der  mittlere  geometrische  Abstand  m  der  beiden  Querschnitte  S  und  5  ist 

nun  definiert    durch 

jjdSdS'\ogr==SS'\ogm     . 

Max  Wiens  hat  diese  Methode  erweitert  und  auf  die  Messung  kleiner  Selbst- 
potentiale  angewandt  —  Wir  geben  im  folgenden  unter  der  Annahme,  daß  fx 
überall  =  1    sei,  eimge 

b)  Rechnungsresultate  8. 
(Für  stationären  Strom  oder  langsame  Stromschwankungen.) 

a)  Wechselseitige  Induktionskoeffizienten. 

Im  folgenden  bedeutet  log  stets  log  nat 

1.  Zwei   gerade  parallele  Drähte  von  der  Länge  /und  dem  Abstand  a: 

A,  =  /iogV;m^  +  ^-2y/^  +  .«  +  2.  , 

ist  a  klein  gegen  /,  so  wird: 

1  Cl.  Mjocweu..  Elektr.  u.  Magnetismus,  deutsch  v.  WamsTON.  2  398  "^^^^f^^^^^ 
bis  S  434  —  2  MAX  Wnm,  Wied  Ann.  53.  928 ff  1894.  -  *  S  '^^f'  T^^f^^l^^^ 
Shre  V  d.  Elektr.,  2.  Aufl .  4.  78-87  und  HEYDXViiLLEa.  Ha&buch  für  die  Ansfühnmg  elektr. 
Messiingen,  S.   179—184    1892. 
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2.  Zu'ei  konaxiale  Kreise  mit  den  Radien  r^  und  /„,  der  Abstand  ihrer 
Ebenen  =  a : 

wo 


2  yr-,  Vc,                                /   2               \                2 
;;  =  arcsin  ^  ^  -  :        /(v)  = sinvL^{v) ^(v)     . 

F[y)  und  jfi'(y)  sind  die  vollständigen  eUiptischen  Integrale  erster  und  zweiter 
Gattung  mit  dem  Modul  sinj'.  Die  Werte  von  ^og/[y)  für  eine  Reihe  von  Werten 
des  y  B.  Maxwell,  1.  c,  S.  609 — 611  und  He^tjweexer,  1.  c,  S.  244. 

Sind  die  Radien  der  beiden  Kreise  nur  wenig  voneinander  verschieden: 

r.^  =  r         und         ?,  =  ''  +  ^     » 

wo  b   klein   ist,    und   ist   auch  der  Abstand  a  der  beiden  Kreisebenen  klein,  so 
ist  in  erster  Annäherung: 

^12  =  4^r(log  - 

3.  Zwei  gleiche  konaxiale  Rollen^,  m  kleinem  Abstand  a  ihrer  Mittel- 
ebenen, der  aber  großer  ist  als  die  Diagonale  des  Windungsquerschnitts. 

;-  =  mittlerer  Radius  der  Rollen,  n  die  Windungszahl  jeder  Rolle,  h  und  c 
die  Breite  und  Höhe  des  rechteckigen  Ringquerschnitts,  den  die  Windungen  aus- 
füllen. 

wo 

,      8?-      „   ,   32-f2       23*-f2f^- 552^2       3^o_  7^4^3   1    7<jj^4  _  3^0 

z  =  \os 2+  4-  -4-  — 

^  a  ^   12fl2    ^  120  a^  ^  504 «« 

\°^Ä        "A  96^3  1024rV"^  192/-2  ~2048;"i 

bei  Vernachlässigung  von 

(^r-  fey.  (^r-  (^y.  ar- 

ß)  Selbstinduktionskoeffizienten. 

12.  Gerader  Leiter  von  der  Länge  /  und  beliebigem,  überall  gleichem 
Querschnitt,  bei  dem  /  groß  gegen  die  Wurzel  aus  dem  Querschnitt: 


Z  =  2/(log|/_l)     . 


WO  m   der  mittlere    geometrische  Abstand    des  Querschnitts   von  sich  selbst  ist 
Ist  der  Querschnitt  eine  Kreisfläche  vom  Radius  ß,  so  ist  w=  0,7788g 

i  =  2/(log— -0,75^ 
Für  eine  Kreislinie  ist   m  =  q   und 


Z  =  2//log— -1] 


1J  Stefan,  Sitzungsber.  d.  Wien.  Akad.  88.  (IIa)  1883;  Wied.  Ann.  22.  107  1884; 
Ztit  Berechnung  der  Indaktionskoeffizienten  von  Rollen,  b.  aucli  B.  WEINSTEIN,  Wied  Ann.  2L 
329  1S84  —  L.  Lorenz,  Wied  Ann.  25.  i  1885,  —  F.  HnasTBDT,  Wied.  Ann.  26.  547. 
188s    —  2  KWnjN,  1  c 
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2^  Rechteck  von  den  Seiten  a  und  b 

2  ab  .    .,  2a  b 


--  +  2  (l/ßä  'J^  b'^—a-  /;)!  . 

i      I       /.9A  '  I 


[  /;^  (^^  +  f?-'  +  /'•-')  w  (^  +  y«^  +  /52) 

Ist  der  Querschnitt  ein  Kreis,  so  ist  wieder    w^  =  0,7788^. 

3-.  Ring,  dessen  MitteUinie  den  Radius  r  hat,  bei  Berücksichtigung  der 
quadratischen  Ghedcr: 

Ist  der  Querschnitt  ein  Kreis  vom  Radius  q,  also  ;«  =  0,7788  g,  so  wird: 
Z  =  4.,{(l+-°f-f:).o,^^-l,75-0,0U05^:}     , 

was  mit  der  genauen  Berechnung  Iz,  B.  für   —  =  —  j  bis  auf  weniger  als  -^^  Pro- 
zent übereinstimmt;  diese  liefert  namlich  als  Koeffizient  von  ~  in   der  Formel: 

1  0  91  '" 

—  resp.  0,0083  statt  --—  resp.  0,0095  . 
8  8 

4^.  Zwei  parallele  sehr  lange  Drahte,  die  demselben  Stromkreis  an- 
gehören, von  kreisförmigen  Querschnitten,  deren  Radien  q^  und  q<^  ,  Abstand  der 
Drahtachsen  =  a,  für  die  Längeneinheit  in  genügender  Entfernung  von  den 
Enden: 

0,5 


Z  =  2   log 


5^.  Kurze,  weite  Rolle,  deren  Windungen  einen  rechteckigen  Raum  von 
der  Breite  b  und  Hohe  c  erfüllen,  r  mittlerer  Radius  der  Rolle,  «  Anzahl  der 
Windungen ; 


[■ 


z^,.„.l  H  ..1.1,  (l  +  ^^  -y,  +  £,y,  I    , 


96  r= 


J 


WO  j\    und  j'g  Funktionen  von   x  =        sind ,    die   in    der  folgenden  von  Stefan 
berechneten  Tabelle  sich  finden: 


0,00 

0,50000 

0,05 

0,54899 

0,10 

0,59243 

0,15 

0,63102 

0,20 

0,66520 

0,25 

0,69532 

0,30 

0,72172 

0,35 

0,74469 

0,40 

0,76454 

0,45 

0,78155 

0,50 

0,79600 

yi 


Ji 


0,1250 
0,1269 
0,1325 
0,1418 
0,1548 
0,1714 
0,1916 
0,2152 
0,2423 
0,2728 
0,3066 


yi 


0,55 
0,60 
0,05 
0,70 
0,75 
0,80 
0,85 
0,90 
0,95 
1,00 


0,80816 
0,81823 
0,82648 
0,83311 
0,83831 
0,84225 
0,84509 
0,84697 
0,84801 
0,84834 


y^ 

0,3437 
0,3839 
0,4274 
0,4739 
0,5234 
0,5760 
0,6317 
0,6902 
0,7518 
0,8162 


1  M.  Wien,  1.  c  —  2  m.  Wikn,  1.  c.  S.  auch  Gabbasso,  N.  C.  (s)  2.  97.  1901  und 
Beibl.  26  429  1902  —  3  Cl  Maxwell,  1.  c,  S.  391.  —  *  J.  Stefan,  1.  c.  S.  auch  F.  Ko- 
lX(5ek,  Ber.  d,  Böhm  Ges  d.  Wiss.,  math -naturw.  Klasse  14  I.  1896  und  Beibl.  21,  1005. 
1897 
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Wenn  der  Draht  nicht  den  ganzen  Raum  ansfullt,  gondern  z.  B.  besponnen 
ist,  so  tntt  eine  Korrektion  ein.  Sind  q^  und  q^  die  Radien  des  besponnenen 
und  des  blanken  Drahtes,  so  muß  L  noch  vermehrt  werden  um: 

4  TT ;-«  [log  ^  +  0,15498]     . 

6.^  Draht  von  der  Permeabilität  ^u,  der  Lange  /  und  kreisförmigem 
Querschnitt  (Radius  q)  in  Luft,  deren  fx=  1  gesetzt  ist: 

Bei  allen  diesen  Angaben  ist  angenommen,  daß  der  Strom  über  den 
ganzen  Querschnitt  des  Leiters  gleichmaßig  verteilt  sei.  Das  gilt  aber 
nur,  solange  der  Strom  stationär  ist  oder  seine  Wechsel  langsam  sind.  Für 
schnelle  Schwmgungen  ändert  sich  die  Stromverteilung  und  dadurch  der  Wert 
der  Induktionskoeffizienten;  darüber  spater. 

c)  Experimentelle  Bestimmung.  ^ 

Bei  der  expenmentellen  Bestimmung  der  Induktionskoeffizienten  kann  man 
sich  manchmal  als  Stromquelle  galvanischer  Elemente  mit  einfachem  Strom- 
schlussel  bedienen,  meist  aber  wird  man  Wechselstrom  verwenden  und  dazu  ein 
Induktonum  mit  geeignetem  Unterbrecher  oder  eine  Wechselstrommaschme  be- 
nutzen. Zur  Strommessung  wird  im  ersten  Fall  ein  balhstisches  Galvanometer 
dienen  können  (dessen  Theone  s.  Handbuch  4,  S.  283),  während  die  meist  ge- 
brauchten Nullmethoden  ein  Telephon  oder  dergleichen  verlangen,  wobei  die 
S.  579  gemachten  Bemerkungen  zu  berücksichtigen  sind. 

Bestimmt  man  die  Induktionskoeffizienten  durch  Vergleichung  mit  Spulen 
von  bekannter  Selbstinduktion,  so  ist  es  wünschenswert,  daß  diese  Vergleichs- 
Selbsbnduktion  kontinuierlich  veränderlich  sei,  Em  diesem  Zweck  dienender 
Apparat  ist  von  Ayrton  und  Pkrrv  3  konstruiert  und  Secohmmeter'^  genannt  worden, 
er  ist  aber  nur  m  engen  Grenzen  vanabel  und  dient  wesentlich  zu  technischen 
Zwecken.  In  größerem  Intervall  veränderlich  ist  das  von  M.  Wien''  angegebene 
Instrument.  Es  besteht  m  einer  festen  Drahtrolle  aus  vier  durch  Stöpselung  zu 
verbindenden  Teilen,  in  deren  Hohlraum,  mit  ihr  in  Reihe  geschaltet,  eine  kon- 
zentrische zweite  Rolle  mit  zwei  Wicklungen  so  drehbar  ist,  daß  die  anfanglich 
parallelen  Windungsebenen  der  zwei  Rollen  jede  behebige  Neigung  gegeneinander 
bekommen  können.  Die  feste  Rolle  läßt  je  nach  der  Einschaltung  von  einer  oder 
mehreren  Abteilungen  das  Selbstpotenüal  sprungweise  andern,  die  drehbare  Rolle, 
deren  Drehung  an  einer  Teilung  abgelesen  werden  kann,  erlaubt  die  Sprünge  in 
jener  Veränderung  der  Selbstinduktion  kontinuierlich  auszufüllen.  Benutzt  man 
diesen  Apparat  als  einen  Zweig  einer  Wheatstone sehen  Brücke,  so  lassen  sich 
mit  ihm  Selbstpotenüale  zwischen  den  Grenzen  5  •  10^ — lO^o  cm  messen.  Noch 
kleinere  Selbstinduktionen  (wenige  Windungen  dicken  Kupferdrahtes)  bis  10^  cm 
bestimmt  man  mit  der  von  Dolezalek^  beschriebenen  Meßbrücke  und  variabler 
Selbstinduktion. 

»  Cl  Maxwell,  1  c  ,  Lord  Rayleigh,  Phü.  Mag  (s)  21  381  1886  und  Scient.  Pap  2.  486. 
—  2  Wir  müssen  uns  hier  auf  die  Angabe  nur  weniger  Methoden  aus  der  großen  ZöM  der 
vorgeschlagenen  beschränken  Andere  Methoden  und  Literatur  s.  u.  a  G.  WlBDEMANN,  Die  Lehre 
V.  d  Elektr.  2  Aufl.  4  88- 1 10  1898.  —  A  HEYDWEiLLEa,  Hilfsb.  f.  elektr  Messungen  S.  184—199. 
1892.  —  F  KoHLRAüSCH,  Lehrbuch  der  praktPhys,  S  477—488.  1901  —  M.  Wiän,  Wled.  Ann 
44  689  1891.  _  3  w.  E  Ayrton  und  J  Peräy,  Lum  61.  24  401.  1887  i"id  Beibl.  12.  73. 
1888  —  4  s  auchO  COLAED,  L'dclair.  61.10.  337  u  393  1897  und  Beibl._2L  1006.  1897.  — 
H  N  Allen,  Electncian  39.  379  1897  xmd  Beibl.  22  44.  1898  —  B  M.  Wien.  Wied.  Ann 
57   349   1896.  —BF  DoLEZALEK,  Zeitschr   für  Instrumentenkunde  23.  247    1903 
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Elektrizität. 

Einheitsrollen  der  Selbstinduktion  sind  \on  M.  Wien^  konstruiert  worden.  Es 
sind  auf  Serpentin  gewickelte  Rollen  Kupferdrahtes,  die  in  Paraffin  ausgekocht 
wurden,  sie  sollen  auf  1  pro  Mille  genau  sein.  Prazisionsnormalen  der  Selbst- 
induktion werden  auch  von  Siemens  &  Halske^  hergestellt. 

Benutzt  man  zur  Mi^ssung  Wechselströme  \on  über  300  Perioden  in  der 
Sekunde,  so  wachst  der  Widerstand  der  Spulen  beträchtlich  und  man  muß,  statt 
massiver  Drahte,  Seile  (Litzen)  ans  dünnen  (0,1  mm  starken)  voneinander  isoherten 
Drahten  anwenden,  die  gedrillt  sind,  so  daß  die  einzelnen  Fasern  nicht  immer 
die  gleiche  Lage  im  Bündel  haben.  —  Bei  höheren  Freqnenzen  ändert  sich  auch 
die  Selbstinduktion,  und  es  wird  die  Kapazität  der  Rolle  von  Emfluß.  ■'' 

0.)  Wechselseitiger  Induktionskoeffizient. 

1.  Bestimmung  von  Zi_>  durch  Widerstand  und  Zeit  Einen  Leiter  1 
durchfließe  der  Strom  von  der  gemessenen  Intensität  <! ,  der  Leiter  2  sei  durch 
ein  ballistisches  Galvanometer  geschlossen  und.  der  Gesamtwiderstand  des  Kreises  2 
sei  zcg .  öffnet  oder  schließt  mau  den  Kreis  1  und  fließt  dabei  die  Elektnzitats- 
menge  ^  durch  Leitung  2,  so  ist 

—   hat   die  Dimension   einer  Zeit  und  läßt  sich    als  Funktion  der  Zeit  aua- 

i 
drücken,  wenn  die  Reduktionsfaktoren  der  beiden  zur  Messung  von  q  und  z  be- 
nutzten Instrumente  bekannt  sind.  —  Eine  Methode  um  L^.^  mit  der  Wheatstone- 
schen  Brücke   und   dem   optischen  Telephon   durch  Widerstand  und  Zeit   auszu- 
drucken s.  bei  M.  Wien  '. 

2.  Vergleich  zweier  wechselseitiger  Induktionskoeffizienten."  Die 
induzierenden  Rollen  3  und  4  (s.  Figur  253)  bilden  mit  einer  Stromquelle  (und  ev. 

B 
T 


Figur  253.  Figur  254. 

Stromschlussel)  einen  Kreis,  die  induzierten  1  und  2  sind  durch  induktionsfreie 
Rheostatenwiderstände  R^  deren  Verhältnisse  sich  verändern  lassen,  geschlossen. 
Bleibt  der  Stromanzeiger  T  im  Bruckenzweig  ruhig,  so  ist 


'111 


Zg.  =   W-,     :   Wy 


wo  w-^  und  7«'a  die  Gesamtwiderstände  der  beiden  Teile  des  induzierten  Kreises  sind. 
3.  Vergleich  eines  wechselseitigen  Induktionskoeffizienten  mit 
einem  Selbstinduktionskoeffizienten."  Man  benutzt  die  WHEAXSTONEsche 
Brdckenanordnung  (s.  Figur  254).  Die  Spulen  1  und  s  werden  aö  eingeschaltet,  daß 
sie  der  Strom  in  entgegengesetzter  Richtung  durchfließt  (wg ,  Wr  ,  a/^  sind  induk- 
tionsfrei) und  die  Widerstände  m  der  Brücke  mit  konstantem  Strom  abgeglichen, 

1  M.  Wien,  Wied.  Ann.  68.  553.  1896  —  2  F.  Dolezalek,  Ann  d.  Phys.  12  1142. 
1903  —  ^  F.  DOLÄZALEK,  1  c.  S  darüber  Abschnitt  20.  —  ♦  M.  Wien,  Wied.  Ann.  44.  708. 
1891.  —  B  Cl.  Maxwell,  1  c.  2.  4.96.  —  6  Cl  Maxvtoll,  1.  c.  2.  498. 
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dann  verschiebt  man  die  Spulen  1  und  s  gegeneinander,   bis  auch  für  Wechsel- 
strom das  Telephon  schweigt.     Es  gilt  dann  die  Beziehung: 

Statt  die  Lage  von  1  und  s  gegeneinander  zu  andern,  kann  man  eine  Zweig- 
leitung vom  Widerstand  w  zwischen  A  und  C  legen  und  sie  so  abgleichen,  daß 
wieder  die  Intensität  m  2  zu  null  wird.     Man  erhalt  so: 

A        .    ,   «^2    ,   ^^i  +  '^a 
— -  =  i  -i . 

Lu  «^4  "iv 

4.  Methoden  um  den  wechselseitigen  Induktionskoeffizienten  durch  Widerstand 
und  Kapazität  auszudrücken  s.  u.  a.  bei  Romi,   Caiiey  Foster-,   HEYnwKiMJiR"'. 

ß)    Selbstinduktionskoeffizient 

1.  Bestimmung  des  Selbstinduktionskoeffizienten  durch  direkte 
Messung  des  Widerstandes  und  der  effektivenWerte  /und  E.   Man  schickt 

2  71 

einen  Wechselstrom,  dessen  Schwingungsdauer  t  =  —  bekannt,  durch  den  Leiter, 

dann  ist  „ 

E 


1= 


■^w^+n^-r- 


also 


IV- 


mit  dem  Spannxmgsmesser  wird  E  (effektive  Spannung),  mit  dem  Elektrodynamo- 
meter  /  (effektive  Stromstarke)  gemessen;  w  mit  Gleichstrom  bestimmt. 

2.  Methode  von  Joubert*  durch  Abzweigung.  Der  Leiter  (71'',  L)  und 
em  mduktionsfreier  Widerstand  (?«/(,)  werden  hintereinander  von  dem  Wechsel- 
strom («)  durchflössen,  abwechselnd  werden  die  Spannungen  {E^,  Eq)  an  den 
Enden  beider  Leiter  mit  einem  Elektrometer  in  Doppelschaltung  gemessen,  also: 


E, 


es  ergibt  sich 


3.  Mit  dem  ballistischen  Galvanometer  nach  Maxwell'"'  in  der  Wheat- 
STONESchen  Brücke.  Die  Selbstinduktion  Z  befindet  sich  im  Zweige  1  (s.  Figur  255), 
die  anderen  Zweige  sind  induktionsfrei.  Nach  Abgleichung  der 
Widerstände  für  die  NnUsteUung  bei  konstantem  Strom  gibt  der 
Ausschlag  des  ballistischen  Galvanometers  G  die  Elektrizitäts- 
menge q,  die  bei  Stromunterbrechung  G  durchfließt.  Dann  fügt 
man  nach  Rayleigh^  in  Zweig  1  den  kleinen  Widerstand  ?«''  ein 
und  beobachtet  bei  konstantem  Strom  die  Intensität  «'  in  G;  es 
gut  die  Gleichung 


1  A  Rom,  N.  Cimento  (3)  16.  175.  1884;  Beibl  8.  867.  1884.  —  2  CaBKY  Foster, 
PhlLMag  (s)  23.  121.  1887;  Beibl.  11.  554  1887.  —  3  A.  HEYDWEnXEE,  Wied.  Ann.  53. 
497  1894.  —  *  J  JouBERT,  C  R.  9L  161.  1890  —  6  Cl.  Maxwbll,  Phü  Trans.  165  475. 
1865  —  6  Lord  Rayleigh,  Proc.  Roy.  Soc,  32  104  1881;  Phü  Trans.  173.  66i.  1982  oder 
Saent  Pap  3,  i  lu  38. 
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Statt  w'  einzuschalten  und  i'  zu  messen,  kann  man  nach  Dorn^  m  den 
Battenezweig  emen  Strommesser  emachalten  und  mit  ihm  die  Intensität  /  des 
Hauptstromes   beobachten.     Ist  der  Widerstand  des  Bnickenzweiges  wi,,   so  wird 

L=     .'—  {{ti\  +  nv^)  {7V,  H-  7£/J  -\-  Wi  (Wj  -h  7l''j  +  w^  +  w^))       , 

q,   i'  und  t  werden  durch  die  Galvanometerkonstanten  in  bekannter  Weise  aus- 
gedruckt. — 

Es  mögen  noch  angeführt  werden  die  Methode  von  OuerheckS,  deren  voll- 
standige  Formel  Troje"  gegeben  und  die  Paiterson  ^  diskutiert  hat;  Patterson 
findet  sie  für  kleine  Selbstpotentiale  der  Maxwell-Rayleigh  sehen  Methode  über- 
legen. Bei  ihr  dient  als  Stromquelle  ein  reiner  Sinusstrom,  der  durch  eine  Rolle 
eines  Elektro dynaraometers  geht,  während  die  andere  Rolle  des  Instrumentes  sich 
im  Brückenzweig  der  Wheatstüne sehen  Kombination  befindet  Das  Elektro- 
dynamometer    gibt   keinen   Ausschlag,   wenn   seine    beiden  Rollen   von   Wechsel- 

strömen   mit    der  Phasendifferenz   —   durchlaufen  werden,   diese   Bedingung  wird 

durch  Abgleichung  der  Widerstände  in  der  Anordnung  der 
Figur  255  erfüllt^  Femer  die  Methoden  von  F.  Kohlrausch'' 
mit  dem  Differentialgalvanometer  oder  mit  der  Wheatstone- 
schen  Bruckenanordnung  und  die  von  M.  Wien''  mit  dem 
optischen  Telephon  in  der  Brücke. 

4.  Bestimmung  des  Selbstinduktionskoeffizien- 
ten  durch  Messung  von  Kapazität  und  Widerstand.*^ 
Zweig  1  (s.  Figur  25G)  enthalt  die  Selbstinduktion  L,  Zweige 
2,  3,  4  sind  induktionsfrei,  und  parallel  W/^  ist  die  elektro- 
magnetisch gemessene  Kapazität  Q  geschaltet.    Man  gleicht 

die  Brücke  so  ab,  daß  für  konstanten  und  Wechselstrom  das  Telephon  schweigt, 
dann  ist: 

Z  =  Q  .  7£/2  «'s      • 

Um  die  mühsame  doppelte  Abgleichung  zu  vermeiden,  haben  Rimington", 
NmsN^o  u.  a.  Modifikationen  dieser  Methode  angegeben. 

M.  WiEN^^  benutzt  das  optische  Telephon  und  setzt  die  Kapazität  C\  als 
Nebenschluß  zu  Zweig  1  statt  4,  so  erhält  er: 

5.  Vergleichung  zweier  Selbstpotentiale.^-  Die  beiden  Selbstpotentiale 
werden  in  die  Zweige  1  und  2  der  Brücke  gesetzt  und  die  Widerstände  so  ab- 
geglichen, daß  für  konstanten  und  für  Wechselstrom  das  Telephon  schweigt: 
dann  ist: 

Z^  :  Zg  =  a/j^  :  W2  =  o/g  :  0/4     . 

Die  Methode,  die  große  Genauigkeit  zuläßt^^,  ist  nur  zur  Vergleichung  größerer 
Selbstpotentiale  geeignet,  deshalb  hat  sie  Prerauer^*  nach  Angaben  von  M.  Wien 
bei  Benutzung  des  optischen  Telephons  modifiziert,  so  daß  sie  noch  zur  Be- 
stimmung von  kleinen  Selbstpotentialen  (gerader  Drähte)  bis  zur  unteren  Grenze 

1  E.  Dorn,  Wied.  Ann.  17.  783.  1882.  —  2  A.  Obeebeck,  Wied.  Ann.  17.  816.  1882.  — 
3  O.  Troje,  Wied.  Ann.  47.  501  1892.  —  *  G.  W.  Pattbrson,  Wied.  Ann.  69.  54.  1899.  — 
6  S  auch  j  B  Whttehead  und  H.  D  Hill,  Am,  J.  of  So.  (4)  19.  149.  1905.  —  ß  F.  Kohl- 
SAUSCH,  Wied  Ann  31.  594  1887.  —  7  M.  WiftN,  1.  c.  S.  701.  -—8  Cl.  Maxwell,  1.  c.  2. 
528.  —  9  E  C  Rimington,  Phd.  Mag.  (5)  24.  54.  1887.  —  10  C.  Nivän,  PM.  Mag  (s)  24 
225.  1887.  —  11  M  Wien,  1.  c.  S  702.  —  12  Cl.  Maxwell,  1.  c.  S,  499.  —  13  s,  z.  B  A.  Heyd- 
WEILLER,  Festschrift  fiu'  L.  Boltzmann,  Leipzig  1904.  S.  4.  —  1*  O.  Pberauer,  Wied  Ann 
63    722.   1894. 

39* 
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Z  =?=  100  cm   dienen   kann,    indem   diese   mit  bekannten    10 — lOOmal   grolioren 
Selbstpotentialen  von  kleinen  Rollen  verglichen  werden. 

Nach  derselben  Methode  hat  M.  Wien^  noch  die  Selbstinduktion  von  Rohren, 
Bändern,  Rechtecken,  Kreisen  usw.  bestimmt  und  den  Einfluß  vorfolgt,  den  bei 
einem  Wechselstrom  von  256  Schwingungen  in  der  Sekunde  die  Andeiiing  der 
Stromstarke  auf  die  von  der  Permeabilität  abhangigen  Werte  der  Selbstinduktion 
ferromagnetischer  Drahte  ausübt. 

Mariienssen^  konstruierte  einenPhasenindikator,  bei  dem  aus  der  Phasenverschie- 
bung des  Wechselstromes  durch  die  Selbstinduktion  diese  gemessen  werden  kann. 

Zur  Vergleichung  nur  wenig  verschiedener 
oder  kleiner  (nicht  aus  mehreren  Lagen  be- 
stehender) Selbstinduktionen  für  schnelle  Schwin- 
gungen benutzt  Nernst^  die  Anordnung  Figur  257. 
Die  Kondensatorschwmgiingeii  oder  dgl.  werden 
m  A  und  B  zu-  und  abgeleitet;  der  Indikator 
in  J  für  die  Nullstellung  der  Brücke  ist  ein 
Funken,  der  zwischen  zwei  senkrecht  zueinander 
Fiffur  2t;-  stehenden  Platmschneiden   überspringt,    und  die 

Brücke  wird  durch  einen  Transformator  gebildet, 
dessen  sekundärer  Draht  zu  den  Schneiden  fuhrt;  noch  einfacher  dient  ein  Vakuum- 
rohr (mit  verdünnter  Luft  oder  dgl.)  als  Indikator.   Ist  der  Strom  in  der  Brücke  null, 

jL/<  •  \^<   ^==   Zrfsj  Oq       • 

Macht  man  C\  =  Cj ,  so  gibt  eine  bekannte  variable  Selbstinduktion  in  1  sogleich  Zg . 
Aus  der  Literatur  seien  noch  angeführt: 

L  LoHENZ,  Wied.  Ann.  7    167    1879 

M  BRUicUiN,  C  R  93.  iio.  18S1  u.  94.435.  1882,  Ann.  de  l'ecole uomi  (2)11  -^^g.  1882. 

P  CuT.T.MAJiN,  Dissertation  Berlin  1884 

G  H.  VON  Wyss,  Dissertation  Zunch  1886 

M  BoSANQUET.  Phil  Mag  (s)  23    412    1887 

J   SwiNBURNE,  Phil  Mag  (s)  24.  85    18S7 

K  Strecker  und  A  Franke,  Elektrotechn  Zeitschr  10.  289    188g 

A  Anderson,  Phü.  Mag  (5)  31    329    1891. 

J  Klemenci^,  Wied  Ann  46    315    1892. 

H  Abraham,  C  R  117    624    1893,  US.  1251  u.  1326    1894. 

L  GhAtz,  Wied  Ann   50    76b    1893. 

H  A  Rowland,  Am  Jonr.  of  Sc.  (4)  4    429    1897  oder  Phil   Mag   (5)  45.  üü    1898. 

K  E   Guthe,  Am  Jonr.  of  Sc   (4)  5.  141     1898 

H.  A  Rowland  und  Th.  D.  Penndl'VN,  Am  Jour  of  Sc.  ^4)  8    35    189g 

A  Blondel,  L'eclair.  el  21.  138    1899;  Beibl  24    125    1900 

V  Cahpenter,  Phys  Rev.  10.  52.  1900;  Beibl.  24.  538.  1900 

W  Ddane,  Phvi  Rev  13    250.  1901,  Beibl   26.  54.   1902. 

A.  EfeYD\VEiLLER,  Ann  d.  Phys  15    179    1904. 

J.  A  Fleming  und  "W  C  Clinton,  Phil.  Mag  (6)  6.  493.  1903 

F  DOLEZALEk,  Zeitschr  f.  Instrumentenkunde  23    240.   1903. 

A  Trowbridge,  Phys.  Rev.  18    184    1903 

G  F   C  Seable    Cambr.  Proc.  11    399.  1902 

19.  Ungleichmäßige  Stromverteilung  im  Querschnitt  des  Leiters 
bei  Wechselströmen.    Hautwirkung. 

Die  Berechnungen  der  Induktionskoeffizienten  im  vongen  Abschnitt  sind,  wie 
dort  hervoT^ehoben,  unter  der  Voraussetzung  ausgeführt,  daß  die  Stromdichte 
gleichmäßig  über  den  ganzen  Querschnitt  des  Leiters  verteilt  sei,  das  darf  aber 
nur  bei  sehr  langsamen  Stromschwankungen  angenommen  werden,  wie  sie  die 
für  Messungen  benutzten  Wechselströme  oft  nicht  mehr  haben. 

1  M.Wien,  Wied  Ann.  53  937  1894;  s.  auch  J.  KLKMEN&i5,  Wied.  Ann.  53  1053.1894. 
—  2  H  Martienssen,  Wied  Ann  67.  95    1899    —  3  "W  Kernst,  "Wied.  Ann.  60  600,  1897. 
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Schon  MAX^VELLl  hat  den  Einfluß  von  Stromachwankiingen  auf  die  Strömung 
in  einem  geraden,  dicken  Leiter  untersucht,  Ravijltgh-  hat  diese  Rechnungen 
erweitert  und  verbessert;  Stefan"  behandelte  die  Frage,  indem  er  von  den 
Formeln  F.  Neumanns  und  W.  Webers  für  das  elektrodynamische  Potential  zweier 
Stromelemente  ausging,  und  kam  zu  denselben  Resultaten;  W.  Thomson  *  hat  eine 
Tabelle  für  die  Änderung  des  Widerstandes  gegeben.  H.  Potncari!;''  berücksichtigte 
bei  der  Fortpflanzung  HERTZscher  Drahtwellen  zuerst  die  Dicke  des  Drahtes,  be- 
sonders wichtig  aber  sind  die  Arbeiten  von  J.J.Thomson''  und  A.  Sommerfeld'^ 
über  solche  Drahtwellen;  der  letztere  gibt  Beispiele  über  die  Verteilung  der 
Strömung  für  dünne  und  dicke  Drahte  verschiedenen  Materials.  J.  Zennfck^  hat 
Kurven  berechnet,  aus  denen  die  Änderung  des  Widerstandes 
und  der  Selbstinduktion  mit  wachsender  Schwingungszahl  zu  ^ 
entnehmen  ist. 

Aus    den    beiden   Hanptgleichungen   der   MAXWELLschen 
Theone  ergibt  sich,  wie   im   folgenden   angedeutef^,   die  Be- 
ziehung,   der   die   Verteilung   der    elektrischen    und  magneti- 
schen Kraft  im  von  Wechselstromen   durchsetzten  Leiter  ge-         / 
horchen  muß.    Der  Leiter  sei  ein  Draht  vom  Radius  q  ,  der  „    '^  "to 

entweder    gerade    ist     oder    dessen    Krümmungsradius     groß 
gegen  q  sei.     o  und  //  seien  Leitungsvermögen   und  Permeabilität   dos  Drahtes. 

Die  zwei  Ausgangsgleichungen  lauten  (s.  Artikel  „Elektrodynamik",  S.  520, 
und   diesen  Artikel,   S.  544)   m   elektromagnetischem  Maß: 

(I)  j'^,ds  =  4=nli,dS 

und 

(H)  l^,ds==-^-LiSo„dS     . 

s  S 

Die  Strömung  soll  quasistationär  sein,  d.  h.  überall  parallel  der  Drahtachse 
verlaufen  und  in  jedem  Querschnitt  die  gleiche  sein,  dann  werden  j ,  (£  und  ^ 
nur  von  r  und  t  abhängen,  wo  r  der  Abstand  von  der  Drahtachse  ist  Die  Magnet- 
kraftlimen  ^  werden  konzentrische  Kreise  um  die  Achse  sein.  Die  Linie  s  in  (I) 
sei  eine  solche  magnetische  Kraftlinie,  also: 

r 

2  Jtr^  =  4:7t  j  \2nr  dr 
und  differenziert:  " 

(1)  -=--(rJß)  =  47ri?- r=  47Ea(£;"     . 

or 

In  (11)  sei  die  Fläche  S  ein  Rechteck  (s.  Figur  258)  mit  den  Seiten  1 
parallel  und  dr  senkrecht  zur  Drahtachee  {{  oder  ®).  Der  Pfeil  bei  f  gibt  in 
der  Figur  den  positiven  Umlaufaainn  des  Rechtecks,  wenn  der  Pfeil  Ip  die 
positive  Richtung  der  magnetischen  Kraft  bezeichnet     Es  ist  also: 


j  fi^ndS  =  fi^  dr 
s 

@j  ds  =  %r—  ®r+  rff  = ö —  ^r 


h 


1  Cl  Maxwell,  1.  c.  2.  393.  —  2  Lord  Raylkigh,  Phil.  Mag.  (3)  21,  369  u.  381.  1886 
u.  Scient.  Pap  2.  474  u.  486.  S.  auch  0.  HEAVisroH,  Phil.  Mag.  (3)  22.  118  u.  a.,  23.  10 
u  173,  24  68  —  3j  Stefan,  Wien.  Sltz-Ber.  86  (Ha)  917.  1887;  99  (Ha).  319,  534. 
1890  u.  Wied  Ann.  41  400.  1890.  —  4  w.  THOMSON,  Math,  and  phys.  Pap.  3.  493  1890. 
—  B  H.  Poincarä,  C.  R.  120.  1046  u.  1229.  1893.  —  6  J.  J.  Thomson,  Renat  researches  eto. 
362  etc.  1893.  —  7  A  Sommerfeld,  Wied.  Ann.  67.  233.  1899.  —  8  J  Zenneck,  Ann.  d. 
Phys    11   1135.  1903    —  9  Vgl.  E.  COHN,  Das  elektromagn.  Feld.  354.  1900 
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folglich 

Aus  (1)  folgt: 
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also 

ö®  1     ö®  Ö2® 

(3)  4^a/.^  =  --g^  +  -^     . 

(£   sei  eine  lem  penodische  Funktion,  dann  kann  man  setzen: 

wo  «  die  Schwingungszahl  m  2  tt  Sekunden,  «  =  «^  2  jt  ,  wenn  «^  die  Schwingungs- 
zahl in  einer  Sekunde. 
Aus  (3)  folgt: 

,       1    df(r)         dH(r) 

Setzt  man 

(4)  oc  =  4:7ta fin  =  8n^  a fÄfi^ 
und 

(5)  j>'  =  /'l/ —  ta     , 
so  geht  die  Gleichung  über  in: 

ö-Y        1    df 

Dies  ist  die  Differentialgleichung  der  Bessel  sehen  Funktionen  der  Ordnung  U . 
Für  den  Bereich  r  =  0  bis  r  =  g  muß  f[r)  endlich  sein,  für  uns  ist  also  die 
allgemeinste  Lösung: 

wo  /q(j>)  die  BESSELsche  Funktion  erster  Art  ist,  also: 

(7)  ®  =  ^/oO)ß-'     . 

Die  Funktion  /q  (y)  läßt  sich  u.  a.  in  Form  der  unendlichen  Reihe  schreiben : 

(8)  fM  =  i-^^.[Lj  +  J^^.[^J-^^.[Lj  +  ... 

Diese  Reihe  ist  nur  für  kleine  Werte  von  y  brauchbar,  benutzt  man  für  große  y 
einen  von  H.  Weber  abgeleiteten  Näherungswert,  so  erhält  man  für  große  y : 

(9)  /oiy)-=    '" 


'^2  7ity 
Da  nach  (5)  sich  schreiben  läßt 

';•  =  ('  +  !)'- ]/f      > 

so  folgt:  Die  Amplitude  der  Strömung  ist  am  größten  in  der  Ober- 
fläche (wo  r  =•  q)  und  nimmt  nach  dem  Innern  stetig  ab,  ebenso  findet 
eine  stetige  Phasenverschiebung  der  Strömung  von  der  Oberfläche  nach 
dem  Innern  statt 

Bildet   man    das   Verhältms    der   Stromamplituden    für   verschiedene  Werte 
von  V ,  so  zeigt  sich,   daß  es  nur  abhängt  von  einer  Größe : 

(10)  H  =  Q  •Tt'^o /Ltn^ 


^L 
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Je  nachdem  x  klein  {x  beträchtlich  kleiner  als  1)  oder  groß  {x  groß  gegen  1) 
ist,  erhalt  man  nach  (4)  und  (5)  die  Näherungswerte  für  die  Stromamplituden 
aus  (8)  oder  (9). 

Für  kleine  x   ist  genähert  für  die  Stromamplituden  a^  und  a^  im  Ab- 
stand /   von  der  Achse  und  in  der  Achse* 

^^0  \Q 

also  das  Verhältnis  der  a  an  der  DrahtoberÜache  und  in  der  Achse: 


(11) 


ii, 


=  1  +  « 


Für  große  x  gibf 


(12) 


ciis  -  ß) 


-3«  ' 

e       0 


das  Verhältnis  der  Stromamplituden  m  der  Tiefe  ß  unter  der  Oberflache  und 
in  der  Oberfläche.  Von  x  >  6  an  ist  die  Genauigkeit  dieser  Formel  meist  ge- 
nügend, doch  gibt  sie  nur  die  Stromverteilung  in  der  Oberflachenschicht  bis  zur 
Tiefe  von  etwa  ^i^-  des  Radius.    Es  ist  also  m  einer  Tiefe  ß  unter  der  Oberfläche 


ß  =  ^  = 


2«  2  71-^0/1711 

die  Stromamplitude  auf  —  ihres  Wertes  in  der  Oberflache  herabgesunken. 

Beispiele  ^ : 

Kupferkabel  von  1  cm  Radius:  2  «^  =  100,  also  ;<  =  0,R4  r 

'-^  =  1,085     . 


Für  Drahte  von  1  mm  Radius  wäre; 


1,000  008  5  , 


für  denselben  Draht  bei  2n^  =  10":    -^^  =  0,37  , 

d.  h.   schon  -^^  mm   unter   der   Oberfläche   ist  die   Stromamplitude    auf 
fast  -^  ihres  Wertes  an  der  Oberfläche  gesunken. 

Eisendraht:  2«i  =  100;  ^  =  1  cm;  ^«=1000:  -*-*^  =  ü,52  , 

d.  h.  schon   0,5  mm  unter  der  Oberfläche  ist  die  Stromamplitude  nur 
noch  halb  so  groß  wie  in  der  Oberfläche. 

2  «1  =  100  ;  e  --  1  mm ;  ^  =  1000  :    -*-  =  1,18  , 

2  «1  =  10^;  Q  >=>  1  mm,  wenn  fi  =  100  angenommen  wird: 

^*i^-.0,12     . 
Bestleitende  H^SO^  :  2  «^  =  10" ;  g  =  10  cm :   -^  =  1,13  . 


1  S,  J.  Zennbck,  Elektromagnet.  Sahwingungen.  404.  S.  auch  E.  Meettt,  Phys.  Rev. 
5.  47,  1897.  —  G.  MiE,  Ann.  d.  Phys.  2.  235.  iggo,  wo  diese  Verhältnisse  für  zwei  pai- 
allele  Drähte  behandelt  werden. 
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Il.iiulli.  •! 
l'li\H     '2  Aull. 


Bei  Elektrolyten  ist  also  die  Strömung  auch  bfi  sciii  (lirkcii  Zyliiidcrii  f.ihl 
gleichmaJSig  über  den  ganzen  Querschnitt  verbreitet,  selbst  wumi  {-ine  h.ilbc 
Million  Schwingungen  pro  Sekunde  stattfinden. 

Versuche,  die  solche  Schirmwirkungen  für  noch  schiu'llerc  Schwiiij;>iiiit^fii 
beweisen,  als  die  Beispiele  annehmen,  haben  H.  Hkrt/',  J.  StkisAN-,  V.  Bii.ukNi'S  ' 
und  viele  andere  angestellt  (s.  spater). 

Die  Übertragung^  der  vorstehenden  Überlegungen  nnf  den  iii.igncl  i. seilen 
Strom  und  die  daraus  ganz  analog  den  Formeln  (11)  und  (lU)  sich  ergi'beinlen 
Satze  über  die  Verteilung  der  magnetischen  Induktion  in  (h'in  QueiHehnitI  xon 
Metallzylindem  kann  hier  nur  erwähnt  werden.  Es  erj^ibt  Hieli,  tl.'iU  uMssi\e 
Eisenkerne  in  einer  Spule  bei  schnellen  Wechselströmen  den  iii;innetiNdien 
Induktionsfluß  nur  wenig  erhohen,  da  diesei  das  Innere  des  Kerns  niehl  beein- 
flußt, sondern  nur  in  der  Oberflache  verlauft.  Bündel  aus  diinneii  lüsemlialilen 
und  besonders  Eisenpulver  haben  diesen  Nachteil  in  geringerem  Maße.  I  ).iliir  ihI  aber 
in  Bündeln  aus  dünnen  Drahten  der  Energieverbrauch  viel  großer  als  Im  lUiiHHive  Zy- 
linder.   Versuche  darüber  sind  von  F.  Braun^  und  J.Zknnkck  angenlolit  worden.  — 

Es  bleibt  also  bei  sehr  schnellen  Schwingungen  die  Slrommig  nur  auf  eine 
dünne  oberflächliche  Schicht  beschrankt,  die  um  so  dünnei  wird,  je  kleiner  die 
Penode  dcB  Schwingungen  ist.  Man  nennt  diese  Erscheinung  ,,IIaiitwirkung" 
Skineflfekt  und  sagt,  die  oberflächlichen  Schichten  des  Leiters  üben  bei  .sdinellen 
Schwingungen  eine  Schirmwirkung  für  die  inneien  Leiterteile  aus. 

Demonstration  der  „Hautwirkung".  Eine  schöne  Demoiihtralion  der 
Schirmwirkung  dünner  Metallschichten  bietet  ein  Versuch  von  J.  J.  Tiidm.son",  dem 
Zenneck 7  folgende  Form  gegeben  hat.  Ein  Kondeuantoikreia  (h.  Figur  LJnO)*)  enthalt 
zwei  Spulen  JC^  und  ^g  von  wenigen  Windungen,  in  die  zwei  Vakuumröhren  ( '/,„  imnllg 
Druck)  J?^  und  j?,  eingeschoben  sind.  Erzeugt  man  die  vScIxwingungen  nn 
Kreis,^  so  leuchten  beide  Rohren  hell  auf.  Schiebt  man  zwischen  A\  und  A',  (in 
der  Figur  durch  gestnchelte  Linien  angedeutet)  eine  Metallröhre,  z.  B.  aus  dünnem 
Staniol,  so  hört  das  Leuchten  in  i?^   auf,  während  es  iii  li.,  forLboHtchl. 


z  Jnd 
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r\ 


jt 


fC 


^ 


V 


ß 


zur  Pumpe 

Figur  2Go. 

Durch  emen  ainhchen  Versuch  kann  nach  J.  J.  Thomson  auch  die  Schirm- 
wirkung der  Elektrolyts  und  Gase  gezeigt  werden:  Eine  der  Spulen  K, 
o^K^    umgebe  den  Apparat  (s.  Figur  260),  dessen  äußeres  Glasgefäß  G  aus- 

-  2  T  Ix^rWlf  A^^?"^-  2^^- «'^^5  '^  ^^'^'''''  ^-  ^l^^'^-  Kraft.  2.  Anfl.  1894.  i7i- 
J    STEFAN,  Wied    Ann.  41    414.  1890    —  3  v.  BjiiaiCNES,   Wied.  Ann.  48    <;q2     l8g^ 

rä.iln  c'^.'  ^"^    ^  ^^^-  ^-  +97.    1902;   10    845.   1903;   11    m!  u      nc     \7o\ 

)  tigor  entnommen  aus  J.  Zenneck,  Elektromugn.  Schwugungen. 
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HcpinnpL  WL'rdcn  kann.  In  G  ist,  ähnlich  wie  bei  Bunsens  Eiskalorimeter,  das 
rihcii  ollciu^  weite  Glasiohr  ABC  eingeschmolzen;  m  das  letztere  senkt  man  die 
V.ikmimmhre  R^  so  daß  ein  Zwischenraum  zwischen  R  und  der  Wand  ABC 
bIt'ihL  Ist  G  mit  Luft  gefüllt,  so  leuchtet  R,  füllt  man  nun  ABC  mit  bestlei- 
Iriiih-r  Schwefelsäure,  so  wird  R  dunkel.  Schüttet  man  die  Saure  aus  und 
cvakiinTl  G  ctAva  auf  den  Druck  der  Geißler-Rohren,  so  leuchtet  G,  wahrend 
A'  (liinkcl  bleibt,  bei  weiteiera  starken  Auspumpen  von  G  wird  dann  wieder  G 
dunkel  und  R  leuchtet  hell. 

Das  Lciivermögen  des  verdünnten  Gases  m  G  kann  also  groß  genug  werden, 
um  die  Schirmwukung  auszuüben. 

20.  Widerstand  und  Selbstinduktion  bei  Wechselströmen. 

J)ci  nach  dem  Vorigen  bei  von  Wechselströmen  durchflossenen  Leitern  die 
SlKimung  nicht  mehr  gleichmäßig  über  den  ganzen  Querschnitt  verbreitet  ist  und 
sich  je  schneller  die  Wechsel  werden  um  so  mehr  auf  eine  dünne  Oberflächenschicht 
boHchräiikt,  so  muJi  Widerstand  und  Selbstinduktion  eines  Leiters  von  ihren 
Werten  bei  stationärem  Strom  verschieden  sein. 

a)  Der  Widerstand. 

])er  Widerstand  des  Leiters  steigt  mit  der  Anzahl  der  Stiom- 
weclise!  übci  jede  Grenze  hinaus,  vergHchen  mit  seinem  OHMschen  Widerstand, 
da   (ioi  tiuerschnitt  des  duichstromten  Raumes  standig  abnimmt. 

bezeichnen  w  den  Ohm  sehen  Widerstand,  iif  und  L'  Widerstand  und  Selbst- 
induktion für  den  Wechselstrom  der  Schwingungszahl  n,  L^  den  Wert,  dem  die 
SelbstiiKhiktion  mit  steigendem  //  zustrebt,  und  der  von  dem  Magnetfeld  außer- 
liiilb  des  Leiters  herrührt,  so  ist^ 

WO    /(',(v)  den  Difleientialquotienten  von  y^(ji')  nach  y  bedeutet. 

Es  ist  also   -  -   der  reeUe  und  '-^ — .~— "-^-    der  imaginäre   Teil   der  linken 

Seite  von  Gleichung  (13). 

Aus  der  Reihe  für  J^[y)  findet  sich,  wenn  man  zur  Abkürzung  setzt 


Uy)  _  ij,  _L^_.^ 


^^^)  j./^O'j        24\    ^2        12^48 

Dies  eingesetzt  und  Reelles  und  Imaginäres  getrennt,  gibt,  wenn  /  die  Länge  des 
Drahtes  ist: 


(10) 


„,=  ,|l+J_(3.»)=_^(2.»r  +  ...}      '-. 


1  Siehe  E  CoHN,  1.  c.  364.  -  ^  E.  Cohn,  1.  c.  und  J  Zenneck,  Ann.  d.  Pbys.  11.  11 37. 
inoc  und  Elektromagnetische  Schwingungen,  S  410  n.  Tabelle  VI  S.  99+.  ^o  der  Widerstand 
von  Kupferdriihten  mit  Radien  zachen  0,1  und  4  mm  für  Wechselzahlen  von  8  10»  bis  10^ 
ungegeben  ist. 


'••"'  K    Waii/,  Tiuluklu.ii.  , .,"'""1'; 


Aiitl. 


I3;is  isl  im  wcscnUii-licn  <li('  vuii  Rv\r,i.ii.ii  iiiid  '^lll\^  j^m-IimkIimh«  I  Mimi'l. 
Sie  isl  liir  klciiii'  Werte  voti  jc-  bMiichbar.  I'ur  jj^rolie  Weile  mui  i  Inlnl  .ms  (!l) 
L'C'iiLllierl 

yo(j')  = './..(.!') 

und   .iLso   nach  (IM)   lür  proßes  «  {x  etwii  >  .'.  ): 
(l(i)  70'  =--  X7<i        ', 

wilhipiid   fuT  kleuieH  x  (h  etwa   <  O.fir)): 

(17)  7/ -^  7.' (l  +  ^^' 

Liegt  dor  Werl  -^oii  x  /.wischen  l,.f)  niid  ID,  mi  Luiii  in, in  dif  N.ilieiiiiiH'.- 
formelii   beiiuly.cii : 

7Ci'  =r=7CiHVM7y  -I   II/J77)     . 

Tk  ,/ \l7THan 

Ua    «  ~  (>7ty  <7/t/^,  =- (j  r/ -   "^        ,     so    \\.ieU.si     n.ieli    ( 1  li)     ri'     mit     /ii- 

nchmender  Schwint,'mi{:[s/,ahl  «  baalandig. 

Der  Widerstand  7f/  für  Wechselstrum  wird  nach  Lord  Kmain  ntl  ellekliver 
Widerstand  genannt. 

Der  Widerstand  eines  KupferdrahLea  von  1  inni  Kadius  \h\  lur  ItJ?  .Stniin- 
wechsel  in  der  Sekunde  fast  18mal  so  yroU  als  l)ei  statinti.ireiu  Strt)ni,  während 
Zylinder  von  bestleitender 'Schwefelsaure  mil  1  eni  Kadiiis  bei  1 1)'*  Sluunwej-hsel 
nur  lif  ■=  1,04  70  ergeben. 

Bei  schnellen  Schwintrungen  kann  ni.-ui  also,  uhne  den  WiderHlaiid  /.ii  .indem, 
MeLallrohren  statt  massive  Zylmdei  vcnvenden,  tider  den  Wi(hTslaii(l  eines  Nelilei  hl 
leitenden  Materials  durch  einen  dunneu  Über/ug  aus  gut  leitendem  lierabdiiieken. 

Der  Einfluß,  den  die  Dampfung  der  Schwingungen  iin  L«'iler  atil  deNHen 
effektiven  Widerstand  hat,  ist  von  lUu'ioN  uiiterKiielU  worden«;  er  ündet,  d.iü  dei 
Widerstand  durch  die  Dämpfung  \ergrößert  wird. 

Widerstand  von  Drahtspulen.  Hat  man  <>h  iiichl  mit  ger.iden  oder  um 
achwach  gekrümmten  Drähten  zu  tun,  sondern  mit  Soleiu.ideu,  Knlleii  u.  di;l., 
bei  denen,  der  Drahtaohse  nach  gemessen,  weit  voneiumuier  eutrernt«-  Teile  der 
Leiterbahn  im  Räume  nahe  beieinander  liegen,  so  sind  die  obigen  iMirnieln  nielil 
mehr  anwendbar.  Der  Widerstand  solcher  .Spulen  Hleigl,  wie  Diii.K/Ai.Kk  land 
(s.  Seite  597),  schon  bei  'MM)  Schwingungen  in  der  Sekunde  rtrhneller  und  <lie 
Selbstinduktion  fällt  etwas  schneller,  als  dit)  RAM.HKiitsehen  l'drmeln  ergeben. 
Die  Ursache  ist,  daß  die  Stromlinien  sich  auf  der  InneuHeile  der  Spule  (nach 
der  Achse  zu)  zusammendrängen  und  ihre  symmetrische  Verleihmg  um  die  Di.ijil- 
achse,  die  bei  den  Rechnungen  vorausgesetzt  wurde,  viUlig  zerntört  ist,  oder  wie 
man  auch  sagen  kann,  darin,  daß  WirbelHtröme  in  dem  Draht  iMitHlt'hen.  Wie 
dies  praktisch  nach  DoLiiZAij.x  vermieden  werden  kann,  ist  Hc-hoii  früher  au- 
gegeben. M.  Wn.:N»  hat  diese  Änderung  duH  Widerstandea  für  lange  und  llaelu' 
Spulen  und  Schwingimgszahlen  bis  zu  einigen  Tausend  zu  berechnen  gesucht, 
mdem  er  den  Gesamtstrom  in  ElomentarstrÖme  zerlegte;  A.  Sommkum-ld  »  hat 
bei  VemachläBsigung  der  Vorachiebungsströme  und  unter  VorauBsotzung  eines 
rechteckigen  statt  eines  kreisförmigen  Drahtquerschnitten  die  Krscheinung  naeh 
den  MAXWEU,schen  Gleichungen  behandelt,  lir  findet  für  eine  einfache  Spule 
(eine  Lage  Draht)  ' 

7«/  ==  w  (p  (a)     , 

1  Diese  Formel  ist  u.  a.  \.jii  P.  Cardani,  N.  Chti.  u)  7.  2V  aatj.  iSoS  liir  K!r.l,rr„l«t« 
und  feste  Leiter  durch  VerHiicho  bestaügt  worden  -  S.  auch  I  ZKNNKci  Ikn  d  Ä^«  n 
II3S.  1903  -  2  E.  H.  BARTON,  PhU.  Mag.  (5)  47.  4S3.  1 8go.  -  S  auch' E  H  BAMTnlm^ 
B  Morton,   .b.d.  48.    143    ..   148.    1899     -   3  M.'wIkn  'La.  d    Sya.   ü     l  T904     - 

4  A.  .«SOMMEUFELD,  Aun.   li    Ph\S.   16.   673      Itj04.  ^  ^    *■ 
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WO 

T  ^^)  ~  0   ffir — "ZT  ^    ^'^  ^"^^P*  ^''i  ^  ^^^^^  ^^^P"  cosiniia  hyperbolicus)    , 

0.  =  2  (r,,  ~  r^)^ 2 TT n a  ,  /g  —  /^  =  Dicke  des  Drahtes. 

Als  NfLlieruiigsformelii  ergeben  sich 

für  kleines  et :  «/  =  tc  ( 1  H ^  |     , 

\    ^  3     öl  /     ' 

für  gTotles   (X  '.  ici'  =  w  -  - 

2 

Um  die  Formeln  auf  einen  runden  Draht  vom  Radius  q  zu  beziehen,  wird 
f,'caetzt: 

(X,='2  7tQ'f2ti  a 

und  ein  Koeffizient  y  eingeführt,  der  nach  Vergleich  mit  Beobachtungen  von 
M.  Wien  und  Baitelli  und  MagriI  zn  y  =  0,0  angenommen  wird,  so  daß 

Für  mehrfach   gewundene  Rollen   werden    die  Formeln   etwas   kompliziertei. 

b)   Die  Selbstinduktion. 

Die  Selbstinduktion  für  einen  vom  Strom  der  Schwingungszahl  ti  (in  2  jt  Se- 
kimden)  durchflössen en  Leiter  wiirde  [s.  Gleichung  (13)]  mit  Hilfe  der  Größe  Zq 
definiert.  Zo  sollte  die  Selbstinduktion  sein,  die  einer  unendlich  dünnen  Strora- 
schicht  auf  der  Oberfläche  des  Leiters  zukommt,  denn  diesem  Zustand  nähert 
sich  die  Strömung  mit  wachsendem  n .  Definiert  man  die  Selbstinduktion  wieder 
(wie  für  stationären  Strom)  durch  den  Ausdruck  der  raagneüschen  Energie  des 
Stromes: 

so  igt  Z(,  für  sehr  schnelle  Stromwechsel  die  dem  äußeren  Feld  entsprechende 
Selbstinduktion,  zu  der  bei  konstantem  Strom  noch  das  dem  inneren  Feld  des 
Leiters  zukommende  L/  gehört.     Es  wird  also  für  konstanten  Strom 

der  Wert  von  Z,,  für  (iinen  geraden  zylindriachcn  Leiter  (der  Länge  /)  muß  sich 
ergeben,  wenn  man  den  Querschnitt  des  Leiters  als  eine  ICreislinie  ansieht, 
deren  Radius  gleich  dem  Drahtradius  q  ist.   Er  ist  also  nach  früherem  in  diesem  Fall : 

/       2/ 

Zo  =  2/  log l 

\        Q 

wenn  die  Permeabilität  überall  gleich  1.  ; 

Hat  der  Leiter  selbst  die  Permeabilität  ju ,  so  ist  Z/  =  /-t  „-  >  und  man  hat 
für  stationären  Strom  die  früher  angegebene  Formel 


Z=^Z„  +  Z,=.2/(log^-  +-^--l)     . 


1  A.  Baitklli  uud  L.  Magri  verglichen  die  Joule  sehe  Wärme,  die  von  Wechselströmen 
darchflossene  gerade,  und  zu  Spulen  gewundene  Drähte  im  Kalorimeter  ergaben,  Phys.  Zeitschr. 
3.  539.  1902;  4.  181,  1903;  Phil.  Mag.  (6)  5  i.  1903  —  Ähnlich  K.  E.  F.  Schmidt, 
Acta  Ac.  Leop.  27.  119.  1905.  —  S  auch  A.  Broca  und  Tubchini,  Sog.  fraxic.  de  Phys. 
Nr.  230.  S.  5.  190S  u   Beibl    29    1172. 
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Der  Unterschied  der  Selbstindukhonsko effizienten  für  Drahte  aus  magnetisclu'in 
und  unmagnetischem  Matenal  ist  bei  schnellen  Schwingungen  sehr  viel  klcuuir 
als  bei  konstantem  Sti-om,  da  das  magnetische  Feld  im  Innern  der  magnetischen 
Drahte,  das  im  wesentlichen  diesen  Unterschied  bewirkt,  mit  zunehm('iid<?r 
Schwingungazahl  immer  schwacher  wird. 

Setzt  man  die  imaginären  Teile  der  beiden  Seiten  von  Gleichung  (13)  ein- 
ander gleich  und  beachtet  (14),  so  wird: 


(18) 


Z'  =  Zo  +  /,.|---(— j  +  g^-^^— j-...|     oder: 


L'  =  Z,  +  lfx^-~^[2>i^-Y+J^     , 


eine  Formel,  die  auch  von  Ra\t.eigh  schon  gefunden  ist. 
Ebenso  wie  für  die  Widerstände  erhält  man: 

für  großes  >«     (ä:>  5)  (19)     L' =  L^ -\- 


n 


für  kleines  ;«     («<0,65)  (20)     L'  =  L^-\-  1  - -^       . 

und  für  l,5<x<10  kann  die  Naherungsformel  dienen: 

L'  =  L.-\-—  (1,007  y^  -  0,040)     . 
u 

Für  Spulen  von  höchstens  zehn  Windungen,  die  durch  Wechselströme  von 
Kondensatorentladungen  durchflössen  werden,  hat  Drude ^  experimentell  emc 
Korrektion  bestimmt,  die  zu  der  STEFANschen  Formel  (S.  595)  für  eine  weite 
Rolle  hinzuzufügen  ist  Strasser-  berechnete  den  Selbstinduktionskoeffizienten 
von  Solenoiden  und  erhielt  einen  Ausdruck,  der,  experimentell  mit  langsamen 
Schwingungen  geprüft,  die  Beobachtungen  gut  darstellte,  aber  auch  die  Drude- 
schen.  Resultate  wiedergab.  Dabei  darf  die  Ganghöhe  des  Solenoids  luclit  mehr 
als  etwa  das  0,6  fache  und  die  Lange  nicht  mehr  als  etwa  das  5  fache  des  Sole- 
noidradius  betragen. 

Der  Einfluß  der  Dampfung  der  Schwingungen  im  Leiter  vergrößert  nach 
Barton 8  die  Selbstinduktion,  so  daß  diese  größer  werden  kann  als  bei  kon- 
stantem Strom. 


21.  Eigenschwingungen  eines  Leiterkreises  mit  Kondensator. 

In  den  früheren  Abschnitten  war  von  Wechselströmen  die  Rede,  die  dadurch 
zustande  kommen,  daß  eine  periodische  elektromotonsche  Kraft  in  einem  Strom- 
kreis wirkte  und  Wechselströme  (Schwingungen)  ihrer  eigenen  Periode  m  der 
Leitung  erzeugte.  Aber  auch  ohne  solche  dauernd  wirkende,  äußere  elektro- 
motorische Kraft  können  unter  gewissen  Bedingungen  elektrische  Schwingungen 
m  einer  Leitung  und  ihrem  Felde  erregt  werden.  Das  typische  Beispiel  für 
diese  Vorgange  bildet  die  Entladung  eines  Kondensators,  dessen  beide  Be- 
legungen durch  eine  Leitung  verbimden  werden,  und  deren  oszülatorischer 
Charakter  schon  von  Helmholtz-*  erkannt  wurde. 

1  P.  Drude,  Ann.  d  Phys.  9.  6oo  1902  —  2  B  Strasshr,  Ann.  d.  Phys.  17.  763. 
I905-  —  3  E  H.  Barton,  1.  c  —  *  H.  Helmholtz,  Erhaltung  der  Kraft,  S.  44  Berlin  1847; 
Ges    Abhandl ,  S.  46 
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a)  Theorie. 

a)    Einfache  Leitung. 

Eine  Berechnung  der  Entladung  eines  Kondensators  ist  zuerst  von  W.  Thom- 
son ^  dann  von  KiRCHHOFii-^  angestellt  worden;  sie  beruht  auf  der  Voraussetzung, 
daß  auch  für  die  ungeschlossene  Leitung  das  Induktionsgesetz  in  der  früher 
benutzten  Form  für  Leitungsströme  gültig  sei.  Man  denkt  sich  an  Stelle  des 
Verschiebungsstromes  im  Dielektrikum  die  Leitung  in  dem  kleinen  Zwischenraum 
zwischen  den  Kondensatorbelegungen  beliebig  geschlossen  und  wendet  auf  die 
geschlossene  Leitung  das  Induktionsgesetz  an.  Das  ist,  wie  die  Versuche  zeigen, 
erlaubt,  wenn  die  Koudensatorbelegungen  sehr  nahe  einander  gegenüberstehen. 
Unter  dieser  Annahme  gilt  also  die  frühere  Gleichung 

_  dt 
dt 

WO    V  die    Potentialdifferenz    zwischen    den    zwei    Belegungen.     Bedeutet   C   die 
Kapazität  des  Kondensators,  so  ist 

und  es  wird  durch  Differentiation: 

...  d-i   ,    7CI  dl    ^      i 

und   für    V'. 

d^V  ,    IC  dV  ^      V 

Setzt  man  z  =  e'J' ,   so  ist: 

'''  '''  +  z''  +  rc-'''       ''  =  -3Z±yTx5-zc    • 

Die    Art    der   Entladung    hangt   von    dem  Vorzeichen    des   Ausdrucks    unter    der 
Wurzel  ab. 

7CI-  1 

1.  Es  sei         ,  >— --,   dann  sind  die  zwei  Werte  von  ij  reell  und  negativ: 

—  r]^  und  — rj2  ,  ^ilso 

(3)  ?  =  öiß-'/i'-l- fl!ge-'/»'     , 

d.  h.   der  Strom  z   und   also    auch    F  ndhern    sich  aperiodisch  der  Null.     Dieser 

Fall  tritt  ein,  wenn  der  Widerstand  groü  ist,   ao  dali  w'^  >  — -  wird. 

2.  Es  sei  W'<-~~.     Setzt  man 


(4) 
so  ist 


w 
2l  ' 


t/  1  w'^  ,— — 


also : 

(5)  «■=  e-''(«iß"*' +ß3e-"")=.aß-'"sm(n^+ 9?)     , 

1  W  Thomson,  Plul.  Mag   (4)  B.  393.  1853.  —  2  G.  Kihchhoff,  Pogg,  Ann   121.  551 
1864.  Ges.  Abhandl.,  S    168. 


{ 


610  K   W^iTZ,  Induktiou,  pj,j,y    o  AuO 

d.  h.    che  Strömung   geschieht   in  Schwingungen   mit  abnehmender  Ampli- 
tude, und  d  heißt  der  Dämpfungsfaktor.      Die    Schwingungsdauer   t    ist: 

(6)  T  =  —  =  '' 


1/-!^  1/fc-- 


das  logarithmische'Dekrement: 

(7)  y  =  dt     , 

also 

^^^  2Z"t      ' 

Ist   -— -   klein  gegen  1,  d.  h    die  Dampfung  nicht  sehr  groll,  so  wird 

■i  jLr 

(10)  T=27iiLC         oder  «=     __      . 

Das  ist  die  sogenannte  THOMSONsche  Formel. 

Beginnt   die    Strömung   zur  Zeit   ^  =  0 ,    und   ist    der   Kondensator   auf   die 
Potentialdifferenz  A  geladen,  so  hat  man  die  Grenzbedingungen  für  ^  =  U  : 

dV 
F=A       und       2  =  — C--  =  0     , 

also:  "^^ 

(11)  i  =  ae-^^am{nt)     . 
Aus  der  Gleichung  für  F  folgt: 


(12)  V==A'\/l-\-^^-e-'>'coB{nf-x)     , 
wo 

(13)  tg;,:  =  A 
und 

(14)  fl  =  C/z^(l  + 


n 
und 

Ist  die  Dämpfung  nicht  sehr  stark,   so  daß  ö  gegen  n  klein,   so  wird 
einfacher: 

(15)  V=Ae-^*cosni         und  (16)     a  =  CnA  =  A'\/j     , 

d.  h.    die   Stromamphtude   wachst   mit  wachsender   Kapazität  und    abnehmender 
Selbstinduktion. 

Ist  die  Wärmeentwicklung  m  der  Leitung  der  einzige  Energie\ erbrauch,   so 
muß  sein: 

oo 
0 

Beispiel:   Es  sei    C=  ^-gi^j^  Mikrofarad  =  IQ- is 
w  =  1  Ohm  =  109 

Z  =  10-6Henr)'  =10*     , 
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w'^C  1 

80   Wird   -  -     =   ,^^^,->  I    d.  h.   die  Schwingungsdauer   darf   nach  (10)   berechnet 

werden,  und  sie  wird 

T  =  2  TT  •  10"''  Sekunden. 

Wie  das  Beispiel  und  die  Formel  (10)  zeigen,  bieten  Kondensatorentladungeu 
ein  Mittel,  sehr  viel  achnellere  Schwingungen  zu  erzeugen,  als  das  durch  Maschinen 
möghch  ist;    freilich   sind   diese  Schwingungen   gedampft  und   um  so  starker  ge- 

10 

dämpft,  je  schneller  sie   verlaufen,   denn  der  Dampfungsfaktor   6  =  -— -     wachst 

mit  zunehmendem  w  und  abnehmendem  L.  Bei  schnelleren  Schwingungen  wird 
aber  w  immer  größer  (die  Strömung  reduziert  sich  auf  die  Oberllachenschicht) 
und  L  kleiner.  Sachte  man,  um  dies  zu  vermeiden,  die  Zunahme  der  Schwingungs- 
zahl n  durch  Abnahme  von  C  zu  erreichen,  so  wurde  die  verfügbare  Energie,  die 
ja  durch  die  Anfangsladung  {CV)  des  Kondensators  bestimmt  ist,  immer  kleiner. 
Übrigens  sind  für  so  schnelle  Schwingungen,  daß  ihre  Wellenlängen  nicht  mehr 
groß  gegen  die  Dimensionen  der  Strombahn  sind,  die  Bedingungen  des  quasi- 
stationaren  Zustandes  nicht  mehr  erfüllt  und  die  obige  Ableitung  nicht  mehr 
gültig.  Wäre  keine  Dampf ung  vorhanden,  so  fände  eine  voll- 
ständige Verwandlung  der  Energie  U  der  Kondensatorladung  in  z'  N 
magnetische  Energie  T  der  Strömung  in  der  Leitungsbahn  und  ^  .^' 
umgekehrt  statt,  da  die  Gesamtenergie  JV  des  Systems: 


Im  Momente,  wo  die  Strömung  {T)  ein  Maximum,  ist  die  Kon- 


.4' 


T 


densatorenergie    17=0,  .nach  —  hat  sich  das  Verhältnis  umgc-         Figur  261. 

4 

kehrt  usw.     Die  Dämpfung  aber,  die  nicht  nur  durch  JouLKSche  Wärme  bedingt 

ist  (s.  später),  läßt  die  Schwingungen  nach  kurzer  Zeit  eilöschen. 

Bei  diesen  schnellen  Schwingungen,  wenn  sie  nicht  sehr  stark 
gedämpt  sind,  verschwindet  der  OHMSche  Widerstand  gegen  die 
Induktanz,  und  Strom-  imd  Spannungsampli Luden  hängen  nach  Gleichung  (IG) 
zusammen.  Es  können  deshalb  m  kurzen  Leitungsbahiieu  schon  große  Werte 
der  Strom-  und  Spannungsamplituden  auftreten.  Wäre  in  dem  vorigen  Beispiel 
der  Kondensator  nur  auf  10000  Volt  geladen,  d.h.  ^=10^",  so  würde  die 
Stromamplitude  a=  100  Amp.  werden  Umgekehrt  werden  bei  solcher  Strom- 
starke die  Spannungsamplituden  bis  10000  Volt  ansteigen  und  in  der  kurzen 
Zeit  einer  halben  Penode  zwischen  ihrem  positiven  und  negativen  Maximalwert 
hm  und  her  schwanken,  wodurch  eine  sehr  große  induzierende  Wirkung  auf  be- 
nachbarte Leitungen  ausgeübt  wird. 

Diese  Verhältnisse  veranschaulicht  folgender  Versuch:  Schickt  man  durch 
den  dicken  Kupferdraht  ACCA'  (s.  Figur  261),  der  m  AGA'  eine  Glühlampe  als 
Nebenschluß  enthält,  Gleichstrom  oder  langsamen  Wechaelatrom,  so  bleibt  die 
Glühlampe  dunkel;  entlädt  man  aber  eine  Leydner  Flasche  durch  den  Apparat, 
so  glüht  G  hell  auf.  Die  Induktanz  der  Drahtschleife  ACC'A'  setzte  dem 
Durchgang  des  Stromes  größeren  Widerstand  entgegen  als  der  Kohlenfaden  der 
Lampe,  und  die  Spannung  zwischen  A  und  A'  war  groß  genug,  die  Lampe  zum 
Leuchten  zu  bringen.  Waren  zwischen  AA' ^  BB'^  CC  GEissLERsche  Röhren 
eingeschaltet,  so  würden  sie  beim  Durchgang  des  oszillierenden  Flaachen- 
stromes  aufleuchten  und  zwar  zwischen  AA'  am  hellsten  und  bei  CC  am 
wemgsten  heU. 
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ß)    Mehrere  parallel  geschaltete  Leitangen^. 

Schaltet  maa  mehrere  LeitungeB  einander  parallel,  durch  die  sich  der 
Kondensator  entladen  kann,  so  bestehen  für  die  einzelnen  Umgange,  die  den 
Kondensator  enthalten,  die   Gleichungen 


^i«'i+   ^177  +  ^1: 


+ 


V 


Dieser  allgemeine  Fall  ist  von  Gakbasso^  behandelt.  Praktisch  wichtig 
werden  im  allgemeinen  nur  die  Falle  mit  zwei  oder  drei  Parallelzweigen  sein,  und 
die  Lösung  wird  sich  oft  durch  die  Versuchabedingungen  sehr  vereinfachen,  so 
z.  B.  wenn,  wie  es  Mizuno^  tut,  nur  zwei  Parallelzweige  (s.  Figur  262)  angenommen 
werden,  deren  einer  (Zweig  2)  noch  frei  von  Selbstinduktion  sein  und  den  Wider- 
stand a/,  haben  soll.  Widerstand  und  Selbstinduktion  des  anderen 
Zweiges  seien  w-^   und  L ,  dann  wird  die  Gleichung  für  Zweig  1 : 

d^-ü        l  [        ,      L  \di,    ^  t. 


(w 


Behandelt  man   diese  Gleichung    genau  wie    die    frühere   für 
den   einfachen   Schließungskreis,    so    ergibt   sich,    daß    die   oszilla- 
torische Entladung  in    1    in  die  aperiodische   übergeht,   wenn  ^e/g 
unter  einem  bestimmten  Wert  liegt,    und   daß  die  Nebenschaltung 
von  Wo  ein  einfaches  Mittel  ist,  die  Penode  der  Schwingungen  zu  andern,  wobei 
freihch    auch   die  Dämpfung  \ ermehrt  wird;    ein  Maximum   der   Schwingungszahl 
wird  erreicht  für 

Kompliziertere  Fälle,  wo  zwei  resp.  drei  Zweige  mit  Selbstinduktion  vor- 
handen und  die  Schwmgungen  gedämpft  waren,  sind  u.  a.  von  Mandelstam'^  und 
E.  IMarx^  als  Grundlagen  für  ihre  Versuche  (s.  spater)  behandelt  worden. 

Em  hydrodynamisches  Modell  zur  Demonstration  der  Entladung  eines  Konden- 
sators auf  zwei  Wegen  gibt  Garbasso  m  der  zitierten  Arbeit^. 


b)    Methoden  zur  Demonstration   und  Untersuchung  der  Kondensator- 
Schwingungen;  Prüfung  der  TnoMSONSchen  Formell 

oC)  Daß  die  Entladung  von  Kondensatoren  (Leydner  Flaschen)  osziUatorisch  er- 
folgen könne,  wurde  expenmentell  zuerst  sicher  von  W.  Feddersen^  erwiesen, 
der  die  Entladungsfunken  der  Kondensatoren  mit  dem  rotierenden  Spiegel  unter- 
suchte und  photographierte.  Seine  Beobachtungen^  die  schon  Handbuch  4,  S.  43 
beschrieben  sind,  waren  ganz  unabhängig  von  der  Theorie  angestellt  und  wurden 
erst  von  Kirchhoff  fl.  c.)  mit  dieser  verghchen.  Dabei  ergab  sich  im  ganzen 
Übereinstimmung,   betrachtliche  Abweichungen   zeigten  nur  die  berechneten  und 

1  Literatur  s.  auch  G  Wiedemann,  Lehre  v.  d  Elektr  2  AuJl  4.  312  usw.  —  2  A  Gar- 
basso, Ann  d.  Phys  8.  890  1902;  für  einfachere  Fälle  N  Cim  {4)  7  382  1898,  ibid.  (s) 
3  372.  1902,  Phys.  Zeitschr.  2.  384  1900.  —  3  T.  MizuNo,  Ann.  d.  Phys  4  811,  1901 
und  Electncian  47.  169.  1901;  s.  auch  A.  Russell,  Electncian,  ibid.  228  —  *  L,  Mandel- 
STAM,  Ann.  d.  Phys  8  123.  1902  —  5  e.  Masx,  Ann.  d.  Phys.  12  491.  1903.  —  ß  A.  Gaä- 
BASSO,  N  Cim.  (4)  6.  15  1897.  —  "^  Literatur  s.  auch  G.  WiEDEMANN,  Lehre  v.  3,  Elektr.  2.  Aufl. 
388  usw.  u.  361  usw.  —  BW  Feddersen,  Pogg  Ann  108.  497.  18591  112.  451.  1861 ; 
113.  43.   1861;   U6.    132.  1862;  130.  439.    1867. 
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beobachteten  Werte  der  Schwiiigungsdaner.  Lorenz  ^  nahm  die  Versuche  wiedei 
auf,  erhielt  gute  Übereinstimmung  und  bemerkte,  daß  Kirchhoffs  Resultat  sich 
aus  den  zu  kleinen  Werten  der  Kapazität  der  Flaschen  erklarte,  die  dieser  an- 
genommen habe.  Feddersens  Methode  ist  noch  vielfach  benutzt  und  verfeinert 
worden-  und  hat  m  den  sorgfaltigen  Versuchen  von  Battelli  und  Magri"  noch 
für  lO"  Schwingungen  in  der  Sekunde  gute  Werte  und  Bestätigung  der  Thomson- 
schen  Formel  geliefert  Battelli  und  Magri  ließen  den  Funken,  den  sie  photo- 
graphicrten,  zwischen  Kadmiumelektroden  überspringen,  da  dann  die  einzelnen 
Fünkchen  viel  gleichmäßiger  zwischen  denselben  Stellen  der  Elektroden  sich 
bildeten  als  bei  Benutzung  von  Platmindium.  Als  Kondensator  diente  ein  Luft- 
kondensator. Die  Selbstinduktion  der  Drahtspulen  bestimmten  sie  nach  der 
NERNSTßchen  Brückenmethode  (s.  S  600),  da  die  Rayleigh sehen  Formeln  für 
Wechselströme  nicht  auf  sie  anwendbar  waren.  Der  Widerstand  des  metallischen 
Teils  der  Leitung  und  der  sogenannte  „Funkenwiderstand"  (s.  spater)  wurden 
einzeln  dnich  kaJorimetrische  Messung  der  in  ihnen  erzeugten  Wärmemengen 
ermittelt,  so  ergab  sich  der  mittlere  Widerstand  des  Funkens  \on  1 — 5  mm  Länge 
stets  kleiner  als  1  Ohm,  viel  langsamer  wachsend  als  die  Funkenlange  und  für 
Kadmium  und  Platmiridiumelektroden  annähernd  gleich.  Endhch  stimmte  die 
Summe  der  Wärmeenergie,  die  im  Funken  und  im  metallischen  Teil  der  Leitung 
entwickelt  wurde,  genügend  mit  der  Ladungsenergie  des  Kondensators  überein, 
so  daß  die  Genauigkeit  der  Einzelmessungen  dadurch  bestätigt  wurde. 

ß)  Die  Schwingungskurve  von  Kondensatorladungen  oder  -Entladungen  wird 
gefunden,  indem  man  ihre  einzelnen  Elemente  bestimmt  Dabei  wird  z.  B.  ein 
Kontakt  der  Kondensatorleitung  durch  den  Helmholtz sehen  Pendelunterbrecher '^ 
den  HiECKE sehen  Fallapparat  oder  dgl.  in  einem  Moment  geschlossen  und  nach 
sehr  kurzer,  genau  bestimmbarer  Zeit  ein  anderei  Kontakt  geöffnet;  die  Ent- 
fernung der  zwei  Kontakte  voneinander  ist  in  meßbarer  Weise  veränderlich,  so 
daß  die  elektnsche  Schwingung  m  verschiedener  Phase  unterbrochen  werden 
kann.  Die  dann  im  Kondensator  \orhandenc  Ladung  wird  etwa  mit  einem 
Galvanometer  bestimmt  Versuche  nach  dieser  Methode  gelangen  für  10*  bis 
IC  Schwingungen  und  gaben  gute  Bestätigung  der  Fonnel''. 

Ist  der  Widerstand  der  Leitung  nicht  klein,  so  tritt  an  Stelle  der  Formel  (10) 
die  Gleichung  (6).  Tallqvist"  hat  den  Einfluß  zunehmenden  Widerstandes  bis 
zum  Eintritt  aperiodischer  Entladung  auf  die  Schwingungsdauer  (von  einigen 
Tausendstel  Sekunden)  untersucht  und  Bestätigung  von  (6)  gefunden,  wenn  statt 
des  einfachen  Widerstandes  w  ein  Ausdruck  benutzt  wurde,  der  neben  iv  noch 
ein  Korrektionsglied  enthält 

y)  Um  die  Schwingungsdauer  der  Kondensatorentladung  zu  bestimmen,  hat 
zuerst  Rutherford''  folgende  Methode  vorgeschlagen,  die  dann  von  Manuelstam** 
ausgeführt  wurde.  Der  Entladungsstrom  gabelt  sich  durch  eine  Selbstinduktion  (^v^ 
und  L)  und  einen  möglichst  induktionslosen  {^ti^)  (elektiolytischen)  Widerstand; 
m  jedem  der  Zweige    befindet  sich  einer  der  beiden  gleichen  Drähte  eines  Dif- 

1  L.  LOHENZ,  Wied  Ann.  7.  ibi.  1879.  —  2  s.  u.  n.  J.  MmsLER,  Wien.  Sitzber.  89 
(Ha)  579.  1890  —  J.  TnowBRiDGE  und  W  C  Smiine,  Phil.  Mag.  (5)  30  333.  1890.  — 
J.  Trowbridge  und  W.  Duane,  Phil.  Mag.  (Sl  40  311.  1895.  —  O  Lodgk  und  R.  Glaze- 
bäook,  Cambr.  Phil.  Trans.  18.  136.  1899  —  3  A,  Battülli  und  L.  Magri,  PhiL  Mag.  (6)  5 
I  u.  620.  1903  und  Phys.  Zeitschr  3.  539.  1902  u  4.  181.  1903  —  *  H.  Helmholtz,  Verh. 
d  nat-mad.  Vereins  zu  Heidelberg  5.  37.  iSbg  und  Ges.  AbhaudI  I.  531,  -wo  Schwingungen  in 
geoifiaeten  Induktionflspulen  untersucht  wurden  —  B  R.  HmCKE,  Wien  Sitüber.  96  (Ha)  134 
1887. —  Th  Wulf,  ibid.  106  (IIa).  607  1896.  —  Hj.  Tallqvist,  Wied.  Ann.  60  248.  1897, 
Acta  Soc.  Sc.  Fennicae  26  Nr.  3  1899,  ibid  28.  694.  1903;  Ann.  d  Phys.  9.  1083  1902.  — 
A.  F.  Sdmdell,  Acta  Soc.  Sc.  Fennicae  24.  Nr.  11  1899.  —  U.  Seiler»  Wied.  Ann.  61.  30. 
18975  Mitt  d.  Phys.  Ges  Zürich  3  12.  1902.  —  A.  G.  Webster,  Phys  Rev  6.  297.  1898. 
—  6  Hj.  Tallqvist.  Ann.  d.  Phys  9  1092  1902.  —  7  E.  Rutherford,  Phil.  Trans.  189  A. 
I.  1897;  8.  aiBoh  F'Bhaui*,  Drahtlose  Telegraphie,  Veit  &  Comp  Leipzig  1901  66  und  E.  Marx, 
Ber.  d  sächs.  Altöd^  1901.  437.  —  8  L  Mandelstam,  Ann.  d.  Phys.  8  123  1902. 
WiNKEUiAiw,  Phyoft.  2.  Aufl.  V.  ^o 
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ferentialluftthermometers.  w^  wird  so  abgeglichen,  daß  die  Joule  sehe  Warme 
in  beiden  Thexmometerdrahten,  also  die  Stromstarke  in  beiden  Zwcij^eu,  gleich 
groß  ist.  Es  ist  dann  die  Impedanz  des  Zweiges  1  gleich  dem  Ohm  sehen  Wider- 
stand von  2: 

^1  wl -\- {n  LY  =  w^ 

und  bei  Vernachlässigung  von  w-^ : 

Benutzt  man  statt  der  Selbstinduktion  eine  Kapazität  C,  so  wird  t  ==  2  tt  CiüKi  .  Die 
Versuche  erstrecken  sich  auf  Schwingungsdauern  zwischen  etwa  (3  bis  ÜU)  •  1 0^''  Sek. 

6)  Einfache  Demonstration  und  Messung  der  Schwingungszahl  für  Kondcii- 
satorenüadangen  erlaubt  die  BRAUNsche  Rohre,  die  zu  diesem  Zwi'ck  zuerst 
RiCHAUZ  und  Ziegler  1  benutzt  haben,  dabei  kann  die  Wirkung  dea  magnetischen 
oder  elektrischen  Feldes  der  Leitungsbahn  verwandt  weiden-. 

e)  Unter  der  großen  Zahl  anderer  Demonstrationamethoden  des  oszillatorisclien 
Charakters  der  Kondensatorentladungen  seien  noch  angeführt-'' :  Paaij;ows  Be- 
nutzung von  GEisSLERschen  Rohren*,  durch  die  die  Entladungen  geleitet  wurden. 
Bei  Betrachtung  der  Röhren  im  rotierenden  Spiegel  erschien  das  negative  Glimm- 
hcht  abwechselnd  an  beiden  Elektroden;  ohne  Trennung  durch  den  rotierenden 
Spiegel  oder  bei  zu  schnellen  Schwingungen  zeigt  sich  das  negative  Glimmlicht 
gleichzeitig  an  beiden  Elektroden.  Der  Einfluß  eines  Magneten  teilt  die  Licht- 
Imie  in  der  Rohre  in  zwei,  entsprechend  den  entgegengesetzten  Ablenkungen  der 
hm-  und  hergehenden  Schwingungen. 

VON  OettingenS  untersuchte  die  Rückstände  von  Leydner  Batterien,  die  sich 
bald  als  positiv  bald  als  negativ  erwiesen. 

Auch  mit  dem  Oszillographen  laßt  sich  die  Periode  der  Entladungaschwingiuig 
bestimmen  °. 

Erzeugt  man  zwischen  zwei  Homogenkohlen  einen  Gleichstromflamm  eii- 
bogen  und  legt  im  Nebenschluß  zu  ihm  eine  Leitung,  die  einen  Kondensator 
von  großer  Kapazität  (1—5  Mikrofarad)  und  eine  Selbstinduktion  enthalt,  so 
lagern  sich  die  Kondensatorschwingungen  dieses  Kreises  über  den  Gleichatrom 
des  Lichtbogens,  verstärken  und  schwachen  ihn  abwechselnd;  der  Lichtbogen 
wird  so  bei  passender  Penode  der  Kondensatorschwingungen  zu  Tönen  angeregt, 
deren  Hohe  sich  nach  der  Thomson  sehen  Formel  ergibt  l 

Andere  Methoden  zur  Bestimmung  sehr  kurzer  Perioden  von  Kondensator- 
entladungen, bei  denen  die  Wellenlange  gemessen  Avird,  s.  später. 

c)  Dämpfung  der  Schwingungen. 

Hat  man  in  einer  Leitung  gedämpfte  Schwingungen,  die  nach  dem  Gesetz 
ablaufen: 

Äß~'"sin«^     , 

so  lassen  Instrumente,    die    das   niitÜere  Quadrat    dieser   Größe    angeben,    den 
Dämpfungsfaktor  8  bestimmen,  s   Als  solche  Apparate  können  die  früher  (S.  5 88  ff.) 

1  F.  RicHABz  imd  W.  Ziegler,  Ann  d.  Phys.  1.  468.  1900;  Phys.  Zeitschr.  2.  432.  1901. 

—  ZS.   auch  H   Th.  Simon   und  M   Reich,  Phys   Zeitschi.   2     290.    1901.  —  J.  Zenneck, 
Ann.  d.  Phys.  13.  819.  1903.  —  H.  Schuh,  Zeitschr.  f.  phys.  und  ehem.  Unterr.  17.  6    1904. 

—  3  S.  auch  L.  Zehndbr,  Ann.  d.  Phys  8  899.  1902  —  4  A.  Paalzow,  Pogg  Ann.  U.2. 
567.  1S61;  118.  178  1863  S  auch  A  "Winkelmann,  Zeitschr  f.  Instnunentenk.  28.  149. 
1903  —  B  A  J.  VON  Oettingen,  Pogg  Ann.  U5.  513.  1862;  Jubelband  269.  1874:  Wied.  Ann. 
a.  305.  1877;  Wied.  Ann  40  83.  1890  —  6  s.  2.  B.  F.  WnTMANN,  Ann.  d.  Phy.  12.  373 
u  803.  1903.  —  7  w.  DODDEU,,  The  Electncian  46.  269,  u.  310  1900  und  Phys.  Zeitschr.  2. 
425  u.  440.  1901.  S  auch  H.  Th  Simon  und  M.  Reich,  Phys  Zeitschr.  3.  278  1902-  4 
364.  1903.  —  H  Th  Simon,  ibid  4  737  _  S.  Maisel,  Phys  Zeitschr.  6.  38.  1905.'  — 
»  b  J.  Zenneck,  Elektromagnet  Sch^nngungen  S  430;  s.  auch  F  BäAUN,  Ann.  d,  Phvs.  8 
205.  1902.  ■' 


EleLtnzitdt  EijfciiisclTwiujJUuycu  eiucs  Leiterkreises  mit  Koudeubfitor  015 

beschricbcncuElcktrometci,  Ilitzdrahtiustrumcntc,  Dynamometer  dienen.  Naturlich 
darf  ihr  Einschalten  oder  Anlegen  an  den  Stromkreis  die  Schwingungen  selbst 
mcht  merklich  verandern;  es  smd  also  BjERKNESschc  Elektrometer  mit  kleiner 
Kapazität  oder  Hitzdrahtmstrumente  mit  nicht  zu  großem  Widerstand  besonders 
geeigiiet.     Gehen  z.  B.  die  Schwmgnngen  einer  Kondensatorentladung  durch  ein 

oo 

Rir-ssschcs   Luftthermoraeter,    so  ist  dessen  Angabe  s  proportional   [t'^d/^  d.h.. 

u 

oo  oo 

T  =  const  h-  dt  =  const  ■  a~  fe~^''^^ sin'- (//  f)  dt     , 


also 

s  =  const  •  a- 


^b 


u 


Ist  die  Schwingung  nicht  sehr  stark  gedämpft,  so  wird 

const 

und  findet  nicht  nur  eine,  sondern  m  Entladungen  in  der  Sekunde  statt,  so  wird 

,  const 

d.  h.  umgekehrt  pioporhonal  dem  Damphmgsfaktor.  Ware  die  Dampfung  be- 
kannt, so  ließe  sich  umgekehrt  die  Stromamphtude  a  bestimmen. 

Bei  langsameren  Schwingungen,  bei  denen  die  Schwingungskurve  (durch 
Oszillographen,  Braun  sehe  Röhre  usw.)  sichtbar  gemacht  oder  photographiert 
werden  kann,  ist  naturlich  die  Dämpfung  durch  Ausmessung  dieser  Kurve  zu 
bestimmen,  bei  höheren  Schwingangszahleu  von  der  Ordnung  10^ — 10''  und  mehr 
werden  diese  Kurven  zu  lichtschwach.  Trotzdem  konnte  Zenneck^  die  BRAUNsche 
Rohre  auch  noch  für  Sch^\ringungen  der  angeführten  Größenordnung  verwenden, 
indem  er  sich  begnügte,  die  Kathodenstrahlen  unter  Einwirkung  der  zu  unter- 
suchenden Kondensatorschwingung  m  einer  Geraden  hin-  und  heqDendeln  zu  lassen. 
An  den  Umkehrpunkten,  dieser  Bewegung,  wo  die  Stiahlcn  am  längsten  den 
Schinn  treffen,  zeigt  die  Gerade  helle  Punkte,  die  die  Amplitude  jeder  einzelnen 
Schwingung  begrenzen  und  so  die  Abnahme  der  aufeinanderfolgenden  Schwingungs- 
amplituden sichtbar  und  meßbar  machen. 

a)  Kondensatorkreis  ohne  Funkenstreckc.   —  (Dämpfung   durch 

JouLEsche  Wärme.) 

Die  Abnahme  der  Schwingungen  ist  nach  der  Thomson  sehen  Theorie  durch 
die  Exponentialfunktion  e~^*  gegeben,   wo    5==-——.     Eine  Bestätigimg  dieser 

a  JLr 

Theorie  haben,  nach  dem  Vorgange  von  Schiller'^,  die  Beobachtungen  Tall- 
QviSTs  8  für  den  Fall  gelief'ert,  daß  keine  Funkenstrecke  in  der  Leitung  vor- 
handen war  und  die  Dampf ung  also  hauptsächlich  durch  Erzeugung  JoULE scher 
Wärme  bewirkt  wurde.  Schiller  und  TALLQvisa'  nahmen  die  Schwingungskurve 
mit  dem  Helmholtz sehen  Pendelunterbrecher  auf,  und  Tallqvist  veränderte  den 
Widerstand  der  Leitung  von  kleinen  Werten  bis  zu  solchen,  bei  denen  die 
oszillierende  Entladimg  in   die   apenodische  überging.     Sollten   die  Versuche  in 

1  J  Zenneck,  Ann.  d.  Phys  13.  822.  1904;  s.  auch  Ann  d.  Phys.  7.  801.  1903  — 
2  N  ScHiLLEÄ,  Pogg.  Ann  152,  535  1874;  andere  Literatur  s.  G.  "Wiedemann,  Lehre  v.  d. 
Elektr.  4  —  3  Hj,  Tallqvist,  Aon.  d.  Phys  0.  1092.  1902;  A.  F.  Sundell  und  Hj.  Tall- 
qvist, ibid.  4   72.  1901. 
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Überein  Stimmung  mit  der  Theorie  sem,  so  mußten  beide  Beobachter  statt  des 
Widerstandes  iv ,  wohl  wegen,  dielektrischer  Hysteresis  im  Kondensator  und  dem 
IsoheTmaterial  der  Induktionsspule,  eine  andere  Größe  w^   einfuhren: 


«'o  =  «'  +  7^(-rr-  + 


C  \Wi        Wg 


wo  tt'j^  und  Wg  als  Leitungswiderstand  des  Dielektrikums  im  Kondensator  und  der 
isolierenden  Schicht  in  der  Induktionsspule  bezeichnet  werden.  In  diesem  Falle 
heß  sich   dann  die  Dämpfung  als  Exponentialfunktion  darstellen. 

ß)  Kondensatorkreis  mit  Funkenstrecke. — (Dampfuug  durch 
Energieverbrauch  im  Funken.) 

Enthalt  der  Schließungskreis  eines  Kondensators  (wie  meist)  eine  Funken- 
strecke (oder  em  verdünntes  Gas),  so  wird  in  ihr  eine  betrachtliche  Energiemenge 
verbraucht,  also  die  Dampfung  sehr  vergrößert.  Die  gesamte  Dämpfung  eines 
solchen  Kreises  hat  Zenneck  nach  der  oben  angegebenen  Methode  mit  der 
Braun  sehen  Röhre  bestimmt  und  gefunden,  daß  die  Amphtudenkurve  nicht  eine 
Exponentialkurve  ist,  sondern,  in  dem  untersuchten  Intervall,  mehr  einer  Geraden 
gleicht,  so  daß  von  emem  konstanten  Dampf ungsfaktor  eigentlich  nicht  mehr 
gesprochen  werden  kann.  Wenn  wir  im  folgenden  doch  bei  der  Darstellung  der 
gedampften  Schwingungen  durch  Gleichung  (5)  usw.  bleiben,  auch  wenn  eine 
Funkenstrecke  im  Kreise  ist,  so  geschieht  es,  weil  die  notwendige  Korrektion 
nicht  bekannt  ist  und  weil  es  für  viele  Falle  nützlich  und  genügend  ist,  statt  der 
wirklich  vorhandenen  Schwingung  eine  ideale  mit  einem  mittleren  Dekrement 
anzunehmen,  deren  Wirkung  die  der  vorhfindenen  ersetzen  kann. 

Um  den  Energieverbrauch  im  Funken  (Dampfung  durch  den  Funken)  zu 
bestimmen,  kann  man  die  m  ihm  erzeugte  Wtaae  Qy  messen.  Das  hat  W.  Kauf- 
mann ^  mit  einem  Luftthermometer  getan,  wahrend  Battelli  und  Magri  -  wie 
Makesca  8  (dieser  für  Entladung  in  verdünntem  Gas)  die  Wärme  kalorimetrisch 
maßen  und  Lindemann*  auf  bolometnsche  Weise  die  „Funkenenergie"  Ef  als 
Differenz  der  gesamten  Entladxmgsenergie  und  der  Joule  sehen  Wärme  in  den 
Leitungsdrähten  zu  ermitteln  suchte. 

Es  ergab  sich,  daß  ein  „Funkenwiderstand"  im  Sinne  eines  metal- 
lischen Widerstandes  nicht  existiert;  die  im  Funken  verbrauchte  Eugerie 
erwies  sich  als  von  sehr  vielen  Großen  abhängig,  und  teilweise  widersprechen 
sich  die  Beobachtungen. 

Ist  w  der  Widerstand  der  metallischen  Leitangsbahn,  so  fand  Kaufmann: 

w 
wo  A  und  B  für  dieselbe  Funkenstrecke  konstant  sind  und  mit  der  Kapazität  (Q 
etwa  wie  "^C  wachsen;  das  ergibt  sich  nach  Zenneck  6  auch  aus  den  Versuchen 
von  Battelli  und  Magri,  und  die  gleiche  Darstellung  von  Q/  findet  Maresca 
bei  konstanter  Kapazität,  wahrend  Ltndemann  für  jS/  emen  anderen  Ausdruck, 
aber  auch  Proportionalität  mit  fc  erhielt  Daim  sind  die  untersuchten  Größen 
noch  vom  EnÜadungspotential,  dem  Material  der  Elektroden  der  Funkenstrecke 
usw.   abhangig.  ^ 

1  "W.  Kaufmann,  Wied.  Ann  60  651.  1897,  vo  auch  ältere  Literatur.  —  2  A.  Bat- 
TSLLi  und  Magri,  1.  c.  —  3  a  Maresca,  Phys.  Zeitschi.  4.  9.  1903;  s.  auch  W.  Kaufmann, 
Phys.  Zeitschi.  4.  i6i.  1903  —  4  R.  LiNDEMANN,  Ann.  d. Phys.  12  1012.  1904.  —  ^  J  Zen- 
NEGK.  Elektromagnet  Schwingungen  S.  379.  —  65.  aucli  P.  Beaülabd,  Joum.  de  Phys.  (4)  1. 
498.  1902  —  K.  Simons,  Ann.  d.  Phys.  13.  1044.  1904.  —  A.  Slaby,  Elektrotechn.  Zeitschi. 
26    915.    1904. 
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Da  die  Dampf img  eines  Kondensatorkreisea  für  die  drahtlose  TelegraphievonWich.- 
tigkeit ist,  haben Drudr^  n. Remp?- das mittlercDekrementyzn bestimmen  gesucht 

Bezeichnet  w  den  GeaaratwidersLand  dea  Kreises,  der,  da  die  metallischen 
Teile  der  Schließung  kurz  und  dick  waren,  merklich  gleich  dem  Funkenwiderstand 
ist,  so  wird  also  y  definiert  durch: 

7f'  waic  also  der  „Funkenwideratand"   für  diesen  idealen  Fall. 

Die  Bestimmungen  von  y  geschahen  nach  der  Resonanzmethode  \on  Bj|'R1s_nes^ 
(s.  später)  für  Schwingungszahlen  von  der  Ordnung  10''  bei  Remit  und  (meist) 
10'  bei  Drude.  Übereinstimmend  fanden  sie:  Es  gibt  einen  Bereich  der  Funken- 
lange  /,  für  den  y  ein  Minimum  wird,  auf  dessen  Wert  (nach  Drude)  y  für  alle 
Schwingungakreiae  annähernd  gebracht  weiden  kann;  nach  Rempp  tritt  dies  Minimum 
für  kleine  Kapazitäten  ein,  wenn  /  =  3  mm,  für  Kapazitäten  zwischen  0,0(Jl — 0,008 
Mikrofarad,  wenn  /  =- 6  mm  ist  —  Mit  wachsender  Kapazität  nimmt  y  ab, 
um  von  0,003  Mikrofarad  an  wieder  langsam  anzusteigen  (Rempp).  —  Bei 
abnehmendem  Z  findet  Drude  Abnahme  von  y ,  während  Rempp  keine  merk- 
liche Änderung  erhalt  Der  kleinste  Wert  von  y  war  bei  Rempp  0,0G,  bei 
Drude  für  Funkenlängen  von  1 — 2  mm  •  y  =  0,05 — 0,08.  Um  so  kleine  Dekre- 
mente zu  erhalten,  muß  die  Stromzuleitung  möglichat  nahe  an  den  Funken  (in 
die  Elektroden)  gelegt  werden.  —  Der  „Funkenwiderstand"  lag  bei  Drudls  Ver- 
suchen zwischen  ca.  0,2 — 2,1  Ohm.  —  Zum  Teil  ahnliche,  teils  auch  wider- 
sprechende Resultate  für  die  Dampfung  hatte  schon  Harriet  Brooks  ^  bei  Be- 
nutzung einer  von  Rutherford  '  angegebenen  Methode  erhalten.  Dabei  läßt 
man  die  gedampften  Kondensatorachwingungen  auf  ein  maximal  magnetisiertes 
Bündel  von  dünnem  Stahldraht  wirken.  Ist  die  erste  Halbschwingung  so  ge- 
richtet, daß  sie  die  Drahte  in  demselben  Sinn  magnetisieren  wurde,  in  dem  sie 
schon  magnetiaiert  bind,  so  hat  sie  keinen  Einfluß,  und  die  entmagnetisierende 
Wirkung  beginnt  mit  der  zweiten  schon  schwächeren  Halbschwingung.  Laßt  man 
die  Kondensatorschwingung  in  entgegengesetzter  Richtung  verlaufen,  so  beginnt 
die  Entmagnetisiernng  mit  der  ersten  und  stärksten  Halbschwingung;  aus  dem 
Unterschied  dieser  Entmagnetisierungen,  der  mit  einem  Magnetometer  bestimmt 
wird,  läßt  sich  auf  die  Dämpfung  schließen. 

y)  Andere  Ursachen  der  Dampfung. 

Neben  der  Warmeerzeugung  in  den  Leitern  und  im  Funken  bestehen  noch 
andere  Ursachen  des  Energieverbrauchs  bei  den  Kondensatorschwingungen: 

Dämpfung  durch  Ausstrahlung  von  elektromagnetischer  Energie.  Sie 
wird  .spater  behandelt  werden  und  ist  um  so  kleiner,  je  voUslandiger  dei  Strom- 
kreis geschlossen  ist  Bei  den  hier  behandelten  Fallen  spielt  sie  eine  geringe 
Rolle,  wie  die  zitierten  Versuche  von  Battelli  und  Magri  zeigen,  bei  denen  die 
Ladungsenergie  des  Kondensators  sich  fast  völlig  in  der  gemessenen  Wärme- 
energie der  gesamten  Leitung  wiederfand. 

Dämpfung  durch  dielektrische  Hysteresis  kann  eintreten,  wenn  der 
Kondensator  em  festes  oder  flussiges  Dielektrikum  enthalt  oder,  wie  die  Versuche 
von  Schiller  und  Tallqvist  zu  zeigen  scheinen,  in  dem  Isolationsmaterial  einer 
Spule  (s.  Handbuch  4,  S.  159. 

Dämpfung  durch  magnetische  Hysteresis,  wenn  die  Spulen  Eisen- 
kerne enthalten,  kann  einen  großen  Energieverluat  bewirken. 

1  P.  Drdde,  Anu  d  Phys  15  709.  1904.  —  2  G  Rempp,  Ann  d  Phys  17  627.  1905. 
—  3  V  BjBBKNES,  Wied.  Ann.  55  I3i.  1895.  —  4  H.  BROOKS,  Canada  Trans.  (2)  5  13.  1899 
•und  Beibl.  25  148.  1901;  Plul.  Mag,  (6)  2  92.  1901.  —  B  e  Ruthebfohd,  Phil  Trans 
189.  I  1897,  ■wo  anch  einige  Beobachtöngen  uber  die  Zunahme  der  Dämpfung  mit  dei  Fun- 
kenlange und  mit  dei  Kapazität  angeführt  sind. 
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22.  Einwirkung  zweier  Schwingungen  aufeinander. 
(Gekoppelte  Schwingungskreise.) 

a)  Ungedämpfte  Schwingungen. 

Befindet  sich  in  der  Nahe  eines  Kondensatoikreises,  in  dem  Schwingungen 
eizeugt  werden,  ein  anderer  ähnhcher  Leiterkreis,  so  können  in  diesem 
durch  Induktion  Schwingungen  angeregt  werden,  die  wieder  auf  die  Schwingungen 
des  ersten  zurucb\drken.  Man  sagt,  die  beiden  Kreise  sind  magnetisch  oder 
induktiv  gekoppelt,  wenn  sie  keinen  Teil  ihrer  Bahn  gemeinsam  haben  und  ein 
Teil  der  magnetischen  Induktionslinien  des  einen  Kreises  auch  Strombahnen  des 
anderen  mit  umschlingen.  Je  mehr  solcher  Induktionslinien  beide  Kreise  um- 
schlingen, um  so  enger  ist  die  Koppelung.  Haben  die  beiden  Strombahnen  einen 
gemeinsamen  Teil,  so  sagt  man,  sie  seien  galvanisch  oder  direkt  gekoppelt. 
Die  Theorie  der  gegenseitigen  Beeinflussung  zweier  Schwingungen  ist  m  all- 
gemeiner Weise  von  Rayleigh^  m  seinei  Lehre  vom  Schall  gegeben;  für  zwei 
elektromagnetische  Schwingungskreise,  wie  sie  besonders  im  Tesla-Transformator 
auftreten,  haben  sie  gleichzeitig  Oderbeck  2,  Domaup  und  Kolacek",  Fürst  B.  Ga- 
utzinS  J-  von  Gettler^  und  andere  entwickelt  Dann  ist  die  Theone  umfassender 
und  mit  eingehender  Berücksichtigung  der  Dämpfung  von  M.  Wien^'  ausgeführt 
worden,  der  sie  auch  auf  die  drahtlose  Telegraphie  anwandte;  in  neuester  Zeit 
hat  P.  Drude '^  zahlreiche  Folgerungen  aus  ihr  für  die  Konstruktion  der  Tesla- 
Apparate  und  Zwecke  der  drahtlosen  Telegraphie  gezogen. 

Nimmt  man  die  Strömung  m  den  beiden  Kreisen  als  quasistationar  an,  was 
für  Tesla-Schwingungen  erlaubt  ist,  während  es  für  HERTZsche  Schwingungen 
eigentlich  nicht  gestattet  ist,  so  lauten  nach  früherem  die  Ausgangsgleichungen 
für  die  beiden  Schwmgungskreise,  die  wir  als  primäre  (1)  und  sekundäre  (2)  be- 
zeichnen   und    die    für  schnelle   Schwingungen    oft   Oszillator  und  Resonator 


genannt  werden s. 


^^77  +  -^^^^  +  ^^^^  =  ^^ 


dti 


dt. 


A-j!-  +  Ai-7T  +  «'2': 


V. 


\      ] 


Die  Großen  Z,  w  und  V  haben  dabei  die  alten  Bedeutungen.  Geht  mau  et^vas 
naher  auf  die  Abweichung  der  Strömung  vom  quasistationären  Zustand  ein,  so 
wird  die  Bedeutung  dieser  Koeffizienten  modifiziert,  und  es  wäre  nicht,  wie  wir 
annehmen,  L-^^  =  -^21  (^'  Drude  1.  c). 

V^  und  V^  smd  die  Potentialdifierenzen  an  den  beiden  Belegungen  des 
primären  und  sekundären  Kondensators,  oder  besteht  die  Leitung  (2)  nur  aus 
einer  Spule  mit  Endklemmen,  so  ist  V^  die  Potentialdifferenz  an  diesen  Klemmen.    Da 


so  werden  die  Gleichungen: 


dT\ 
~dt 


~Q 


dV^_ 
"dt 


(1) 


L,C, 


If^  62 


dp- 
df' 


A.^^H-».Cif +  ^. 


+  A2  ^1 


^  +  ^"=-.^  +  -=  =  0 


1    Lord  RayleigHj  Theone  des  Schalles,  übersetzt  von  Neesen,  b.  93 — 173.  Braunschw  1886. 

—  2,  A.  Oberbeck,  Wied.  Ann  55.  623.  1895.  —  3  K.  Domalip  u.  F  KolA(5ek,  Verhandl. 
d.  böhm  Ak  Prag,  Jahrg.  4,  Nr  18,  S  i.  1895  i"i<l  Wied.  Ann,  67  730.  1896.  —  4  Fürst 
B  Galitzin,  Petersb.  Ber.  Mai  u.  Juni  1895.  —  ^  J  V.  Gettubir,  Wiener  Ber.  104  (IIa).  169 
u  994.  1895.  S.  auch  W  P.  BoYNTON,  Phys  Rev.  7.  35.  1898.  —  6  M  Wien,  Wied.  Ann. 
61.  151.  1897  i"i'i  Ann.  d  Phys    8.  686    1902    —  7  p  Drude,  Ann  d  Phys.  13.  512.  1904. 

—  8  Vgl   für  das    Folgende.  M.  Abraham,  Theorie  der  Elektrizität  1    296  uyw. 
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619 


oder 


(2) 


+  ^''--dti-^'''iit^-c; 


Sind  n^^  resp.  ^z.,    die  Schwingungazahlen   (in  2  ?r  Sekunden)   und  ö^    resp.  ^„   die 
Dämpfungsfaktoren  des  pnmaren  resp.  sekundären  Kreises  und  setzt  man 


Xvl  ei   Co 


80  lauten  die  Gleichungen  (1) 


=  / 


1   ' 


1 2  Q  , 


(3) 

Setzt  man: 

wo 

so  erhält  man 

(4:) 


r//f2   ^^^^  dt^  ^^  +  '»i)'  1  +  A  ,^^,   -  '-» 


^/^^ 


^-Ti 


M: 


Fl  =  ^1  f/"  ,        K  =  ^3  e/J'     , 

ß  =  —8  -\-  i?i    , 

\{ß^  +  2  <5i^  +  «;'  +  ^b  +  ^2  A  /5''  =  ö 
(^2  +  2  ^_^  ^  +  ,,|  4.  ^^)  +  ^^^^  ^2  _  n 


woraus  durch  Elimination  von  — -  für  ß  die  Gleichung  vierten  Grades  resultiert: 


(•'5) 


^Hl  -  AA)  +  i3»(2  öl  +  2  <5o)  +  ß^{?il  +  <5f  +  «2'  +  <5,^  +  4  (5i  Ö3) 

+  /9C2  d,{n.f  +  <5|)  +  2  6M  +  'Si')]  +  («1'  +  ^{Kn'i  +  ^1)  =  0     . 

Die    Schwingungen    seien    ungedämpft,    d.  h.    \ crnachlassigen    wir   die 
Widerstände  7«^,   so  wird  (5)  einfacher: 


(G)' 


^(1  -  A  A)  -  «"(«1'  +  «■/)  +  «1' 4  =  u 


'J.n 


usw.    eingeführt 


■^12 
1    2 


Hier    die    Schwingungsdauei   t    nach    den   Beziehungen    x  = 
und  gesetzt:  '^ 

(7)  A  A  =  ^'^  = 

so  wird: 

(8)  r^'==i{ri^  +  r.!±i{Tf=^~r:!p-^lk^'rtr.!}     . 

Das  gekoppelte  System  besitzt  also  zwei  Eigenschwingungen, 
deren  Schwingungsdauern  t  und  t/  aus  (8)  sich  ergeben.  Wäre  ^*  =  0 ,  so 
wurden  dies  die  Eigenschwingungen  r^  und  Tg  der  Einzelkreise  sein,  je  größer  k^ 
mrd,  um  so  mehr  weichen  t  und  t'  von  t^  und  Tg  ab;  es  heißt  deshalb  ^  die 
Koppelung  (Kopp elungsko effizient)  des  Systems. 

Es  sei  Ti  >  Tg  und  t  >  t',  dann  folgt  aus  (8): 

(9)  T  >  Ti  >  T2  >  t'     , 

d.  h.  die  langsame  resp.  schnellere  Schwingung  der  beiden  Kreise  ist  durch  die 
Koppelung  noch  langsamer  resp.  schneller  geworden.  Es  gilt  aber  stets  die 
Beziehung: 
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'  Waren    die   Eigenschwingungen    der    beiden   Kreise    ursprünglich   gleich    ge- 

\  wesen,  d.  h.  hatte  zwischen  ihnen  Resonanz  bestanden: 

I     '  Tj  =  Tg  =  Tq        oder       /z^  —  «3  =  «0     » 

,     1  SO    wurde    die   Koppelung    dem   System    doch    zwei    voneinander    \er- 


I 


i 


1 


schiedene  Eigenschwingungen  erteilen;  es  wäre: 


(10)  T  =  Zo/lT^        t'=To]/1-/&     , 

und  daraus  ergfibt  sich  die  Koppelung 

t2  — ^2 

(11)  ^  =  :t- 


t2  +  t'2       ' 

die  man  also  durch  Messung  der  t  oder  leichter  der  zu  ihnen  gehörigen  Wellen- 
längen experimentell  bestimmen  kann. 

Für  den  Fall  der  Resonanz  t^  =  Tg  erhalt  man  bei  ungeddmpflen 
Schwingungen  aus  den  Gleichungen  (3),  in  denen  die  Glieder  mit  d  wegzulassen 
sind,  die  allgemeinen  Lösungen,  wenn  man  beachtet,  daß 


und  also 


(12) 


X^i   L^-1     —   Mfct  C'(> 


^  __  Cj^  __  z^ 

A  ^2  -^1 

[  J\=A  cos(n  t+(p)+  A'cos(;i't  +  cp') 

l  ^2  =y^{^oos{nt+<p)  +A'co3{n't-\-  <p')) 


Wäre  der  Primarkreis  zur  Zeit  ^  =  0  auf  die  PotentialdiflFerenz  Z*^,  geladen 
und  begänne  in  diesem  Moment  seine  Entladung,  so  waren  die  Anfangs- 
bedingungen: 

V,  =  F,,       F,  =  0,      ^=-Ci-^  =  0.       ^,  =  _a~-  =  o    , 

also  wird: 


(13) 


V^  =  -^(cos«  /  -f  cos«'!?)  =  Vq  cos( — ^ —  ^1  cos  ( ~-  t 


K=A 


^]/|(co.,.-co.«',=  r.|/|.f±if.)3in(»';«.) 


Die  im  sekundären  Kreis  auftretende  Potentialdifferenz  ist  also 
um  so  großer,  je  großer  die  Kapazität  des  Primärkreises  und  je 
kleiner  die  des  Sekundärkreises  gemacht  wird.  Das  gilt  auch  für  gedämpfte 
Schwingungen  und  ist  ein  wesentliches  Konstruktionsgesetz  für  einen  gut  Avirkenden 
Tesla-Transformator. 

Ist  die  Koppelung  nicht  stark,  d.  h.  k'^  klein,  so  kann  nach  (10)  ge- 
schneben  werden: 

T  =  r^{l+\k)  ,       t'=To(1--J-/J)     , 

d.  h.  die  gleiche  gemeinsame  Schwingung  Tq  der  beiden  Kreise  wird  durch  die 
Koppelung  in  zwei  Schwingungen  des  Systems  umgewandelt,  von  denen  die  eine 
ebensoviel  höher  als  die  andere  tiefer  ist  wie  "die  Ausgangsschwingung. 

Führt  man  die  Schwingungszahlen  statt  der  Schwingungsdauer  ein,  so  er- 
gibt sich: 


Kl  it      ta.t  Emwirkuug  /Avt'ier  SchwmRunfjen  luifemfinder.  t>L,l 


also  lassen  sich  (13)  schreiben. 

(  ("'  -"\        , 

Fl  =  fl  cos  I — - —  tj  cos  (//„  i) 

< 


(15) 


Das  sind  Schwingungen  der  Schwmguugszahl  «g  mit  periodisch  veranderhchen 
Amplituden,   d.  h.  das  System  zeigt  Schwebungen.    Wahrend  zur  Zeit  /=0: 

K,  =  0  und  V,  —0  ist,  wird  nach  einer  halben  Schwebung,  d.  h.  zur  Zeit  t  =  -, 

/^  =  0   und  die  Amplitude  der  Schwingung  2  wird    Vq  y  -~  ;    nach   einer  ganzen 

Schwebung  ist  wieder  die  Schwingung  1  im  negativen  Maximum,  dagegen  7-^  =  0  usw. 
Die    Energie    des    ersten    Kreises    IC^V^    findet    sich    nach    einer    halben 
Schwebang  im   zweiten  Kreise   wieder  usw.,    es   findet  fortwährend  eine  Art  Re- 
flexion  der  Energie  von   einem  Kreise  zu  dem  andern  statt. 

In'  -n\ 
Wird    die   Koppelung   sehr   schwach,    so    daß    sinl — - — 1\   mit  dem  Bogen 

vertauscht  weiden  darf  und  sehr  nahe  n'=n  ist,  so  geht  (15)  über  in: 

Fl   =  KoCOB(«oif) 


^\  =  ^0 1/  -■  "—  ^«in(«o  t)  =  V,,  '^  ^f-  ^sm(«o  t) 


b)  Gedampfte  Schwingungen. 

Berücksichtigt    man    die   Dampfung,    so    ist   die   Gleichung   (5)   vom   -inerten 
Grad  für  p  aufzulesen,  man  erhalt  als  allgemeine  Losung: 

f  V^=^Ai  £-'''  sm(«  Jf  +  ^Ji)  +  A  ^"'^''  s^n  ^^'^  +  7^1) 
^  l   ^"^2  =  A  ''-'" sin(Ä  t  +  99a)  +  B^e'^'^ am(ji'f  +  (pi)     , 

d.    h.    es    entstehen,    auch    wenn    vor    der    Koppelung    Resonanz    bestand,    zwei 

Schwingungen  von  verschiedener  Penode  und  Dämpfung 

A       B 
Die    Größen  n,  «',  <3,  ^',  — ,  — ^   hängen   dabei   von   den   Konstanten   der 

ungekoppelten  Kreise:   n^,  «3,  Ö^,  ^a » A   "^'^  A   ^^»  wahrend  A^,  B^  und  die 
cp  Größen   auch  noch  durch  die  Anfangsbedingungen  bestimmt  sind. 

Bei  schwacher  Koppelung  findet  DrudeI,  ähnlich  wie  schon  Bjerknes^, 
wenn  Resonanz  («(,)  vorhanden  war: 


(17) 


5a  U3/ 


wo(/^)o  die  Potentialdifferenz  bedeutet,  zu  der  der  primäre  Kondensator  geladen  war. 
Für  die  Dämpfung  ergibt  sich,  wenn  kn^-C,  d^  —  d^  nach  M.  WmNÖ  genähert: 


1   P  Däude,  Anu  d.  Phys.  13.  524.  1904.  —  ZV,  ^krknks,  Wied.  Ann.  55.  134.  1895. 
—  3  M  WiEtJ,  Ann.  d.  Phys    8.  695    1902  u    14.  626.    1904 
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Ist  k  fiQ  klein  und  d<^  groß  gegen  ö^ ,  so  wird  eine  Schwingnni^r  mit  der 
kleinen  Dämpfung  6' =  ö^  ubng  bleiben.  Man  kann  also  die  Dtlmpfunff 
durch  diese  Anordnung  sehr  herabdrücken. 

Dabei  wird,  was  schon  hier  bemerkt  sei,  bei  Verhaltniaseii,  wie  sie  du' 
drahtlose  Telegraphie  benutzt,  der  Quotient  (17)  kleiner  als   1  st'in. 

Bei  starker  Koppelung  findet  sich  der  Maximalwert  von  K ,  wi'un 
Resonanz  («q)  eintntt,  und  zwar  ist: 

(20)  Tt"=*^-l/|-l/5  '■ 

f  bedeutet  einen  Zahlenfaktor,  der  stets  kiemer  als  l  ist  und  der  ^OIl  dem 
mittleren  logarithmischen  Dekrement  ^^-{y^  -\-  y^)  und  der  Koppelung  der  beiden 
Schwingungen    abhangt     Diese   Abhängigkeit    stellt    Drudk^    durch   Kurven    dar. 

— ^  ist  ein  Koeffizient,  der  etwas  größer  als  1  ist.     Für  die  Dämpfung  wird, 
wenn  k  ?Iq  ]>  (3^  —  5g  , 

(21)  «'=^  +  ^=.{^y-     ,  (23)     ä  =  *i±i 

sind  die  beiden  neuen  Schwingungen  «  und  n'  nur  wenige  voneinander  vejachieclcn, 
so  wird 


f 


Femer  ist: 
(23) 


^.=  ^  =  ^i  +  ^-> 


also    entstehen    zwei   Schwingungen    mit    verschiedenen   Schwingunga/iahlen    und 

Q 

etwa  gleicher  Dampfung  und,    bei  passend  groß   gewähltem    -^-,    großem  Wert 

( ?^)max  ^2 

von 

(^i)o 

23.  Untersuchungsmethoden  und  Anwendung 
der  Resonanzerscheinungen. 

Wachsen  die  Schwingungszahlen  eines  Kreises  beträchtlich  über  10'^  hinaus, 
so  reichen  die  bisher  benutzten  Hilfsmittel  (Braun sehe  Röhre  usw.)  der  Unter- 
suchung mcht  mehr  aus,  man  besümmt  dann  die  Konstanten  einer  Schwingung 
durch  dire  Einwirkung  auf  eine  zweite  Schwingung  (oder  umgekehrt),  deren  Eigen- 
schaften (Schwingungszahl,  Dampfung  usw.)  man  kennt  und  in  meßbarer  Weise 
vanieren  kann.  Man  ändert  den  variabeln  Schwingungskreis  (seine  Kapazität 
oder  Selbstinduktion)  so  lange  ab,  bis  er  in  Resonanz  mit  dem  zu  untersuchenden 
Kreis  ist,  dabei  darf  natürKch  der  letztere  durch  Rückwirkung  nur  möglicliHt 
wenig  verändert  werden,  d.  h.  die  Koppelung  zwischen  den  beiden  Schwingungen 
muß  sehr  lose  sein. 

Diese  Methode  ist  nach  dem  Vorgang  von  Hertz*  zuerst  von  V.  Bjeiücnes" 
ausgebüdet  und  zur  Untersuchung  sehr  schneUer  (HERTZscher)  Schwingungen  be- 
nutzt worden  und  hat  im  Gebiet  dieser  kurzen  Wellen  eine  sehr  ausgedehnte 

Q  f^.^  ^  ?Tf'  ^^'  ^^}r-  ^^'  5"^^-  '504  Tl.  16.  II 6.  190S.  S.  auch  A.  Obeebeck,  1.  c, 
f  t^-^r"^-  ^^^c^.  Elektromagnet  SchTrtng.,  S.  66a,  nach  P  Drtob,  1.  c.  S.  .(Aq.  — 
3  M  Wien,  Ann.  d  Phys.  8  695  -  ♦  H  Hertz,  Wied.  Ann  31  421  1887;  Gea.  Werke 
a.  33.  u.  a,  0   —  B  V.  BjEHKNES,  Wied.  Ann.  44   74.  1891  und  65    121.  1895. 
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Verwendung  gefunden i.  Für  größere  Wellen  hat  die  „Gesellschaft  für  drahtlose 
Telegraphie"  eigene  Wellenmcsser  konstruiert 2,  bei  denen  die  Strombahn,  der 
variable  Kondensator  und  das  den  Effekt  messende  Hitzdrahtinstrument  in  einen 
Apparat  zusammen  gebaut  sind. 

Diesen  Wellenmesser^  zeigt  in  vertikalem  Durchschnitt  die  Figur263''').  Dabei 
ist  S  die  Strombahn,  ein  Drahtkreis,  der  miL  anderen  vertauscht  werden  kann. 
Mit  ihm  verbunden  ist  der  Kondensator,  dessen  bewegliche  Belegungen  d  durch 
die  in  dem  drehbaren  Knopf  ^'-  endigende  Achse  mehr  oder  weniger  tief  zwischen 
die  festen  Belegungen/  eingeschoben  weiden  können.  Der  Zeiger  a,  der  die 
Drehung  mitmacht,  spielt  über  einer  Teilung,  auf  der  man  die  bei  einer  be- 
stimmten Strombahn  der  Zeigerstellung  zugchonge  Schwingungszahl  ablesen  kann. 
An  den  Kondensator  ist  eine  kleine  Spule  (/")  angeschlossen,  die  auf  eine  andere,  mit 
dem  Eützdraht  w  verbundene  (f-i)  induziert.  7ii  bildet  einen  Teil  des  Luftthermo- 
meters  A ',    i  und  t^  können  in  verschiedene  Abstände  voneinander  gebracht  werden. 


n 


^Ps 


M 


-  Wh 


V 


k 


arr 


j 


Figur  263, 

Bei  Messungen  mit  diesem  und  allen  zu  ähnlichen  Zwecken  dienenden  An- 
ordnungen müssen  der  Schwingungskreis  (1),  dessen  Penode  bestimmt  werden  soll 
und  der  Kreis  (2),  hier  S,  auf  den  er  induziert,  sehr  lose  gekoppelt  sein,  damit 
die  Rückwirkung  von  2  auf  1  in  erster  Näherung  vernachlässigt  werden  darf. 

Naturlich  kann  man,  statt  die  Kapazität  vanabel  zu  machen,  auch  die  Selbst- 
induktion von  (2)  verändern,  wie  das  später  vor  allem  bei  Benutzung  des  Par^llel- 
drahtaystems  geschehen  wird;  dann  sind  Gestalt  und  Dimensionen  des  Kreises  2 
möglichst  so  zu  wählen,  daß  seine  Schwingungsdauer  usw.  berechnet  werden  kann, 
sonst  muß  der  Einfluß  der  vorgenommenen  Veränderungen  durch  Vorversuche 
bestimmt  werden. 

Die  Einwirkung  der  beiden  Kreise  aufeinander  kann  durch  Beobachtung  der 

Integraleffekte  des  Stromes  oder  der  Spannung  in  einem  von  ihnen  geschehen» 
00 

Den  Stromeffekt  1= jt-dt  beobachtet  man  mit  Bolometer  oder  Thermo- 
0 
Clement,  das  mit  einem  dritten  kleinen  Stromkreis  (kleine  Spule)  verbunden  ist, 
auf  den  2  in  sehr  loser  Koppelung  ^irkt;  weniger  genau,  aber  sehr  bequem  wd 
ein  Hitzdrahtthermometer  statt  der  angeführten  Instrumente  benutzt.  Oft  kann 
man  vorteilhaft  das  Thermoelement  in  den  zu  untersuchenden  Kreis  direkt  ein- 
fuhren. 

1  Fui  Wellen  von  etwa  i  m  bis  ca  445  ni  und  mehr  s.  P.  Drüde,  Arm.  d.  Phys.  9.  611. 
1902.  —  2  j  DöNire,  Elektrotechu  Zeitschr.  24  920  u.  1024.  1903.  —  S.  auch  J.  Zen- 
NECK,  Elektromagnet.  Schwing.  606  n.  611  —  JE.  IVES,  Electrician  53.  705.  I90+-  — 
3  G.  ElCHHOHN,  Die  drahtlose  Telegraphie,  Leipzig  1904    79 

*)  Pignr  entnommen  aus  J.  Zenneck,  Elektromagnet.  Sch-wlng. 
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Der  Spannungseffekt  V=jV^dt  wird  durch  ein  BjERKNESaches  Elektro- 
'  0 

meter  (s.  früher)  von  möghchat  kleiner  Kapazität  gemessen.  Die  Zuleitungen  zu 
den  Quadranten  können,  je  nach  Umstanden,  direkt  oder  passend  isoliert  an  zwei 
Punkte  (Kondensatorplatten)  des  Kreises  angelegt  werden. 

Auf  solchen  Integraleffekten  beruhen  auch  die  (weniger  ausgebildeten)  Me- 
thoden, bei  denen  ponderomotorische  Wirkungen  der  elektromagnetischen  Krdfte 
benutzt  werden. 

Verschieden  hiervon  ist  die  Beobachtung  der  Maximalamplitudc  der 
Spannung  (i^)niaxi  die  z.  B.  durch  die  Schlagweite  mit  Funkenmikrometer,  durch 
Leuchten  von  Vakuumröhren  oder,  bei  mcht  zu  schnellen  Schwingungen,  durch 
die  Ablenkung  in  der  BRAUNschen  Röhre  gemessen  werden  kann. 

a)   Die  Resonanzkurve. 

Ändert  man  systematisch  die  Schwingungszahl  7U,  des  Kreises  2  und  be- 
obachtet dabei  eine  der  genannten  Großen,  die  man  als  Ordinalen  zu  den  Ab- 
szissen «2  auftragt,  so  erhalt  man  die  Resonanzkurve,  die  jedesmal  em  sehr 
starkes  Ansteigen  zeigt,  wenn  die  beiden  Kreise  sich  der  Resonanz  ndheni.  Die 
Schwingungszahl  des  vanablen  Kreises,  die  dem  Maximum  der  Resonanzkurve 
entspricht,  ist  dann  nahe  (nicht  genau)  auch  die  Schwingungszahl  der  untersuchten 
Schwingung.  Durch  Diskussion  der  Kurven  lassen  sich  femer  dit'  Dampfungen 
der  beiden  Kreise  u.  a.  bestmimen. 

BjERKNES  setzt  die  Gleichung  für  die  Schwingung  im  Kreis  2,  bei  Vernach- 
lässigung der  Rückwirkung  von  2  auf  1: 

d^V  dV 

^^^  ~di^'^^'-~^^  ^''^  +  ^^^ ^2  =  ^ <?"''^ ' ßiii(«i  i H-  Vi)     ■ 

Die  rechte  Seite  stellt  die  erregende  Schmngung  1  dar.  Bezeichnet  (f^^)„  die 
Potentialamphtude  dieser  Schwingung,  so  ergibt  sich  aus  der  Betrachtung  des 
Resonanzfalles  n^  im  Vergleich  mit  früherem 

Die  Anfangsbedingungen  sind  für  ^  =  0 :    K,  =  0     und      -^  =  0  . 
Die  allgemeine  Losung:  ^^ 

(3)  V,  =  A^  e-^^*sm[n^  ^-1-951)+  B^  e"''^'  sm{n^  *  +  (Pi)  ■ 

Der  erste  Ted  stellt  die  erzwungene,  der  zweite  die  Eigenschwingung  dar.  Aus 
^  =  ~^2-37  findet  sich  für  den  Resonanzfall  der  Stromeffekt: 

(4)  /^/TOü  A2_l''5i4-Ö2  1         

l    4    Z^zJ     d^ö,    [(«1  -  «2)2  +  (dl -f  öj^]     ' 

d.  h.  7  ward  bei  Resonanz  (wo  7=  ^  und  «^  =  «^  =  «„)  um  so  größer,  je 
kleiner  die  Dampfung  der  beiden  Schwingungen  ist. 

Nimmt  man  als  Ordmaten  der  Resonanzkurve  ~=y  ,  d.  h.  macht  man  im 

Resonanzpunkt  die  Ordmate  gleich  1 ,  wählt  man  als"  Abszissen  ^  =  ^  und  setzt 

s=l-x,  führt  man  endüch  statt  der  Dampf ungsfaktoren  d  die  Dekremente  y 
em  nach  der  Beziehung; 

2jiÖ 
Y  = , 
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so  findet  sich  m   der  Nahe   des  ResouanzpunkLes 

1 


(5) 


y  = 


1  + 


2  jt 


d.  h.  dei  Uuteischied  der  Ordinate  im  Resonanzpunkt  (jj'  =  1)  und  einer  benach- 
barten, zu  einem  bestimmten  s  gehörenden  Ordinate  (je),  die  Schärfe  der 
Resonanz  hangt  nur  von  j'^  +  y.^  ab;  die  Resonanzkurve  ist  m  der  Nälie  des  Re- 
sonanzpunktes um  so  flacher,  je  großer  y^  -{-  y,t   ist. 

71  +  7-2 
o 


Den  Wert  von 


(6) 


findet  man   aus  der  Kurve  (s.  Figur  264) 


7i  +  y 

2 


Dabei  ist  B  der  Resonanzpunkt;   s  =  AZ>  ',     y  =  DC  \     AB  =  1  . 

Ändert    man    die    Schwingungszahl   des   Kreises  2    nur   durch   Änderung  der 
Kapazität  des  Kondensators,  so  ist 


2    --i^-|/qj|/r--^  • 

Man  kann  die  beiden  Dekremente  einzeln 
bestimmen,  wenn  man  neben  Foimel  (6)  noch 
Gleichung  (4)  benutzt,  nach  der  bei  Resonanz: 


/n 


const 


7\  ^2  (yi  +  7ä) 


oder  /q  /i  y.,  [y^  ■\-  y^  =  const 


DA. 

Figiir  264. 


•*-A' 


Ändert  man  das  Dekrement  y^  auf  j'«  +  }] ,  indem  man  in  den  Kreis, 
ohne  die  Induktionskoeffizienten  zu  ändern,  einen  Widerstand  7c/  einschaltet,  für 
den  [nach  Gleichung  (8),  Abschnitt  21]: 


V  = 


Jja  lln 


ist,  SO   hat  man  die  Gleichung 

^  7y  72  (ri  -h  7i)  =  ^0  7i  i7'i  +  v)  i7i  "h  y«  -h  V)     > 
wo  Iq  und  /q  die  Ausschläge  im  Resonanzpunkte  bezeichnen,  also: 


(7) 


7'i  = 


Uo-^S){7i  +  Y^)-^^V 
da  yi  -f-  y^   bekannt,  so  ergibt  sich  auch  y^^ . 

Eine  andere  Methode,  um  die  Dekremente  einzeln  zu  bestimmen,  würde 
eine  Kombination  der  Beobachtungen  des  lutegraleflFektes,  die  y^  -f-  y^  liefert,  und 
der  Maximalamplitnde  sein,  die  durch  Formel  (17),  Abschnitt  21  gegeben  ist^ 
und  welche  eine  andere  Kombination  von  j»j   und  yg  enthält 

Die  Resonanzkurve  des  Spannungseffektes,  die  etwas  von  der  des  Strom- 
eifektes  abweicht,  kann  hier  nicht  naher  besprochen  werden. 

Der  Nachweis,  daß  ein  Kreis  B,  der  mit  einem  Kreise  A  gekoppelt  ist, 
zwei  Schwingungen  enthält,  und  daß  deren  Schwingungszahlen  usw.  der  Theorie 
entsprechen,  läßt  sich  durch  Autnahme  der  Resonanzkurve  von  B  durch  einen 
variablen  Kreis  C  experimentell  fuhren. 


1  S,  z.  B.  J.  Zenneck,  Elektromagnet.  Sob"wlng  595  und  G.  Rempp,  Ann  d.  Phys.  17.  636. 
I90S'  —  2  P-  Drude,  Ann.  d  Phys.  13.  533.  1904. 


626 


K.  Waitz,  Induktion. 


Handb.  d 
Phya    2.  Aufl, 


b)   Demonstration  der  Resonanzerscheinungen. 

Anordnangen,  um  die  Resonanzerscheinungen  zu  demonstneren,  haben  u.  a. 
LoDGE^  und  Shaw 2  angegeben;  Seiet ^  hat  ein  Instrumentarium  zusammengestellt, 
das  von  Ernecke  m  Berlin  ausgeführt  wird,  mit  dem  bequem  sehr  zahlreiche 
instruktive  Versuche  über  Abstimmung  eines  Kondensatorkreises  auf  die 
Schwingungen  von  Spulen,  über  Teslaeffekte,  über  drahtlose  Telegraphie  usw.  aus- 
geführt werden  können.  Der  Schwingangskreis  (s.  Figur  265)  wird  gebildet  ans 
den  zwei  Kondensatoren  Q  und  C, ,  den  beiden  Spulen  mit  den  Selbstinduktionen 
ZjL  und  Zg  ,  deren  eingeschaltete  Lange  durch  die  Schleifltontakte  (Rollen)  J\^  und 

^g  variiert  werden  können,  und  die  Funkenstrecke  F, 
deren  Elektrode  E  zur  Erde  abgeleitet  ist  Schließt 
man  an  die  eine  Belegung  von  Cj  die  Spule  i?  an, 
so  entstehen  in  Ä  durch  Reflexion  am  oberen  Ende 
stehende  Schwingungen,  die  bei  Resonanz  mit  der 
Schwingung  des  Kondensatorkreises  sehr  intensiv 
werden,  so  daß  eine  leuchtende  Buschelentladung  aus  Ä" 
hervorschießt  Die  Grundschwingung  der  Spule  ent- 
spricht \-  der  Wellenlänge,,  bei  Ä'  ist  ein  Maximum 
der  Potentlaischwankung,  ein  Spannungsbauch:  leitet 
man  Ä'  zur  Erde  ab,  so  ist  m  J^  ein  Knoten  der  Span- 
nung, die  Grundschwingung  entspricht  A  A  usw.  Spannt 
man  parallel  zur  Spule  einen  Draht,  der  unten  geerdet 
ist,  so  entsteht  im  ersten  Fall  ein  helles  Lichtband  am 
Spannungsbauch  zwischen  den  oberen  Enden  von  Draht 
und  Spule,  im  zweiten  Fall  aber,  wo  der  Bauch  in 
der  Mitte  der  Spule  liegt,  erscheint  das  obere  und 
untere  Ende  dunkel  und  die  Mitte  des  Streifens  zwi- 
schen Spule  und  Draht  leuchtet  hell. 

Über  die  Größe   der  Spannungsamplitude   geben 
Funken,    die   man   aus   der  Spule   ziehen   kann,    oder 
das  Leuchten    einer    senkrecht    zur   Spule    gehaltenen 
und   an  ihr   entlang  bewegten   Geißlerrohre   einen  Überblick. 

Auch    als  Modell    für   die   Schaltung  der   drahtlosen  Telegraphie   kann   die 
Anordnung  dienen,  dabei  entspricht  die  Spule  Ä  dem  Senderdraht  (s.  später). 

c)    An-wendung  der  Resonanz  zur  Bestimmung  der  Selbstinduktion. 

Enthält  von  zwei  m  Resonanz  («q)  befindlichen,  schwach  gedämpften  Ejreisen  der 
eine  (2)  eine  meßbar  veranderhche  Kapazität  Cg ,  so  können  nach  der  Beziehung: 

1  1 

«0-  - 
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kleine  Veränderungen  von  L^  und  dadurch  kleme  Selbstinduktionen  bestimmt 
werden,  indem  man  sie  durch  Änderung  von  Cg  kompensiert  und  wieder  Resonanz 
herstellt 

Für  sehr  schnelle  Schwingungen  läßt  sich  der  Selbstinduktionskoeffizient  mit 
Hilfe  der  Resonanz  z.  B.  in  folgender  Weise  nach  Taylor*  bestimmen: 

>  O  LoDCT,  Nature.  41.  368.  1890  —  2  Ph  E.  Shaw,  Proc.  Phys.  Soc.  17.  313.  1901; 
Beabl.  26.  147.  1901  —  3  G.  Secbt,  Diss.  Rostock  1902  imd  Elektrotechn.  Zeltschr,  315,  341. 
365.  386,  409  190a;  Phys.  Zeitschx.  4.  9g  u.  817.  1902.  —  4  A.  H.  Taylor,  Phys.  Rev  19. 
273    1904;   20.  151. 
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Ein  Pnmaikrcis  wirkt  auf  ciiuiii  sekundären,  in  dem  sich  (außer  einer  Ka- 
pazität) die  zu  bestimmende  Selbstinduklion  Z  und  zwei  Paralleldrahte  befinden, 
auf  denen  ein  Querbugel  (Brücke)  i  verschoben  werden  kann.  Durch  passende 
Stellung  von  If  wird  Resonanz  hergestellt,  dann  Z  entfernt  und  nun  l>  so  weit 
verschoben,  bis  wieder  Resonanz  mit  dei  Primarschwingung  erreicht  ist.  Dies 
neu  eingeschaltete  Stuck  der  Parallcldiahte  hat  dann  die  Selbstmduktion  Z ,  und 
da  man  den  Wert  von  Z  für  die  Paralleldralite  berechnen  kann,  ist  die  Aufgabe 
gelöst. 

Auch  auf  Beobachtung  dei  Rcsonam,  beruht  das  Kymometer  von  FLEmNoi, 
das  hier  nur  erwähnt  sei.  Es  gestattet,  kleine  Selbatiiuluktionen  und  Kapazitäten 
zu  messen  und  die  Wellenlange  elektrischer,  nicht  zu  schneller  Schwingungen  zu 
bestimmen. 

Zahlreiche  andere  Anwendungen  der  Resonauzorscheinungen  finden  sich 
spater  bei  den  I-lERTZschon  Schwingungen. 

d)    Der  Tesla-Transformator. 

Eine  Anwendung  der  Sätze  über  gekoppelte  Schwingungskreise  kann  man 
auf  die  Versuche  machen,  die  man  meist  mit  dem  Namen  von  Tesla-  bezeichnet, 
da  er  zueist  die  teilweise  sehr  glanzenden  Erscheinungen 
erzeugte.  Der  Ettekt  beiuht  auf  der  Koppelung  zweier 
Scliwingungakreise,  die  in  Resonanz  gebracht  sind  und 
bei  denen  die  Potentialnmplitude  des  sekundären  Kreises 

um  so  größer  wird,  je  grblier  man  |/-A.  macht.    Der  Ein- 

fluß    der  Dämpfung   ist  dann  im  wesentlichen   nach   (20) 
S.  G22   durch  den  Faktor  /  gegeben. 

Sieht   man   von   der  Dämpfung   ab,    so    ist   die  Be- 
dingung der  Resonanz: 

Z]^  C^  =•  Z.J  Cg 

Macht  man  C\  moglichat  groß  und  Cj  möglichst  klein,  so  rauÜ  für  die  ge- 
gebene Schwingungszahl  Zj  klein  und  Z.^  groß  sein,  d.  h.  eine  oder  wenige 
Windungen  dicken  (3 — 4  mm)  Drahtes  bilden  den  primären  Kreis,  während  der 
sekundäre  aus  dünnem  (i  mm)  Draht  besteht". 

Schematisch  ist  die  Küustruktion  in  Figur  2(i0  dargestellt.  Q  ist  der  primäre 
Kondensator:  Zwei  Leydeuer  Flaschen,  deren  innen^  Belegungen  zu  der  Funken- 
strecke /''  führen,  die  mit  dem  Induktorium  /  verbunden  ist.  Die  äußeren  Be- 
legungen der  Flaschen  sind  durch  die  Primärleitung  1  verbunden  (in  der  Figur 
nur  ein  stark  ausgezogener  Kreis);  die  Sekundärleitung  2  (in  der  Figur  schwach 
gezeichneter  Kreis)  befindet  sich  mit  ihren  einzelneu  Windungen  möglichst  nahe 
der  primären,  aber  sehr  gut  gegen  diese  isoliert,  ebenso  müssen  die  Windungen 
von  2  gut  gegeneinander  isoliert  sein,  deshalb  werden  oft  beide  Schwingungs- 
kreise in  ein  Gefäß  mit  öl  eingesenkt.  jJj  sind  die  Pole  dieses  sogenannten 
Tesla-Transformators  und  die  Kapazität  Cj  ist  die  der  Spule  und  der  an  ^3 
etwa  angeschlossenen  Apparate. 

Der  Funken  springt  vorteilhaft  zwischen  Zinkelektrpden*  über,  und  die 
Flaschen  werden  oft  zweckmäßiger  durch  einen  Wechselstromtransformator  aJs 
durch  das  Induktorium  geladen. 

Endigen  die  Pole  frei  in  der  Luft,  so  sieht  man  bei  Gang  des  Apparates 
helle  Büschel  von  ihnen  ausstrahlen. 

1  J.  A.  Fleming.  Proc.  Roy.  Soc.  74.  4881  PMl.  Mag,  (6)  0.  758.  1905.  —  2  de  Fodou, 
Expenmente  mit  Strömen  holier 'Wechselzahl  von  v.  N.  Tbsla.  "Wien,  Hartleben,  1894;  N.  Tesla, 
Untersuchungen  über  Mehrphasenströme  usw..  ^entsqk.  vo»  JilASaa.  Halle,  Leipzig  1895.  — 
3  P.  DauDE,  Ann.  d.  Phys.  9.  610.  1902.  ~  4  F    iÖMSTOßtr  "Wied.  Ann,  52.  475.  1894. 
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Laßt  man  zwei  parallele  Drahte  von  den  Polen  /.>  ausgehen,  so  findet 
Buschelentladung  zwischen  ihnen  statt,  und  bei  kleinerem  Abstand  der  Drahtt^ 
Schemen  diese  durch  ein  helles  Band,  das  aus  der  Feme  sichtbar  ist,  mitemander 
\  erbunden. 

Leitet  man  einen  Pol  zur  Erde  ab  und  endigt  der  andere  m  einem  isolierten 
Leiter  (Kugel),  so  leuchten  in  dem  dadurch  gebildeten  Feld  GEissusRsche  Rohren 
noch  in  beträchtlicher  Entfernung  von  dem  Leiter  auf.  Berührt  man  diesen  mit 
einer  Hand  und  halt  in  der  anderen  eine  GsissLERsche  Rohre,  so  leuchtet  sie 
hell;  dasselbe  geschieht,  wenn  eine  ganze  Reihe  von  Personen  zwischen  den 
Leiter  und  die  Röhre  eingeschaltet  wird. 

Trotz  der  sehr  hohen  Spannungen,  die  an  den  Polen  ^g  zustande  kommen, 

sind  doch  die  physiologischen  Wirkungen  gering  und  ein  Beruhren  der  Pole,  wie 

oben  angegeben,  ungefährlich,  wohl  hauptsächlich  weil  die  Strome  nur  sehr  kurze 

Zeit  andauern  und  die  Stromstarken  nur  klein  sind.    Denn  bildet  man  nach  den 

dV, 
Gleichungen  (13)  Abschnitt  22  aus  t^  =  — C^  —-—  usw.  die  Ausdrucke  für  /^  und  l^  , 

so  findet  sich,  daß 


iMx  proportional 


n 


d.  h.  klein  ist 

Über  die  beste  Konstruktion  von  Tesla-Transformatoren  hat  P.  Drude  ^  aus- 
fuhrliche Untersuchungen  gemacht.  Er  findet,  daß  der  größte  Wert  für  die 
PotentialdifFerenz  an  den  Polen  ß^  proportional  der  dritten  Wurzel  aus  Cj^  ist, 
wenn  ^  die  Ganghöhe  der  Sekundärspule  bezeichnet,  und  gibt  Formeln-  für  die 
Dimensionen  der  Spule  bei  vorgeschriebenem  Q   und  ^. 

Bei  vielen  Versuchen  ist  es  besser,  den  primären  Kreis  die  Sekundärspule 
umschließen  zu  lassen,  statt  der  m  der  Figur  266  angedeuteten  umgekehrten  An- 
ordnung. 

24.   Ausbreitung  elektromagnetischer  Schwingungen. 

Die  bisher  betrachteten  Schwingungen  vrarden  in  fast  geschlossenen  Leitungen 
erzeugt,  dadurch  war  eine  Wirkung  nach  außen  nur  in  sehr  beschränktem  Maße 
möglich,  und  zwar  nur  dann,  wenn  in  derNähe  der  Schwingungskreise  andere  Lei- 
tungen sich  befanden  und  dadurch  eine  merkliche  magnetische  Koppelung  stattfand. 
Die  Dämpfung  war  dabei  wesentlich  durch  die  Wärmeentwicklung  in  dem  Kreise 
bewirkt  und  Strahlung  fast  nicht  vorhanden.  Eine  freie  Ausbreitung  elektro- 
magnetischer Wirkungen  m  den  Raum  wird  demnach  auf  diese  Weise  nicht  zu 
beobachten  sein;  das  gelang  erst  H.  Hertz 8,  der  zuerst  schnellere  Schwingungen, 
als  die  bisher  meist  von  uns  vorausgesetzten,  in  ungeschlossenen  (metallisch  nicht 
geschlossenen)  geradlinigen  Bahnen  erzeugte  und  m  einer  Reihe  genialer  Unter- 
suchungen ihre  wesentlichen  Eigenschaften  erforschte. 

Durch  die  Wirkung  solcher  „ ungeschlossener "  Ströme  aufeinander,  die  ja 
im  Sinne  der  MAXWELLschen  Theorie  stets  durch  das  Dielektrikum  geschlossen 
sind,  wurde  von  Hertz  auch  die  Unzulänglichkeit  der  älteren  Theorien  und  die 
Überlegenheit  der  ]\Iaxwell  sehen  Theorie  dargetan. 

Ihrer  Wichtigkeit  wegen  möge  ein  kurzer  Überblick  über  Hertz'  hierher  ge- 
hönge  Untersuchungen  folgen. 

1  P  Dhude,  Ann  d  Phys.  9.  293  u.  590.  1902,  16.  n6  1905  —  2  L.  c  16,  128 
—  3  H.  Hertz,  Wied  Ann  31  421  1887  und  folgende  Bände,  die  letzte  Arbeit  ibid.  42. 
407.  1891;  Wiederabdruck  aller  Abhandlungen  in  „Untersudinngen  über  die  Ausbreitung  der 
elektrischen  Kraft",  Ges  Werke  2,  Leipzig,  A.  Barth,  1894,  ™it:  Einleitung  und  Anmerkungen 
und  einem  teilweisen  Abdruck  einer  Abhandlung  von  W.  von  Bezold:  Pogg.  Ann.  140.  541. 
1870,   iu  der  sich  schon  Beobachtungen  über  elektrische  Schwingungen  finden. 
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a)   Die  Hertz  sehen  Versuche. 

1.  Der  induzierende  Strom  wurde  von  den  sekundären  Polen  eines  Induk- 
toriums  J  (s.  Figur  267)  zwei  in  einer  Geraden  liegenden  dicken  Kiipferdräliten 
B  und  B'  zugeführt,  die  an  ihren  gegenüberliegenden  Enden  kleine  Kugeln 
trugen,  zwischen  denen  der  Funke  ubeiaprang,  wahrend  die  abgewandten  Enden 
der  Drahte  mit  größeren  Konduktoren  C,  C  verbunden  waren.  Verband  man 
einen  Punkt  dieser  primären  Schwingungsbahn,  des  Oszillators,  leitend  mit 
einem  Punkt  einer  fast  geschlossenen  metalhschcn  Leitung,  etwa  eines  Draht- 
rechtecks,  dessen  eine  Seite  eine  kleine,  zwischen  zwei  Kugeln  liegende  Lücke  M 
zeigte,  so  sprangen  bei  M  im  allgemeinen  Funken  über.  Der  Abstand  der 
Kugeln  M  konnte  geändert  werden  und  so  fand  sich,  dali  die  Funken  um  so 
größer  waren,  je  naher  der  Zuleitungspunkt  e  bei  M  sich  befand;  lag  e  dagegen 
s)nBmetrisch  zu  M,  so  daß  gleiche  Drahtstrecken  c  von  jeder  der  Kugeln  trennten, 
so    zeigten   sich   keine   Funken.     Die    von    e   ausgehende  Welle   kam   in   gleicher 

Phase  bei  beiden  Kugeln  an 
und  erzeugte  dort  keine  merk- 
liche SpannungsdifFerenz. 

Auch  wenn  die  Zuleitung 
^'         ^      '       ^     aulgehoben  wurde,  ging  m  M 
noch  ein  Funkenstrom  über, 
ebenso  in  einer  Leitung,  die 
nicht  wie  das  Rechteck   ah  cd  fast  ganz  geschlossen 
war,    sondern   eine   gerade    Bahn  von   ähnlichen  Di- 
mensionen wie   der  Oszillator   darstellte   und   bis  zu 
3  m  Entfernung  von  diesem  verschoben  werden  durfte. 
Die  wahrscheinliche  Ansicht,  es  seien  Schwin- 
gungen im  Oszillator,    die  die  Wirkungen  im  sekun- 
dären Kreis  hervorbrachten,  wurde  dadurch  bewiesen, 
j/        _         daß  es  gelang,  Resonanzerschemungen  zwischen 
beiden  Kreisen  zu  erzeugen.    Zu  dem  Zwecke  waren 
Figur  2G7.  statt  der  Endkonduktoren  C,  C  zwei  Zinkkugeln,  die 

stets  die  Strombahn  im  elektrischen  Sinne  begrenzten, 
von  3U  cm  Durchmesser  verschiebbar  auf  dem  geradlinigen  Kupferdraht  (2,6  m 
lang,  5  mm  dick)  BB'  angebracht.  Der  sekundäre,  vom  primären  isolierte 
Kreis  war  ein  Quadrat  von  75  cm  Seitenlänge  (Kupferdraht,  2  mm  dick).  Durch 
Anhängen  von  Kupferdraht  in  dci  Nähe  der  Kugeln  M  konnte  die  Kapazität  so 
geändert  werden,  daß  em  Maximum  der  Fuukenlänge  bei  M  eintrat.  Wurde  neue 
Kapazität  bei  M  zugefügt,  so  sank  die  Funkenlänge,  konnte  aber  auf  die  alte 
Größe  gebracht  werden,  indem  man  die  primäre  Schwingung  durch  Verschieben 
der  Zinkkugelix  nach  außen  verlängerte.  Das  konule  in  demselben  Sinn  noch- 
mals wiederholt  werden. 

Ebenso  konnte,  wenn  man  den  primären  Kreis  unverkndeit  ließ,  durch  Ver- 
änderung der  Selbstinduktion  des  sekundären  ein  Maximum  der  Funkenlänge, 
d.  h.  Resonanz,  hergestellt  werden,  indem  man  zwischen  die  Drähte  ah  und  f^ solche 
von  anderer  Länge  einschaltete.  Es  zeigte  sich  ein  ausgesprochenes  Maximum 
der  Funkenlange  für  eine  Länge  des  Rechtecks  von  1,8  m.  Trug  Hertz  diese 
Drahtlängen  als  Abszissen,  die  Funkenlängen  als  Ordinaten  auf,  so  erhielt  er  eine 
gut  ausgebildete  Resonanzkurve,  der  sekundäre,  meist  abgestimmte  Leiter  heißt 
deshalb  oft  „Resonator". 

Endlich  gelang  es  nachzuweisen,  daß  in  e  ein  Schwingungsknoten,  in  M  ein 
Schwingungsbauch  sich  befand,  da  eine  Berührung,  ja  selbst  Ableitung  zur  Erde 
in  e  den  Funkenstrom,  bei  M  fast  nicht  änderte,*  während  Berührung  jeder 
anderen  Stelle  des  Rechtecks  die  Funken  erlöschen  heß. 

Winkelmann,  Physik.  2.  Airil    V.  41 
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Zum  Nachweis  der  Schwing^uigen  benutzte  Hertz  fast  immer  die  Funken 
an  den  Enden  des  Resonators,  deren  Lange  als  Maß  für  die  Intensität  der 
Schwingungen  (Potentialschwankungen)  dienen  konnte  und  deren  Auftreten,  wenn 
auch  nur  mit  der  Lupe  zu  beobachten,  ein  sicherer  Beweis  für  die  Existenz  der 
schnellen  Schwingungen  war.  Die  Schwingungsdauer  bestimmte  Hertz  nach  der 
Thomson  sehen  Formel  und  erhielt  etwa  2,5*10-^  Sekunden,  seine  Anordnung 
gab  also  etwa  100 mal  schnellere  Schwingungen,  als  sie  Feddersen  beobachtet  hatte. 

2.  Das  elektromagnetische  Feld  eines  Oszillators  konnte  HkrT/?  m 
verhältnismäßig  großen  Entfernungen  (über  10  m)  mit  Hilfe  eines  passenden 
Resonators  ausmessen.  Der  primäre  Leiter  bestand  wieder  aus  zwei  Zinkkugeln 
von  30  cm  Durchmesser,  deren  Zentren,  1  m  voneinander  entfernt,  durch  einen 
5  mm  dicken  Kupferdraht  verbunden  waren,  m  dessen  Mitte  sich  eine  "/i  cm 
lange  Funkenstreckc  befand. 

Als  sekundärer  Leiter  diente  ein  Drahtkreis  von  35  cm  Radius  mit  einer 
kurzen,    durch    eme    Mikrometerschraube    regulierbaren    Funkenstreckc.      Dieser 

Kreis  ist  an  einer  Achse  befestigt, 
_  welche   durch   seinen  Mittelpunkt 

—  geht  und  auf  seiner  Ebene  senk- 
~           recht  steht,  so  daß  er  um  dieselbe  in 

seiner  Ebene  gedreht  werden  kann. 
Der  Kreis  wurde  dann  in  die 
verschiedensten  Lagen  gegen  den 
primären  Leiter  gebracht,  die  eben 
beschriebene  Drehung  wurde  aus- 
_  geführt  und  dabei  das  Verhalten 

—  —  des  sekundären  Funkens,    beson- 

—  ders  das  Verschwinden  desselben 
_-__        beobachtet. 

—  Aus  der  großen  Mannigfaltig- 
keit der  Beobachtungsresultate 
wollen  wir  hier  nur  den  vdchtig- 
sten  Fall  besprechen. 

Der  Mittelpunkt  des  sekundären  Kreises  liege  in  der  Horizontalebene  des 
primären  Leiters.  Die  Ebene  des  erateren  sei  vertikal.  Befindet  sich  dann  die 
Unterbrechungsatelle  in  der  Horizontalebene,  so  gehen  keine  Funken  über.  Die- 
selben erreichen  ein  Maximum,  wenn  die  Funkenstrecke  am  höchsten  oder 
tiefsten  liegt  Wird  dann  der  Kreis  um  seinen  vertikalen  Durchmesser  gedreht, 
so  findet  man  eine  Stellung,  für  welche  die  Funken  verschwinden,  eine  dazu 
senkrechte,  bei  welcher  die  Funkenstrecke  am  größten  ist  Im  ersten  Fall  hegt 
die  wirksame  elektrische  Kraft  senkrecht  zur  Kreisebene,  im  zweiten  fallt  sie  in 
dieselbe.  Hierdurch  ist  die  Möglichkeit  gegeben,  die  Richtung  der  eleklTischen 
Kraft  in  dem  ganzen,  den  Erreger  umgebenden  Raum  festzustellen. 

Die  Figur  268  gibt  ein  Bild  der  beobachteten  Kraftnchtungen.  In  der  Nähe 
des  Erregers  AA  stimmen  dieselben  nahezu  mit  den  elektrostatischen  Eaaft- 
hnien  überein,  wobei  man  sich  A  imd  A  durch  gleiche  Elektrizitätsmengen  von 
entgegengesetztem  Vorzeichen  geladen  zu  denken  hatte. 

In  größeren  Entfernungen  von  dem  Erreger  sind  dieRichtungen  demselben  parallel. 

Endlich  gibt  es  zwei  Gebiete,  in  denen  die  Kraftnchtung  schwer  zu  be- 
stimmen ist  Es  sind  dies  zwei  Ringe,  deren  Durchschnitte  mit  der  Ebene  der 
Zeichnung  ^  und  C  sowie  in  D  und  E  liegen. 

Die  Hanptresnltate  dieser  Versuche  hat  Hertz  ^  selbst  aus  der  Maxwell  sehen 
Theorie  abgeleitet 


Figur  268. 


1  H.  HffiRTZ,  Wied.  Ann.  36.  i.  1888. 
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3.  Eine  dci  Grunclanii ahmen  der  MAXWELLschen  Theorie,  daß  die 
Vorschiobiin;,rsstrume  in  den  Dielektrizis  dieselbe  Wirkung  wie  die 
Leitungsstrome  der  Leiter  ausüben,  die  schon  von  Röntgen^  expenmentell 
wahrscheinlich  gemacht  worden  war,  gelang  es  Hl.^rtz  durch  Versuche  zu  be- 
weisen.- 

]3er  oben  envahnte  kreisförmige  Resonator  war  auf  einen  Oszillator  ab- 
gestimmt, der  aus  den  quadratischen  Messingplatten  A,  ^4'  ^on  40  cm  Seitenlange 
liestand,  die  em  70  cm  langer  Kupferdraht  mit  Funkenstrecke  \erband.  Der 
Resonator  konnte  in  seiner  Ebene  um  die  Achse  Jl/JV  (s.  Figur  269)  gedreht 
werden  und  stand  dem  primären  Leiter  vertikal  gegenüber;  lag  die  Funkenstrecke  F 
in  der  Horizoutalebcne  von  AA\  so  erschienen  keine  Funken.  Bei  einer 
Drehung  um  die  Achse,  durch  die  F  in  eine  höhere  oder  tiefere  Lage  gebracht 
wird,  treten  wieder  Funken  auf  und  ei reichen  ein  Maximum  an  den  Enden  des 
vertikalen  Durchmessers  CC.  Funken  entstehen  aber  auch  m  der  neutralen 
Lage  JD,  wenn  dem  Oszillator  z.  B.  von  oben  em  Leiter  genähert  wird;  dann 
werden  in  dem  genäherten  Leiter  Schwingungen  erregt,  die  auf  den  Resonator 
wirken  und  in  ihm  auch  in  der  Lage  D  wieder 
Funken  erzeugen.  Will  man  sie  wieder  zum  Ver- 
schwinden bringen,  so  muß  F  von  D  nach  C  hin 
gedreht  werden.  Entstehen  nun  in  einem  Dielek- 
trikum, wie  es  die  MAXWELLsche  Theorie  verlangt, 
durch  Einwirkung  eines  Wechaelfeldes  Verschie- 
bungsströme,  die  gleiche  Wirkungen  wie  Leitungs- 
ströme ausüben,  so  muß  die  Annäherung  von 
Isolatoren  an  den  Oszillator  ähnliche  Erscheinun- 
gen, wie  die  eben  beschriebenen,  her\orrufen.  Das 
fand  sich  denn  durchaus  bestätigt". 

Als  größere  Blocke  (zunächst  von  Papier,  dann 
von  Asphalt)  in  _/  unmittelbar  unter  dem  sekundä- 
ren Kreis  aufgestellt  wurden,  erschienen  die  Funken 
beiZ)  und  verschwanden  oder  erreichten  wenigstens 
em  ausgesprochenes  Maximum,  wenn  F  um  23 ^  nach  C  hingedreht  wurde. 
Analoge  Wirkungen  übten  Pech,  Holz,  Sandstein,  Schwefel,  Paraffin,  Petroleum  aus. 

4.  Die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Wellen  im  Luftraum 
suchte  Hlr'LvA  zu  bestimmen,  indem  er  die  von  seinem  Oszillator  ausgehenden 
Schwingungen  interferieren  ließ  mit  von  demselben  Oszillator  in  einer  Drahtleitung 
erregten  stehenden  Wellen.  Er  kam  zu  dem  Resultat,  daß  die  Wellen  in  Luft 
sich  mit  endlicher  Geschwindigkeit  fortpflanzen,  die  aber  verschieden  sei  von 
ihrer  Geschwindigkeit  längs  des  Drahtes.  Sein  Resultat  ist  wohl  durch  die  zu 
kleinen  Dimensionen  des  Versuchsraumes  und  andere  nicht  leicht  erkennbare 
Nebenumstande  gefälscht.  Später  haben  Sarasin  und  de  la  Rive  unter  gunstigeren 
äußeren  Verhaltnissen  die  Gleichheit  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  in  Luft 
und  längs  Drahten  nachgewiesen. 

5.  Die  Bildung  von  stehenden  Wellen  im  Luftraum  durch  Interferenz 
der  direkt  vom  Erreger  ausgesandteu  Schwingungen  mit  den  an  einer  Metallwand 
reflektierten  Wellen  wies  Hertz  bald  darauf^  mit  seinem  Resonator  nach,  wodurch 
zum    erstenmal    experimentelle  Beweise    für    die  Gleichartigkeit   der   elektromag- 

1  W.  C  Röntgen,  Sitziingsber  d.  Berl.  Akad.  1885.  19S;  s.  Artikel  Elektrodynamik. 
„Versuche  iiber  die  magnetischen  Wirkungen  der  Verschiebuugsstrorae"  —  2  h  Hertz,  Sitzber 
d.  Berl.  Akad  10  Nov.  1887;  Wied  Ann.  34.  273  1888.  —  3  Dieselben  Erscheinungen  und 
somit  weitere  direkte  Bestätigung  dieser  Gnindannahme  hat  A.  Righi  bei  den  mannigfachen 
Versuchen  erhalten,  die  er  anstellte,  um  die  von  einem  Dielektnkum  erzeugten  „sekundären" 
Wellen  und  ihren  Einfluß  auf  Resonatoren  zu  untersuchen  S.  z,  B.  A.  RiGHi,  Die  Optik  elektr 
Schwingungen  S  56  usw  —  *  H  Hertz,  Sitzber.  d.  Berl  Akad  2  Febr.  1888  und  Wied, 
Ann    34.  551    1888.  —  5  H.  Hertz,  Wied.  Ann.  34    610    1888 
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netischen  und  optischen  Erschemnngen  gehefert  wurden  und  so  die  MAXVVELLsche 
Lichttheorie  eine  sichere  Stütze  erhielt  —  Die  eine  Steinwand  eines  15  m  langen, 
8,5  m  breiten  und  6  m  hohen  Raumes,  die  schon  viele  Gasrohren  enthielt,  wurde 
durch  ein  an  ihr  befestigtes,  zur  Erde  abgeleitetes  Zinkblech  von  4  m  Höhe 
und  2  m  Breite  zur  reflektierenden,  leitenden  Fläche  gemacht  In  13  m  Ent- 
fernung stand  ihr  der  Oszillator  gegenüber  (zwei  quadratische  Messingplatten  von 
-40  cm  Seitenlange,  die  durch  einen  60  cm  langen  Kupferdraht  mit  Funkonstrecke 
verbunden  waren);  seine  Achse  war  vertikal  Z^aschen  Erreger  und  Wand  wurde 
der  kreisförmige  Resonator  von  35  cm  Radius  gebracht  In  größerer  Entfernung 
sind  die  elektrischen  Induktionslinien  des  Erregers  diesem  merklich  parallel,  d.  h. 
also  vertikal;  die  magnetischen  Induktionslinien ,  die  in  der  Nahe  den  Erreger 
kreisförmig  umschhngen,  verlaufen  in  weiterer  Entfernung  horizontal  und  senkrecht 
zu  dem  „EmfaUslot" ,  das  von  der  Funkenstrecke  des  Oszillators  auf  die  rellok- 
tierende  Wand  gefällt  wird.  Eine  Ebene  senkrecht  zum  Einfallslot  heiße  Wellen- 
ebene. Untersucht  man  die  Erscheinung  nur  in  der  Nahe  des  Einfallslotes  und 
stellt  die  Resonatorebene  in  eine  Wellenebene,  so  wirkt  auf  den  Resonator  nur 
die  elektrische  Kraft,  diese  hat  ihre  größte  Wirkung,  wenn  die  Funkenstrecke  in 
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der  Horizontalebene  des  Einfallslotes  liegt  In  solcher  Lage  (I)  bringen  wir  den 
Resonator  nahe  der  Wand  und  entfernen  uns  allmählich  von  ihr.  Wir  bemerken: 
Unmittelbar  an  der  leitenden  Fläche  sind  keine  Funken  vorhanden,  sie  wachsen 
jedoch  schnell  und  haben  bei  B  (s.  Figur  270)  eine  beträchtliche  Stärke,  dann 
nehmen  sie  wieder  ab,  sind  bei  C  äußerst  schwach  und  wachsen  wieder  bei 
weiterem  Vorschreiten;  wegen  der  jetzt  schon  beträchtlichen  Nahe  des  Oszillators 
findet  ein  nochmaliges  Abnehmen  nicht  statt  Tragen  wir  die  Funkenstärke  als 
positive  und  negative  ^  Ordinalen  zu  den  Entfernungen  von  der  Wand  (Abszissen) 
auf,  so  ergibt  sich  etwa  die  Kurve  ACA' .  A  liegt  etwas  hinter  der  nicht  völlig 
leitenden  Wand  und  zeigt  wie  C  einen  Knotenpunkt  der  stehenden  Welle  an, 
während  B  und  D  den  Schwingungsbäuchen  entsprechen.  —  Bringt  man  die 
Resonatorebene  in  die  Schwingungsebene  (senkrecht  zur  WeUenebene),  die  Funken- 
strecke in  den  höchsten  Punkt  (II),  so  wirkt  die  elektnsche  Kraft  in  seinen  beiden 
Hälften  merklich  gleich  groß  und  entgegengesetzt,  d.  h.  ihre  Gesamtwirkung  ver- 
schwindet, die  magnetische  Kraft  aber  kommt  stark  zur  Geltung.  Man  findet 
die  Schwingung  der  magnetischen  Kraft  durch  die  gestnchelte  Kurve  dargestellt 
Ein  Knoten  elektrischer  Kraft  fällt  auf  emen  Bauch  magnetischer  KJraft  usw., 
beide  Wellen  sind,  wie  die  Theorie  verlangt,  um  1/4  Wellenlange  gegeneinander 
verschoben,  und  die  Wellenlänge  läßt  sich  angenähert  aus  den  Versuchen  zu 
9,6  m    bestimmen.     Endlich    ist    die    elektromagnetische  Welle    eme  transversale 

1   Der  Wechsel  des  Vorzeichens  -wird  durch  andere,  hier  nicht  angefühlte  Beobachtungen 
von  H.  Hertz  nötig 
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und    die     elektrischen    und    magnetischen    Schwingungen    stehen    senkrecht    zu- 
einander. 

G.  Die  Gleichartigkeit  der  elektromagnetischen  und  optischen 
Wellen  wurde  von  Hertz ^  noch  weiter  bewiesen,  ludem  er  „Strahlen  elek- 
trischer Kraft"  herstellte  und  zeigte,  wie  diese  die  Eigenschaften  von  Licht- 
strahlen haben. 

Zu  dem  Zwecke  mußten  noch  schnellere  als  die  bisher  benutzten  Schwingungen 
erzeugt  werden.  Der  Oszillator  war  ein  Messiiigzylinder:  26  cm  lang,  3  cm  dick. 
Er  wurde  m  der  Mitte  zerschnitten  und  die  beiden  einander  zugekehrten  Enden 
mit  Kugelflachen  von  2  cm  Radius  versehen,  zwischen  deneu  der  Funke  über- 
sprang; die  halbe  Wellenlange  dei  Erregerschwingung  war  etwa  33  cm,  die 
Schwingungsdauer  2,2  •  10"'^  Sekunden.  Als  sekundärer  Leitei  dienten  zwei  m 
einer  Geraden  liegende  Drähte  von  50  cm  Lange  und  5  mm  Dicke;  die  einander 
zugekehrten  Enden  standen  5  cm  voneinander  ab,  und  senkrecht  zu  ihnen  führten 
zwei  kürzere  Drahte  zu  einer  Funkenstrecke,  deren  Elektroden  oine  kleine  Messing- 
kugel und  ein  zugespitztes  Stuck  Draht  bildeten,  das  durch  eine  isolierte  Schraube 
auf  sehr  kleine  Abstände  von  der  Kugel  eingestellt  werden  konnte.  Die  zu 
beobachtenden  Fünkchen  waren  nur  einige  Hundertel  Millimeter  lang.  Erreger 
wie  Empfänger  wurden  in  der  Brennlinie  je  eines  parabolischen  Zylinders  aus 
Zinkblech  angebracht,  deren  Brennweite  12^«  cm  (etwas  weniger  als  em  viertel 
Wellenlänge),  Hohe  2  m,  Öffnung  1,2  m  und  Tiefe  0,7  m  betrug.  Die  Funken- 
strecke des  Empfangers  befand  sich  auf  der  Rückseite  des  Spiegels,  den  die 
senkrechten  Verbindungsdrahte  \on  Funkenstrecke  und  Schwingungsdrähten  isoliert 
durchsetzten.  Ebenso  stand  das  Induktoriura  auf  der  Rückseite  des  anderen 
Spiegels.  Diese  Spiegel  veistaikten  die  Wirkimg  sehr,  standen  sie  mit  ihren 
Öffnungen  einander  zugekehrt,  so  traten  noch  in  Entfernung  von  16  m  und  mehr 
Funkchen  im  Empfanger  auf.  In  Richtung  der  optischen  Achse  des  Spiegels 
ging  vom  Erreger  em  „Strahl  elektrischer  Kraft"   aus. 

An  diesen  Stralüen  elektrischer  Kraft  kann  man  die  wichtigsten  Eigenschaften 
der  Lichtstrahlen  nachweisen. 

a)  Geradlinige  Ausbreitung.  Mit  Metallblechcu,  die  fui  elektrische 
Schwingungen  undurchlässig  sind,  kann  mau  die  Strahlen  des  Ei  regers  ablenken, 
wälirend  diese  durch  isolierende  Wände,  Türen  hindurchgehen.  Zwei  von  beiden 
Seiten  der  Achse  genäherte  Metallschirme  lassen  den  Strahl  unverändert,  solange 
ihre  Entfernung  großer  als  1,2  m  ist;  sinkt  aber  die  Spaltbreite  imter  0,5  m,  so 
wird  die  Strahlwirkung  aufgehoben. 

ß)  Polarisation.  Steht  der  eine  Spiegel  veilikal,  und  dreht  man  den 
andern  mit  seinem  Leiter  um  den  Strahl  als  Achse,  bis  er  horizontal  liegt,  so 
nimmt  man  keine  Wirkung  mehr  wahr.  —  Ein  Drahtgitter  von  2  m  Höhe  und  Breite, 
bei  dem  die  1  mm  dicken  Drähte  3  cm  voneiiiaudcr  abstanden,  läßt  elektnsche 
Schwingungen  hindurch,  die  senkrecht  zur  Drahtrichtung  erfolgen,  während  es  für 
den  Drähten  parallele  Schwingimgen  undurchlässig  ist.  Stellt  man  die  Drähte 
vertikal  zwischen  die  zwei  Vertikalen  Spiegel,  so  übt  der  Erreger  keine  Wirkung 
auf  den  Empfänger;  dreht  man  das  Gitter  um  den  Strahl  als  Achse,  so  treten 
wieder  Funkchen  im  Empfänger  auf,  die  bei  horizontaler  Lage  der  Drähte  ein 
Maximum  erreichen.  Sind  die  Spiegel  gekreuzt,  so  daß  keine  Wirkung  zwischen 
ihnen  stattfindet,  so  läßt  das  Gitter,  dessen  Drähte  um  45°  gegen  die  Brennhnien 
geneigt  sind,  die  Funken  wieder  auftreten,  sobald  es  zwischen  die  Spiegel  ge- 
schoben wird.  Die  Schwingungen  der  elektrischen  Kraft  sind  hiemach  geradlinig 
polarisiert  und  geschehen  parallel  der  Längsrichtung  des  Erregers. 

y)  Reflexion.  Läßt  man  die  Achsen  der  beiden  Spiegel  gegen  einen  Punlct 
konvergieren    und   findet   keine  Wirkung   statt,   so   tntt   diese   sofort  wieder   auf, 

1   H.  Hkrtz,  Sitzber    d.  Berl.  Akad.  v.  3.  Dezbr.  1888   und  Wied    Ann.  36.  769    1889 
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wenn  eine  Metallplatte  so  aufgestellt  wdrd,  daß  sie  für  die  Achsenstrahlen  aucli 
im  optischen  Sinne  als  Spiegel  dienen  wurde.  Die  Reflexion  erweist  sich  als 
eine  regelmäßige.  Auch  das  Gitter  kann  als  Spiegel  wirken,  wenn  seine  Drahte 
parallel  den  Brennlinien  der  beiden  Hohlspiegel  sind. 

d)  Brechung.  Ein  großes  Prisma  aus  Hartpech,  dessen  Gnindflache  em 
gleichschenkliges  Dreieck  von  1,2  m  Schenkellänge  war,  das  1,5  m  Hohe  und 
einen  brechenden  Winkel  von  30°  hatte,  lenkte  den  auf  die  Vorderflache  unttM 
65°  Einfallswinkel  auflFallenden  Achsenstrahl  des  Erregerspiegela  um  im  Mitld 
22°  ab.     Das  würde  einem  Brechungsesponenten  von  etwa  1,69  entsprechen. 

7.  Die  Auffassung  der  MAXWELLschen  Theorie,  daß  die  elek- 
trische Kraft,  die  einen  Strom  bedingt,  sich  im  Dielektrikum  fort- 
pflanzt und  nur  langsam,  bei  schnellen  Schwingungen  gar  nicht,  in 
das  Innere  von  Metallen  eindringt,  bewies  Hertz ^  für  die  von  ihm 
erzeugten  Wellen  u.  a.  in  folgender  Weise.  Der  einen  Platte  des  oft  en\'ahnteii 
Oszillators  wurde  eine  andere  parallel  gegenübergestellt  und  von  dieser  aus  ein 
langer  Draht  geradlinig  fortgeführt,  so  daß,  wie  man  zu  sagen  pflegt,  die  Welle 
m  dem  Draht  fortgeleitet  wurde.  Durchschnitt  man  den  Draht  und  ließ  die 
beiden  Schnittflachen,  auf  die  kleme  Kugeln  aufgesetzt  waren,  in  kleinem 
Abstand  einander  gegenüberstehen,  so  ging  ein  Funkenstrom  zwischen  den 
Kugeln  über.  Setzte  man  dann  zu  beiden  Seiten  der  Kugeln  (s.  Figur  271)  kreis- 
förmige   Metallplatten  M  und  M^    auf    den   Draht,    die    an    ihrer   Periphene    in 


Figur  271. 

gleichen  Abständen  24  Locher  hatten,  so  änderte  sich  nichts  an  der  Funken- 
bildung, sobald  aber  durch  zwei  entsprechende  Locher  der  Platten  ein  Draht 
parallel  der  Funkenstrecke  gezogen  wurde,  sank  die  Funkenlange  fast  auf  die 
Hälfte.  Wurde  ein  zweiter  Draht  dem  ersten  gegenüber  eingezogen,  so  trat 
weitere  Abnahme  der  Funkenlänge  em,  und  als  alle  24  Drahte,  die  den  Käfig 
bilden  konnten,  gespannt  waren,  zeigte  sich  keine  Spur  des  Funkens  mehr.  Der 
Widerstand  der  Funkenstrecke  konnte  nicht  die  Ursache  der  Erscheinung  sein, 
denn  führte  man  neben  dem  Drahtkafig  als  Nebenschluß  eine  Leitung  her,  die 
der  im  Innern  des  Käfigs  ganz  gleich  war,  so  hatte  man  in  ersterer  lebhafte 
Funken,  in  letzterer  durchaus  keine.  Die  Drahtröhre  schützte  völlig  ihr  Inneres 
vor  der  elektrischen  Kraft,  und  so  schirmen  auch  (wie  früher  besprochen)  die 
Oberflächenschichten  des  Drahtes  das  Drahtinnere  vor  dem  Eindnngen  der  elek- 
trischen Wellen.  Diese  pflanzen  sich  also  nicht  im  Draht  fort,  sondern  gleiten 
längs  des  Drahtes  dahin. 

Durch  aUe  die  angeführten  und  viele  andere  schöne  Versuche  von  Hertz 
smd  manmgfache  Voraassagungen  und  Folgerungen  der  MAXWELLschen  Theone  be- 
wiesen und  ihr  Übergewicht  über  die  früheren  Femwirkungstheorien  entschieden. 
Besonders  wichtig  aber  und  folgereich,  worauf  ^dr  jedoch  nicht  näher  einzugehen 
haben,  sind  diese  experimentellen  Untersuchungen  dadurch,  daß  sie  die  Identität 
der  Gesetze  der  elektromagnetischen  und  der  optischen  Wellen  zeigten  und  so 
der  elektromagnetischen  Lichttheorie  von  Maxwell  eme  gesicherte  Basis  schufen. 

b)  Theorie.  2 

Um  die  Ausbreitung  elektromagnetischer  Wellen  nach  der  MAXWELLschen 
Theorie    zu  bestimmen,    haben    wir   von    den    allgememen   Feldgleichungen   für 

1  H.  Hertz,  Wied  Ann.  37  395.  1889.  —  2  "Wir  folgen  hier:  M.  Abraham,  Theorie 
d.  Elektr.  1    303  usw.  n  E  CoHN,  Das  elektromagnet    Feld.  407  usw. 
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ruhende  KorpcT  ansziigt-lieii.  Sm  Linien  im  Gauss  sehen  Maßsystem  nach  (la) 
Artikel  „Elektrodynamik"  und  (Ha)  dieses  Artikels,  wenn  das  Medium  homogen 
und  isotrop,   d.h.  a,  /i,  f  ubc-rall  konstant  sind: 

rot\i  =  1+     ,    -  und  rot©  = -—     , 

c    V       cn  c    dt     ' 


oder  nach  der  Bedt'utunj,^  von   ( ,  X   und  95 : 


(1)  c-rotA?  =  -iTToi^  -\-  F    , 

oder  m  rechtwinkligen  Koordinaten; 


luul 


(2)     f.  rote  =  —^ 


dt 


(Ib) 


und 


(2  b) 


c'i'  eis  /  dt 


C  1  — .-: I  =  4  TT  a  l£y  +  £  -  r- - 

3®. 


dz  dx 

dx 


ov  J  dt 


—  c 


dv 


d% 
ds 


d^        d%, 
dz 


d^. 


dx 
d(S^ 


=  ^i- 


=  h- 


fA, 


d_^ 
dt 

d^v 
dt 


dx  dy  }       "^   dt 

DiflFerenziert  man  die  erste  Gleichung  von  (Ib)  nach  /: 

.dy  KW)  -  J-z  \-w]i  -^^^f'-QT  -^'^-dW 

das  wird  nach  (2  b) : 


[d   /, 


(3) 


J®^--^(dive) 


Analog  erhalt  man  aus  der  ersten  Gleichung  von  (2  b): 


r .  .^  <5  1  d^^  d^Q^ 

f2  ^^  a.^  _  —  (divA;))  ^4.jiaju-^  +  ejM-j^ 


Aus  (2b)  folgt:  divß  ist  von  der  Zeit  unabhängig;  nach  (Ib)  wird: 


47radiv(£  +  e-5-(div®)  =  0     , 
ot 


also: 


ina 


div(£'  =  conste      * 


Für  Nichtleiter  ist  also  div(£  =  const,  hat  das  Medium  auch  Leitungs- 
vermögen, ao  sinkt  div©  gleichmäßig  auf  null  herab,  und  zwar  um  so  schneller, 
je  kleiner 

4:  jta 
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WO  Tq  die  Relaxationszeit  heißt;  für  einen  \ollkorameneu  Leiter  wird  T'q  niül. 
Bei  den  periodischen  Veränderungen,  die  wir  betrachten,   kann    demnach  gesetzt 

I  div©  =  0 

Die  Gleichungen  lauten  also: 

(6)  £/^  +  4jicr^-^  =  ^^  J(£^     und     s/t— ^— +  4jia^ -^^    =t-J-r\ 

und  analoge  Gleichungen  für  die  y-  und  2-Komponenten. 

Es  wäre  also  die  allgemeine  Losung  einer  Gleichung  \oii  der  Form: 

zu  suchen:  wenn  in  einem  bestimmten  Moment  (Erregungsmoment)  die  Werte 
der  Feldgroßen  vorgeschrieben  sind,  dann  wäre  die  Ausbreitung  der  Erref>ung  im 
homogenen  Medium  bestimmt     Diese  Lösung  ist  von  Birkel^nd  gegeben'. 

Wir  beschranken  uns  auf  den  speziellen  Fall  von  ebenen  Wellen. 

Nehmen  wir  an,  die  Große  SJl  (d.  h.  (£  und  ^)  hange  nur  von  der  a;- Koordi- 
nate ab,  dann  geht  Gleichung  (7)  über  m  die  sogenannte  Telegraphcngleichung: 

..^  ö'-St        1    591         ,  5291 

^^^  "ö7^  +  "To  "07  = '"■  TUT    ' 

wo  V-  = gesetzt  ist. 

ix)  Freie  Wellen  in  Isolatoren. 

Das  Medium  sei  ein  Isolator,  d.  h.  T^  =  00 ,  so  haben  wir  die  bekannte 
Gleichung 

5291        dm 

^  ^  Ö/2        ^    ö.-cs      ' 

deren  allgemeine  Lösung: 

'^=A{x-vf)^f^{x^vt)     , 

f^{x  —  v  t)  resp.  /a  {x  -\- v  t)  stellt  eine  Welle  dar,  die  in  der  Richtung  der  posi- 
tiven resp.  negativen  a:- Achse  fortschreitet.  Die  jj's- Ebene  ist  die  Schwingungs- 
ebene, und 

(10)  V  =  -L^ 

ist  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Welle,  die  im  freien  Äther 
(£  =  1,^  =  1)  zu  c  wird,  c  aber  ist  das  Verhältnis  der  elektromagnetischen 
zur  elektrostatischen  Stromeinheit  und  durch  Versuche  gleich  der  Licht- 
geschwindigkeit gefunden  worden,  d.  h. 

sec 

Die  elektromagnetischen  Wellen  pflanzen  sich  im  freien  Äther  mit 
Lichtgeschwindigkeit  fort  „~. 

Da  div^  =  0  und  div®  =  0  und  nach  (Ib)  und  (2b):  — -  *  =  0  und 
^^x  ^  '  ^     '       dt 

—TT—  =  0  ,  so  sind  $j.  und  ®j-  von  x  und  t  unabhängig,  d.  h.  die  ®-  und  Jp- Größen 

1  Ke.  Birkeland,  Arch  de  Gen.  34  1   1895.  S.  auch  E.  Cohn,  Dag  elektrömagn.  Feld.  413 
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haben  keine  Komponente   in  Richtung  (.v)  der  Fortpflanzung:   Die  Wellen  sind 
tranH\  craal. 

Nach  (Ib)  und  (2b)  ist  ,S^„  nur  mit  (S^,  resp.  ^y  nur  mit  (£3  durch  Gleichungen 
verbunden,  z.  B.  gelten: 

H  -— -  =  —  r    „  und  —  r       -    =  ^i  --  -     . 

et  CA  dA         '^     dt 

Ist  also: 

(11)  %'=A{^-vt)^f._{s  +  vt)     . 

so  wird 


(n) 


&  =  }/^[A 


("V-2'i?)-/2{.V  +  Z'/)] 


d.  h.  die  beiden  gleichzeitig  auftretenden  elektrischen  und  magne- 
tischen Schwingungen  ((Sj,  und  S^^)  stehen  senkrecht  aufeinander; 
analog  für  (Sa  und  ^y. 

Wir  haben,  nach  der  Sprache  der  OiDtik,  m  S,.  resp.  ^^  eine  geradhnig  po- 
larisierte elektrische  resp,  magnetische  Welle.  Definieren  Avir  den  Brechungs- 
quolienten  v  des  Mediums  wie  in   der  Optik,  so  ist 


r  =       =  Ve  n 


Da    für   die   meisten  Medien  (außer  den  ferroiriagnetischen)   merklich  fi  =  1  ,   so 
ergibt  sich  die  Maxwell  sehe  Beziehung: 


=  f 


die  früher  nur  bei  einigen  Stoßen  gültig  zu  sein  schien,  jetzt  aber  als  allgemein 
nchtig  erkannt  wurde,  wenn  man  nur  etwa  vorhandene  Dispersion  dadurch 
berücksichtigt,  daß  man  7'  und  e  beide  für  dieselbe  Schwingungszahl  bestimmt.  — 
Betrachten  wir  nur  die  m  Richtung  der  positiven  x  fortschreitenden  Wellen 
und   nehmen  wir  die  Schwingung  als  einfach  periodisch,  so  können  wir  schreiben: 


(12) 


und        -Öo  =  —  sin{«  {t  —  mx)  -)-  ?/') 
Analog  ergibt  sich  für  die  beiden  andern  zusammenhängenden  Komponenten 


®j,  =  -_  sin  [fi  (/  —  m  .v)  +  j/>) 


(1  :i)     ®^  =      -  sin  («  (/  —  m  x)  -{-  7/1') 


und        ^j,  =  -—  sin  {n  {i  ~  m  x)  + 1/;') 
17' 


Jede  der  beiden  voneinander  unabhängigen  elektromagnetischen  Wellen  (12) 
und  (13)  ist  geradlinig  polarisiert;  sind  beide  Wellen  zugleich  vorhanden,  ao 
setzen  sie  sich  im  allgemeinen  zu  einer  elliptisch  polarisierten  zusammen. 

Die  Fortpflanzungsrichtung  {x) ,  die  elektrische  Kraft  (©j,)  und  die  magnetische 
Kraft  ($«)  bilden  zusammen  ein  Rechtssystem.  Ist  nun  neben  der  in  der  posi- 
tiven .«-Richtung  fortschreitenden  Welle  auch  die  zweite  in  negativer  :»:-Richtung 
laufende  Welle  vorhanden,  etwa  durch  Reflexion  an  einem  Spiegel,  so  bilden 
sich  stehende  Wellen  aus.  Da  auch  für  die  nach  —x  verlaufenden  Wellen 
die  obige  Regel  gilt,  so  sind  an  den  Stellen,  wo  die  elektrischen  Kräfte  für 
direkte  und  reflektierte  Wellen  gleiche  Richtung  haben,  die  magnetischen  Kräfte 
einander  entgegengesetzt  gerichtet  usw.,  d.  h.  die  Knotenstellen  der  magne- 
tischen Kraft  fallen  in  stehenden  Wellen  mit  den  Bauchstellen  der 
elektrischen  Kraft  zusammen  usw.,  während  in  fortschreitenden  Wellen 
elektrische  und  magnetische  Schwingungen  gleichphasig  sind. 

Wenn  von  einem  Erreger  solche  Wellen  in  den  Raum  ausgesandt  werden, 
verliert   er   diese   Energie,    er    strahlt    aus.     Nach    der  MAXWELLschen  Theorie 
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befindet  sich  im  Volumelement  dz  des  Dielektrikums,   wo  ®  und  ,!p  elektnsche 
und  magnetische  Feldstarke  sind,  die  Energie: 

O  JT 

Da  in  unserem  Fall  e^-  =  fiQ- ,  so  sind  im  Volumelement  gleiche  Anteile  elek- 
tnscher  und  magnetischer  Energie  vorhanden. 

Man  definiert  als  Strahlung  die  Energiemenge,  die  m  der  Zeiteinheit  durch 
die  Flächeneinheit  hindurchtritt,  sie  ist  nach  Gleichung  (1),  Abschnitt  7,  gegeben 
durch  den  Poynting sehen  Vektor: 

ß)  Freie  Wellen  in  Leitern. 
Für  sie  galt  die  Gleichung 

und  für  die  zusammengehörigen  ©j,  und  $-  ist  nach  (3  b): 
(14)  -c-^-=/ii 


dx   ~  ^     Bt       ' 
Wir  suchen  (8)  zu  genügen  durch: 
(15)  91  =  ^e'«(' -'«■*)     ,  wo  i 

2  71 

wo  «  die  Schwingungszahl  in  2  37;  Sekunden  n  = . 

Also  ist:  '^ 


d.  h. 
(16) 

Setzt  man 
(17) 


I        rri 


.,'.  =  1 


1  —  ta 


so  ^vTrd  91,  oder  was  wir  jetzt  dafür  wäMen: 

%  =  Ae    ^     -e    \     ^1     , 

d.  h.  v'  ist  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Wellen  im  Leiter, 
also  die  Wellenlänge  X  =  r-v'. 

(18)  ^,  =  Ae"~^.e     \'^")     , 

d.  h.  die  Amplitude  der  WeUe  nimmt  beim  Fortschreiten  ab,  und  nach  Durch- 
laufen einer  Wellenlänge  {x  =  ?.)  ist  sie  auf  den  ß-»'^«  fachen  Betrag  ihres  An- 
fangswertes gesunken,     oc  ist  der  Absorptionskoeffizient. 

Ans  (16)  und  (17)  folgt,  wenn  man  bedenkt,  daß  der  Brechungsquotient 

c 
v  =  —j     : 

(19)  v^l-(x^)  =  e/A.     , 

(20)  v^oi  =  afj,x     , 
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daraus: 

wo  die  Wurzeln  positiv  zu  nehmen  und  {v')'^  =  -_  igt. 

Ebenso  erhielte  man  ^" 

{22)  <5„  =  i,'ß'«('-'«-^)     . 

Gleichung  (14)  liefert  eine  Beziehung  zwischen  den  beiden  Größen  A  und  B , 
deren  Verhältnis  komplex  ist 

(23)  B  =  -v{l-i<x)     . 
Sind  a  und  l>  die  Moduln  von  A  und  ^,  so  wird 

also 

(24)  tg99  =  öf 
und 

(25)  .^.j/^'  +  ^t^"'-"     . 

Nehmen    wir   endlich   die   imaginären  Teile   von  (18)   und  (22)   als   unsere 
Lösungen,  so  ist: 


(26) 


=  « •  ß      ''■     »sin 


""{^"(7-1)} 


Die  Welle  ist  auch  hier  transversal,  ihre  Fortpllanzungsgeschwindigkcit  nach  (19) 
aber  stets  kleiner  als  in  Nichtleitern,  und  die  zusammen  auftretenden  elektrischen 
und  magnetischen  Schwingungen  i^y  und  ^^  haben  eine  PhasendifFerenz  cp .  Da 
die  Amplitude  der  elektrischen  und  magnetischen  Schwingung  verschieden,  so 
verteilt  sich  auch  die  Energie  nicht  mehr  gleichmaßig  auf  beide;  die  elektrische 
Energie  ist  vielmehr  kleiner  als  die  magnetische,  und  wegen  der  in  Leitern  ent- 
stehenden Joule  sehen  Wärme  tritt  Absorption  ein. 

Es  müßten  also  Leiter  für  elektrische  Schwingungen  wenig  durchlässig  sein, 
während  Isolatoren,  wenn  keine  dielektrische  Hystoresis  vorhanden,  die  Schwingungen 
imgehindert  durchließen.  Das  haben  schon  früher  angegebene  Versuche  bestätigt, 
und  Hertz  1  fand  z.  B.,  daß  eine  Silberschicht  von  weniger  als  -^  mm  Dicke 
für  seine  Wellen  undurchlässig  war. 

Fiele  z.  B.  eine  Welle,  deren  Wellenlänge  (A,,)  in  Luft  3  cm  betrüge,  auf 
eine  Kupferplatte,  so  wäre  T"»10-^°,  imd  a  würde,  da  wir  das  Gauss  sehe 
Maßsystem  in  unsem  Gleichungen  benutzten,  m  elektrostatischem  Maß  sein: 
a  =  5,6  •  1017,  also  2  ar  -»  11,2  •  10'.  Eine  Zahl,  gegen  die  das  freilich  nicht 
bekannte  e  des  Kupfers  sicher  zu  vernachlässigen  wäre.  Setzen  wir  noch  ^  =  1 , 
so  könnten  wir  schreiben  

La  der  Exponentialfmiktion 


ist  zu  schreiben 
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1  ■  !    ' 

.  '  ß        '-0       .     Also   wurde   auf   der  Strecke  x  =  — ^  die  Amplitude  der  Welle  auf 

'1  ro- 

den e"^*^ fachen  Betrag  herabsinken,  d.  h.  in  emer  Tiefe  von  4,8  •  10~^  cm  unter 
der  Oberfläche  der  Platte  wäre  die  Intensität  der  Welle  fast  vernichtet. 
1  Ein  anderer  Grund,   warum  schnelle  Schwingungen   fast  nicht  in  das  Innere 

'  von  guten  Leitern  dringen,  ist  die  Reflexion. 

I 

I  y)  Reflexion  und  Brechung. 

,    ;  1.  Nichtleiter. 

Gelangt    eine    elektromagnetische   Welle    an   die   Grenzfläche   jc  s=  0   zweier 
verschiedener  Dielektrika   (1    und   2),    so    sind   dort    die   Grenzbedingungen    der 
\\       ,  IVIaxwell sehen  Theorie   zu  berücksichtigen,   die   aussagen:   Die    der   Grenzfläche 

parallelen  Komponenten  ®y,  (5^»  -ßy»  $3  bleiben  stetig  beim  Durchgang  durch 
die  Flache,  dagegen  erleiden  die  Normalkomponenten  (£;r>  $j.  einen  Sprung, 
denn  an  der  Fläche  müssen  die  Produkte  e^x  und  ijl^x  stetig  bleiben.  Bei 
Einfuhrung  dieser  Bedingungen  in  die  Feldgleichungen  erhalt  man  (s.  z.  B.  Dültde, 
Lehrbuch  der  Optik,  Leipzig,  Hirzel,  1900,  S.  258  usw.)  die  aus  der  Optik  be- 
kannten Reflexions-  und  Brechungsgesetze,  das  BREWSTERsche  Gesetz  für  den 
!|  .  ^  Polansationswinkel,  die  Fresnel sehen  Intensitätsformeln  usw. 

Die    letztem    ergeben,    daß    bei   Reflexion    die    elektrische    Schwingung   ihr 

Zeichen  umkehrt,  während  die  magnetische  das  nich^  tut.    Bilden  also  reflektierte 

1  und  einfallende  Schwingungen  zusammen  stehende  Wellen,  so  muß   m  der  reflek- 

1  tierenden  Wand  ein  Schwingungsknoten  für  die  elektrische,  ein  Schwingungsbauch 

,j      ^  für   die  magnetische   Kraft  hegen.     Dabei  wird   aber   z.  B.   der  Knoten    um  so 

j  vollständiger    ausgebildet   sein,    die    elektrische  Kraft    um   so   mehr   null   in   der 

Grenzflache  sein,  je  genauer  die  reflektierte  Intensität  der  einfallenden  gleich,  je 

vollständiger  die  Reflexion  ist. 

1  2.   Leiter. 

I  Ist  das  Medium  2  em  Leiter,  so  findet,  wie  wir  sahen,   in   ihm  Absorption 

;  I  statt,  dadurch  erhalten  die  beiden  reflektierten  Komponenten  einer   einfallenden 

linear  polansierten  Welle,  die  in  der  Emfallsebene  und  senkrecht  zu  ihr  schwingen, 

!  I  eine  Phasendifferenz,   und  die  reflektierte  Welle  ist  elliptisch  polarisiert  (s.  z.  B. 

{ .  Drude,  1.  c,  S.  333  usw.). 

,  I  Fällt  die  Welle  senkrecht   auf   die  Grenzflache,   so  heißt  der  Quotient   aus 

s  I  der  Größe  der  reflektierten  Strahlung  zu  der  Größe  der  einfallenden  das  Reflesions- 

1  j  vermögen  R  des  Leiters,  man  erhält  es  aus  der  Modifikation  der  FRESNELschen 

tj  Intensitätsformeln,  die  für  absorbierende  Medien  gilt;  wir  leiten  es  hier  kurz  ab^ 

mdem  wir  voraussetzen,   daß    das  Medium  (1)   etwa  Luft  sei,    wo    e  und  /^.  =  1 
smd.     Dann  kann  für  die  einfallende  Welle  geschrieben  werden: 


®;  =  $^  =  A'e'""^*-^') 
(27)  R  = 


und  für  die  reflektierte 
also 


{Ar 

Die  m  das  Metall  eindringende  WeUe  ist  nach  (15),  (22)  und  (23): 
e^  =  ^e"'(^-"'-^)     ,  a^  =  -v(l-tcc)ß"'('-'"^)     . 

1  Vgl   z.  B   M.  Abraham,  Theone  der  Elektr.  1    320  usw. 


1"   >•  ^.h'lf'  ' 
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Die  Grenzflache  war  die  j'5-Ebene  und  nach  den  Grenzbediugungen  müssen 
die  Tangen tialkomponen ton  von  (£  und  Jp  im  Medium  1  und  2  einander  gleich 
sein.     Es  bestehen  also  die  Bedmgungsgleichungen: 

.■J'  -  A"  =-  A     , 
A'^-A"=^a"^^--''''^     . 
also: 

woraus  folgt: 

^"^    ^  Iv -V  flY  +  V^  (X.''       ' 

Wäre  nun  cfr,  wie  in  dem  friiheren  Beispiel,  so  groü,  daß  f  neben  ihm 
vernachlässigt  werden  kann,  so  gäben  die  Gleichungen  (21): 

V  =  y^t  CTT        und       oc  —  i     , 

und    ist   das  Metall   nicht    fcrromagne tisch,    so    daß  //  =  1    gesetzt  werden    darf, 

so  wird 

(]/(7T  — l)'''  +  gT  _  2oT  —  2l/ar+l 
(]/arH-l)'-*  +  cfT       2aT+2|/ar+l 

endlich  bei  Vernachlässigung  von   1   gegen  ar  wird: 

(29)  A'=-  1-   ^     . 

Diese  Beziehung  findet  sich  schon  in  der  ersten  Auflage  des  Handbuchs  H, 
'2.  Abt.,  S.  472,  Formel  (8G),  von  Oui-UimocK  aus  einer  Arbeit  Boltzmanns, 
Wied.  Ann.  48,  63,  1803  angeführt,  in  der  Form  (20)  ist  sie  wohl  ?uerst  von 
Drude  1  abgeleitet  Hagen  und  RuuiiNS-  haben  sie  unabhängig  von  der  Theorie 
für  Wellen  im  Ultrarot  bei  allen  untersuchten  Metallen  außer  Wismut  bestätigt 
gefunden.  Für  ilire  Versuche  war  X  von  der  Ordnung  10"*,  und  es  darf  f  un- 
bedenklich gegen  ar  vernachlässigt  werden. 

Durch  diese  Versuche  ist  fine  neue  Bestätigung  einer  der  Grundannahmen 
der  Maxwell  sehen  Theorie  gewonnen,  daß  der  Leitungsstrom  gleich  (j(£  gesetzt 
werden  kann,  wo  a  die  Leitungsfähigkeit  für  stationären  Strom  bedeutet  Da 
dies  für  die  Schwingungszahleii  im  Ultrarot  gilt,  wird  es  sicher  auch  für  die 
Schwingungszahjen  aller  der  Wellen  gelten,  die  im  engeren  Sinne  elektro- 
magnetische sind.  Bemerkenswert  ist  femer,  daß  die  Gleichung  (29)  auch  für 
ferromagnetische  Metalle  sich  als  gültig  erwies.  Da  wir  ju  =  1  gesetzt  hatten, 
folgt:  für  so  kleine  Schwiugungszahlen,  wie  sie  den  angegeben  Wellenlängen  ent- 
spricht, muß  fj,  auch  für  Eisen  und  Nickel  einen  nicht  weit  von  1  verschiedenen 
Wert  haben,  was  nicht  unwahrscheinlich  ist,  da  die  Permeabilität  schon  bei  viel 
geringeren  Schwingongszahlen  eine  beträchtliche  Abnahme  gegen  ihren  Wert  im 
konstanten  Feld  zeigt 

1  P.  Drcjdb,  Physik  des  Äthers,  Stuttgart  1894,  S.  S74-  S.  auch  Ber.  d.  deutsch,  phys. 
Ges  1903,  S.  142  und  M,  Plank,  Bei.  d.  B^,  Akad.  1903,  S.  273  u.  558  und  E.  Cohn,  ibid., 
S.  538  n.  619.  —  2  E.  Hactn  uod  H.  RyßW5,  Ber,  d.  Berl.  Akad.  1903,  S.  269  und  Ann. 
d.  Phys.  11.  873.    1903. 
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Da  für  die  von  Hertz  erzeugten  Schwingungen  or  bei  Metallen  etwa  von 
der  Größenordnung  10«  ist,  so  wird  J?  merklich  -=1,  d.  h.  Metalle  reflektieren 
senkrecht  auf  sie  fallende  HERTZsche  Wellen  fast  vollständig.  Gabe  es  einen 
vollkommenen  Leiter,  so  würde  er  (o  =  c»)  Wellen  jeder  SchwingUngsdauer  voll- 
ständig reflektieren. 

Die  Difi'erentialgleichungen  für  die  Metalle  vereinfachen  sich,  wenn  die  Ver- 
nachlässigung der  e  neben  or  erlaubt  ist,  so  daß  statt  (6)  geschrieben  werden  darf 

4:710  u-^  =  c^'A^x         und  4  TT  a/t —'--^  =  ^-/Jj5i      usw. 

'^    0/  dt 

Es  ist  m  vielen  Fällen  erlaubt,  diese  Gleichungen  statt  diT  vollständigen 
zu  benutzen,  d.  h.  man  darf  den  Leiter  als  vollkommen  ansehen.  Dann  zeigt 
die  Analogie  von  (30)  mit  den  Gleichungen  der  Warmeleitung ,  daß  die  Aus- 
breitung der  elektromagnetischen  Schwingungen  in  den  Metallen  geschieht,  wie 
die  Verbreitung  von  Temperaturschwankungen  durch  Leitung. 

d)  Das  Feld  des  HERXZschen  Oszillators. 

Hertz  behandelte  das  Problem  der  ungedämpften  Schwingung  nach  der 
MAX^vELLschen  Theorie  i,  um  deren  Ergebnisse  mit  seinen  früher  angeführten  Be- 
obachtungen ^  zu  vergleichen  und  fand  dabei  in  den  großen  Zügen  Übereinstimmung. 
Er  machte  die  vereinfachende  Annahme,  daß  die  Ladung  ^^^  in  linearer  Bahn 
(s-Achse)  hin  und  her  oszilliere,  so  daß  alles  symmetrisch  um  die  Schwingung 
sei;  er  untersuchte  also  das  elektromagnetische  Feld  einer  geradlinig  bewegten 
Punktladung. 

Der  Koordinatenanfang  hege  im  Mittelpunkt  der  Schwingung;  es  sei 

s  =  rcoa-d'     ,  ß  =  rsin'j9'     , 

dann  lassen  sich  die  Gleichungen  (Ib)  und  (2  b),  wo  o  =  0  und  e  =  ^^  =  1  ist, 
befnedigen  durch  die  Werte: 

'djdt     ' 

dxdt      ' 
0     , 


Da  n  nur  von  t,  s  und  q  abhängt,  so  kann  man  die  elektrischen  Kräfte  Ev 
und  (£y  zu  einer  Kraft  S  senkrecht  zur  s-Achse  und  die  magnetischen  Kräfte  zu 
emer  Kraft  /*  senkrecht  zur  Meridian  {q  ,  2)-Ebene  zusammenfassen.     Es  ist 

Q  Q  Q  Q 

Setzt  man: 

1  H  Heetz,  Wied.  Ann.  36.  i    i888    —  2  S.  S.  630 


«'A  == 

dxS2       ' 

«■  ^'x  — 

®,  =   - 

dm 

dyds     ' 

C^y  = 

©.= 

^»  = 

wo  n  der  Gleichung  genügt 

l^iii^^i 


^      Bd.V 
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So    wird: 

S  = 

Q     Oa    '            '    '    "         Q     dt    '             ^'"  -  'g    J^ 

G43 


Um  den  Bediii}i;imfi;-en   des  Problems  zu  genuj^en,  iiiraraL  Hkrtz 

(/„/ sin  (/;//•  —  n  t) 

Was   die  Diflcrenüalfflcichuntf  für  77  befnodigl,  wo 

2jt  2  TT  ,  n 

m  =  —      ,  //  =  -  -       ,  also  =  c 

A  T  m 

gesetzt  wird  und  /  eine  Lange  bedeutet.  IJ  stellt  dann  Kugelwellen  dai,  die 
mit   Lichtgeschwindigkeit  (r)  sich  ausbreiten.     Es  ergibt  aich: 

^  ,     \       ,  ^        sin(w/  —  nt)\ 

Q  =^  f/f. / w  {cosh/i  r  —  «/)—  -  ^f-sm^j?-     . 

l  mr         } 

Für  kleine  Werte  von  f  ,  für  Orte,  die  dem  Zentrum  des  Erregers  nahe 
liegen,  folgt: 

r 
und 

dV  dV  7' 

S  —  — A-   ;        (Si,  =  — ^-         wenn  j/=  —  ^„  /ain(«  t)  -^r~ 

Oq  dz  ÖS 

{gesetzt  wird.  V  erscheint  hier  als  das  Potential  eines  elektrischen  Doppelpunktes, 
flesaen  Ladung  ^jj^q  Idngs  der  c-Achse  auf  der  sehr  kleinen  Strecke  l  hin  und 
her    schwankt. 

Die  magnetische  Kraft   ist  hier 

^fl/«  cos(«/)Hin?9' 
/■'  t=  — 

luid.  entspricht  nach  dem  Bj(jt-Savakt sehen  Gesetz  einem  Strom,  der  in  dem 
JLeiterelement  /   periodisch   hm    und   her   fließt   und    dessen   latcnsitJlt   zwischen 

-h  •^"--  schwankt. 

£ 

Für  sehr  große  Weite  von  r  ist 

Q~(Jq  Im  cos{m r  —  nt)  sin'-ä//  ; 

S  =  F'  co8?:i  ;         (S,  =  --7?sini'>  ;         P  ==  —F    , 
wo 

9n  '^'''^  8in(»z  r  —  nf)sm'& 
r 
Da 

Ssm'd'  +  ®-,  cosi?-  «  0     , 

so  steht  die  Richtung  der  Kraft  überall  senkrecht  auf  r,  der  Verbindungslinie  zum 
2Ieiitrum,  die  Ausbreitung  erfolgt  als  reine  Transversalwelle.    Dia  Größe  der  Kraft 

nimtiit  auf  der  Kugelfläche  r  =  const  von  der  Äquatorebene  (^  =  —1  beständig 
nach  den  Polen  zu  ab.  \  -s  / 

Für  den  übrigen  Teil  des  Raumes  stellte  Hertz  die  Verteilung  der  elektrischen 
"Kraft  graphisch  dar,  indem  er  die  Schnittlinien  der  Rotationsflachen  Q  =  const , 
für   gcJl^ichviet  si^^b  unterscheidende  Werte  von.  Q^  mit  den  Meridianebenen  kon- 
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strmerte.  Die  Figuren  272 — 275  geben  die  elektrischen  Kraftlinien  und  zwar 
Figur  271  zu  der  Zeit  /=0,  wo  der  Strom  im  Maximum  seiner  Entwicklung, 
also  die  Pole  (Kugeln)  des  Oszillators  nicht  geladen  waren;  die  folgenden  Figuren 

aber  zu  den  Zeiten:  -J-,  g-,  |. 
der  Schwingungsdauer.  In 
dem  engen  Kreis,  der  unr 
den  Oszillator  einschließt, 
lassen  sich  die  Kraftlinien 
nicht  aus  der  Rechnung  ent- 
nehmen. Die  Figuren  zeigen, 
wie  nach  ^=0  die  Kraftlinien 
aus  den  Polen  des  Erregers 
hervorbrechen,  sich  erweitem, 
zu  den  Zeiten  |-,  g.,  n.  mal  r 
die  Räume  J?^,  i?, >  -^b  ^^" 
füllen,  dann  sich  einschnüren 
und  endlich  abschnüren  wur- 
den, wie  das  letztere  die  Fi- 
gur 273  für  t=  0  darstellt. 
Das  A  der  Figur  bedeutet 
eine  halbe  Wellenlänge.  Die 
magnetischen  Kraftlinien  sind 
Kreise,  deren  Zentren  im 
Erreger  hegen  und  deren  Ebenen  senkrecht  zum  Erreger  stehen. 

DenEnergieverlust  durch  Ausstrahlung  erhält  man  nach  Gleichung  (13), 
wenn  man  für  ©  und  Jq  die  Werte  einsetzt,  die  für  große  r  gelten  und  über  die 

Kugel  vom  Radius  r  integriert. 
Hertz  findet  die  Ausstrahlung 
'"5  ■"•*  \\      \  wahrend  einer  halben  Periode: 

3';i» 

was  bei  seinen  Versuchen, 
wo  der  Radius  der  Oszillator- 
kugeln ==15  cm,  /=  100  cm, 
X  =  960  cm  und  die  Schlag- 
weite =  1  cm  war,  einer  Lei- 
stung von  etwa  22  Pferde- 
kraften  m  1,5  Hundertmillion- 
tel Sekunde  entspricht.  Es 
wäre  also  nach  1 1  halben 
Schwingungen  die  Hälfte  der 
Energie  durch  Ausstrahlung 
verbraucht,  d.  h.  die  Schwin- 
gungen waren  durch  Strah- 
lung stark  gedampft. 
Über  die  Dämpfung  einer  linearen  Schwingung  (Resonator)  s.  auch  M.  Plank  \ 
der  für  das  logarithmische  Dekrement  (y)  der  Schwingungsamplituden  den  Aus- 
druck findet: 


y  = 


16  71*  «2 

3^8.^ 


1   M.  Plank,  Sitzber.  d.  BerL  Akad.  21.  Märe  1895  u.  Wied.  Ann,  57    l.  1876;  Sitzber. 
d,  Berl.  Akad.  20.  Febr.  1896  und  Wied.  Ann.  60.  577,  Phys.  Zeitschr.  2.   530    1901 
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WO  n  die  Schwingungszahl  der  ungedämpften  Schwingung  und  Ä'  eine  Konstante, 
die  sich  z.  B.  dadurch  definiert,   daß,   wenn    U,   die    gesamte  Schwingungaenergie 
des  Resonators,  das  Quadrat 
derSchwingungsamphtude  der 
ungedämpften  Schwingung  ist: 


2U. 


Giaphische  Darstel- 
lungen des  Feldes  eines  un- 
gedämpft 1  und  gedampft  - 
schwingenden  linearen  Oszil- 
lators hat  Hack  (nach  der 
Theorie  von  Abraham  ")  ge- 
geben. Für  gedämpfte  Schwin- 
gungen haben  das  auch  Prak- 
SON  und  Lee  ^  getan ;  den 
Zustand  bei  Beginn  der  Schwin- 
gung berücksichtigt  besonders 
LovK  ■'■'. 


Einfluß   des  umgebenden  Mittels  auf  die  Periode  usw.Vdes  Ossdllators.c 
Wäre  der  Oszillator  nicht  in  Luft,  sondern  in  einem  Medium,  dessen  Dielektrizitäts- 
konstante F  ist,    gelegen,    so    folgt   schon    aus    dem    Bau   der   Grundgleichungcn, 
daß  dann  seine  Periode  sich  im  \'eihältnis  |/  (■■  vermehrt.     Wurde  man  die  Wellen- 
lange  (A)    der   in   Luft   resp. 
im     Medium    (e)      eracnigtcn 
Schwingungen    beide   in  Luft 
messen,  so  verhielten  sie  sich 
wie  die  Perioden.  Mißt  man  l 
aber  jede.'^mal  in  dem  Dielek- 
trikum,   in  dem  die  Schwin- 
gung   hervorgenifen    worden, 
so  ist  sie  von  der  Natur  diLvscs 
Mediums    unabhängig,    denn 
X  -^  VT ,  und  während  t  \>ro- 
portional  "j/f,  ist?/  umgekehrt 
proportional  "j/ß .  Analoges  gilt 
für     die     Abhängigkeit     der 
Perioden  usw.   von   der  Per- 
meabilität fx.   —   Die   loga- 
rithmischen Dekremente  sind 
unabhängig   von   dem   f   des 
umgebenden  Mediums. 

Endlich  folgt  auch  aus  dem  Bau  der  Grundgleichungen:  Die  Periode  der  Eigen- 
schwingungen geometrisch  ähnlicher  Erreger  sind  der  Länge  entsprechender  Strecken 
proportional;  und  geometrisch  ähnliche  Erreger  besitzeji  das  gleiche  Dekrement 

Jixpenmentell  hat  einen  Teü  dieser  Sätze  9cho^  pLOWWT  bewiesen.  ^ 

3  M  \Z\f!'^\T'^''\^'  ^^JI'  ^^  S39.   1904.   —    2  t^Ui^asi:,   Ibid.  18,   634.   iQos.  — 
52    f43^'°9r''    ^'  ^'  "^^^   "^'    '''^''    ''  vS-  auch  C   Gm'oV   A. 


W 
Figur  375. 


WiNKBLMANN,  PhyBik.    2.  Aufl.    V. 


43 


646 


K  WAirz,  luduküüu 


HsDdb.  d 
Phys    2.Auil 


e)  Ausstrahlung  einer  Senderantenne.^ 

Dem  eben  behandelten  Problem  laßt  sich  die  Frage  anschließen  nach  der 
Ausstrahlung  eines  vertikalen  (z)  Drahtes,  m  dem  stehende  Wellen  erzeugt  werden 
wie  man  solche  Drahte  (Antennen)  bei  der  drahtlosen  Telegraphie  benutzt.  Bei 
der  Erzeugung  stehender  Schwingungen  kann,  wie  Abraham  -,  indem  er  den  Er- 
reger als  verlängertes  Rotationsellipsoid  betrachtet,  gezeigt  hat,  angenähert  an 
den  freien  Enden  vollständige  Reflexion  angenommen  werden,  so  daß  sich  dort 
ein  Stromknoten  ausbildet    Das  untere  Ende  des  Drahtes  stehe  auf  der  Erde  {£) 

(s.  Figur  276),  die  Erde  darf,  wegen  des  sehr 
'■^    geringen  Eindnngens   der   Schwingungen,   für 
elektrische  Wellen    als    vollständiger    Spiegel 
^0^ — "^^^^'b"^  betrachtet    werden,    es  hegt    also    in  E  ein 

Iä»-''''^  Strombauch.     Verlängert  man  den  Draht  um 

sich  selbst  nach  unten  bis  F' ,  so  ist  FF'  als 
ein  oben  und  unten  freier  Draht  anzusehen 
Die  doppelte  Lange  von  FF'  =21  muß  dem- 
nach ein  ganzzahliges  und  zwar  ungerades 
Vielfaches  seiner  Eigenschwingungen  sein. 
Die  Stromverteilung  der  stehenden  Schwingung  ist  bestimmt  durch: 


Figur  276. 


t  =  a  cos 


TlpZ 

~Y1 


sin 


Tipct 
2/ 


—l^z^  +  / 


3  gibt  dabei  die  Höhe  des  betrachteten  Querschnittes  b  über  dem  Mittelpunkt  E 
des  Drahtes  an,  j>  ist  eme  ungerade  ganze  Zahl,  die  Ordnungszahl  der  Schwingung.'' 
Auf  das  Feld  eines  Stromelementes  tdz  können  wir  die  Hertz  sehen  Resultate 
für  sehr  große  Entfernungen  von  seinem  Oszillator  anwenden.  Betrachten  wir 
das  Feld  des  Drahtes  nur  m  Punkten  {P) ,  deren  Entfernung  {r)  von  dem  Strom- 
element groß  gegen  X  ist,  und  schreiben  wir  allgemeiner  als  Hertz  ~f[t—  --)  , 
statt    der   Sinusfunktion,    so    ist    die   Große   der  elektrischen    und   magnetischen 

Kraft  des  Stromeleraentes,  die  zur  Zeit  t  in  F  eintrifl't  und  also  zur  Zeit  t  —  - 
von  3  ausgeht*  c 


ie'i  =  iß'i  — 


dz  siQ.'Q'  =  a~co3 


inpz\ 


cos-y^^-r) 

—  sin-j^/fs 
r 


Integriert  man  über  alle  Stromelemente,  so  erhalt  man  das  Feld  der  Schwingung 
im  ganzen  Draht: 


|e| -=!$!  =  2a.  (-1)  2 


np  , 


cos  (-^COS-JT-o 

sini^n 


Dies  Feld  ist  analog  dem  des  HERTzschen  Oszillators:  auf  einer  Kugel  vom 
Radms  ro ,  deren  Pole  sich  auf  der  Ä-Achse  befinden,  liegen  die  elektrischen  resp. 
magnetischen  Kräfte  in  Richtung  der  Meridiane  resp.  Breitekreise.  Die  Grund- 
schwingung hat  ihre  Maiima  im  Äquator,  im  Pol  ist  ihre  Intensität  =  0 ;  die 
Uberschwingungen  haben  noch  andere  Maxima  und  Minima,  die  letzteren  liegen 

m  den  durch  cos^«  =  ±^(^  ungerade)  bestimmten  Breitenkreisen. 

(6)  8  \n^"^S^''.'Ä'\?''''^'  ^  329  1901  -  S  aucb  Lord  Raylkioh.  Phil.  Mag 
S.  18Q8.  \ll^  rL  ^  ^^^°NAi^'  ^bii  S  276.  -  2  s.  M.  ABRAHAM,  Wied.  Aom.  66. 
irL.  T  '^•.^^5^    2.  32.  1900    -  3  über  den  expenmenteUen  Nachweis  solcher  Ober- 

schwingongea  bei  einem  HERTzschen  Oszillator  s  u.  a.  F.  KmBixz,  Ann.  d  Phys    5?  872    1901 
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Die  Größe  der  Ausstrahlunj,'   ergibt   sich   lur   die  Flächeneinheit  aach  (13): 
I  ©  I  =       - 1  ©  I  •  I  Je»  I  .  fl-  h-  für  die  ganze  Kugel  vom  Radius  r^ . 


I  ©  I  =  2  nr'^  cos-'  ^^  {et  -,,).     dO,  -    -1----  ^ 

~T 

und  bei  Berechnung  dieses  Integrals  hndet  Abraham   die   während  einer  Penode 
durch  die  Grundachwmgung  (jS  =  1)  abgegebene  Energie 

2,4-4  .  fl:2  .  2  /     . 

Die  Dämpfung  findet  man,  wenn  die  elektromagnetische  Energie  der  Schwingungen 
bekannt  ist.     Wäre  der  Strom  gleichmäßig,  so  hatte  man  die  magnetische  Energie 

Im  Moment  der  maximalen  Strömung  ist  nur  diese  Energie  vorhanden  und 

t  =  a  cos     y 

Bildet  man  daraus  einen  Mittelwert  für  den  ganzen  Draht,  so  wird 

T=\La^     , 
wo  (s.  früher) 

Z  =  4/{lcg(±^)-l}     , 

q  —  Drahtradius.      Also    wird    das    logarithmische    Dekrement    der    Schwingungs- 
amplituden  für  die  Grandschwmgung: 

2,44 

der  strenge  Weit  wurde  0,7  statt  1  im  Nenner  haben,  d.  h.  es  wäre  streng: 

2,44 


y  = 


log 


Wäre  der  Draht  50  m  lang  und  q  =  0,5  mm,  so  erhielte  man  y  =  0,2 .  Die 
Dampf  ung  durch  Joule  sehe  Wärme  würde,  wenn  der  Draht  aus  Kupfer  bestände 
y'  =  0,013  sein,  d.  h.  die  Strahlungsdampfung  überwiegt  sehr. 

t)  Fortpflanzung  längs  Drahten, 

Zur  Untersuchung  der  Eigenschaften  elektrischer  Wellen  ist  es  wünschens- 
wert, die  Wellen  zusammenzuhalten  und  ihre  Schwächung  durch  allseitige  Aus- 
strahlung zu  vermeiden.  Das  tat  schon  Hertz  i,  indem  er  die  Wellen  an.  einem 
Draht  fortführte  und  die  beobachteten  Erscheinungen  aus  der  Maxwell  sehen 
Theorie  abzuleiten  suchte,  er  nahm  aber  dabei  den  Draht  als  unendlich  dünn 
an,  so  daß  die  Bedingungen  für  die  Oberflache  des  Drahtes  aus  der  Betrachtung 
herausfielen.    PoincarS^  berücksichtigte  zwar  die  Dicke  des  Drahtes,  setzte  aber 

1  H.  Hertz,  Wied.  Ann.  36.  17.  1888,  Ausbr  d  elektr.  Kraft  165.  —2  h.  Poincab^ 
C.  R.  120    1046  u.  I22q    1892 
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die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Wellen  direkt  gleich  der  Lichtgeschwindig- 
keit. Dann  hat  J.  J.  Thomson  ^  die  Theorie  der  Wellen  längs  eines  Drahtes,  der 
von  einer  konzentrischen  leitenden  Hülle  umgeben  ist,  behandelt;  A.  Sommerfeld  ^ 
diskutierte  in  eingehender  Weise  das  Fortschreiten  der  Wellen  längs  eines  Drahtes 
von  verschiedener  Dicke  und  Material  und  kam  zu  bemerkenswerten  Resultaten 
für  die  Geschwindigkeit,  Dampfung  usw.;  G.  Mie'*  behandelte  den  Fall  von  zwei 
parallelen  Drahten,  der  meist  bei  Versuchen  verwirklicht  wird^. 

Vom  Standpunkt  der  alteren  Theorien,  nach  dem  Kirchho  ff  sehen  Vorbild  i"', 
sind  besonders  die  Erscheinungen  längs  der  Paralleldrahte  verfolgt  worden,  in 
ausgedehntem  Maß  und  mit  Berücksichtigung  aller  bei  den  Versuchen  auftretenden 
Umstände  von  Drude''.  Diese  Behandlung  hat  darin  ihre  Rechtfertigung,  daß 
bei  den  Experimenten  der  Widerstand  der  Drahte  fast  stets  vernachlässigt  werden 
kann,  diese  als  vollkommene  Leiter  angesehen  werden  dürfen. 

Ein  unendlich  langer  gerader  Draht  ^ 

Die  0-Achse  sei  die  Richtung  der  Drahtachse,  ;-  und  (p  seien  Polarkoordinaten, 
die  elektrische  Kraft  liege  stets  m  der  durch  den  Draht  gelegten  Meridianebene. 
Da  alles  um  den  Draht  symmetrisch  ist,  bleiben  wie  beim  Hertz  sehen  Oszillator 
nur  noch  die  zwei  elektrischen  Komponenten  Z  und  ^  und  die  magnetische  F 
senkrecht  zur  Meridianebene  ubng  Diese  drei  Komponenten  lassen  sich  wieder 
aus  einer  einzigen  skalaren  Funktion  II  herleiten,  die  durch  die  Differential- 
gleichung bestimmt  ist: 

e/zd^n   ,    4=  7t in o  d II       1    8/   6n\       ö^iJ 


Dann  finden  sich: 


(31)    ^=-^-^  +  ^^^-:       Z  =  --^,^'^]:        S^ 


Als  Lösung  von  (30)  kann  der  reelle  Teil  von: 

genommen  werden,  wo  u  eine  nur  von  r  abhängige  Funktion   und 
(33)  i,  =  l^-tß     . 

Dabei  mißt  ß  die   örtliche  Dampfung  beim   Fortschreiten   der  Welle   längs   des 
Drahtes  und  A  ist  die  Wellenlange  der  Schwingung. 
Aus  1.  ergibt  sich  für  u  die  Gleichung: 


wo 
(35) 


är^        r  dr 


c^ 


2n 


k  hat  in  dem  umgebenden  Dielektrikum,  das  Luft  sei,  den  Wert  k.  =  —  ;     für 

^         l 

T,^,  IJ  J.  Thomson  Rec.  Res.  262  usw  u  451  nsw!  1893.  —  S.  auch  Lord  Rayleigh, 
Phil.  Mag  43.  125,  44.  199.  1897.  —  2  A  Sommeufeud,  Wied.  Ajin.  67  232.  1899  — 
3  G.  Mm,  Ann  d.  Phys.  2.  300  1900  —  4  S.  auch  die  oben  ziüerten  Arbeiten  von  M  Abra- 
ham; n.  E.  CoHN,  Elektromagnet  Feld  449  usw.  1900.  —  B  G.  Kjhchhoff,  Ges.  Abhandl.  131, 
,154,  182.  —  6  P.  Drude,  Abhandl.  d.  k  sächs  Ges.  d  Wiss,  23.  1896;  Wied  Ann.  60.  i  1897 
n  a.  0  ;  s  auch  Phys.  d  Äthers  441  usw.   1894.  —  ^  A.  Sommerfeld,  1.  c. 


MiUn?iiii.  Aii.sliu'iliiiin  L'lulttKmiiijiiiutihLliLT  Scliwiu^jiiiiffLMi.  U'^'' 

«l.'ii    Dralit    (licni'    der   Iinlcx    2.      An    (l(*r   ObiTil-iclu'    (U's   Dmlitcs   r  =  (>   muÜ 
/,       /,   iintl    /'i  --- /o  Hi'iii.     Muii    crli.ilt  dcinnach    üIh    Grcuzlx'dini^ninRcii: 

(.Uli  <  X',-  ////,.       /(■./''  ////.j  '     l""r  /        ()     . 

i  /'i     <''''        /'_'    "''■ 

Du-  <  Jlcirhiiiif,'  (:i  I )  laLU  sich  Icirlit  auf  die   l'nrin  briiij^rcii: 

,nu   .     1    //«    , 

diMi'M  Liisuiim'n  dii'  J^kssm.hcIkmi  Funktionen  ithUt  und  /.weiter  Arl  /(.\)  und 
A"(\)  sind.  Sehlielil  man  eine  Fortpilaiwunn  ohne  Dainplunfj  ans,  so  nimmt  die 
I.tisinm   \(in  ('A7)  die  Form  an: 

itiiil  die  (lren/l>edin},'un|,'en  lauUni: 

^**'""  I  .  /,  ^y  f'  /..-^  -    ^'•-'  .  A"  (|//l',*-'  --  //-* .  i>)  ^-^  A  ^^  |/x.,"  -  /^^ . ./'  (//v  -  '''^  ■  v) . 

WH   /'   und  A"'  die  DillenMJliaUinoüonten  von  /"ud  A' nach  dem  Arnnment  sind. 
S«'i/i  man  xur  Abkur/.unjjt: 

(KU  A,    -  |/X-i'"'  -^  /'--J  .  i>  ,  j;.  -~  |//t./  --•  //''  •  ü     1 

st(  t',"dieii  (liJ!)  die  Hedln|j[nnpf: 

A'(.vi)     k;'fi,     /(x,) 

Diesi«  iraiiKzendenti-  (lleidmnn  iHt  zur  HeHtirnnrnnj,'  der  GröUe  /'  zu  löHcn.  lat 
di.'  Lüsun«  nefunden,  no  ergibt  eine  der  Gluidmnfjcn  (Üil)  den  l^undenten  ^^^ , 
ndei  wenn /einen  ./,  und  X  1,'iimtiin  Hamen  willkürlidum  Fakloi  bechMilet,  kann 
ni.tii  s<«ü:eu: 

/  1  ^  f  ^ 

»ei  DiHkuHHinn  der  IranszendünLen  Gloichung  (41)  unterHcheidet  SüMMKUI-ki.I) 
zwei  GrenzfUlle;    wie   «ind  durch   den  Wert  der  Größe 

eh.'imkleri8i«rl,  di«-  wir  früher  schon  benutzt  haben  [h.  Formd  (10),  S.  (KJ2|.  In 
den«  AuHÜrurk  für  «  ist  aber  o  in  elektromaguetischiim  Maß  gemcHsen,  wahrend 
tu  ih'T  vorHtoliendcn  ReehnunK  das  Gauss  sehe  Maß  benutzt  wird. 

Itit  X  Kroß,  so  dranKfin,  wie  wir  damals  sahen,  die  schnellon  Schwingungen 
nicht  in  den  Draht  ein.  wir  haben  den  Fall  eines  fast  vollkommenen  Lpiters.  Die 
AbweidmnE  der  Fortpflanzung  der  Wellen  von  dör  Lichtgeschwindigkeit  und  die 
Dämpfung  ifit  nur  sehr  gering.  Z.  B.  bei  einem  Kupferdraht  von  4  mnj  Dicke 
und  einer  Schwingungszahl  von  «,  -  10«  in  der  Sekunde  bleiben  die  DraAi^ellen 
nur  um  M  km  hinter  der  Lichtgeschwindigkeit  zurück  und  werden  erst  nach 
1  '',  km  Wecea  auf  den  ö-ten  Teil  ihres  Wertes  gedämpft  Ist  x  klein,  so 
älulom   Bich    die  Verhältnisse   sehr,   z,  B.  für   einen  Platindraht  von  0,004  mm 


. .  h'  ^''>^^  K   WAil-z.  Induküou  Ph^^^"'!l;  ^'„„. 

1 1  ;i 

Hl  ,  Dmchmessor  und  «^  =  3  •  lO**  wird  die  FoTtpflanzungsgeschwindigkcit  etwa  "/[  diT 

Ij     I  Lichtgeschwindigkeit  und  die  Dampfung  so  stark,  daß  sie  die  Schwingungsamphtiide 

|äj  I  schon  nach    einem  Weg   von  17  cm    auf   den   c-teu  Teil   reduziert.     Die  Kraft- 

i\  \i  -'  linien  verlaufen  hier  nicht,  wie  in  dem  ersten  Fall,  nach  außen  merklich  senkrecht 

f'j  1,  zur  Drahtoberflachc. 
[l;|    1  Zwei  parallele  Drähte  ^ 

LI,., 

1   !  Unendlich  lange  Drähte. 

Während  ein  Draht,  an  dem  die  Weilen  entlang  fortschreiten,  si^lir  stark 
elektromagnetische  Energie  ausstrahlt  und,  wie  in  der  Senderantenne,  gcradi'  zu 
diesem  Zweck  oft  benutzt  wird,  halten  zwei  Paralleldrahte,  die  von  den  (MitgegPii- 
gesetzten  Polen  des  schwingenden  Systems  beeinüuüt  wurden,  so  daß  die  Welle 
zwischen  den  beiden  Drahten  sich  fortbewegt,  die  Energie  fast  vollständig  zu- 
sammen. Deshalb  ist  eine  solche  Anordnung  sehr  häufig  benutzt  worden,  um 
'    i,"  den  Einfluß    verschiedener  Medien  (zwischen  den  zwei  Drähten)   auf   tlie  Wellen 

;    I    '  zu  untersuchen. 

{    I  Ij  Kann  man  die  Diähte    als  vollkommene  Leiter   ansehen,  was  meist  erlaubt 

li'l    I  ist,   so    führt,   wie   schon   früher   gesagt,  die  MAXWELLsche  Theorie  zu  den  Aus- 

i>|'i  gangsgleichungen,  die  Kirchhoff  bereits  entwickelt  hatte. 

l''  ^^  Die   zwei   Drahte    mögen    m   Richtung   der  a:-Ache   verlaufen,    da   sie   voU- 

'i  kommene  Leiter  sind,  steht  die  elektrische  Kraft  (£  stets  senkrecht  zu  ihrer  Ober- 

,  fläche,  d.  h.  ® j.  =  0  ,  wäJirend  die  magnetische  Kraft  Sq  tangential  zur  Oberflache 

1  verlauft;  sind  die  Wellen  transversal,  so  muß  $^  =  0  sein.     Für  das  die  Drähte 

\\  umgebende  Dielektrikum  gelten  also  nach  (Ib),  (2b)  und  (5  a)  die  Gleichungon : 


dy          dz 

0^8              d^y 

dx            dt 

dx 

Ö®,             d^y             Q     . 

dy          dz 

'dx    =f  dt    ' 

d^y 

dx 

dy    "^   dz    '^^  ' 

dy          ds 

• 

(44)        ^  +  ^ 


Behandelt  man  diese  Gleichungen  wie  die  Gleichungen  (Ib)  usw.,  so  erhält  man 
wie  dort  für  die  y  und  js-Komponenten  der  ©  und  Jp  Integrale  dor  Form: 

c 
%=f{x  —  vt,yyz),        wo         i>  =  -, . 

iTii 

die  Wellen  in  Richtung  der  jc- Achse  darstellen. 

Betrachten  wir  nur  die  Verhältnisse  m  einer  zur  a;-Achse  senkrechten.  Wellen- 
ebene, so  sieht  man,  daß  nach  (44)  (Sj,  und  (£«  sich  darstellen  lassen  durch: 

-ij  (45)  ^=-|r;      ,.=_|f. 

wo  V  ein  Skalar,  der  der  Gleichung  genügt: 

d'^V       d^V 

V  ist  durchaus  analog  dem  elektrischen  Potential,  wenn  die  zwei  Drähte  auf  der 
''III  Längeneinheit  mit  den  Elektrizitätsmengen  -\-q  und   —q  geladen  sind.     Die  Zahl 

der    hierbei   senkrecht  von    der  Längeneinheit   der   Oberfläche    des  Drahtes  (1) 
ausgehenden  Kraftlinien  ist  gegeben  durch: 


4:7lJ 

1   Wir  folgen  hier  M.  Abraham,  Th,  A.  El.  L  331  visvr. 


I  Itktn/iiiii,  Vii'-liiutiiiin  eil  klinm.iniiL'iiMlii;!   SLlnviiif,'imj;i.'u.  051 


wo  ,/\^    cm    l'li'Mii'iii   (Ii's  «,)iiiMh<  liiiilliiml.iii^cs  des   Di.ilitcs  (1)  isL,  d.h. 


(■1.)  '/  ,      /    ,      '^M 

l  .7.'    ('//, 


Dii'^c     Ki.iltlincii   lumidcii    .iiil    dci    ncf^cinihci    licj^rciulcii    Lfiiincncuilicit    des 

Ui.iUlfs  l'J),  \\(Mliirr|i  SM'   die   L.uliiii};        ,/  cili.ilt,  jilso  </ ~  /  .      (/s,  .      /'hat 

AttJ  auj, 

.Lul   iliMi   111   ili'ihrllu'M   W'cllciK'bciic  ^clcffi'iM'ii   Kurven  s^    u\si).  .Sjj   den   konstanten 

Werl    /,    rt'sp.   /ij,   iiiiil  tUiH  LiiiiciiiiilL'ui.'d  dci  cIcklriHcluni  Kr.-ifl  von  einom  Punkt 

iliT    Kiin«'   ^|   /.ii  «'iucni   l'iiidv,l   von   v,   IkI 

1 

und   kiinii  .ils  ^S|>;iiinuii|;"  iK'/.cicluu't  wi'rdiMi.     Aiinlo^r  der  l'llcklrcjstiilik  detiuieren 
«it   dii'   K.ip.i/.il.il   f'ilcr  rj.-lnm'nt'inheit   de«  Systcma  durcli: 

lind   dii'   ch'kirisclii'  Imktijim'  pio  LiUim'nciiilK'it" 

^'  - ";   . 


l'"ur  d.'is  niufiiH'lihclu'   iM'ld   n;i'niifrt   in.iii   der  cisLcn   (ilcichinifj;  (12)  durch. 


(4!))  /'.\:\-    -    /    ,  //A>„  ^ 

alHo: 

Fiir  i'ini-  ^'cschloHHt'ni*  Kiuve  in  ciniT  WellcncibtMic  iaL  HtcilH /iö« /^"  —  0,  also 
hat  dies  Iiitt'nrul,  uicnoininiMi  in  der  Wcllcndicni'  zwisclien  zwei  Punkten  1  und  2 
auf  dt'n  hi'idcn  Lcili-rn,  inmuT  diMiHt'lbfu  Wort;  man  kann  alHo  den  gesamten 
magncllHchi'n  InchiktionHlliUi  für  dio  Lilni^'cncinhnit  d(.'r  Loitunjr  dc^ünicron  durch: 

/  '-y«  "'a  /  l/l  .0..  «'"H  («  .  J')  H    /t  -Ou  fOHt«  ,    J5)|  //s  :-  -    "/-,[,  '^'''  ^■'  Vi  —  '/^a       • 

1  i  1 

Wir  dcfinit'rt'n  in  Analogie  niil  früherem  die  SelbHtmduktion  L  der 
Längent'inJjeit  (h'H  SyHteniH  durch: 

(ßO)  <f>i  -  -  (Pi  "-      /.  •  /     , 

wo  /  d«r  Strom  im  Draiite  (1). 

(p  muli  nach  dem  Obi|,'cn  auf  den  Kurven  .«■]■  und  s.j  konstant  sein,  femer  ist 

4\i  'ih 


P 


C 

nnd  venu  die  Kichtung  von  z,  n^  und  j^  ein  Rochtssystera  bildet,  so  wird: 


1   üo?  ,  .  c     I  ocp 


ds-^ 


Auch  lii(ir  muß,  da  es  in  der  Maxwell  sehen  Theorie  nur  geschlossene 
Ströme  gibt,  dem  Strom  i  im  Draht  (1)  ein  Strom  — /  im  Draht  (2)  entsprechen. 
Da  die  Bedin^jungen  für  die   Funktionen  V  und  (p  formal   ganz   dieselben  sind, 


On-J  R.  WAii/,   Ju.lukU.Mi.  I'll'r'll' A„ll. 

so  ^'{'Ih'ii   dio   dir  (}>    };i>ltiMiden  GIeiclmiip[<Mi    uns    (iciu'ii    \\i\    /'  ^rltiMidcii    Ihtmh, 

wenn  man   m   dwisc  /-—  statt  (j    ciuHCtz'.     Di'ninac-li    IdI^I   aus   den   t  ilnclniiii^cii, 
c 

die   C  und   L  jHt/,l  deünicron: 

CZ  — -  f  /f 

üif  ma^fiictisclic  Energu'  (im  GaussscIicmi  Mal.ts\slLMii,  das  ww  U'wv  iiiiiiuM  Ix-- 
nnt/.U'u)  ist  pui  Laii^fcnciuluMt: 

(nn  r^  J-.. /,/-■    . 

jt  - 

SclKcn  wir  F  vuhI  cp  \\\  dh^  /weili'  und  diiU<'  dri  (lli'icliniii,M'n  (4li)  und  (i;i) 
ein   lind  schreiben  wir 

wo  /^i  daö  elektrostatische  Potential  dei  beidiMi  DialM«'  int,  wenn  diese  pm 
Längeneinheit  die  Ladun{3ron  +1  and  —1  haben,  so  rrli.dlen  wir  endlieli  die 
Gleichungen. 

[        öz        dl/ 

(r,s)  r^-^st 

öf?  F  LI  r)i  ,  1    ötj  L    <!/ 

Das  sind  aber  dio  beiden  Gleichungen,  die  den  Kiucmioi-j' scheu  Ansatz 
darstellen,  wenn  der  Widerstand  der  Drahte  \ernarhlän.sif,'l  wird.  Man  eihah 
aus  ihnen: 

(r>3)  ^'^^^''1    , 

d.  h.  dieselbe  Gleichung  wie  (9).  Dio  allfrcmcsine  LoHung  er^ibl  /.wei  Ladimus- 
und  zwei  Stromwellen,  die  in  potiiliver  und  m'gati\er  KicUHuin  mit  der  Ge- 
schwindigkeit V  fortschreiten : 

(54)  l7=Ä(^-  f'  i)  -1  A  (^'»'"  -l~  f  0     . 

Es  ergibt  sich 

die  magnetische  und  elektriachc  Energie  sind  einander  gleich. 

Die   in   der  Sekunde    durch    eine  Wellenebenp   hindurdiKotiende    Knerüie  ist 
\  v{U-YT),  d.h. 

^  ist  der  Energiestrom  längs  der  Leitung. 

j  Die  elektrischen  und  magnetischen  KrafÜinieu  stehen  Hunkrecht  aufeinander 

und   entsprechen  in  ihrem  Verlauf   den  elektrischen  Kraftlinien   und  den  Linien 
f  konstanten  Potenüals,   wenn  der   eine  Draht  mit  -^q ,   der   andere  mit   —q  pro 

\  Längeneinheit  atatisch  geladen  ist    Die  elektrischen  Kraftlinien  sind  also  Kreise 

[  m    der  Wellenebene,    die   durch  (1)  und  (2)  hindurchgehon,    die  magnetisclien 

Kraftlinien  sind  auch  Kreise  in  der  Wellenebene  und  teilen  die  Verbindungs- 
linie (1,  2)  harmonisch  (s.  Figur  277,  wo  die  stark  ausgezogenen  Linien  die  elek- 
trischen, die  gestrichelten  Linien  die  magnetischen  Kraftlinien  darstellen). 

Das  elektrostatische  Problem  liefert  sofort  für  einen  Punkt,  der  die  Ab- 
stände r^  und  rg  von  (1)  und  (2)  hat: 


r.  -  -  K,  =  ^-1  log  (i)  =  ll  log  j-'l+ Vi'  -  le'  l   , 


H(l  V. 
Kkktilzilllt. 


AushrLitiiuK  <jlekLr()iii.i{»iiL'ti!>cliLr  Schwiutiiiugeii 
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wo  //  der  Abaüind    (]ci    zwei  DiahLichseu   und  q   der  Radius    eines    der  Drahte; 
alsü   die   Krip.i/.il.il   der  L.'inf^cneiiilicil:  des  Syatems- 

1111(1    die    S('ll)sliiidukLioii    dci    Lfini^LMicinhoit: 

Ist   der  R.'iduis   der  Diahtc   klein   >fej;eii 
ilir('u  AbsUind,  ho  wiid' 


(r.d) 


1       /i      /^ 


und 


/.  -^  d  /x  lüg 


Figur 


Begrenzte  Paralleldrähte. 
Die    bisher   als    unendlich    ausgedehnt    angenommenen    Drahte    mögen    bei 
s  ~  0   in    einem  Kondensatoi    von   der   Kapazität  C„    endigen,    dann  bilden  sich 
durch  Reflexion  an  den  JCudeu  stehende  ychwingungen  aus,  die  wii  nach  (48)  und 
(54)  schreiben  können: 


P\  ~  K  ■= 


1  /     '»('^-M  '«(''+- )l 


Wenn   die  Ladung  einer  Kondcnsatorplatte  </q  imd  seine  Kapazität  C(,  heißt, 
so  muß  am  Ende  der  Leitung  für  a-  =  0 : 


Hein.     Daraus  ergdil   su;h 


i\~ 

und 

ch: 

tn  6',, 

"'  _ 

^  "  r/  "C 

(1 

1 H- "'  ^'; 

7/     6 

rt'/ 


also    sind    die    absoluton   Wert«*  \a\    von    «;.  und  a   einander  gleich.     Man   kann 
setzen 

Ä,.=i|f/|ß-vt        lind        f?  =  |f^|ß^ '/'«     , 
wo 

n  c;, 


(fi7) 


tgiy.  .= 


V   C 


und  2iji  die.  Phaseudiflerciiz  zwischen  einfallender  und  reflektierter  Welle  ist 

Bei  Trei).uung  vomi  Reellen  und  Imaginären,  unter  Berücksichtigung  nur  des 
reellen  Teiles,  wird  die  stehende  Spannungswelle: 


(58) 

die  Stromwelle: 

(59) 


/^  —  K,  =   -' --cosi —  —  yn  cos(«  t)     , 
i^  =  --,  /j  =  z;  2 1  rt  I  sin  ( i/i  j  sm  (// 1)     . 


G54  K.  Wait/,  Luluktion  Pli-s"'*!' Aull. 

Wäre  die  Kapazität  Q  =  0  ,  d.  h.  endigten  die  Drahte  fiei,  so 
wurde  i/;  =  0  .  Am  Ende  der  Leitung  befände  sich  ein  Spannungsbauch  und  ein 
Stromknoten. 

Ware    Cq    aehr    groß    gegen   die   Kapazität   der   Leitung,    oder   wäron    die 

JT 

Drahte  am  Ende  leitend  verbunden,  so  wTirde  nahe  ij>  =  ^^  :  Am  Ende  der  Lei- 
tung läge  ein  Spannungaknoten  und  ein  Strombauch 

Auf  der  Leitung,  d.  h.  auf  der  negativen  Seite  der  x  in  x' ,  möge  ein  Span- 
nungsknoten hergestellt  sein,  indem  dort  eine  groWc  Kapazität  eingcachaltet  oder 
eine  kurze  Brücke  aufgelegt  ist,  dann  wird  dort  merklich  J'\  ~~  f^  =  Q  ,  d.  h 

(60)  -—  —  V'  =  -(2  ^«  +  1)  -^   .       ^vo        w  =  0  ,  1  ,  2  .  .  . 

Die  hieraus  folgenden  Werte  von  x'  geben  den  Abstand  der  Spannunga- 
knoten vom  Ende  der  Leitung. 

Hat  die  Leitung  die  Lange  /  und  am  Anfang  eine  große  Kapazität,  so  finden 
sich  aus  (HO)  die  Schwingungszahlen  ihrer  Eigenschwingungen,  wenn  man  .v'  =  / 
m  die  Gleichung  einsetzt     Es  wird  nach  (57)" 

ctg— =  —   ^-     , 

....  nl        nl       IC 

{61  tg —  =  —     . 

^     '  V      ^  V        Cq 

Diese  Formel  wurde  aus  der  Femwirkungstheone  zuerst  von  KirchhoI'K  für  eine 
beliebige  Form  des  Schließungskreiaes  abgeleitet,  sie  gilt  nach  der  MAXWELLschen 
Theorie  für  den  speziell  behandelten  Fall  der  Paralleldrähte,  da  bei  ihnen  die 
Strahlung  fast  völlig  wegfällt 

IC,  die  Kapazität  der  Leitung,  sei  sehr  klein  gegen  die  Kapazität 
des  Kondensators,  dann  ist  die  kleinste  Wurzel  von  (61): 


nl      lIlC 


oder,   da       v"^  =  —  =    — 
f  II      LC 


das  ist  die  Thomson  sehe  Formel,  die  bei  Vernachlässigung  der  Kapazität  des 
Schließungskxeises  des  Kondensators  gilt,  sie  wird  vervollständigt  durch  (61),  bei 
der  die  Kapazität  der  Drahtleitung  berücksichtigt  ist  Die  andern  Wurzeln  er- 
geben sich  aus 

n  l  j  r^ 

—  =  mjt  +  ß  ,        also        {mTt  -\~  ß)ß  =  — 


'0 


WO  ß  eine  kleine  Größe  und  m  eine  ganze  Zahl.    Es  wird  für  w  =[=  0  genähert 

IC 


(nl 

31    

\V 


mn\ mn\  = 


und  mit  steigendem  m  wird  immer  genauer  —  =  ;»jr,  d.  h.    — ^  =  wjr  ,    die 

V  X 

Drahtiange  wird  ein  Vielfaches  der  halben  Wellenlange. 
Ist  IC  sehr  groß  gegen  Q,  so  wird  genähert 

2  7t/       2ot  +  1 

~r-    2    ""  ' 

die  DrahÜänge  wird  ein  ungerades  Vielfaches  einer  viertel  Wellenlänge. 


1  l,ktM/it;it  ^ii^liiLMliiii^  L-kUtromii-rnL-tischei  Sclnvinguugen  055 

N.M-Ii  (fjS)  und  (H!))  hi'wirki  i'iiu'  KiipazitaL  Q  (an  der  Stelle  x=  0),  oder  eine 

icilciidi'    l  hcihim-kiiiin    <li'r  Dr.ilitc,    dali    die   an  dieser  Stelle   reflektierte  Welle 

um  (/'  111  l'li.isr  innlci  der  ciiifalliMideii  zurückbleibt.    Dasselbe  wurde  erreicht,  wenn 

V  X 

man    die   Lciluii^;   um   i/-       -  w-    -  =^  ö /'  verlängert    hatte,    diese  Strecke  mußte 

d.um  die  iclli'ktici tc  Weile  zweimal  diirchlaulcn  haben,  ehe  sie  bei  x=0  mit 
di'i  <MM(allciid«'M  imcrfcricrtc.  Benimmt  man  die  Wellenlänge  an  einem  Parallel- 
dr.ili(s\slem,  iiidcin  man  die  Kiioteiiabstände  der  stehenden  Wellen  mißt,  so  wird 
also  eine  iii  noIcImmi  Kiiotenstcllon  aiifpeJcgte  Brücke  dieae  Wellenlängen  scheinbar 
xcrkicincrn,  und  i\s  muM  diese  ^o^  ]JRuni.,i  als  „Bügel-  oder  Brückenverkür- 
/UMn"  bezeiclmctc  CiiüÜe  m  Rechnung  {rezofren  werden,  Ist  die  Brücke  klein, 
s(i  daß  )/'  uiil  (frjyi  \ei tauscht  werden  kann,  dann  ist  die  Verkürzung  proportional 
diT  Larif^e  der  Miucke  (des  die  beiden  Drähte  verbindenden  Metallbugels).  Füi 
WelltMi  in  laifl  iht  f^enähert  die  Veikuizung  gleich  der  halben  Bnickenlange,  wenn 
dci    Hii|;el  aus  deinsolben  Draht  wie  die  Leitung  gewählt  wird. 

IJislier  ^Mirdeii  die  zwischen  den  Drahten  fortschreitenden  Wellen  als  un- 
gedtlmpft  und  die  Rellexion  an  einer  Brücke  als  vollständig  angenommen,  beides 
ist  in  Wirklii'likeit  nicht  so-.  Die  zeitliche  Dämpfung  kann  man  benick- 
siclilig(Mi,  indem  man  '/..  H.  die  einfallende  Welle,  statt  wie  bisher 


'"('-1  ''"{~-'\) 

(-H».-..)(;-t) 


tr  e 
jetzt 

c7  e 

hchrcibL,  und  natiirhch  analog  für  die  reflektierte  und  über  die  Brücke  fort- 
Hchieitende  Welle.  Die  Tatsache,  daß  nur  em  Teil  der  einfallenden  Welle  re- 
flektiert wird,  ergibt  eine  verschiedene  Große  der  Amplitude  der  einfallenden 
und  reflektierten  Schwingung,  die  letztere  l^;-,.!  kann  man  durch  Multiplikation  der 
ersteren   \a\  mit  einem  Reflexionsfaktor  gewinnen. 

Die  Gronzbedingungen  an  der  Brücke  sind  (bei  Vernachlässigung  des 
Drahtwiderstandes  mid  wenn  f  =  ^<  =  1) 


.,.,.'^';=;,-,,=^=4,.o,g) 


wo  L/,  die  Selbstinduktion  der  Längeneinheit  der  Brücke,  die  eine  Länge  /^  hat. 
/'  ist  der  Strom  in  der  Bmcke.  Bezeichnet  z"  den  Strom  hinter  der  Brücke  mid 
(/"  die  Ladung  der  Längeneinheit  der  Drähte  hinter  der  Brücke,  so  kommen  an 
der  Brücke  noch  die  zwei  Bedingungen  hinzu: 

Unter  iCinfühning  dieser  Grenzbedingungen  und  des  Ausdrucks  für  die  Brücken- 
vorkürziing  . 

(62)  «^^'  =  ^^2^ 

fand  Dkunu",  daß  die  Amplitude  der  reflektierten  (die  Brücke  überschreitenden 
Welle)  um  so  kleiner  (größer)  ist,  je  kürzer  die  Brücke  ist. 

Die  Amplitudenschwächung  durch  Reflexion 
ausgedrückt  werden: 


~    kann  für  kleine  C  durch  bb 
a 


.+K] 


1  P.  Drudb,  Wled.  Ann  64.  360.  1895;  Ber.  d  sächs.  Ges  d.  Wiss.  Mai  1895.  S.  333; 
Wied.  Ann.  65.  637.  1895.  —  2  Theorie  d.  elektr.  Drahtwellen  s.  u.  a  P.  Drude,  Abh.  d.  säohs. 
Ges  d  Wisb.  23.  1896;  Wied  Ann.  80.  I.  1897.  —  ®  P.  DRXTOH,  Wied.  Ann.  60.   11.   1897. 
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Die  Berücksichtigung  des  (effektiven)  Widerstandes  der  Drahte 
hefert  neben  der  zeitlichen  noch  eine  örtliche  Dampfung  (Absorption),  die  Wellen- 
lange A  bleibt  unverändert,  nur  wenn  der  Widerstand  groß,  wird  k  verkleinert. 

Das  umgebende  Medium  hat  Leitfähigkeit. 

In  diesem  Falle  treten  an  die  Stelle  der  beiden  Gleichungen  (52)  dos  KmcH- 
HOFii  sehen  Ansatzes  vollständigere.  Jetzt  ist  auch  der  Widerstand  7a  der  Längen- 
einheit der  Leitung  zu  berücksichtigen,  so  daß  die  zweite  der  beiden  Gleichungen 
lautet,  wenn  für  das  Medium  fA.  =  1  und  e  seine  Dielektrizitätskonstante  ist: 

(63a)  ,«, _____  =  _41ogy|^j^+^_,J     . 

und  die  erste  der  Gleichungen  (52)  wird,  wenn  i„  der  aus  der  Längeneinheit  der 
Leitung  m  das  umgebende  Medium  abgeleitete  Strom  ist: 

dx       dt  dt  Wa  dt  e 

wenn  Wa.  der  Widerstand  der  Ableitung  pro  Längeneinheit  des  Systems  und  o  die 
Leitfähigkeit  des   Mediums  ist.     Aus   den  beiden   Gleichungen  (63)   ergibt   sich: 

41og  — 
Q 

welche    Gleichung   dieselbe    Form   hat  wie    (8),    nur   tritt   an    die  Stelle   von  -^ 

'^^^^  +  n  • 

Behandelt  man  (64)  analog  (8),  führt  auch  hier  den  durch  die  Leitfähigkeit 
des  Mediums  bedingten  Absorptionskoeffizienten  a  ein  und  bedenkt,  daß  a  stets 
klein,  was  auch  noch  für  Elektrolyte  gilt,  und  die  Leitfähigkeit  der  Drähte  groß 
sein  soll,  so  erhalt  man  wieder  die  Beziehungen  (19),  (20)  und  (21),  in  denen 
^  =  1   zu  setzen.     Wir  setzen  sie  nochmals  hierher: 

(65)       v2  =  -|-(e  +  ye2  +  4a2T2)  ;         (66)     a=  ^''^ 


und  die  Wellenlänge 

(07)  X^  =  '  "^  ^ 

«      ,   ,  1  /.    .    /2  ar 


1  + 


f^er 


i+i/i+(^ 


Berechnet  man  m  emem  absorbierenden  Medium  die  Bruckenverküxzung  bb, 
so  wird  sie  kleiner  als  früher,  da  7/;  sich  im  allgemeinen  weniger  ändert,  als 
sich  A  verkleinert. 

Reflexion  und  Brechung  der  Drahtwellen  an  der  Grenze  zweier  verschiedener 
Medien  führen  zu  denselben  Formek,  die  für  freie  ebene  Wellen,  die  senkrecht 
einfallen,  gelten,  wie  schon  die  "formale  Überemstimmung  der  Gleichungen  (8) 
und  (64)  zeigt,  und  wie  sich  auch  aus  dem  sehr  geringen,  meist  zu  vernach- 
lässigenden Einfluß  der  Drahte  auf  die  Fortpflanzung  ergibt  Man  erhält  somit 
für  das  Verhältnis  R  resp.  D  der  reflektierten  resp.  durchgehenden  zur  einfallen- 
den Latenaitat  [s.  Formel  (28)j,  wenn  // =  1 : 

^_(v-l)2  +  r2a2  4 

(»/  + 1)2  +  ^2^2   '  ^       (v-fl)8  +  v2a2 


litruiiiit  .Viisbruitung  elektromagnetisclier  Scliwiiiguugen.  "O  < 


l'li-ktruitiit 

und   fiir  die  IMi;ia(Jimiideruug  der  einfallenden  Welle  bei  Reflexion  if)  resp.  Durch- 
j-.iiiH  i/i': 

2?'«;  ,         V  (X. 

'•■"/■  =  7^-, „._:,  .      «BV-Tqrr   • 

wo   i/i  iiiul  i/i'  /wisciu'n  0  und  --  lief^en. 

Wi'iUTi'  LiüTiiLiir  ubor  Thconc  der  Drahtwellen  und  Ähnliches: 

11.  <".  l'ofkl.iNfrioN,  Prof.   Ol   tlie  Cambr.  Thil.   Stic.   9,   324,   iScj;. 

A.  KksiuoM,  Ölvcrs.  af  kgl.  Vet.  Akiid.  FoihcU.   53.  377.   i«96- 

H.  <l.  MiiRi'uN,  Plul.  Miig    (5)  50.  Oüt;.  1900,  ifi)  4    302.   1902,  (6)  5,  643.   1903. 

M.  A.iiHMi\M,  Aiiu    il.  Pliysi.  6.  217.   1901. 

t])   Wellen  in  Melalhöhren. 

Du«  Tlicoiii-  hat  viele  Ähnlichkeit  mit  der  für  Wellen  längs  Dräliten,  wie 
sie  von  |.  1.  Thumson  und  Sümmerpjsld  (s.  früher)  gegeben  ist;  während  aber  bei 
cMjcni  Drahte  alles  aymmetrisch  zur  Achse  angenommen  werden  kann,  ist  das 
fiir  die  Pnifun[j[  durch  Versuche  in  unserem  Fall  nicht  mehr  möglich.  Bei  Ein- 
fidiruiig  vtm  Zylinderkoordinatcn  (c,  /■,  (p)  in  die  MAXWELLschen  Gleichungen, 
wie  sie  die  von  Rudolf  IL  Wüder  ^  gegebene  Theorie  vornimmt,  muß  also  auch 
das  Awmut  ^j  berücksichtigt  werden.  Im  Verlauf  der  Rechnung  und  bei  den 
Anwi'ndiuigcn  wird  dann  die  Schwingimg  von  z  unabhängig  angenommen  (d.  h. 
steluMide  Wellen  vorausgcselÄt),  das  Metall  wird  als  unendhch  guter  Leiter  und 
zeiLlichf  und  örtliche  Dampf ung  als  verschwindend  behandelt  Ist  der  Radius  der 
Röhre  r  --=  a ,  so  iindcl  Wehkr  die  möglichen  Eigenschwingungen  (t  =  Schwingungs- 
(laucr)  aus  dei  Gleichung. 

J^i  (x)  ==  Extremwert     , 

Wf» 


27C 


X 


■  ys/ii  -  -  •  rt 


f -T 


und    /„   die  liiwssif.i.sche  Funktion   erster  Alt  von  der  «-ten  Ordnung  bezeichnet. 
Nennt  man  /{f^  den  Wert  von  x  für  den  w-ton  Extremwert  von  /,i(pc),  so  ist 

'     ^     CT 

J)fi      '      die  Fortpilanzungsgeschwindigkeit  im  freien  Dielektnkum  {e ,  /t)  ist, 
Hl)   kann    man    ^/  --=- /l   als  Wellenlänge   der  Schwingung  r  auffassen  und  erhält: 


^ffi 


WO  n  und  m  alle  ganzen  positiven  Zahlen  bedeuten  können. 

Diu  Theorie  der  elektriBchen  Sdiwingungan  einer  Kugel  s.  J.  J.  Thomson,  Rec.  Res. 
.»^  ^01  iLsw.  1891;  A.  Lampa,  Sitziuigsber.  d.  Wien.  Alcad.  112  (Ha),  37.  1903- 

Tlieorio  der  Wirkung  (Reflexion)  eines  unendlicli  langen  Metallzyhnders  auf  HBRTZBClie 
Wellen  s.  W.  Smv.,  Ann.  d.  Phys.  16.  746    1904;  W.  von  Iqnatowski,  Ann   d.  Phys.  18.  <19S- 

'"^  "TlJeorie  der  Schvangungen  eines  Rotationsellipsoides   s.  M.  ABRAHAM,   Wied.  Ann.   66. 
435.  1898;  M.  BaiLT,ouiN,  PropagaÜon  de  l'ölectricitö,  Paris  1904.   32.6- 

T  Kmöhv  H,  Webbr,  Ann.  d.  Phys.  8.  721.  1902.  S.  auch  J.  Larmor,  Proc.  Loud.  Math. 
Soc.  26.  119.  1894;  A.-  KalAhne,  Ann.  d.  Phys.  18  92.  190S.  ^0  die  Theorie  auf  ringfoimige 
Roliren  ausgedehnt  wird. 
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25.  Erzeugung  schneller  Schwingungen. 

Die  Oszillatoren  kann  man  ihrer  Form  und  Wirkung  nach  in  oflFene  und 
geschlossene  einteilen. 

a)    OfiFene  Oszillatoren. 

Sie  bestehen  nach  dem  Vorgang  -von  Hertz,  wenn  nicht  möglichst  kurze 
Wellen  erzeugt  «'erden  sollen,  aus  einer  linearen  Strombahn  mit  anschließenden 
Endkapazitäten. 

Je  nach  der  Lange  des  hnearen  Drahtes  (dem  Wert  der  Selbstinduktion) 
und  der  Große  der  anschließenden  Metallplatten  oder  Kugeln  (dem  Wert  der 
Kapazität)  bestimmt  sich  die  Schmngungsdauer  genähert  aus  der  TnOMSONschen 
Formel. 

Bei  Berechnung  der  Schwingungsdauer  nach  der  Thomson  sehen  Formel 
T  =  2  jt/ZC  hat  man,  worauf  PozNCARfi^  zuerst  aufmerksam  machte,  darauf  zu 
achten,  daß  die  Kapazität  C  der  Anordnung  sich  ergibt  als  die  Ladung  einer 
der  beiden  Endplatten  (Kugeln),  wenn  diese  die  Potentialdifferenz  1  gegen  ein- 
ander, also  \  gegen  den  umgebenden  Raum  haben.  In  einem  Beispiel  bei 
Hertz  waren  statt  der  Platten  A  und  A'  zwei  große  Kugeln  von  je  15  cm  Radius 
als    Endkapazitaten   benutzt;    es    wäre    also    für    C    in    die    Formel    zu    setzen: 

C=  \^  cm. 

Sehr  oft  benutzt  ist  ein  Oszil- 
lator der  nebenstehenden  Form 
(Figuj278).  /i-P'sind  zwei  Kugeln 
(etwa  2  cm  Durchmesser),  am 
besten  aus  Zink  oder  einem  an- 
deren Metall  mit  aufgenieteten, 
einander  gegenüberstehenden  Zinkkappen,  zwischen  denen  der  Funken  über- 
springt Direkt  neben  ihnen,  oder  m  ihnen,  munden  die  vom  Indukto-rium 
(oder  m  manchen  Fällen  Influenzmaschine)  kommenden  Drähte.  Will  man 
besonders  reine  Wellen  erzeugen,  so  schaltet  man  zwischen  eine  (oder  beide) 
der  Kugeln  und  die  Zuleitungsdrähte  eine  kleine  Funkenstrecke,  wodurch  der 
Einfluß  der  elektrischen  Vorgänge  im  Induktorium  (die  langsamen  Schwin- 
gungen der  Sekundärspule)  auf  die  Schwingungen  des  Oszillators  vermindert  wird. 
Die  Funkenstrecke  muß  oft  frisch  pohert  werden  (bei  Zink  seltener),  um  die 
^wirksamen-  Funken  zu  hefem.  Je  größer  die  Funkenstrecke,  um  so  stärker  ist 
die  Dämpfung,  bei  zu  großer  Entfernung  von  F  und  jP"  sind  keine  Schwingungen 
mehr  mögHch.  Besser  als  in  Luft  läßt  man  den  Funken  in  einer  isolierenden 
Flüssigkeit  (Petroleum,  Vaselinöl  usw.)  überschlagen,  dabei  ist  auch  das  häufige 
Polieren  nicht  mehr  nötig.  —  Für  kleinere  Wellenlängen  hat  schon  Hertz  die  End- 
kapazitäten {A,  A')  ganz  fortgelassen  und  die  lineare  Strombahn  aus  zwei  kurzen 
Messingzj'Hndem  gebüdet,  an  denen  die  Entladungskugeln  saßen.  Die  kleinsten 
Oszillatoren  benutzte  bisher  Lebedew-':  Zwei  Platinzylinder,  jeder  1,33  mm  lang 
und  0,5  mm  dick,  zwischen  denen  m  Petroleum  ein  0,02  mm  langer  Funke  über- 
sprang, dadurch  erzeugte  er  Wellen,  deren  Länge  =  0,6  cm  und  Schwingungs- 
zahl =  0,5.10-"  SeL  RiGHi»  ließ  den  ganzen  Oszillator,  um  kleine  Wellen  zu 
erhalten,  nur  aus  den  zwei  Kugeln  bestehen  und  führte  zu  jeder  den  Strom  durch 
eme  Znleitnngsfunkenstrecke.    Nach  Hüll*  soU  die  Wellenlänge  dieser  Oszillatoren 

3  A  ^rm^r'Tl'  ^.^\^  .^'^  o'^^'"  "  ^  ^  LaBBDKW.    Wied  Ann.   56    l.    1895.    - 
5  G  H  HrnfpiP"  pP*'V''  '''^.  ScbwH>gn.gen.    Deutsch  von  DessaS?^  Leiplg,  i8g8.  - 


Muktiizit.lt. 
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rUv.'i  gleich  rii'in  fünffiichcn  Durchmegscr  einer  Ku{)el  gem.  —  Lodge  ^  hat  als 
lOrrcffer  imhc  einzige  Kii(i;el  verwandt,  der  von  beiden  Seiten  durch  Zuleitungs- 
fuiikciiKLn'cIvCii  Hlektrizitut  milfreteilt  wird.  Die  Berechnung  der  Wellenlange  der 
von  iMniT  KufjL'l  mit  dem  Radius  a  erzeugten  Schu'mgungen  ergab  J.  J.  Thomson'-^ 

4  JErt 


A== 


yä 


Alle  offenen  lirieger  erleiden  sehr  starke  Dampfung  durch  Ausstrahlung 
uufl  eignen  sich  deshalb  besondera  zum  Studium  der  elektrischen  Strahlen;  sollen 
sii>  .iiich  /nr  Erzeugung  von  Diahtwellen  benutzt  werden,  so  verwendet  man  meist 
ihc  Anojdnung  nuL  zwei  Parallcldrähten  und  aufgelegten  Brücken,  wie  sie  zuerst 
\mi  Lkcukk"  hergestellt  und  studiert  wurde  und  die  deshalb  oft  das  LECHERSche 
J^r.ihtHystem  heilit  (s.  später). 

b)    Geschlossene  Oszillatoren. 

Ihi  Typus  ist  der  friiher  oft  erwähnte  fast  geschlossene  Kondensatorkreis, 
bei  dem  dmch  Nahem  oder  Entfernen  der  parallelen  Kondensatorplatten  die  Kapa- 
ziifil,  iiIho  die  Schwingungsdauer,  geändert  werden  kann. 
Kille  hulehe  Anordnung  ACDB  für  hohe  Schwmgungs- 
/.ihlcn  hat  Blondlot*  (s.  Figur  279)  sehr  eng  mit  einer 
Dr.'ihlsdileifeAV'' gekoppelt,  von  der  aus  dann  dieParallel- 
drähtt'  M,  N  gespannt  waren.  Für  noch  schnellere 
Schwingungen  wird  ein  dicker  Draht  zu  einem  Kreis  ge- 
bogen, an  den  ISndcn  eines  Durchmessers  zerschnitten, 
die  I'Jfichen  des  einen  Schnittes  eben  gefeilt,  so  daß 
«,!('  als  Kondensatorplatteu  einander  parallel  gegenüber- 
stehen, anf  die  Enden  des  anderen  Schnittes  werden 
kleine  Entladungflkugchi  aufgesetzt.  —  Solche  und  älin- 
liclie  Anordnungen  taucht  man  meist  in  Petroleum  oder 
Ol  ein  und  versieht  sie  mit  Zuleitungsfnnkcnstrecken;  sie 
lieiüen  oft  Blondlot-Krreger. 

— .-  -  Figur  27CJ. 

Heide  Arten  von  CJszillatoren  schwingen  so,  daü  m  der  Funkenstrecke  ein 
Siroinbaiich  (Spannungsknoten)  sich  befindet,  während  bei  den  linearen  Erregem 
an  «h'n  Enden  ein  Stromkuoten  liegt.  Das  kann  man  durch  die  Größe  der 
I'uiiknhen,  die  ein  genäherter  kleiner  Leiter  aus  den  verschiedenen  Teilen  des 
()s/.ill.'itorH  zieht,  oder  durch  Hitzdrahtinstrumente,  die  man  an  verschiedenen 
Sielleu  einfügt,  durch  angehängte  GEissLERSche  Röhren  u.  dgl.  nachweisen." 
Die  Giundschwingung  des  Stromes  bei  einem  linearen  Erreger  ist  also  völlig 
.iiialog  der  Schwmgung  des  Grnndtones  einer  an  den  Enden  fest  gehaltenen  Seite, 
iiml  ihre  Wellenlänge  ist  gleich  der  doppelten  Lange  des  Erregers;  das 
gilt  auch  noch  annähernd,  wenn  der  Oszillator  von  erheblicher  Dicke  ist.  Über 
die  Bestimmung  der  Wellenlänge  für  die  Gnmdschwingimg  eines  Erregers  s.  unter 
„l'.iralleldrahlsyslcm". 

Neben  dieser  Grundachwingung  treten  die  Oberschwingungen  sehr  an 
Intensität  zurück,  doch  sind  sie  für  den  stabförraigen  Erreger  durch  Aufsuchen  der 
KeHonanz  mit  einem  veränderlichen  Schwmgungskreis  ^on  KiEarrz«  nachgewiesen 
worden. 

"  TÖTl^ikse.  Nature  41.  402-  1890  Über  che  Sch^nngungszail  s.  G  H  Hüll,  1  c.  und 
1  (•  Bosfc  rroc  Roy.  Soc.  60.  167.  1896  -  2  J- J-  Thomson,  Rec.  Res.  S.  370.  - 
3  F  Ar,  Siteiingsber  d.  Wien.  Akad  99  (Ha).  24.  Apnl  1890  uad  Wied  Ann  41.  850 
I8nö  ~  4  R  SloSlot,  C.  R.  114.  383.  1892.  --  B  S  z-  B  J  Z«N^=a^,  Elektromagnet. 
Schw  iiKungcu.  S.  502  usw!  -  6  F.  KiEBrr7,  Aun  d.  Phys.  B    872.  1901. 
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Hnndb    d 
Plija    2.  Aufl. 


Die  Dampfung  der  OszillatoTschwingungen  durch  Ausstrahlung  ist  u.a. 
^OTl  Abraham  für  einen  linearen  offenen  Erreger  berechnet,  s.  S.  647;  Kiebitz  (1.  c.) 
hat  die  Gesamtdämpfnng  experimentell  zu  bestimmen 
gesucht,  doch  ist  die  Übereinstimmung  seiner  Beobach- 
tungen mit  der  Theorie  nur  genng.  Für  einen  linearen 
offenen  Oszillator  mit  Endkapazitaten  ermittelte  Bjerknes  ^ 
nach  der  früher  entwickelten  Resonanzmethode  das  loga- 
rithmische Dekrement  j;=0,26.  Mit  steigender  Funken- 
lange wächst  das  Dekrement  beträchtlich,  z.  B.  nach 
Bjerknes  \on  0,27  auf  0,39,  wenn  der  Funke  von  1  mm 
auf  5  mm  Länge  gesteigert  wird.  —  Die  Angaben  von 
Werten  des  y  =  0,5  oder  0,6,  die  sich  vielfach  finden, 
lassen  sich  nicht  kontrollieren.  —  Für  geschlossene  Er- 
reger ist  die  Strahlungsdampfung  sehr  klein  und  deshalb 
auch  die  Gesamtdämpfung  viel  gennger  als  für  offene  Os- 
zillatoren. 

Die  Erregung  der  Schwingungen  im  Oszillator 
geschieht,  wie  angegeben,  gewöhnhch  durch  Verbindung 
der  Pole  der  Funkenstrecke  mit  der  ElektnzitatsqueUe, 
oft  hat  es  sich  aber  als  vorteilhaft  erwiesen,  zAvischen 
diese  (Induktonum)  und  den  Oszillator  einen  Tesla-Trans- 
formator   mit   Funkenstrecke    einzuschalten,    so   daß    das 


Figur  280. 

J=  Induktoriiun ,  Z  =  Zinkfun- 
kenstrecke,  C  =  Kondensator 

(LeydnerFiasciie)   r=Tesia-    Schema  der  Anordnung  für  emen  Blondlot-Erreger  wie  m 


Transformator,  E  =  Blondlot- 
Erreger. 


der  Figur  280  2  ist. 


26.   Instrumente  zur  Beobachtung  sehr  schneller  Schwingungen. 

Über  die  außerordentlich  zahlreichen  Mittel,  die  nach  Hertz s  Versuchen 
benutzt  wurden,  um  sehr  schnelle  Schwingungen  zu  entdecken  und  zu  beobachten, 
kann  im  folgenden  nur  eme  kurze,  auswählende  Übersicht  gegeben  werden.  Die 
ältere  Literatur  findet  sich  bei  G.  Wiedemann,  Die  Lehre  von  der  Elektrizität, 
2.  Aufl.,  Bd.  4,  S.  383  usw. 


a)   Resonatoren  mit  Funkenstrecke. 
«)  Der  geschlossene  Resonator. 

Der  geschlossene  Resonator  von  Hertz 3  zeigt  elektnsche  Schwingungen  durch 
Funkenbildung  an  seiner  (nait  Mikrometerschraube  versehenen)  Unterbrechungs- 
steUe  an,  er  gibt  also  den  Integraleffekt  der  Spannung,  d  h.  stets  einen 
mittleren  Wert  der  an  seinem  Ort  bestehenden  Feldgroßen.  Seme  vorherr- 
schende Gmndschwmgung  hat  an  der  Funkenstrecke  einen  Spannungabauch,  ihr 
gegenüber  (bei  symmetrischer  Gestalt)  einen  Spannungsknoten,  also  Strombauch. 
Er  spricht  um  so  besser  an,  je  mehr  magnetische  Krafthnien  seine  Fläche  durch- 
setzen und  je  genauer  die  der  Funkenstrecke  gegenüberliegende  Stelle  (und  die 
benachbarten  Teile)  m  Richtung  der  elektrischen  Kraft  fallen.  Durch  geeignete 
Zerlegung  der  elektnschen  und  magnetischen  Kraft  in  Komponenten  findet  man 
jedesmal,  welcher  Teil  der  Feldstärke  gerade  zur  Wirksamkeit  kommt;  durch 
passende  Lage  des  Resonators  kann  man  auch  nur  die  elektrische  oder  nur 
die  magnetische  Kraft  die  Schwingung  erregen  lassen. 

J  V.  BjiERKNES,  Wied.  Ann.  44  85  1891.  —  2  P  Drude,  Ann.  d.  Phys.  8.  337.  1902. 
—  3  H.  HJffiTC,  Wied.  Ann  34.  155.  1888  Eine  Theone  des  Resonators  und  bestätigende 
Versuche  gibt  P  Drode,  Wied.  Ann  53.  721.  1894;  s.  auch  H.  PoiNCAMi,  Les  osciUat:ons%lec- 
tnques,  Paris  1894.  S   320 


Flcktiii'itnt. 
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J)u'  l'Diin  de-,  RfSdii.'Uors  w.ihlic  llLifi/;  lochLeckiy  oder  kreisförmig;  BlondlotI 
biMUit/tc  ein  R('(hl('(k,  dcascn  Uiil('rhrfdum|rHHU>llL'  id  kleinen  paniUelcMi  Konden- 
s.itoiplalli'n  (Midclc,  die  erst  mit  dci  Fnnkcnfilrecke  versehen  waren  Andere 
Fonnen  hind  noch  \i«*lf.'ir]i  bciniL/.t  worden,  ao  7,.  \l.  haL  'Iuki'Ain-  u.  a.  nnsym- 
mt'trisfUo  Kiri'urr  anj,'t'Wrin(U,  oder  suh-hi-,  die  aulirr  diT  FimkeiisUecke  emc  zAveite 
Uiitcrbri'cliiiiij,'  hcs.iMcn   usw. 

Dil'  (irnni1hrl\wiu[;iinH  «'»H'h  lofhti'ckigcn  oder  kreisförmigen  Resonators 
würde  nai'Ii  dem  ohij^n-n  eini-r  Welh>nl:mp;e  (X)  enLsprechen,  die  doppelt  so  yroß 
wäre  wie  die  Dr.iUtlan^ri'  (/).  \W\  den  Verauehen  aber  vermehren  die  einander 
/.iiffekehrten  tind  nieihl  noeh  mit  Kupfeln  versehenen  Knden  der  Funkenstrecke 
die  Kap.T/ital,  und  deshalb  (niul  aiia  anderen  Gninden)  ündet  sich  im  allgemeinen 
A.  f,'röUer  .iK  an^n-f-eben.  Nacii  Sauasin  \\\\k\  iii;  i.a  Rivks  Veisuclien"  ist  aie  gleich 
dem  aehtfaehen  Dmelunesser  des  KreisoH  oder  etwa  =  2,5  bis  3,0 mal  der 
Orahtl.'inf,'e,     I\J  m'diinm.d  '  berechnet  ^--=2,53/''. 

Die  DämpfiMig  g esc- li los« euer  ReaonaLoron  ohne 
Funki'nfltrj'cke  ^\lllde  \on  Bjkkknks"  nacli  <h'r  Reaonanz- 
nielhcule  bestimnil.  Dabei  nahm  er  geometrisch  genau 
gleiche  Kreise  (1H.'{  cm  DurchmesH<'r,  (1,5  mm  Draht- 
dicke) ans  verHchicth'iien  Mi'tallen  als  Resonatoren,  statt 
in  einer  Funkensliecke  endeten  die  Krei.s(i  in  den  kleinen 
Metalli)lattt'n  eines  IOIektromet<'ra.  Die  Schwingungen  er- 
regte i'in  Oa/.illator,  dessen  Lange  durch  Ausziehen  und 
Incinanderachii'lien  von  Measmgröliren  geflndert  weiden 
konnte,  an  deren  l'^nden  sich  kreisförmige  Messlngscheibcn 
von  ;U)  cm  Durchmesser  befanden.  Die  ElektrometerauH- 
Hchläge  wniden  Uir  sechs  Sekmulärleitcr  aus  Kupfer,  Mes- 
sing (M),  Neusdber  (N),  Platin,  Nickel  und  Kisen  für  fünf 
verschiedene  Langen  des  I''Tn'gers  beobachtet,  denen  lela- 
tive  Schwingnngsdaiiein  0,0;  (),{)rj;  1,0U;  1,00;  1,10  zu- 
kamen.    Die  Widerstände  der  Drilhti»  waren: 


Widerstand :  0,12 


Q^j    Xo     los 
y\üv  281. 


M         Ni        Fe        N       Pt 

o.n:)    0,8;^    (».wn    i,^i    <i,o  ohm. 

JOie  Figur  !2M1  gibt  als  Abszissen  die  Schwingungsdauer, 
als  Ordinalen  die  MlektrometerausschUlge.  Man  ersieht  aus  ihi 
direkt,  wie  gn'jUerer  Leitungswiderstand  und  Peimeabilitäl  die  ])amplung  vergrößert. 
Aus  diesen»  KinJluU  der  Magnetisierliarkeit  folgt,  daü  es  möglich  ist,  donMagnc- 
tismuB  von  ICisen  und  Nickel  100  Millionen  mal  in  der  Sekunde  umzu- 
kehren, was  noch  IIkkt/!  nach  seinen  Versuchen  für  unwahrscheinlich  gelmitonliatte. 
Der  Wert  des  Deki  ementos  fiii  den  Kupferkreis  bi'trug  nachHjURKNKS  y  —  {|,0B4., 
wovon  0,0:37  auf  Strahlung  und  nur  0,007  auf  Jonr.i'.sche  Wämio  kamen;  bei 
den  magnetischen  Metallen  war  y  =-^  0,27  und  davon  rührte  0,24.  aus  Jouuischcr 
Dämpfung  her.  Nach  derselben  Methode  und  fv'li  Schwingungsdauern  von  der()rdnnng3 
bis  n  •  10""  mall  Lacskrcukkn'  die  Dämpfung  kreisförmiger  und  quadratischer  Reso- 
natoren, die  am  JCnde  kleine  Kondenaatorplatten  (ohne  Funkenfltreck(j)  trugen  und 
deren  Drahtläugeu  zwischen  2  und  ^,5  m  lagen.  ICr  fand  das  Gesamtdekrement, 
deBsen  Hauptteil  \on  Strahlung  herrührte,  von  der  Ordnung  0,0H  bis  0,08,  und  die 
Dämpfung  (also  wesentlich  die  Ausstrahlung)  nahm  mit  wachsender  Kapazität  ab. 

1  R.  JiLONDLtrr,  C.  R.  113.  628  uad  Joiira.  ile  phys.  (2)  10.  549.  189J.  —  2  S.  z.B. 
A.  TüKPAlN,  Roch.  e\p.  siirles.  ose.  6L  Paris  l8yg,  wu  eine  Anztihl  Unl:erfiuch«ngeü  dea  Verffissors 
zusamraeügenißt  ßijicl.  —  S  K.  Sarasin  u.  L  dji  la  Riva,  C.  R,  110.  72,  lögo;  112  u.  115  1.  c. 
—  ♦  K.  M.  Macdonali),  El.  Waves.  Cambridge  1902.  rii.  —  B  Andere  Werl:e  s.  A.  Turpain, 
Jquth.  dophys.  (3)  10.  434.  1901.  — J.  A.  PoLLocK,  Phil  Mag.  (6)  7.  635.  1904.  — J.  C.  Cwsk, 
ibid.  653.  —  6  V.  BricRKNics,  Wied.  Ann.  47.  69.  1892;  48.  592.  1893;  5B  121.  1895.  — 
7  S.  Laokrgreen,  Wled.  Ami.  04.  ago.   189S. 

Winkelmann,  Physik.  2.  Aiifl    V.  43 
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Multiple  Resonanz. 

Sarasin  und  de  la  Rive^  fanden  bei  ihren  Versuchen  (s.  später),  daß  die 
Knotenabstande  der  stehenden  Welle  sowohl  in  freier  Luft,  wie  längs  Drahten 
gemessen,  sich  mit  dem  angewandten  Resonator  änderten  und  also  die  gemessene 
Wellenlänge  von  diesem  und  nicht  von  dem  Erreger  bestimmt  war;  eine  Be- 
obachtung, die  vielfach  bestätigt  wurde  2.  Sie  schlössen  daraus,  der  Erreger  sende 
Wellen  der  verschiedensten  Schwiugungsdauem  aus,  deren  Existenz  durch  das 
Ansprechen  der  Resonatoren  konstatiert  werde.  Diese  Annahme  ist  durch  die 
Versuche  und  Rechnungen  von  Bjerknes''  widerlegt,  nach  denen  die  „multiple 
Resonanz"  sich  durch  die  Tatsache  erklart,  daß  die  Schwingungen  des  Hertz  sehen 
Erregers  sehr  stark  gedämpft  sind  (y  =  0,26),  wahrend  der  geschlossene  Resonator 
eine  viel  germgere  Dampfung  {y  =  0,034)  besitzt.  Bei  der  sehr  schwachen 
Koppelung  des  Erregers  und  Resonators  ergibt  sich  nach  der  allgemeinen  Theone 
(s.  diese),  daß  von  den  beiden  Schwingungen  des  Systems  (die  merklich  die 
Eigenschwingungen  von  Erreger  und  Resonator  sind)  nur  die  schwach  gedämpfte 
des  Resonators  zur  Geltung  kommt.  Der  Einfluß  des  Oszillators  beschrankt  sich 
im  ganzen  auf  die  Anregung  des  Resonators  zu  Schwingungen,  die  um  so  stärker 
werden,  je  naher  die  Eigenschwingungen  beider  Teile  übereinstimmen. 

Diese  Erklärung  ist  durch  Versuche  bestätigt  Die  Aufnahme  der  Schwingungs- 
form  von  Drahtwellen  zeigt  den  Verlauf  einer  einfachen  gedämpften  Sinus- 
schwingung*, es  ist  also  keine  Summe  von  Gliedern  in  der  ausgesandten  Schwingung 
anzunehmen. 

Macht  man  die  Dämpfung  der  Resonatoren  größer,  so  muß  das  Phänomen 
der  multiplen  Resonanz  aufhören  und  verschiedene  Resonatoren  müssen  alle  dieselbe 
Wellenlange  bei  Messungen  geben,  die  ähnlich  denen  von  Sahasin  und  de  la  Rive 
angestellt  werden.  Deshalb  benutzten  Strindberg^,  DiS;combe"  u.  a.  Resonatoren 
aus  Eisendraht  (für  den  Bjerkitos  viel  größere  Dampfung  als  für  Kupferdraht 
nachgewiesen  hatte)  und  fanden  diese  Forderung  der  Bjerknes  sehen  Theorie 
bestätigt  D^COMBE'  untersuchte  auch  die  Funkenentladung  des  Oszillators  mit 
dem  rotierenden  Spiegel,  es  ergab  sich  dabei  nur  eine  einzige  Schwingung  von 
bestimmter  Periode,  Dasselbe  findet  Hull*^  bei  Verwendung  eines  Kohärers  statt 
des  Resonators  und  Tissot"  für  einen  Sender  der  drahtlosen  Telegraphie. 

ß)  Der  offene  Resonator. 

Der  offene  geradlinige  Resonator  reagiert  auf  die  elektrische  Kraft  und 
zwar  natürlich  am  stärksten,  wenn  er  in  deren  Richtung  gestellt  wird.  Seine 
Dampf ung  ist  sehr  stark  im  Vergleich  mit  der  des  geschlossenen  Empfangers; 
es  gilt  hier  Analoges  wie  bei  den  Oszillatoren.  Er  befindet  sich  mit  einem  ge- 
raden Erreger  in  Resonanz,  wenn  jede  seiner  gleichen  Hälften  etwa  die  Lange 
des  ganzen  Erregers  hat^o.  Die  Schlagweite  des  Funkens  kann  als  Maß  für  die 
Intensität  der  Schwingung  dienen. 

Righi-Resonatorenii  bestehen  aus  Langsstreifen  von  versilbertem  Glas, 
deren  Breite  einige  IVIillimeter  betragt  Die  Länge  wird  nach  der  Oszillator- 
schwingung   bestimmt,    mit    der    Resonanz    erzielt    werden    soll.     In    der    Mitte 

1  E.  Saeasin  u  L,  DE  LA  Ea-\'E,  Arch.  de  Geneve    (3)  22    283.  1889,  23    113,  SS7    1890 

—  2  S.  z.  B  K  Waitz,  Wied  Ann  41.  435  1890  —  D  Mazotto,  Att  di  Tonno.  28.  417 
1S92;  29  22,  369  1893.  —  A  Garhasso,  ibad  28.  246  1892.  —  R  Blondlot  u  H.  Dufour. 
C  R.  347.  1892.  —  A.  Gakbasso  u.  E  Aschkinass,  Wied.  Aon  53.  534  1894.  — 3  V.  BjKR- 
KNES,  Wied.  Ann  44  74,  92,  513  1891;  54.  58.  1895,  56.  121.  1895.  —  H.  Poincaä^. 
Arch.  deGenfeve  (3;  26  609  1891  —  4  S.  später  unter  „ParaHeldrahtsystem".  —  5  N.  Stbind- 
BEEG,  Oefvers.  K.  Vetensk.,  Acad  Forhdlgn.  61.  235,  1894  u.  C.  R.  122.  1403.  1896.  — 
6  L.  D^cOMBE,  C  R  124  1016  1897  —  7  L  Decombe,  Ann.  de  Chim.  et  de  phys.  (7)  16. 
156    1898  —  8  G  F.  Hüll,  Phys  Rev   6.  231    1897    —  9  C.  TissOT,  C  R.  132    763    1901 

—  10  S.  z  B.  A  TöPLER,  Wied.  Ann.  40    665    1892    —  H  A..  Rigk,  Die  Optik  elektrischer 
Schmogungen.    1 6. 
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nuu'lU  miiii  sfiikrccliL  zur  Laiigsrichtuuf,'  einen  feinen  Schnitt  durch  die  Silber- 
ht'lej,rnnp;  mvisclien  den  Rändern  des  Schnittes  gehen  dann  beim  Ansprechen  des 
KcMoiiiitors  Fniikoheii  über.  Je  feiner  die  Unterbrechung,  um  so  empfindhcher 
JHl  ilcr  Ajjpanit,  doch  sinkt  die  Empfindlichkeit  schnell  durch  den  Gebrauch. 
Die  CrH.'imthingt'  dt's  ResonaLois  ist  auch  hier  etT\'a  gleich  einer  halben  Wellen- 
l.iiiffc  4(Miier  GruiidHch\vin[iiung;  die  Resonanz  zeigt  zieh  nicht  stark  ausgeprägt, 
die  Mmpfindhchkoit  abor  viel  gröUer  als  bei  den  bisher  genannten  Resonatoren.  — 
Die  cntstohendon  Funken  bei  den  angeführten  Apparaten  sind  oft  sehr  klein 
und  inüssoii  dann  im  Dunkehi  und  mit  der  Lnpe  beobachtet  werden,  man  kann 
HU'  aber  auch  zur  Auslosung  anderer  leichter  wahrnehmbarer  Vorgange  ver- 
wenden und  so  das  Vorhandenaoin  elektrischer  Schwingungen  konstatieren.  Z.  B. 
k;inn  man '  durch  einen  solchen  Funken  auf  einen  Moment  eine  Leitungsbahn 
HchlicJien  lassen,  die  einen  Hochspannungsakkuraulator  oder  eine  Trockensäule 
mit  euieni  Elektrometer  verbindet,  dann  zeigt  dies  jedesmal  einen  Ausschlag, 
wenn  ein  Funke  /.ustande  kommt.  Oder  man  fühit  die,  vor  statischen  Einflüssen 
geschützte,  Leitung  ubei  ein  Funkenmikrometcr  zu  einem  auf  einer  Seite  geerdeten 
Tele])hnn,  das  jedesmal  ein  Geräusch  gibt,  wenn   ein  Funke  übergeht-  u.  dgl.  m. 

b)    Mechanische  Wirkungen, 

\\\c\\  mechanische  Wirkungen  der  Wellen  konnte  Hertz"  benutzen,  um  die 
Form  der  längs  Drdhtcn  fortschreitenden  Schwingungen  zu  bestimmen.  Er  ver- 
band in  der  LiccHEUschen  Anordnung  die  ^om  Oszillator  abgelegenen  Enden  der 
Drahtleitung  nutomauder,  wodurch  dort  ein  Spannungsknoten  entstand,  die  Stelle 
eines  zweiten  Spannungsknotens  der  stehenden  Wellen 
wurde  uberbriickt  und  zwischen  die  Paralleldrahte,  wie 
es  die  Figur  (s.  Figur  282)  andeutet,  der  kleine  Apparat 
gebracht.  Diesei  bestand  aus  einem  mit  Drahtnetz  um- 
gebenen Gehäuse,  in  dem  ehie  hnchte  Rolle  von  Gold- 
pai)ier  A'  aufgehängt  war.  Das  Netz  war  leitend  mit 
d<'ii    Knoten    verbunden.     Die   Rolle   wird    durch   einen 

sehr   kleinen,   an  dem  System  befestigten  Magneten  im  (  \       [    \p* 

Gleichgewicht  gehalten,  die  Ablenkung  mit  Spiegel  und 
Skala  bestimmt.  Die  Leitung  schiebt  man  allmähhch 
\on  einer  JCnoienstelle  zur  folgenden  an  dem  Apparate 
\orbei  und  bestimmt  jedesmal  nach  Verschiebung  von 
je  1(1  em  den  ersten  Ausschlag  des  Instrumentes.  Die 
Druliti>  waren  in  der  Nähe  des  Prüfungskörijers  R  ver- 
strtrkl  (H.  Figur  bei  P  und  P')  und  einander  näher  ge- 
bracht; die  Ausschläge  ergeben  die  Form  der  Schwin- 
gung als  einfache  Sinuaschwingung  und  zwar  (bei  dieser  ^  [^"' 
Art  d(iö  Versuches)  der  elektrischen  Kraft. 

Die  magnetische  Kraft  untersuchte  IIkrt/,   indem  Figur  282. 

er  an  Stelle   von   A'  einen  Alurainiumring   aufhing.     An 

der  Stelle  des  Spanmmgsknotens  befindet  sich  ein  Strombauch,  also  einMajdmum  der 
magnetischen  Kraft,  so  zeigte  der  Ring  in  der  Tat  am  Ende  der  geschlossenen 
Leitung  eine  größte  Abstoiiung,  er  suchte  seine  Ebene  senkrecht  zur  Ebene  der  Par- 
alleldrilhte  zu  stellen,  die  natürlich  bei  diesen  Verauchen  keine  Verstarkungsbleche 
trugen.  Verschob  man  den  Apparat  mehr  nach  dem  Orte  eines  Stromknotens,  so 
wurde  die  Abatoßung  kleiner  usw.  Alles  geschieht,  wie  es  die  Theorie  erwarten  laßt. 
Mechanische  Wirkungen  der  Schwingungen  im  freien  (nichr  durch  Dralite 
begrenzten)  Felde  des  Luftraums  gelang  es  nicht,  nachzuweisen. 

Tl.  Boltzmann,  Wied.  Aun.  40  399-  1B90.  —  E  WmcHERT  ibid.  640.  - 
KKiAND.  Wied.  Aun.  47.  583.  1892.  -  3  H.  Hertz,  Wied.  Aim.  42.  407.  i! 
C  V  Boys    A.  E.  Briscop  und  W.  Watson,  Phil   Mag.  (s)  31.  44.    X891- 
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c)    Elektrometer. 

Die  Spaunuiiff  nn  den  liiuleu  LMiies  Kosonalors  kiiiin  iiirin  durch  IcUmih' 
Klcktromt'tLT  messen,  wie  hia  IBjkkknks  cinBofulirt  h.iL  (h.  S.  nSH),  odi'!-  l>iü  DrrdiL- 
vcUcn  ist  auch  das  QiiadranLok'kLrumctcr  zti  boimtzcn.  Dann  witcUmi  <li<i 
Q)nadrantßn  in  ahnlicher  Weist;  mit  den  Drahti'n  vcrbiindm,  \\\i'  Ruiikns'  «his 
zuerst  bei  dem  Bolometor  |j;eLau  liat.  Ober  zwei  eniandci  if('f>(Miuberlii'y;iMid(' 
Stollen  der  Parallcldrählc  werden  isohercMidc  RöhrchtMi  (Glas,  KantHchuk)  n<'- 
srhoben  und  diese  mit  wenigen  Windungen  von  dünnen  Drähten  uniHchlun.m'n,  die 
zu  dem  McßinsLuiment  fuhren-. 


d)    Röhren  mit  verdünntem  Gas. 

An  die  Stelle  der  FunkensLrecke  im  Resünator  kann  häiilig  oin<'  pasHciuh' 
GEissLERSche  Röhie"  treten,  deren  Aufleuchten,  wenn  Schwingungen  (hiidi  h!« 
hindurcligehen,  besser  zn  beol)achten  ist.  Oft  IciichtiM  die 
Rohre  schon  ohne  Resonator  im  Schwingiingsfelde  auf,  beson- 
ders Avenn  an  ihre  Klektioden  noch  KapazitlLten  angesehhisBeii 
werden.  Bei  Beobachtungen  mit  Puralleldrähteii  (s.  später)  genügen 
elektrodenlosc  Rohien,  die  man  über  die  Drähte  h'gl,  wie  diis 
zuerst  Lkchür  ^  getan  hat.  Als  Füllung  der  Röhre  werden  für 
möglichst  große  Eraplindlichkeit  Luft  mit  etwas  elektrol^'tisch 
eingehihrtera  Natruim  oder  Ileliunifullung '•  (auch  Nenn)  emp- 
fohlen. 

Wie  oben  einen  kleinen  Funken  kann  man  auch  ein(>  (las- 
entladung  zwischen  zwei  schi  nahe  einander  gegenilbersteheudm 
Elektroden  benutzen,  eine  Entladung  eines  lIochspanmingH- 
akkumiüatoTs  auszulösen.  Das  geschieht  in  der  Zi-ilNJU'W scheu 
Röhre"  (s.  Figur  2H2).  Die  beiden  einander  sehr  nahe  gc'g<»n- 
uber  stehenden  Elektroden  ü,  und  c,  sind  mit  Kapazitiiten  iKU>r 
Resonatoxcn  verbunden,  die  zur  Unteisuchung  des  Feldes  dienen 
sollen;  sobald  eine  Schwingung  m  ihnen  slatllindet,  wird  daa 
Gas  in  der  Röhre  leitend  und  die  J'^nlladiing  der  Uatteri«',  die 
zwischen  Ij  und  /^^  eingeschaltet  ist,  setzt  ein.  //  iHt  eine 
Elektrode,    durch  die   elektrolytisch  Natrium  eingeführt  wird. 
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e)   Apparate,  die  Wärmewirkungen  anzeigen. 

Außer  dem  Bolometer  in  der  PAAiJcow-RimENS sehen.  1^'orm''  benutzt  ein  von 
Fessenden ^  konstruierter  Apparat  die  durch  Wärmewirkung  hervorgerufene  Widor- 
standsauderung  zum  Nachweis  von  Schwingungen.  Ein  sehr  dünner  Wolluston- 
draht  (0,015  mm  dicker  Platindraht)  im  Vakuum  ist  an  die  Drähte  angelötet, 
die  die  Schwingung  aufnehmen  sollen,  die  Wideratandsdnderung  wird  durch  das 
Telephon  angezeigt.  Auch  Thermoelemente  sind  oft  verwandt  worden,  besonders 
hat  sich  die  zuerst  von  Klümencic"  benutzte  Form  bewährt  (s.  Fig.  284"):  AA^  sind 

1  H  Rubens,  Wied.  Ann.  42.  15.)..  iByi.  —  2  A.  Frankk,  Wied.  Ann.  4A.  713.  J891. 
—  3  E.  J.  Dhagoumis,  Nature.  39.  548.  1891;  hat  solche  Rohren  merst  bonutzt.  —  +  E:.  LwcHBU, 
SitZTingsber  d.  Wiener  Akad.  99,  (Ha.)  i,  1890.  —  BS.  z.  B.  P.  DRUDE,  Ann.  d.  Phys.  9.  293. 
1902.  —  E.DOKN,  Ann.  d.  Phys.  16.  784.  1905.  —  6  L.  Zkhnder,  Wied.  Ann.  47,  77.  1892; 
49.  549,  742.  1893,  52.  3^.  1894;  53.  162.  1894;  Aun.  d.  Phys.  9.  899.  1902;  gibt  Ver- 
suche über  Strahlen  elektrischer  Kraft  uud  ihre  objektive  Darstellung.  S.  auch  P.  Drudic, 
"Waed.  Ann.  B2.  499  u,  63.  753.  1894.  —  Vakuumröhre  zu  äliulichem  Zwecke  s.  A.  RlHOi, 
Rend.  R.  Ac.  dei  Lincel  (5)  6.  245.  1897,  —  7  h.  Rubens  u.  R.  RiTTER,  Wied.  Ann.  40. 
57.  1890.  —  H.  Rubens,  Wied.  Ann  42  154.  1891.  S.  auch  M.  TissoT,  Joum.  de  Phys. 
(4)  3.  534,  1904  und  Zentrolztg.  für  Optik  u.  Mech,  25.  64.  1904.  —  8  J.  Zbnweck,  Elektro- 
magnet. Sch-wmgungen.  776.  —  ^  J.  KlkmknciIJ,  Wied.  Ann.  42.  416.   1891  und  45.  62,  1892, 
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(lio     KiidiMi    eines    Uesoii.iLojs,     ab    und    a^b^    zwei    an    A   und    A^     gelotete, 
umeiiiiiiKler     yesehluiijreuc     (lüniic     Drähte     (etwa     Platin 
und    Kiiiistaiilaii),    die    diiri'h    Spiralen    schwach   gespannt 
trehalti'ii    werden,    adii    denen    die    Leitun^i    zum    Galvano- 
meLcT  fuhrl. 

]Jie  KnipliiidJichkeit  wird  sehr  erhöht,  wenn  sich  das 
TheinioelenionL  nn  Vakuum  befindet^.  PiiikCK-  benutzte 
ui  seiiiom  Radioinlkrumeter  eine  ähnliche  Anordnung. 

Weniger  empiindlieh,  aber  oft  bequem  ist  eine  passende 
Fürm  des  RiKSsaclien  Luftthermometers.  FiKiu  i^.\. 

f)    Magnetische  Instrumente. 

RuTHKKi-ouns  Magnetdetektor"  besteht  aus  emcm  kleinen  Bündel  vou- 
euiander  isoHertei  Stnhhiadeln,  die  maximal  magnetisieiL  sind.  Legt  man  das 
Iklndel  in  eine  kleine  Ürahtspule,  oft  genügt  eine  Windung,  durch  die  die  elek- 
trische Schwingung  hindurchgeht,  so  werden  die  Nadeln  teilweise  entmagnetisiert, 
und  diese  Ahualune  des  magnetischen  Momentes,  gemessen  etwa  an  einem 
Magnetometer,  ist  der  Amplitude  der  Schwingung  nahe  proportional.  Verbindet 
man  die  Drnhtsptüe  mit  einem  Resonator,  so  zeigt  der  Apparat  Wellen  eines 
HKitTZschen  lOrregeis  auf  eine  englische  Meile  Entfernung  an.  Man  konnte  mit 
ihm  auch  die  L'oim  der  Schwingungen  in  einem  Paralleldrahtsystem  l)estimmen 
und  die  Ddraptuiig  der  Oszillationen  in  einem  Schwingungskrcise  messen  (a.  S.  617). 
Für  groüe  Entfern  im  gen,  wie  sie  bei  der  drahtlosen  Telegraphie  auftreten,  hat 
Marconi'   das  Instrument  in  folgender  Weise  geändert: 

Ein  in  sich  zurücklaufendes,  über  Rader  geführtes  Drahtseil  ans  hart  ge- 
zogenen l'üsendrahten  wird  durch  einen  Motor  in  Umdrehung  versetzt.  An  einer 
Stelle  ihrer  Bahn  passieren  die  Teile  des  Seiles  das  Feld  eines  sehr  nahen  I-Iuf- 
eisenmagueten  nnd  \v'erden  so  einer  zyklischen  Magnetisierung  unterworfen,  dann, 
oder  -vorher  gehen  sie  durch  das  Innere  einer  Spule,  deren  Windungen  diu 
Wellen  aufnehmen  sollen.  Wird  die  Spule  gerade  durch  Schwingungen  durch- 
laufen, so  erleidet  die  Magnetisierung  (durch  Vermind(irung  der  Ilysteresis)  eine 
ruckweise  Änderung.  Diese  bewirkt  in  einem  Telephon,  das  mit  emei  zweiten, 
die  erste  umgebenden,  Spule  verbunden  iKt,  ein  Knacken,  wodurch  das  Vor- 
handensein von  Wellen  festgestellt  wiid.  Die  Eini)fm(Ilichkoit  des  Detektors 
(der  Sprung  in  der  Stärke  der  Magnetisierung)  ist  besonderH  groli,  wenn  das 
langsam  sich  ändernde  Feld  im  Zunehmen  ist,  das  erklärt  sich  nach  Mauklung^ 
aus  dem  Zusammenwirken  dieses  Feldes  mit  dem  schnell  wechselnden  Felde  der 
Schwingungen.  Der  Apparat  soll  nach  Marconi  empfindlicher  und  zuverlässiger 
sein  als  jeder  Kohärer". 

g)  Der  Kohärer. 

Ein  sehr  empfindhches  und  bequemes  Tnstrument  zum  Nachweis  elektrischer 
Wellen  ist  der  Kohärer  (Fritter),  der  besonders  in  der  Telegraphie  ohne  Draht 
eine  ausgedehnte  Verwendung  gefunden  hat.     Nach  Vorarbeiten   von   Munk   av 

1  P.  LiiUKDiiw,  Ann  d.  Phys.  9.  209.  1902.  S.  auch  Cl.  SciiAifEH,  Zeitschr.  f.  Instrumentoa- 
kuiide.  25.  133.  1905.  —  2  g.  W.  PiURCic,  Am.  Journ.  of  Soieuce.  8.  252.  1900;  Phys. 
Zeitschr.  1.  509.  1900.  —  3  E.  RuTliBBFORD,  Phil.  Traus.  89.  i.  1897.  —  4  g.  Ma]Igoni, 
Proc.  Roy.  Soc.  70.  341.  1902;  J.  A.  Flemino,  ibid,  71.  398.  1903.  —  S,  auch  J.  Zhnneck, 
1.  c.  778.  —  B  E.  Madelung,  Ann.  d,  Phys.  17.  8üi.  1905.  S.  tiuch  A.  L.  Foley,  Pliys.  Rev. 
18.  349.  1904.  —  8  Andere  hierher  gehörige  Apparate,  z,  B.  vou  J.  A.  EwiNU  u.  L.  H.  WALTElt, 
Proc  Roy.  Soc.  73.  120.  1904;  Phys.  Zoitsclir.  B.  269.  1904.  —  R,  AßN6,  Rend.  R.  Ac.  dei 
Llncei.  13.  272.  1904.  —  A.  Sella,  ibid.  12.  340,  1903,  der  die  Eisendrähte  zyklischen 
elastischen,  statt  magnetischen  Änderungen  unterworfen  will.  S.  auch  E.  F.  HuTH,  Phys.  Zeitschr. 
4    640.   1903;  Diss.    Rostock  1904. 
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Rusenschöld",  VAK.Lii\  3,  HuGiret. "',  Cal/I'.cchi-IJnüsti  '  untdcckU'  Bu\ni,v''  wiinlor, 
daß  Metallpulver  oder  -feilicht  zwischen  MelallplatüMi  stMiion  LLMlunyKwidorslriiul 
änderte,  wenn  ein  elektrischer  Strom  durch  dasselbe  hindurch  RcUntel  wurde, 
oder  ein  Funke  in  seiner  Nähe  überschlug.  Kr:  untersuchte  iVw  Ersclieinuii|i; 
eingehend;  gleichzeitig  foischte  Lonciii"  nach  Mitteln,  um  elektriHclu«  Wellen 
aufzufinden,  und.  erkannte  ein  solches  in  der  Wideistandsfindermjg  einfachoi 
Kontakte  und  nach  Biunlyh  Beobachtung  in  dem  von  diesem  entdeckten  Phä- 
nomen. Von  LODGE  stammt  der  Name  Koharer,  den  man  oft  m  Deutschland 
durch  Fritter  (Frittrohre)  eisetzt  hat,  wahrend  Bkania  die  Be/.eichnung  Radio- 
konduktor  wählte. 

Das  Phänomen  des  Koharera,  soweit  es  hii'rlier  gehört  und  wie  es  durch 
die  sehr  zahlreichen.  Arbeiten  festgestellt  wurde,  ist  das  folgende:  Wenn  zwei 
oder  mehr  Leiter  sich  nur  m  wenigen  Punkten  berühren  odci  durch  dünne 
Schichten  eines  schlecht  leitenden  Materials  getrennt  sind,  so  bewirkt  ein  zwischi-n 
den  Leitern  erregter  elektrischer  Strom  (konstanter  oder  WechHolstroni)  eine 
Widerstandaändening  des  Systems,  die  in  vielen  Füllen  außerordentlich  groli  Hein 
und   so  zu  einem  Nachweis  auch  schwacher  elektrischer  Krtlfte   dienen  kann. 

es)  Kohärer  mit  Wlderstandsvertnlndemng. 

Der  hauügste  und  wichtigste  Fall  ist,  daß  eine  große  Widerstandüverminderung 
im  Kohärer  eintritt,  wenn  er  durch  elektnsche  Wellen  getroflen  wird ;  dieser  i'^lFekt 

wird  häufig  als  positiv  bczcichnel.  Die  Grund- 
eracheinung  wird  durch  die  Anordnung  der 
Figur  2^5  verwirklicht.  Der  Koharer  (C)  besteht 
aus  Metallfeilicht,  das  in  cinei:  GlaHröhrc  zwischen 
zwei  Metallplatten  eingepießt  ist,  von  den  Platten 
führt  eine  Leitung  zu  dem  die  WiderHtands.'lnde- 
rung  anzeigenden  Instrument  {G}  (Galvanometer, 
Telephon),  dann  zu  einem  konstauten  JÜemente 
(E)  und  durch  einen  Widerstand  {7V}  zum  Ko- 
harer zurück.  Vüi  der  elektrischen  Bestrahlung 
hat  der  Kohfucr  einen  sehr  groUou  Widerstand, 
so  daß  kein  Strom  durch  G  hindurchgeht;  sobald  ihn  aber  elektrische  Wellen 
getroffen  haben,  gibt  G  einen  Ausschlag,  dei  Widerstand  ist  violleicht  von  vielen 
tausend  Ohm  auf  wenige  Ohm  gesunken  und  kann  erst  durch  Erachütterung 
(Klopfen  oder  dgl.)  des  Koharers  auf  ungefähr  seinen  alten  Weit  g(ibrach(  werden. 
Eine  solche  Widerstandsabnahme  kann  auch  durch  manuigfachts  andere  JCin- 
wirkungen  (mechanische,  akustische  usw.),  auf  die  wir  nicht  einzugehen  haben, 
hervorgebracht  werden;  für  die  elektrische  Beeinflussung  des  Koharers  ist  nach 
allen  Untersuchungen  offenbar  die  Potentialdifferenz  au  seinen  Enden 
maßgebend.  Diese  PotentialdiffeTenz  kann  ebensogut  durch  konstanten  Strom 
(was  schon  Branly  fand),  als  durch  Wechselstrom  (elektiüsche  Schwingungen) 
hervorgerufen  werden.  Ist  das  letztere  der  Fall,  so  ist  über  ihre  Größe  meist 
nur  wenig  Sicheres  zu  sagen,  und  so  haben  erst  die  Versuche  mit  konstantem 
Strom  den  Zusammenhang  zwischen  der  Widerstandsänderung  und  der  wirkenden 
Potenbaldifferenz  ergeben. 

1  MüNK  AF  RosENSCHöLD,  Pogg.  Ami.  34.  iQQ.  1835,  4:3.  iy3.  1S38,  —  2  Vari^y, 
Bnt  Ass.  Meeting  Liverpool,  Anhang  28.  1870  —  3  Hughes,  Proc.  Roy.  Soc.  27.  301.  1878; 
Elektroteclm.  Zeitschi.  20.  386  1899.  —  4  CALZECcm-ONasTi,  N,  Cim,  {3}  16.  ßl.  1884;  17. 
38.  1885.  —  BE.  Branly,  C  R  HL.  785,  1890;  112  90.  1891;  118.  384.  1894;  120.  869. 
1895,  12B.  939,  1163.  1897;  127  219.  1206.  1898;  124.  939.  1897;  125.  1163,  1206. 
1898,  130,  1068.  1900,  134.  347,  1197.  igo2  u.  a  O.  ZuBammenfassende  Darstellung  in  Rap- 
port an  Congrfes  Intern,  de  Physique,  Paris  1900.  —  8  0.  Lodge,  The  Work  of  Hertz  etc., 
London  1894;    "P^-   Mag.  (i)   37.   94.    1894;   Electriciau  40.    87.    1897. 
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Hi'i  (Im'scii  UiittThiiriiiinijfLMi  hat  man  ofl  statt  eines  Koharers  mit  vielen 
kli'iniMi  Kt»ri)«'iclu'ii,  wii-  Mclallfeilicht,  kleinen  Schrauben  ii.  djjl.,  einen  einzigen 
(kIci  wciiini'  <>l('ii-lKirliff('  KoiiUikle  frevvahlt,  wo  man  die  Verhaltnisse  genauer 
iilicrsi'licn   Mild   hesliiiiiniMi  kann, 

LicW  man  du'  auf  den  Kohäici  wirkende  Potcntialdifferenz  (z.  B.  durch  Ab- 
/wci^'eii  von  eiiicin  konslanteti  J'Uement)  Hystemalisch  von  null  an  anwachsen,  so 
/ei^fte  sicli  hei  i^eiinger  elektromotorischer  Kraft  {£)  nur  eine  sehr  geringe  Ab- 
ii.ihiue  (Ich  WideislaudcK,  von  eineiu  bestimmten  Wert  des  £  an  aber  erfolgte 
eine  sehr  groKe  WicU'rstaudsvermindernng,  die  bei  weiterem  Steigen  des  E  nur 
iKirU  wenig  /.uii.ilim.  Dieser  ausgezeichnete  Wert  {£/_)  heißt  die  kritische 
Spannung':  sie  hangt  aiiücr  von  dem  Material  auch  von  dem  Druck  usw.  der 
Ki)h.irerU'iU'  geneneinander  ab  und  ist  nicht  ganz  scharf  definiert,  da,  wie  be- 
■itiriders  die  A'ersuelic  \on  lilccr,ES-  und  Böse"  zeigen,  auch  schon  ehe  sie  eneicht 
i^t,  eine  ineikliche  Abnahme  des  Widerstandes  mit  steigendem  E  erfolgt;  das  gilt 
hir  Feill(>htkohjiier  und  Einzelkontakte. 

Lieli  Buf5r:  Ji  sich  zyklisch  ändern,  so  bildete  die  Kurve  der  Widerstands- 
aiuhirniig,  eigentlich  die  Kurve  der  durch  die  Widerstandsanderung  geänderten 
Siromintensitdten,  emc  Schleife,  wio  die  Hysteresisschleife  der  magnetischen 
Änderungen  im  zyklischen  Feld,  die  eine  um  so  größere  Flache  einschloß,  je 
{fr( liier  der  Dnick  gewählt  wurde,  unter  dem  die  zwei  Kontakte  aneinander  lagen. 
Auch  zeigte  sich  ein  Zurückbleiben  der  Wirkung  hinter  der  elektromotorischen 
Kiaft,  d.  ii.  das  Maximum  der  Strommteusität  (Widerstandsabnahme)  trat  erst 
ein,  ah  das  Maximum  von  Ii  schon  passiert  war  '. 

Hat  die  elektromotorische  Kraft  den  Wert  ^x..  erreicht,  so  sinkt  der  Wider- 
stand schnell  auf  einen  solchen  Wert,  daß  die  Spannung  an  den  Elektroden  des 
Kohjlrons,  wenn  er  z.  B.  von  einem  konstanten  Strom  durchflössen  wird,  einen 
bestimmten  Weit  (die  Gleichgewichtaspannung  ^^)  erreicht.  Die  Gleich- 
gewichtSHiJannung  bleibt  dieselbe,  wenn  dann  auch  ein  £,  das  größer  als  Ji/^  ist, 
angelegt  wird;  sie  ist  nach  Robinson ^  chaiakteristisch  fui  jedes  Metall  und  bei 
mehrercMi  Kontaktstellen  lüntereinandei  der  Anzahl  dieser  Stellen  proportional. 
DiescH  Jig.  findet  RonmsoN  für  Eisen  =  U,2  Volt,  für  Kupfci  <  0,1 4  Volt.  Ahn- 
h"i'he  Zahlen  erhalten  GuTHK  und  Thowuridge  für  das,  was  sie  kritische  Spannung 
nannten,  z.B.  gibt  GuTHis"  für  Kohäier  aus  zwei  Metallkalotlen,  die  mit  leichtem 
Druck  aueinandm   gelegt  waren: 

Ag       Cu        Zu        AI        Cd    I    Sn         Fe     Neu-Silb.     Ni         Bi 
/i;.  in  Volt:     0,()Ü2  (),ijn4  0,090  0,23ü  0,10o|o,09n    0,2^2     0,139     0,204  0,183 

Werden  größere  Spannungen  als  die  kritibchen  an  die  Koharerenden  an- 
geh'gt,  so  findet  die  Widerstandsabnahme  fast  momentan  stati,  wäluend  bei 
Anlegen  von  E/,  einige  Zeit  vergeht,  bis  die  Wirkung  vollständig  eingetreten  ist 

Wird  der  Kohärcr  durch  elektrische  Wellen  erregt,  so  hat  man  in  sehr 
\ielen  Fällen  ^  durch  das  Mikroskop  kleine  Funkchen  beobachten  können,  die 
zwischen  den  einzelnen  Teilchen  überspringen.  Am  empfindlichsten  sind  die 
K(jlidrer,  wenn  zwischen  ihren  Teilchen  eine  schlechter  leitende  dünne  Schicht 
(Mcilalloxyd,  isolierende  Flüssigkeit  oder  dgl.)  sich  befindet;  auch  die  Natur  des 
(feuchten  oder  trockenen)  Gases,  in  dem  die  Koharerteilchen  sich  befinden,  kann 
etwas  von   Eiulluß  sein. 

1  K.  A.scnUNAS.s,  Wied.  Ann,  06.  2Ö4.  1898.  —  2  W.  FI.  EccLth,  Electricfan  47.  682, 
71;  1901  —  3  I  Cii,  BuhE,  ibid.  830,  877.  i9oT.  —  *  S.  auch  A,  ICErTKRKR,  Jouru.  de  Phys 
(i)i  ;89.  iyc)2;  Arcli.  ile  Genive  14.  617.  1903  —  B  P.  E.  Robinson,  Auq  d.  Phys.  U.  754. 
lyui;  B.  aticli  K.  E.  GuniK  und  A.  Tsowdiudgic,  Phys.  Rev.  U.  22.  1900  und  K  E.  Gutiie, 
Aun.'d.  Phya.  4.  762.  igoi,  die  vor  Robinson  zu  dbnhchen  Resultaten  kamen,  aber  Bg,  vde 
es  scheint,  als  kritische  Spannung  bezeichneten  —  8  K.  E.  Guthe,  1.  c.  7Ö8  —  7  S.  z.  B. 
L,  Aeons,  Wied.  Ann.  65.  567  1898.  —  D.  van  Gulik,  ibid.  66.  136.  1898.  —  Tii  Tommarina, 
c!  R.  127.  1014    1898;  129.  40.   1899- 


GGS  K.  Wai'i/-,  Imluktiuii  IMisn.   ÜAiill. 

Ans  diesen  und  iinderou  Bpobarhtniifjen  ergibt  sieh  die  Ansieht  vdu  Loimik, 
wie  sie  von  Fkj.u*ik'  und  linderen  modifiziert  wurde,  zur  MrUliiriiiin  des 
Phiinomens  als  die  waiirbchcinlicliate.  Nach  ihr  wird  du»  sehh'eliter  h'iteiule 
Schicht  /wischen  den  Kohdrertcilcheu  bei  Anle{ren  einer  Pulen Liahliireien/,  <lureh 
die  Anziehimg  der  Teilchen  aufeinander  etwas  zusaiiiinen^<'|)reßt;  bei  |4ri)Uerei 
Elektrodenspannung  wird  sie  von  einem  J'iinken  (liirchbri)ehen.  Dabei  bilden 
sich  zwischen  den  leitenden  Elektroden  metallische  ünicken,  wie  es  z.  H.  viel- 
fach, neuerdings  z.B.  von  Sundori'H-,  mikroskopisch  bi'obaeliti>(  wurd<*,  um«!  der 
Widerstand  des  Koharers  wird  sehr  vermindert.  ]")ureli  Klopfen  z(»rN((Jil  man 
die  Brücken  und  briufft  den  Apparat  unt^efähr  in  den   allen   Zustand. 

ß)  Kohärer  mit  Widerstandszunahme. 

Schon  Bkanly  beobachtete  auch  den  „negativen  Kllekt^  der  Wideislnnds- 
vermehrung  eines  Kolmrers  unter  Einiluß  elektrischei  Knifte,  z.  B.  beim  Blei- 
superoxyd,  bei  platiniertem  Glas  usw.  Ähnliehe  Mrscheinungen  fand  Bosr-'  in 
sehr  großer  Zahl  bei  den  verschiedensten  Metallen,  und  ebenso  beobachtete  er 
in  vielen  Fallen  bei  denselben  Stotien  wechsehules,  bald  ixisilives,  bald  nega- 
tives Verhalten.  Viele  seiner  Resultate  sind  freilich  von  .inilereii  Beubiiehlern 
nicht  beatjitigt  worden  oder  lassen  sich  teilweise  durch  chemiHclie  Änderungen 
der  Stoffe  und  Erscheinungen,  wie  z.B.  die  von  Akons*  beobachtete,  erklären. 
Dieser  trennte  auf  Glas  geklebtes  Stanniol  durch  einen  Schnitt,  den  er  mit  li'inein 
Metallpulver  bestreute,  er  sah  dann  im  Mikroskop  bei  ICinwirkiing  eb'ktrisfher 
SchAVingungen  die  Fiinkchen  und  Brücken  zwischen  den  zwei  St.iniiiolstreih'n 
entstehen,  bei  stärkerer  Wirkung  der  Schwingungen  aber,  wie  di<'  Mruckeu 
durch  größere  Funken  wieder  zerstört  wurden  und  m  eine  WideistiiiulH'/.uiiahine 
eintrat. 

Ein  Antikohärer  (Kohurer  mit  Widerstandszunahme)  ist  auch  di<'  St'H  m-kk- 
sche  Platte,  die  noch  den  Vorzug  hat,  von  selbst  wieder  in  ihren  Anfangsziistaiul 
zurückzukehren,  nachdem  die  elektrische  Einwirkung  aufgehört  hat.  Die  Platte 
ist  ein  Silberspiegel  auf  Glas  mit  einem  feinen  durch  einen  Diamanüm  gezogenen 
Riß,  der  mit  in  Äther  gelöstem  Celluloid  überzogen  wird;  das  fJan/,e  bringt 
man  in  eine  Vakuumröhre.  Der  Diamant  lilßt  stets  einlgo  Mi'tallbriicken  zwiNclien 
den  beiden  Spiegelseiten  atehcm,  so  daß  die  Platte  keinen  sehr  großen  Widei- 
stand  vor  dem  Gebrauch  hat.  Wird  sie  von  elektrischen  Wellen  getrotlen,  ho 
zerstören  diese  die  Brücken,  der  Wideistand  erhöht  sich;  nach  der  Abkühlung 
schlagt  eich  das  verdampfte  Silber  wieder  nieder  und  bringt  den  Widc^rntand  aui 
etwa  den  Anfangswert.  Brücken,  die  nicht  zerstört  werden,  vergrößern  auch  (wie 
Bolometer)  ihren  Widerstand,   solange  sie  ein  Strom  durchfließt,  lietriiciitlii'h''. 

Ein  anderer  Antikohdrer,  dessen  Wirkung  auf  Klektrolyst'  beruht,  ist  von 
Neugschwkndkr"  hergestellt  worden.  In  einem  auf  Glas  niedargeschhigeiuMi 
Metall-  (Ag)  Spiegel  wird  ein  etwa  /,  mm  breiter  Riß  gemacht  und  dieser  be- 
haucht; die  Vorrichtung  befindet  sich  in.  dem  SchließungskreiH  einer  konstanten 
Batterie  und  eines  Galvanometera;  wird  sie  durch  elektrische  Wellen  getroffen, 
so  steigt  ihr  Widerstand  sehr  imd  nimmt  nach  Aufhören  der  Hestrahlimg  von 
selbst  wieder  den  alten  Wert  an.  Die  Utaache  sind  die  durch  Elektrolyse  ge- 
bildeten Metallfäden,  die  Brücken  bilden  und  durch  die  Bestrahlung  zerstört 
werden. 

Andere  Kohärer,  die  von  selbst  Avieder  in  den  Anfangszustand  zurück- 
gehen, sind: 

1  Ferkie,  L'dchiirnge  öl  24.  499.  lyoi.  —  2  Tu.  Sundorpii,  Ann.  d.  Phvs.  10.  198. 
1903-  —  3  J.  Ch  Bosk,  Proc.  Roy.  Soc.  66  i6(j.  1899»  abid.  68.  452.  xyoo.  — '  4  l.  Arons, 
Wied  Ann.  65  507.  1898.  —  5  E  Marx,  Phys  ZeitBchr.  2.  249,  574.  lyoi.  —  6  a.  Nbu- 
GSCHWENDER,  Wied    Anu.  67    430;   68.  92.   1899. 


J'.lelitrl/Itttt.  lubtrunicute  zur  Beübftchtuug  sehr  sclmeller  Sch-wingungen.  öGö 

die  mit  Kohle  oder  Graphitkontakten  ^  (Mikrophonkontakt) ; 

der  Quecksilberkohärer  von  Castelli^:  zwei  reme  Quecksübertropfen,  durch 
einen  Eisenzyhnder  voneinander  getrennt,  in  einer  Glasrohre  zwischen  Kohle- 
elcktroden  geben  bei  Bestrahlung  Widerstandazunahme; 

der  rotierende  Quecksilberkohärer  von  Lodge":  ein  scharfrandiges,  um  eine 
hnrizontalc  Achse  rotierendes  Stahlrad  taucht  mit  einem  Teil  seines  Randes  ein 
wiMiig  in  von  einer  (Mschicht  bedecktes  Quecksilber;  ist  das  Rad  mit  dem 
positiven,  das  Quecksilber  mit  dem  negativen  Pol  einer  schwachen  Stromquelle 
verbunden,  so  Üießt  kein  Strom  vom  Rad  zum  Quecksdber.  Treffen  elektrische 
Wellen  den  Apparat,  so  wird  die  C!)lhaut  zerrissen  und  der  Strom  hergestellt, 
der  nach  Aufhören  der  Bestrahlung  wieder  unterbrochen  ist'. 

Die  meisten  Erscheinungen,  auch  der  Kohärer  mit  Widerstandszunahme, 
fügen  sich  der  oben  kurz  angedeuteten  Erklärung  und  bestätigen  sie  z.  B.  durch 
den  Nachweis  einer  Brücke nbil düng  usw.  Freilich  finden  sich  m  der  großen 
Literatur  auch  eine  Anzahl  Beobachtungen,  für  die  dieser  Erklärungsversuch  nicht 
so  (Miifach  genügt. 

Bei  oft  wiederholter  Bestrahlung  wurde  von  vielen  Beobachtern  eine  Ab- 
nahme der  Empfindlichkeit  (eine  Ermüdung^)  des  Koharers  konstatiert 

Die  Cmpfindlichkein  des  Koharers  hängt  von  dem  Schmelzpunkt  und  der 
Leitfähigkeit  des  Materials  ab  und  wachst  in  vielen  Fallen  mit  der  letzteren  und 
mit  abnehmendem  Schmelzpunkt''.  Aach  Zunahme  der  Elektrodengröße  und 
Abnahme  des  Pulvervolumens  zwischen  den  Elektroden  steigert  im  allgemeinen 
die  Empfindlichkeit^  Einschließen  des  Feilichtkoharers  m  evakuierte  Glasrohren 
bewirkt  unter  anderem,  daß  der  Koharer  gut  getrocknet  und  trocken  gehalten 
riwd,  was  für  dauernd  gute  Wirkung  wesentlich  ist". 

Die  Kohärer  für  drahtlose  Telegraphie,  wie  sie  Majrcüni  und  ähnlich 
die  Gesellschaft  für  drahtlose  Telegraphie  benutzt,  sind  in  evakuierte  Glasröhren 
(von  etwa  4  mm  Durchmesser)  eingeschlossen,  haben  Silberelektroden  (leicht 
amalgamiert),  die  etwas  abgeschrägt  sind,  damit  die  Füllung  aus  Nickelfeilicht 
(mit  wenig  Silberfeihcht  gemischt)  sich  nicht  klemmt;  der  Elektrodenabstand  ist 
etwa  l  mm". 

Will  man  den  Kohärer  mit  Widerstandsabnahme,  wie  es  geschieht,  be- 
nutzen, um  mit  ihm  die  Resonanz  zweier  schwingender  Systeme  nach- 
zuweisen, 80  ist  nicht  klar,  ob  er  als  Leiter  (d.h.  unendliche  Kapazität)  oder 
als  grüßer  Widerstand  anzusehen  ist,  und  an  welcher  Stelle  des  Resonators  man 
ihn  also  anbringen  muß.  Die  Versuche  von  Kieuitz"  mit  einem  Nickelfeilicht- 
kohärer  haben  nun  gezeigt,  daß,  wenn  z.  B.  der  Kohärer  im  linearen  Resonator 
an  der  Stelle  der  Funkenstrecke  (in  der  Mitte)  sich  befindet,  der  Resonator  mit 
einem  gleichlangen  linearen  Oszillator  in  Resonanz  ist  und  sein  Widerstand  auf 
ein  Minimum  herabgeht  Da  m  diesem  Falle  der  Koharer  an  der  Stelle  eines 
Spannimgaknoteus  hegt,  spielt  er  hier  die  Rolle  eines  Leiters. 

Ahnhche  Resultate  erhielt  Robinson  ii,  selbst  wenn  der  Kohärer  nur  aus 
einer  Nadelspitze  bestand,  die  eine  metallische  Kugelkalotte  beröhrte,  so  daß  die 
Leitung  mit  Kohärer  eine  bestimmte  Eigenschwingung  hatte. 

I-Iojjson12  findet  das  bestätigt,  wenn  der  Widerstand  des  Koharers  durch 
die    auffallenden    Wellen    (A  =  2U  — 250  m)    bis    auf    etwa     ein    Ohm    herab- 

1  S.  z.  B.  F.  J.  Jehvis-Smith,  Electriaan  40.  84.  1897.  —  Th.  Tommasina,  C  R.  128. 
b66.  1899.  '—  L.  BLEitKRODE,  Natnre  66.  343,  1902.  —  2  Electncian  49  387.  1902.  — 
3  d  LODQE  Proc.  Roy.  Soc  71.  402  1903.  —  ♦  Andere  von  selbst  zurückgehende  Koharer 
s  z'b  Tu' Tommasina,  C  R.  132.  627  1901.  —  a  S  z.  B  P.  E  Roemson,  1.  c.  — 
6  T  MIZUNO,  Phil.  Mag.  (5)  50.  445.  1900.  —  T.  Gnesotto  und  P.  Frasson,  Atti.  Real. 
Int  Veneto  63.  703.  1904.  —  7  S.  z.  B  H.  Muxaoka  und  T.  Tamaru,  Mem.  coU  of  science 
Kvoto  1  20.  1903;  Beibl.  29.  97.  —  8  j.  Zknneck,  Elektromagnet  Schwing  ,  S  796.  — 
9  j.  Zenneck,  1.  c.  —  10  F.  KutBirz,  Ann.  d.  Phys.  6.  741  1901,  —  "  P.  E.  Robinson,  1.  c. 
12  F  HoDSON,  Ann.  d   Phys.  14.  973     1904. 
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gesetzt  wurde;  blieb  dagegen  der  Endwiderstand  lU — IH  Ohm,  so  zeigte  der 
Koharer  eine  endliche  Kapazität  i. 

Das  Letztere  ergab  sich  auch  Eichhorn  bei  seinen  Versuciien  über  Ab- 
stimmung in  der  drahtlosen  Telegraphier. 

Aus  der  Literatur  seien  noch  angeführt: 

G.  ScHlABACH,  Phys.  Zeitschr.  2.  374,  383  igoi,  wo  sich  em  vollslandiHCb  Verzeichms 
der  bis  Ende   1900  erscliieneuen  Literatur  findet 

A  RiGHl  und  B.  Dessau,  Die  Telegraphie  ohne  Dralit,  Brnuuscliwoig  1903,  S.  lyy,  nuch 
nut  zahlreichen  Literaturangaben. 

R,  Appleyaed,  Phil    Mag    (5)  43.  374     1897 

F.  Auerbach,  Wied.  Ann.  64    611,  66    700  (Versuche  von  Ad   Mu-VIi-k)   i8y8. 

U   Lkppin,  Wied.  Ann    65.  885     1898 

E.  Dorn.  Wied.  Ann    66.  146.   1898. 

O.  Behrendsen,  Wied    Ann.  66.  1024.   1898 

R.  Malagoli,  N.  Cim    (4)  8.  109.  1S98,  10    279    1899 

Th.  Sundorph,  Wied.  Ann.   68.  594    1898. 

A.  Blondel  und  G  Dobkovitcii,  C   R    130    1123,  1900. 

J.  Häbd^N,  Elektrotechn  Zeitschr.  21.  272.   1900,   Phys.  Zeitsclir.  6.  b2(j.    1904 

A  TROWBRmGE,  Am   Joum    of  Sc    (4)  8    iqg.   1899;  Nature  63    156     ujuo. 

C  TissoT,  C.  R    130    902.  igoo. 

O.  KiNSLKY,  Phys    Rev.  12    177.  1901 

A.  Turpain,  L'eclaorage  el.  27    56    1901,  C.  R  137.  502.   1903. 

Ph  E  Shaw,  Phü    Mag.  (6)  1    265.   1901 

Th  Tommasina,  Arch    de  Genfeve  11    557    1901. 

H.  MuRAOKA  und  T  Tamaru,  Ann.   d    Phys    7    554.   1902. 

Fr.  W  Müller,  Dissert.,  Straßburg  1901. 

J   Fen^i,  C  R.  134.  227    1902,  135    30    1902. 

E.  R.  Wollcott,  Bull    of  the  Univ    of  Wisconsin  3.   l.   1901;  BlmW    27.    197. 

E.  Drago,  N   Cim.  fs)  2    319.   1901 ;  6    197    1903. 

J   C.  Bose,  Proc.  Roy    Soc.  70.  154,  174,  185    1902. 

P.  E.  Robinson,  Phys.  Rev.  17.  28b    1904 

M.  HoRNEMANN,  Ann.  d    Phys.  14.   129     1904 

R  Thöldte,  AJin.  d    Phys    17.  694    1905. 

A  Fisch,  Mitt    d    Phys    Ges    Zürich  7    i     1904 

P.  E.  Shaw  und  GAB   Garett,  Phil    Mag.  (b)  8     165     1904. 

P.  Lohberg,  Ann   d   Phys.  18.  850    1905. 

h)  Elektrolytische  Apparate. 

Der  NEUGSCHW'ENDERsche  Antikoharer,  der  elektrolytisch  wirkt,  ist  schon  unter 
Kohärer  beschrieben.  —  Der  ScHLOMiLCHsche  Wellendetektor^  besteht  aus 
einer  Schwefelsäuiezelle  mit  Platinelektroden,  deren  eine  durch  einen  Wollaston- 
draht  gebildet  (U,001  mm  dick)  und  0,01  mm  aus  dem  einschließenden  Glasrohr 
hen'orragt.  Man  läßt  einen  ganz  schwachen  konstanten  Strom  durch  die  Zelle 
und  ein  Galvanometer  gehen.  Treffen  dann  elektrische  Wellen  den  Apparat,  so 
verstärkt  sich  plötzlich  der  Strom,  und  das  Galvanometer  gibt  einen  kräftigen 
Ausschlag,  der  wieder  zurückgeht,  wenn  die  Wellen  nicht  mehr  auf  die  Zelle 
wirken.  Die  Ursache  ist  offenbar  Depolansation  der  sehr  kleinen  Elektrode 
durch  die  Schwingungen,  wie  Reich,  Dieckmann  ^  u.  a.  gezeigt  haben.  Die  Empfind- 
hchkeit  und  Bequemlichkeit  des  Instrumentes  um  die  Existenz  von  elektrischen 
Wellen  nachzuweisen,  ist  sehr  groß,  wenn  z.  B.  ein  Telephon  statt  des  Galvano- 
meters benutzt  wird.  Einen  ähnlichen  Apparat  hat  Fessenden*  konstrmert  und 
Barretter  genannt. 

Ein  Instrument,  bei  dem  auffallende  Wellen  eine  Widerstandsvermehrung  be- 
wirken, ist  von  DE  Forest''  konstruiert  worden  und  in  seiner  Wirkungsweise  ähn- 
lich dem  Neugschwender sehen  Antikoharer.  — 

1  G  Eichhorn,  Die  drahtlose  Telegr ,  S  13b,  144  —  2  W.  SchlOmilcHj  Elektrotechn. 
Zeitschr  24  959  1903  —SM  Reich,  Phys.  Zeitschr  5.  338.  1904, —W.  Dieckmann,  Ibid.  5. 
529  1904  —  B  Maoku,  ibid  6  292.  1905  —V  Rothmund  und  A  Lkssing,  Ann.  d.  Phya  16. 
193-  1904.  —  G  FERRii,  C.  R.  315,  1905.  —  4  R  A  Fessknden,  Elektrotechn.  Zeitschr.  24. 
S8b  u.  1015     1903;  Electnaan   51.    1024     1903.  —  5  de  Forest,  Electncian  62     171.    1903. 
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i)  Die  Vorsitchi'  physmloffischo  Wirkuiif,^pni,  Gasexplosionen'-  durch  den 
l'imkt'ii  zur  Aiirniuluiif,^  elckuisdior  Wellrii  y.n  benutzen,  mögen  noch  envahnt 
weiden. 


fl 


27.  Anordnungen  zur  Demonstration  sehr  schneller  Schwingungen. 

Die  ILou'J-ZHchen  Grundversiiche  sind  sehr  vielfach  wiederholt  und  ergänzt 
wenden,  eiiiiye  der  hierbei  \envandten  Anordnungen  sollen  kurz  beschrieben  oder 
erw.ilint  werden. 

Hei  den  Iliiwi/sclien  Hohlspiegeln  war  die  Funkenstrecke  des  Resonators 
nur  schwer  zu  beobachten,  man  hat  sie  deshalb  bald  durch  andere  der  oben  an- 
geführten I-Tilfamittel  ersetzt.  Als  praktisch  imd  weit  sichtbar  envies  sich  Drudk» 
die  Verwendung  der  ZKHNDKRschon  Röhre  in  Verbindung  (nach  dem 
Vorgang  von  Bolt/mann)  mit  euieni  Eleklroskop  und  einer  Trockensaule, 
wie  CM  die  Figur  28ü  zeigt.  Der  Re- 
sonator in  der  Drennlinic  des  sekun- 
dären Hohlspiegels  ist  gebildet  aas 
den  Glimmelektroden  G^^  und  G.,  und 
den  an  sie  angesetzten  Drahten  D^ 
und  Z)^  ,  deren  Länge  so  gewählt  wird, 
fliiß  das  ganze  System  auf  den  Er- 
reger abgestimmt  ist.  Von  A',  geht 
eine  Ableitung  zur  Erde,  von  Ä'^  zum  C 
Klektroskop  und  der  Trockensaule 
(A'i  und  Ä'ä  sollen  Spannungsknoten 
sein).  Sobald  der  Resonator  anspricht, 
ein  Stiom  zwischen  j^j  und  JS.^  über- 
«ehl,  fallen  die  lililttchen  des  Elektro- 
skops  zusammen,  um  beim  Aufhören 
fler  l'lntladung  wieder  auseinander- 
zuspreizen. Mit  dieser  Anordnung 
kann  man  die  Hohlspiegelversucho 
gut  demonstrieren.  Die  Reflexion  an  einer  ebenen  Metallwand,  Gitter  usw. 
zeigt  die  wie  angegeben  montierte  Rohre,  aber  ohne  empfangenden  Hohl- 
spiegel. —  Will  man  auch  die  magnetische  Kraft  luitersuchen,  ao  entfernt 
man  D^  und  J}^  und  verbindet  statt  dessen  die  Glimmelektroden  durch  einen 
kndsförmig  gebogenen  Draht  von  passender  Länge,  so  daU  man  jetzt  emen 
geHchlossenon  Resonator  hat.  Die  Elektrode  //j ,  die  noch  im  Bereich  des 
(Jlimmatroms  liegt,  verbindet  man  mit  Elektroskop  und  Trockensäule,  die  Stelle 
des  Resonators  gegenüber  dem  Glimmlicht  mit  der  Erde.  Mit  dieser  Vorricht-ung 
lassen  sich  die  HEUTZSchen  Versuche  über  die  Verteilung  der  elektrischen  und 
magnetischen  Kraft  um  eine  geradlinige  Schwingung,  die  Wirkung  der  längs 
Drähten  fortgepflanzten  Wellen  usw.  gut  demonstrieren. 

Besonders  bequem  werden  die  Versuche  über  Strahlen  elektrischer  Kraft, 
wenn  man  im  Resonator  des  sekundären  Spiegels  statt  der  Funkeustrecke  den 
Kohar.er  benutzt  and  durch  ihn  etwa  die  Leitung  einer  Klingel  schließen  läßt, 
die  bei  jeder  Bestrahlung  ertönt 

Die  Demonstration  der  Knoten  und  Bäuche  bei  Drahtwellen  hat 
Arons^  in  der  Weise  ausgefülirt,  daß  er  das  Paralleldrahtsystem  auf  eine  ge- 
nügende Länge  (2,5  m)  durch  eine  Glasröhre  gehen  ließ,  die  ausgepumpt  wurde. 

1  R.  Rttteh,  Wied.  Ann.  4.0.  53.  1890.  —  2  Schon  von  Lecker  angegeben  (1.  c  S.  856), 
B.  auch  LirCAS  und  Garrut,  Pidl.  Mag.  (5)  33.  299.  1892,  —  3  P.  Drude,  Wied.  Ann.  52. 
499.  1894.  —  4L.  Arons,  Wiod.  Ann,  45.  553,  1892.  S.  auch  J.  J  Bergmann,  Physi 
Zeltschr.   4,   266.    1903. 
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Legte  man  dann  auf  den  nicht  im  Rohr  boliiidlirlu'ii  Teil  der  Drahte  an  ]).i,ss(mi- 
den  Stellen  eine  Bnicke  auf,  so  bewirkte  die  errcjrte  Sch\\iii|ijiinjj  im  Rolire,  daU 
dort  zwischen  den  Drahten  an  den  Bauchstellen  das  verdimiitc  (las  leiiciilete, 
wdlirend  es  an  den  Knotcnstellen  dunkel  l)li(!b.  —  Nimml  maii  i\ir  Dialite  .sehr 
dünn  (0,1  mm),  so  leuchten  die  Banchstelleii,  hei  kr.iftif^er  lüreniiiifj;  dei  Schwiiimni^eii, 
im  verdunkelten  Zimmer  schon  m  freier  Lnft,  wie  (.'oomdcI'  ^  fand;  das  f,'(jlm^rL 
noch  mit  Wellen  von  nur  12  cm  Wellenlanfrc.  Spannt  man  die  heideii  dünnen 
Drähte  in  einer  vertikalen  Ebene  auf  und  le}j;L  an  ihre  RuekHeite  einen  Seliiim 
von  Baxyumplatincyanur  oder  dgl.,  so  leurhtel   er  an   den  BiUieliHlelh'n  -'. 

Sehr   unbequem   waren    die  großen  DimenHionen   der  I  ti,i<"i/,sclieii   A])])ar.'iLe, 
deshalb  hat  man   sich  bald  mit  Erfolg  bomuiit,  kleinere  Wellen  lange  n   zu  be- 
nutzen.    Am  weitesten  sind  darin  LiaikDiav'  und   L\mi'\  '   gegangi'ii,   die   Wellen- 
langen  von  ö   und  4  mm    beniitzlen.     Der  Priinarspiegel    des   eisleren 
war   nur    20  mm    hoch    und    hatte    eine    Miennweite    von    (i  nun.     Der 
Spiegel  und  Oszillator  tauchten  ganz  in  Petioleiuii  ein.     Der  Resonalor 
Jp  war  (nach  Klemicncic)  mit  Thermoelement  verHclien  und  in  einem  sekun- 

dären Spiegel  von  1,4  mm  Brennweite  montiert.    Die  Ap])arate*    l'nl.iri- 
sationsgitter  (quadratisch,  2  cm  Seilenltinge),  Ebonitpiisma  (1,K  ein  lioehj 
usw.  waren  auf  einem  Spektrometertisch  aufgeslellt,   und    ch  gelang,  mit 
der  Wellenlänge  von  G  mm  Interferenz,  Reilexion,  D()i)])ell)r('ehung  usw. 
/>      gut  nachzuweisen  und  z.  B,   den  gröüten  und  kleinsleu  llau])lhre("hiings- 
^      quotienten   des   Schwefels    zu   messen.     Die   Anordnung  des   Oszilh'itois 
zeigt  die  Figur  287.    I3ie   Brimarleiter.  kleine  l'lalinzyliiider  /'  ( 1 ,,'{  mm 
lang,  0,5  mm  dick),   sind   in  die  Glasrohien  {G)   eingeschinolzen.     Die 
Stromzufuhrnng   vom   Induktorium    (iibei    einen    WasseiwideiHland    und 
Kondensator,    die    aber  Lami'a    bei    seinen    ahnliehen    Ver.siieiien    nicht 
■^  notig    fand)    geschah   durch    Funken,    die    von    den    Drähten    />>    auf    /' 


^  übersprangen. 

Über    ahnliche    Versuche    mil    kleinen    Wellenlängen    und     dem 

Figur 287.     Kohärer    als    Reagens   s.   Bosk'"',    IlrMsTurr"    und    besonders    Rri.iii^: 

Die    Optik   elektrischei    Schwingungen. 

Statt    des   Induktoriums    hat   zuerst  Toim.kr'^    die    Inllueiizmasehine    benulzl. 

Außer    den    schon    zitierten   Arbeiten    von    Zmindi.'k   s.    u.  a.    noch    die    von 

Rubens  ö. 

28.  Wellen  längs  metallischer  Leitungen. 

a)  Stabformiger  Leiter  oder  Draht, 

Die  Theorie  für  einen  unendlich  langen  Draht  nach  Sdmmkrm'.i.I)  ist  früher 
(S.  648)  schon  angedeutet  worden,  ebenso  die  Ausstrahlung  eines  begrenzten  Drahtes 
nach  Abrah.'Vm  (S.  G46),  der  die  Möglichkeit  von  Oberschwingungen  nachwies,  die 
von  Kiebitz  10  expenmentell  konstatiert  wurden.  Die  Versuche  wurden  mit  einem 
gradlinigen  Erreger  von  250  cm  Länge  angestellt,  dem  ein  kreisförmiger  Empfllnger 
mit  kurzen  angeschlossenen  Paralleldrahten  gegenüberstand.  Auf  dem  letzteren 
konnte  eine  Brücke  verschoben  und  so  die  Lange  des  Empfängers  innerhalb 
kleiner  Grenzen  verändert  weiden.    Der  Brücke  gegenüber  befand  sich  eine  Unter- 

^Y'  I^  CooLiDGK,  Wied.  Ann.  67.  578.  1899  S  auch  A.  Rioiii.  N.  Cim.  (4)  8. 
34.  1898.  —  2  F.  A  Schulze,  Ber.  d  Ges.  z.  Bef.  d  ges.  Naturw.  zu  Miirlnirg,  Duzbr.  1902 
und  K  Schaum  und  F.  A  Schulze,  Ann  d  Phys.  13  423.  1904.  —  3  p.  Ltcbkdkw,  Wled. 
Ann  56.  i  1895.  —  4  A.  Lampa.  Sitzber.  d  Wien.  Akad.  (Ha)  108.  587  u.  lojy.  1896.  das 
letzte  fl-uclL  Wied.  Ann.  61  79.  1897  -  ^  J.  Ch.  BosE,  Proc.  Roy.  Soc.  59  lüo  i89().  Phil. 
Mag  (5)  43  SS  1897.  —  6  F.  HiMSTEDT,  Ber.  d.  naturw.  Ges.  zu  Freiburg  i.  Br.  11.  1899. 
--  7  A.  RiGHi,  deutsch  von  B  Dessau,  Leipzig.  1898.  —  8  A.  Tüplkr,  Wied.  Ann  46.  306, 
464,  642  1893,  63.  183.  1897.  —  9  H.  Rubens,  Zeitschr  für  phya.  und  ehern  Unterr.  9. 
241,  1896    10.  239    1897    —  10  F.  Kiebitz,  Ann.  d.  Phys.  5.  872.    1901 
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Mtktii/itllt,  Wellen  längs  metiiUischer  Leitungen  "''* 

liicclumjr  im  Kreis,  die  als  Funkenstrecke  diente  oder  mit  RiGHischen  Reaonator- 

Hlicifcii    oder   den    Gliramelektroden   einer  ZEHNDERschen  Röhre   verbunden    war. 

Der  (Jriiiulschwiii^mng  entsprach   eine  Länge  des  Empfängers  von   248  cm,  stellte 

ni.iii  kk'inrrc  Kmpfdngcr  her,  so  zeigten  sie  sich  in  Resonanz  mit  dem  unverän- 

248 
tlfrii'ii    i'lrrcger,    wenn    ihre   Länge    =  war,  wo  m  die  Reihe  der  ungeraden 

m 

Z.Llih'u  W,  n,  .  . .  17  bedeutet;    d.  h.  wie  die  Theorie  eigibt,  treten  harmonische 

niuMHfhwirigiingon    ungerader   Ordnung   auf.     Auch    die   Knoten    und  Bauchhnien 

der  magnetischen  Kraft  in    der  Nahe  des  Erregers,    die  Anii.\HAMS  Theorie  vcr- 

laiigle,  konnton  zum  Teil  experimentell  gefunden  werden. 

\'i'isndu'  mit  kreisfrjrmtgori  Resonatoren  über  die  Beschaffenheit  des  Feldes 
«'iiM'H  gel  adlinigen  Leiters,  besonders  an  dessen  Ende,  haben  Sai^asin  und  Birkkland  i 
aijgi'slellL 

Mit  dem  RuTHiäRKOkiischcn  Detektor  hat  Chant^  die  von  verschiedenen  Er- 
regern er/.ougten  Wellen  längs  eines  Drahtes,  längs  einer  Geberantenne  und  der 
l'linpfangsdrähte  der  drahtlosen  Telegraphie  untersucht. 

b)  Das  Paralleldrahtsystem." 

Dies  Drahtsysteni   mit   nach  Lecptrrs  Vorgang  übergelegter  Bmcke,    dessen 
Tlieorie  schon  früher  (s.  S  OHR  ff.)  gegeben  ist,  wird  meist  benutzt,  um  die  Wellen- 
länge    der    erregten    Schwingungen    zu 
messen.    Die  Anregung  zu   den  Schwin- 
giingeiierhält  das  JSysLcm  durch  den  Os- 
zillator (nach  HiiK'i'Z,  Riciii,  Bloniilot),  >-T-nl       \     i  <? 
mit    dem   es    gekoppelt  ist,    so    daJi    in           ''^\          ' 
dem  GcamnEsystem,  nach  der  allgemeinen 
Theiirie  gekoppelterSysteme,  zweiSchwin-               _t4 
gunnen  auftreten  können.    Sind  primäre                               Figiu  28«. 
(./.'/')  mul  Hekiiiidäre  {BCC'B')  Leitung 

(s.  I'igiii  2SH)  in  ihren  Dimensionen  und  Lagen  unveränderlich,  so  wird  das  Auf- 
leimen einer  Bnlcke  {b)  auf  die  Paralleldrahte  die  Koppelung  verändern,  stärker 
machen,  was  schon  das  andeie  Aiisschen  und  lautere  Knattern  des  Primärfunkens 
anzeigt.  Verschiebt  man  l)  nach  dem  Ende  CC  hin,  so  können  nach  und  nach 
idle  ICigensehwingungen  des  sekundären  Systems  hervortreten,  wie  sie  die  Theorie 
|s.  Formel  (<)1)  y.  O.O^J  durch  die  KiRCHHOFKsche  Gleichung  gibt. 

Das  beobachtete  zuerst  Lkcher^,  dei,  wie  schon  früher  gesagt,  eine  GKissuiusche 
Rühre  als  Wellen anzeigor  benutzte,  die  quer  am  Ende  über  die  Drähte  gelegt 
war.  Eine  solche  Röhre  spricht  am  besten  an,  wenn  sie  in  einem  Spannungs- 
baui'h  liegt,  die  Lage  der  Brücke  charakterisiert  naturlich  einen  Spannungaknoten. 
LfiliL  man  die  Brücke  b  liegen,  während  die  Geißlerröhre  gut  anspricht,  und 
versehicbt  eine  zweite  Brücke  b^  von  b  nach  CC  hin,  so  leuchtet  die  Röhre 
mir  dann  hell  auf,  wenn  bc^  eine  Knotenstelle  des  schwingenden  Systems  passiert, 
der  Abstand  zwischen  kj,  und  b  wird  dann  nahe  ein  ganzes  Vielfaches  der  halben 

Wellenlänge  {X)  sein.    Zur  genauen  Bestimmung  von  --  muß  noch  die  Korrektion 

wog(^n  der  „Brückenverkürznng"  (s.  S.  655)  augebracht  werden,  was  für  nicht  zu 

1  E.  Sauasin  und  Kr,  BnuatLAND,  C  R.  117.  bi8.  1893;  118  793.  1894.  —  2  c.  A. 
C1IANT,  Phil  Mag.  (6)  5.  331.  1903;  7.  124  1904;  Am.  Joura,  of.  Sc.  (4)  18.  403.  1904.  — 
3  E.  Lechkr,  SItz.-Ber.  d  Wien.  Akad.  90  (Ha).  1.  1890  u.  Wied.  Ann.  41.  850.  1890. 
S.  mich  J.  J.  Thomson,  Proc.  R07.  Soc.  46  i.  29a.  1889.  ~  *  Über  Anordnung  und  Ver- 
sücl).sbediußungon  bei  dem  Drahtsystem  s.  nocb  W.  Donle,  Waed  Ann.  53.  178.  1890.  — 
A.  TÜPLRR,  ibid.  46.  643.  1892  —  H.  Ebert  u.  E.  Wuedemann,  Ibid.  48.  549  ti.  49  1.  1893. 
—  R.  Apt,  ibid.  01.  631.   1897. 
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lange  Brücken  meist  genügend  geschieht,  wenn  man  zur  gemessenen  Ltinge  der 
Paralleldrahtleitang  noch  die  halbe  Bruckenlange  hinzuaddiert.  Man  wird  die 
Brücke  im  allgemeinen  möglichst  kurz  wählen,  da  sie  dann  mehr  rcliektiert,  ihre 
Lange  ist  also  durch  den  Abstand  der  beiden  Paralleldrahte  gegeben,  der  auf 
1 — 3  cm  herabgehen  kann. 

Je  besser  die  primäre  Schwingung  mit  der  auf  der  sekundären  Leiüing  ab- 
gegrenzten in  Resonanz  ist,  um  so  intensiver  werden  die  Schwingungen  in  der 
letzteren  sein.  Will  man  die  Wellenlange  des  Erregers  mDglichsl  unbceinJlulit 
von  den  Schwingungen  des  sekundären  Systems  finden,  so  muß  die  Koppehing 
zwischen  beiden  sehr  gering  sein,  dann  bildet  sich  im  Fall  der  Resonanz  im 
Drahtsystem  die  schwach  gedämpfte  Erregerschwingung  aus. 

Hierauf  beruht  die  früher  erwähnte  Methode  \on  Drudii^  zur  Beatnnnuinf) 
der  Wellenlänge  einer  Oszillatorschwingung.  Ein  mit  dem  Oszillator 
schwach  gekoppeltes  Drahtrechteck,  dessen  eine  Schmalseite  verschiebbar  ist, 
bildet  das  Sekundarsystem ;  die  Resonanz  wird  durch  eine  in  der  Mitte  aufgelegte 
Vakuumröhre  festgestellt  Die  Gesamtlange  des  Rechtecks,  vermehrt  um  :{  cm 
(Kapazität  der  Röhre),  gibt  die  Wellenlange  der  Erregerschwmgung.  —  Zur 
Messung  von  größeren  X  ist  in  die  unbewegliche  Schmalseite  des  Rechtecks  ein 
Kondensator  eingeschaltet,  dessen  Kapazität  durch  Eintauchen  der  Platten  m 
Flüssigkeit  (HgO  mit  Dielektnzitätskonstante  81)  vermehrt  werden  kann. 

Durch  jede  Veränderung  oder  Verschiebung  des  primären  und  sekundären 
Systems  gegeneinander  ändert  sich  die  Koppelung,  also  auch  die  Periode  der 
auftretenden  Schwingungen. 

Werden  z.  B.  die  Platten  BB'  den  AA'  mehr  und  mehr  gendliert,  so  zeigen 
Beobachtungen  2,  daß  die  Schwingungen  in  dem  sekundären  System  starker  und 
stärker  gedampft  werden  und  schließlich  nur  noch  wenige  Wellen  längs  der  Drähte 
wahrzunehmen  sind.  Das  erklart  sich  durch  die  zunehmende  Koppelung,  die,  wie 
die  Theorie  der  Koppelung  zeigt  (s.  diese),  die  Dämpfung  vennehrt  usw. 

Eme  sorgfaltige  experimentelle  und  theoretische  Untersuchung  haben  Cohn 
und  Heerwacen^  ausgeführt,  sie  gelangten  dabei,  indem  sie  von  der  H]':u'i7, sehen 
Darstellung  der  Erregerschwingungen  ausgingen,  zu  der  KirchhüI'"1' scheu  Gleichung. 
Bei  ihren  Versuchen  endeten  die  Paralleldrahte  in  den  Platten  eines  Konden- 
sators (Q),  eme  Brücke  wurde  auf  der  Leitung  verschoben  und  die  Lagen  der 
Brücke  {b)  (Knotenpunkte)  bestimmt,  bei  denen  eine  GüissLiiRsche  Röhre,  die 
zwischen  5  und  Cq  sich  befand,  aufleuchtete,  dann  ist  jedesmal  der  Teil  des 
Systems  vor  d  mit  dem  hinter  li  in  Resonanz.  Es  gelang  so,  eine  Reihe  von 
Obertönen  (bis  zum  sechsten)  zu  finden,  die  nicht  harmonisch  waren  und 
deren  Wellenlänge  mit  der  Kirchhoff  sehen  Formel  im  allgemeinen  stimmte. 

Mit  der  LECHERschen  Anordnung  hat  auch  Lamoite'^  gearbeitet,  aber  dabei 
eme  Brücke  {d)  näher  den  sekundären  Platten  auf  der  Leitung  fest  liegen  lassen 
und  so  ein  System  abgegrenzt,  das  aus  dem  Erreger,  den  sekundären  Platten 
und  Leitung  bis  zu  5  besteht  Dann  wurde  eine  zweite  Brücke  if^  verschoben 
und  die  GEisSLERsche  Röhre  stets  in  der  Mitte  zwischen  beiden  Brücken  gehalten, 
da  sie  dort  (in  einem  Spannungsbauch)  am  besten  anspricht  Die  so  gefundenen 
Obertöne  fügen  sich  auch  hier  annähernd  der  Kirchhoff sehen  Gleichung. 

Die  Versuche  Lamottes  mit  der  BLONDLOXschen  Anordnung  lassen  sich 
nicht  aus  dieser  Formel  berechnen,  da  die  Anordnung  nicht  den  Bedingungen 
der  Rechnung  genügt,  aber  auch  sie  ergeben  eine  Reihe  von  Obertönen'''. 

1  P.  Drude,  Ann  d.  Phys.  8.  6ii.  1902.  S.  auch  Anordnangeu  lun  Resonanz,  Dielektrizitäts- 
konstante, Koppelung  usw.  zu  messen,.  Phys.  Zeitschr.  4.  734.  1903  —  2  S  A.B.  D.E.JüNES 
Rep.  BriL  Ass  Cardiff.  1891.  561  u  Beibl.  17  851.  1893  —  3  E  Cohn  u.  F.  Heerwaüen, 
Wied  Ann.  43  347.  1891.  —  ♦  M.  Lamotte,  Wied.  Ann  65.  92.  1897;  Ann.  de  CMm  et 
de  Phys  (7)  24.  205.  1901.  —  B  Weitere  Literatur:  Salvioni,  Read.  deU'  Ac.  dei  lincei  1. 
206  u.  250.   1892.  Racerche  suUe  onde  elettnche  stazionane  Perugiaj   1893.   —  J-  VON  Geitler, 


Miktri/itflL  Wellen   Uiiiys  mctalUscher  Leituiigeu  07') 

Kiidi{r(ni  die  DrahLe  in  CC  frei  (d.  h.  ist  nach  friiherem  Q  sehr  klein),  so 
sdII  nach  der  Thuorie  im  Abstand  \  X  vom  Ende  ein  Spannungsknoten  liegen, 
(las  ydt,  wie  die  Beobachtungen  zeigen,  nur  angenähert,  wohl  zum  Teil  deshalb, 
wi'il  ^nn  den  Enden  stets  Ausstrahlung  stattfindet  \  Liegt  bei  CC  eine  Brücke, 
odiT  (Midigen  die  Drähte  dort  in  einem  Kondensator  von  größerer  Kapazität,  so 
lietlndcL  au'h  da  (angenähert)  ein  Spannungsknoten. 

Die  Form  der  stehenden  Welle  im  sekundären  System  ist  vielfach 
niilcrsui'ht  wordL'ii.  Zuerst  von  Ruuknk-,  der  das  Bolometer  benutzte  und  ihm 
von  zwei  gegenüberstehenden  Punkten  der  Drahte  in  der  S.  G4G  angegebenen 
Art  die  Schwingungen  zuführte.  Ei  fand,  als  keine  Brücke  auflag  und  die  Ab- 
leiLungsatcIlon  nach  dem  Bolometer  vom  Anfang  der  Paralleldrahte  systematisch 
nach  CC  verschoben  wurden,  eine  Wellenkurve  miL  mehreren  verschieden  starken 
JVIavimis  und  Minimis;  als  eine  Bmcke  h  aber  fest  hegen  blieb,  nahm  die 
Kurve  ganz  die  Form  der  einfachen  Sinnalmie  an.  —  Bjerknes''  nahm  Drähte 
(i;U)  in),  die  länger  waren,  als  der  vom  stark  gedampften  Erreger  ausgesandte 
Wf'llenzug,  so  daß  nur  eine  einzige  ReÜexion  zu  berücksichtigen  war,  da,  wenn 
die  (^rstc  Welle  zum  zweitenmal  wiederkehrte,  sie  schon  durch  einen  elektrisch 
neutralen  Draht  lief,  es  konnten  also  keine  dauernden  stehenden  Wellen  zustande 
kommen.  In  verschiedenen  Entfemungon  vom  Ende  der  Drahte  stand  ein  Elektro- 
meter, dessen  Ausschlage  man  beobachtete.  Die  Kurve  der  Ausschläge  gibt 
eine  gedämpfte  Shiusschwmgung  für  die  so  untersuchte  Welle  des  Erregers 'i. 

Der  Einfluß  der  Dicke  der  Drahte  ist  nach  den  theoretischen  Unter- 
suchungen (s.  S.  049  u.  G5U)  derart,  daß,  je  dünner  die  Drahte  werden,  um  so  kleiner 
wird  für  dieselbe  Schwingungsdauer  die  Wellenlange.  Das  haben  u.  a.  St.  John'' 
und  Bakkla  "  für  Kupfcrdraht  bestätigt.  Der  erstere  fand  z.  B.  für  Wellen  von 
n  m  Lange  emo  Abnahme  des  X  von  5  Prozent,  wenn  der  Durchmesser  des 
Kupferdrahtes  von  0,120]   cm  auf  0,03915  cm  sank. 

Ebenso  ergaben  Versuche  die  von  der  Theorie  g^eforderte  geringe  Ver- 
kleinerung der  Wellenlänge  durch  abnehmende  Leitfähigkeit".  Auch 
giolJere  Permeabilität  (Eisendrähte)  vermindert  X^^- 

Laufen  die  Drähte  nicht  genau  paiallel,  enthalten  sie  Ausbiegungen,  Knicke, 
.sind  dickere  oder  dünnere  Partien  in  die  Leitmig  eingeschaltet,  Drahtstücke  oder 
Bleche  angehängt  usw.,  so  findet  bei  jeder  solchen  Stelle  eine  Reflexion  statt,  da 
sich  die  Kapazität  dort  ändert".  Durch  Einschalten  solcher  heterogener  Leiter 
in  (las  Drahtsystom  können  den  NR\V'i"0>f sehen  Ringen  in  der  Optik  ähnliche 
l'^iiHcheinungeu  hervorgenifen  werden,  da  am  Anfang  und  Ende  des  heterogenen 
Leiters  vielfache  Reflexionen  eintreten  werden.  Solche  Fälle,  wie  z.  B.  das  Ein- 
schalten von  Kondensatoren,  sind  eingehend  behandelt  von  Barton",  der  auch 
die  Dämpfung  in  dem  Paralleldrahtayatem  zu  bestimmen  suchte". 

Wled.  Ann.  66.  513.  l8y5,  67.  412.  löyü,  66.  yyij.  i8y8.  —  P.  DnuDK,  Arch.  de  t7en6ve  (4) 
3  4(14.  i8(J7.  —  D.  Mazoito,  AUi  delli  Sc.  di  Turiiio.  28.  417.  1892/93;  29.  2211.  369.  1893/94; 
N.  Clm.  (4)  6.  172.  1897;  (4)  7.  5.  l8c)S;  9  207.  189g.  —  E.  CASThLU,  N.  Cim  ^5)  6.  49 
M)03    8.   lOi.    1904. 

1  Z.  H,  L.  PK  FoKiJST,  Am  Jouni.  ofSc  (4).  8  58.  1S99  n.  Phys.  Zcitschr.  1.  193.  1900  — 
IJ.  A,  JiüMSTOAD,  Am.  Jouni.  of  Sc.  (4)  14  359.  1902  —  2  H.  RunK.vs,  Wied.  Anu.  42. 
154  1891.  —  3  V.  HjiuUiNES,  WietI  Ann.  44.  513.  1891.  S.  auch  A.  Ekström,  Wied.  Ann.  64. 
315.    1898.  —  ■*  Andere  Versuche  s.  /..  B.  Kh.  BiRKElanDj  Wied.  Anu.   47.    583.    T893.   — 

A-'PfiRüT,   C.   R.   114.    165.     IÖ9I,    115.    I2S4      1892.    —   J.  A.   POLLOGK   U.    0.  U.  VoNWILLliH, 

Phil.  Mng  (6)  3.  5Ö6  1902  —  Ch  G.  Baukla,  ibid.  (6)  1.  652.  1901.  —  5  St.  .joiiN,  Phil. 
Mtig.  (5)  38.  425.  1894.  S.  auch  Emdkn,  Sltz-Ber.  d.  kgl.  bayr.  Akad.  22.  71.  1892.  — 
J.  lliowjiRiDOE,  Am.  Juum.  of  So.  (3)  48.  307,  1894  u.  PMl.  Mag.  (5)  38.  441.  1894.  — 
6  Barkla,  1.  c.  —  7  S,  z.B.  J.  VON  GErPLER,  Wied.  Aim.  49.  184.  1893.  —  E.  H.  Babtün, 
Wied.  Aun.  63.  513.  1894,  Proc.  Roy.  Soc.  64.  85.  T896.  —  8  E.  H.  Baeton  u.  L.  LowNUb, 
Phil.  Mag.  (5)  50.  357.  igoü.  S.  auch  W.  B  Morton,  ibid.  (5)  43.  383.  1897.  —  ^  E.  H. 
Barton  u.  G  B.  Bryan,  Phil  Mag  (5)  43.  39.  1897.  —  E.  H.  Babton,  ibid  44.  145.  1897 
u.  ibid.  46.  296.  1898.  —  W.  B   Morton,  ibid.  47    296.   1899. 
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c)   Metallröhren. 

Die  Lange  der  in  Metallröhren  verlaufenden  Wellen  wurde  meist  nach  einer 
zuerst  von  V.  von  Lang^  benutzten  Methode  gemessen.  Von  dem  Erreger  (Blondlot- 
oder Righi-Oszillatoi)  wurde  die  Welle  durch  eme  Röhre  {A),  in  der  die  ja  stets 
stark  gedampfte  Erregerschwingung  mogUchst  vernichtet  werden  sollte,  in  die  ver- 
zweigte Interferenzrohre  geleitet  (a.  Figur  289).  Sie  ist  nach  dem  Master  der 
QumcKEschen  Röhre  in  der  Akustik  gebaut,  so  daß  die  eine  oder  beide  Seiten 
posaunenartig  ausziehbar  sind.  Der  eintretenden  Röhre  A  gegenüber  befindet 
sich  die  Austrittsrohre  B,  von  der  die  Welle  zu  dem  Indikator  (meist  ein  Kohdrer) 
geführt  wird.  Eintritts-  und  Austrittsstellen  A  und  B  munden,  wie  die  Figur  zeigt, 
in  würfelförmige  Kästchen,  die  zwar  nicht  durchaus  nötig  sind 3,  aber  die  Er- 
scheinung viel   deutlicher  machen.     Sind  die  Schenkel  gleich  lang,   so  zeigt  der 

X 
Koharer   ein  Maximum  der  Intensität;   unterscheidet  sich  ihre  Lange  um  — ,   so 

•± 

ist  die  Intensität  ein  Minimum.     Die  ermittelte  Wellenlänge  zeigte  sich  von  den 
Erregem   unabhängig,    dagegen   merkhch    proportional    dem 
/      \^  Radius  (ß)  der  benutzten  Rohre. 

/  /"    N  \  Nach   der  Theorie  von  Weber   (s.  S.  057)   ist  bei    den 

U- J  \—)-i  Versuchen  die  erste  nicht  axialsymmetrische  Schwingung 
realisiert,  d.  h.  m  der  Formel  für  die  Wellenlänge  ist  w  =  1, 
so  daß  die  Länge  der  Grundschwingung 

_  2jr 

wo  ll^"^  der  Wert  von  x  in  /i{x)  ist,  für   den  /i{x)   seinen 
ersten  Maximalwert  hat. 

Nach  der  Theone  der  BESSELschen  Funktionen  ist  also 
/{^'  =  1,84 

A  =  3,415.  ß     . 


Uak*-J. 


Figur  289 


Die  nach  dieser  Formel  berechnete  Wellenlänge  stimmt  für  manche  Versuche 
sehr  gut,  bei  anderen  freihch  wenig  mit  den  Beobachtungen,  vielleicht  weil  bei 
diesen  die  der  Interferenzröhrö  vorgeschaltete  Rohre  zu  kurz  war  und  sich  noch 
em  Einfluß  der  Erregerschwingung  merklich  machte.  Folgende  Tabelle  nach 
Weber  zeigt  diese  Verhältnisse  und  gibt  zugleich  die  Beobachter: 


Radius  a 
in  cm 

2,95 

2,47 

2,35 

1,0 

3,0 

1,5 


Wellenlänge  in 

cm 

v.  Lang 
8,8 

Drxjde^ 

Becker  * 

Weber 

berechne 

10,07 

8,52 

9,0 
4,5 

8,435 
8,026 
3,415 

9,5—10,4 

10,3F) 

10,245 

4,94-5,03 

5,1 

5,122 

Eme  etwas  andere  Art  der  Beobachtung  wurde  zuerst  von  A.  Becker  benutzt 
Bei  ihr  war  hinter  dem  Interferenzrohr  in  die  Austrittsröhre  noch  ein  T-Stück  ein- 

1  Victor  von  Lang,  Sitzungaber  d.  Wien  Akad.  (Ha)  104.  980.  1895 ;  105  2<^.  i8g6  und 
Wied.  Ann.  67  430  1896.  -  2  Rudolf  H.  Weber,  Ann.  d.  Phys.  8.  743.  1902.  -  3  p.  Drude. 
Wied    Ann.  65.  481.   1898    —4  a.  Becker,  Ann.  d.  Phys.  8.  22.    1902 
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jHt'scli.ilti'1,  (li'ssni  ^^rsi  liltissciii'j  Stiel  aua/.iclibar  war.  Durch  Ausziehen  oder 
iMiisrhiflx'ii  (Ir-,  Shcli.'s  wiiiilcii  die  pcrifidiKcliL'n  IntensitüLsaudeningen  des  Koharers 

liCWllkl     illiil    X    L^rliicsscii 

Mil  ihi'Mci  \'i)ii](  htiitif^  K''''i"t,^  ''f^  Wmiku,  noch  eine  Oberschwingan<i  {n  =  2 , 
m  I)  ii.ii  h/,iiu('H('ii,  wi'iiii  d.is  RdIu  ho  gosU'Ml  war,  dall  die  iingleiclie  Lange 
sciiii'i    SrhiMiki'l  (he  (.jriiiKlsfhw'iiijuiiin;   \ernichtoto. 

A.  Uiakiii  /.('i^^ü',  daM,  \;i''\\\\  die  Khciie  des  IiiLerfeieiiziohres  senkiecht  steht 
/,iii  lüiiMir,  III  der  sich  Kru'gei  und  Kuh.irer  loefmdcn,  die  Wellen  nicht  mehr 
hhidtiii  hi,a'htMi.  l).is  };ilt  ahci  nur  für  IcieiarrDrinigen  Querschnitt  des  Rohres;  für 
(|ii.i(lr;iliii'hi'n  (.>ni*rsclnutl  fand  Wj'.rii'.ii  keinen  merklichen  Unterschied,  wie  auch 
(Mc  beiden   ICboneri  gogeiwitiander  geneigt  waren. 

d)    Schwingungen  von  Spulen. 

Jii  einei  Drahtspuk*  (etwa  Sokimddrspide  eines  Tesla-Transformators)  kann 
man  wie  1.iii|hh  eines  geraden  Drahtes  Schwingungen  eraeugen,  wenn  man  sie 
Ijussend  durch  den  Piiinarkrcis  anregt.  An  den  fieien  Enden  werden  sich 
Spannungsbiiiiche  belniden,  und  als  Grundschwingung  wird  also  die  anzusehen 
sein,  flie  in  der  Mitte  der  .S])u1p  einen  Spannungsknoten  hat,  so   daß   die  Länge 

der  Spide  ----       wird.     Man   erhält   diese  Schwingung,   indem  man  z.  B.  den  aus 

einer  Windung  bestehenden  Primarkreis  des  Tcsla-Apparates  m  der  Mitte  um  die 
Spule  herumlegt;  die  Anlegung  ist  hier  (und  überhaupt)  besonders  intensiv,  wenn 
die  iCrregungsstelle  ein  Strombauch  der  Eigenschwingungen  für  das  eiTegte  System 
ist.  J^ie  L;Lg<'  der  Rriuche  und  Knoten,  auch  der  Oberschwinguugen,  kann  man 
durch  genäherte  Vakuumröhren  oder  dergleichen  nachweisen  i;  s.z.B.  die  SEißTschen 
Resonniizspulen  bei   „Tesla-Tiansformator". 

Die  Eigenschwingungen  von  Spulen  hat  Duude^  untersucht,  indem  er 
in  loser  Kuppelung  auf  sie  einen  einfachen  Plattenkondensatorkreis  wirken  ließ, 
desHcn  riatten  in  meßbarer  Weise  gegeneinander  \  erschoben  werden  konnten. 
Die  jeder  Stellung  dei  Platten  onlaprcchende  Wellenlange  war  diuch  Eichung  mit 
einem  ParalleldrahtHystem  bestimmt  worden.  Eine  Vakuumröhre  am  Ende  der 
Spule  ergab  ditich  maxhnalcs  Leuchten  die  Einstellung  des  Kondensators,  bei  der 
RtJBonan/,  zwischen  Spule  luid  Kondensatorkreis  \orhanden  war.     Es  fand  sich 

wo  //  -Spulenhölle;  2  ?  =  Spulendurchraesser;  j,-- =  Ganghöhe ;  rS  =  Drahtdicke .' 
/•  -  Diplektrizitätskonstaure  des  Spulenkernes  (Holz,  Ebonit,  Glas,  Luft  usw.); 
/-  -  Drnlitlänge. 

Innerhalb    der    Versuchsgrenzen    erwies    sich    in    ziemlich    weitem    Intervall 

f,  \  r'    als  konstant.    Drudk  gibt  S.  L122  und  H23  Tabellen  zur  Berechnung  der  X 

aus  gegebenen  Werten  der  Argumente  der  Funktion  /. 

Angehängle  Kapazität  C  vergrößerte  die  Periode,  doch  stieg  diese  Ver- 
größerung nie  auf  das  Doppelte  des  ursprünglichen  Wertes.  Ist  C  sehr  klein, 
so  wird 

wo  a  ein  Zahlenfaktor  (etwa  1  bis  2)  ist,  der  sich  aus  Tabellen  der  Arbeit  be- 
rechnen läßt  und  X ,  reap.  X'  die  Wellenlänge  der  Grundschwingung  der  Spule  ohne 

1  S.  z.  li.  J.  Zenneck,  Elektramaguet.  Schwingungen,  S.  638  u.  652.  —  2  p  Päude,  Auü. 
d.  Phya.  9.  293.  1902. 
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resp.   mit  der  angehängten  Kapazität  C  bedeuten.     Hiernach  laut  sich  die  sehr 
kleine  Kapazität  C  meBsen. 

Die  Oberschwmgungen  waren  nicht  harmonisch  zur  Grundschwingimg,  bei 
ihnen  schwingt  die  Spule  nicht  in  kongruenten  Teilen.  j 

Als  Dekrement  einer  Spule  von  38  Windungen  {h  =  57  cm;  ;  =  18,5  cm;  ! 

^=1,5  cm;  (5=  1,8  mm)  fand  Zenneck^  etwa  0,07,    d.  h.   von  der  Ciöficnoiil-  i 

nung  eines  Kondensatorkreises  mit  Funkenstrecke.  jf 

Schwingungen  von  Spulen  mit  angehängten  linfjaren  Lj'ilcrn 
(Antennen  der  drahtlosen  Telegraphie)  ergaben  nach  Drudk'-'  folgi'udc  RcHuItiiti': 
Der  Spule  sollen  an  beiden  Enden  stets  gleiche  Leiter  angehängt  soin,  d.'imi  laL 
die  Änderung  der  Strom-  und  Spannungsamphtude  beim  Übergang  der  Wellen 
von  der  Spule  auf  die  Drahte  und  umgekehrt  wesentlich  von  der  Ciiuüe  ß 
(Durchlaßindex)  abhangig,  wo  sich  findet: 

Hier  ist  Xq  die  Eigenwellenlänge  der  Spule  (ohne  Antenne);  X  die  WoUenlim^e 
der  Spule  mit  Antenne;  /  die  Lange  der  Antenne  (ohne  Spule), 

Hier  kann  X^  nach  den  früheren  Resultaten  berechnet  werden,  fi  hangt  von 
den  Parametern  der  Spule  und  Antenne  in  einer  Weise  ab,  die  Ditunii  aus  Ver- 
suchen ableitet  und  m  einer  Tabelle  zusammenstellt,  so  daß  X  an.s  A,,  und  ji  zu 
bestimmen  ist.  —  Auch  auf  Vielfachantennen  werden  die  Versuche  riuHgedelinl, 
bei  denen  (wie  in  der  drahtlosen  Telegraphie)  die  einzelnen  Dnihle  paralh'l  cjder 
konisch  angeordnet  sind.  Eine  solche  Vielfachantenne  wirkt  wie  eine  Antenne 
(aus  einem  Draht),  deren  Radius  sich  aus  einem  gewissen  mittleren  l^uerrielmiLt 
der  Vielfachantenne  ergibt. 

Statt  an  beiden  Spulenenden  kann  man  nur  an  einem  eine  Antenne  anbringen 
und  an  dem  anderen  eine  (Kapazität)  Metallplatte  von  der  FlachengroUe  .V,  ho 
daß  in  der  Mitte  der  Spule  noch  ein  Spannungsknoten  bestehen  bleibt.  Die 
Große  von  5,  die  einer  Antenne  der  Lange  l  das  elektrische  Gleichgewidit  hält, 
berechnet  sich  nach  Drude,  wenn  /'  die  Lange  des  Verbindungsdrahtcu  zwischen 
Spule  und  Platte  ist,  aus: 

r^_        0,003  X  l-V 

bngg.log- 
Q 
(Dicke  der  Antenne  =  2  g). 

Je  enger  die  Spule  gewickelt  war  und  je  weniger  ihr  Radius  den  dei  Antenne 
übertraf,  um  so  mehr  schwächte  sie  die  auf  sie  übergehenden  Schwingungen.  ■'• 

Zur  Messung  der  Wellenlange  der  z.B.  bei  der  Telegraphie  ohne  Dniht 
benutzten  Schwingungen  kann  man  (was  schon  von  Oudin  zu  anderen  Zwecken 
geschehen  war)  nach  Slaby*  eine  Spule  benutzen,  deren  Windungen  zum  Teil 
durch  Kurzschluß  ausgeschaltet  werden  können.  Bringt  man  diesen  „Multipli- 
kationsstab«, dessen  eines  Ende  geerdet  ist,  in  die  Nähe  der  zu  mcHsenden 
Schwmgung,  so  zeigt  sich,  wenn  er  mit  ihr  in  Resonanz  ist,  an  seinem  anderen 
Ende  kräftige  Büscheleutladung,  und  hat  man  den  Apparat  vorher  geeicht,  so  laßt 
sich  die  erregende  Wellenlänge  mit  für  praküsche  Zwecke  genügender  Genauigkeit 
bequem  ablesen.  Die  Spule  muß  kleine  Kapazität  und  große  Selbstinduktion  haben, 
dajmt  die  Leuchtwurkung  möglichst  kräftig  ist,  sie  wird  also  aus  dünnem  Draht 
mit  kiemer  Ganghöhe  gewunden.  —  Auch  Fleming c  hat  ein  Instrument  konstruiert 

1  J  Zenneck,  1.  c  S.  628.  -  2  P.  Drudb,  Ann.  d.  Phys.  11.  957.  1903.  -  3  über  Strah- 
Zeitschr.  24.  1007    1903.     S   auch  G.  Seibt,  abul    22.  580.  1901.  _  Graf  Aaco,  ibid.  24.  l. 
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((i.is  i'i  KiimmcliT  nciiiil,  iiiii  ■/..  U.  tlic  Wellenlänge  des  Senders  bei  der  Telegraphie 
oliiic  Di.iiil  zu  hi'Hlimnit'ii).  (icsscri  wesentlicher  Teil  eme  2 — 27»  m  lange  auf 
l''l)iiiiil  f^i'w  imdeiie  Spule  isl.  y\.uf  die  Spule  induziert  der  Kondensatorkreig  des 
Seii(l<>is  (s.  Hp.itei),  und  (liiii'h  einen  {fecrdeten  Schlitten  wird  die  Spulenlange 
l^iMuderl,  Ins  Hie,  wie  d;is  Leiichlcn  von  GüJSsr.iiK sehen  Röhren  zeigt,  m  Resonanz 
Hill   (lei   Seri(lerscli\viiigiiiig  ist. 


29.    Die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Wellen  in  Luft. 

Kh  war,  wie  früher  angeführt,  Hiik'rz  nicht  gelungen  über  die  Fortpflanzung 
der  \iiii  iliin  eraeuglen  Sehwingiingen  in  freier  Luft  und  längs  der  Drähte  be- 
iiiedigeuile  ReNiiUtile  vm  erhiilteii,  das  gelang  zuerst  E.  Sarasin  und  L.  de  la 
KiM',1,  die  in  groUen  Riiiinien  unter  günstigeren  Verhältnissen  arbeiteten.  Ihre 
Melhdile  ist  die  JlKuizsehe,  nur  stellten  sie  (wie  es  Hertz  schon  vorgeschlagen 
und  aiisgefuhrl)  beuh-n  Kapazitäten  des  Oszillators  sekundäre  Platten  gegenüber, 
Min  denen  aus  dann  die  Paralleldrdhte  aus  Kupfer  liefen  (s.  Figur  290).  Zwischen 
den  Dr.iliteii  wuide  der  Rotionaiox  £J5'  (vertikaler  Drahtkreis,  mit  Funkenstrecke 
iilien)  verschollen  und  die  Stellen  der  Minimalfunken  A' (Knoten)  genau  gemessen. 
Das  geschah  uul  verschiedenen  Resonatoren,  so  erhielt  man  die  "Wellenlange  der 
Dr.ilitwelltüi. 


■^1 


^^    ^*     ^-     f* 


-^" 
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Die  Wellenlänge  in  freiei  Luft  wurde  auch  nach  der  HERTZschen  Methode 
gemessen.  Die  GruUe  der  lefloktiorenden  Zinkblechwaud  war  SXlßm,  der 
AbHlaml  dcH  ICrregera  von  ilii  15  m.  Mit  denselben  Resonatoren  wie  bei  den 
Dralitwelleii  wurden  die  Kiiütenatellen  in  der  Luft  aufgesucht_  und  die  Wirkung 
des  l'.rregers  dadurch  sehr  verbessert,  daß  sein  Funke  in  Öl  oder  Petroleum 
uher.sprang'-*.  Hei  mannigfaciicr  Abänderung  der  Versuche  war  das  Resultat,  daß 
die  FdrlpflanzungHgeschwindigkeit  der  Wellen  in  freier  Luft  und 
liiugH  der  Drfihte  dieselbe  ist«.  Die  abweichenden  Resiütate  von  Hertz 
erklären  sich  nach  diesen  Beoliachtungon  wesentlich  aus  den  zu  engen  Raum- 
verhältiilssen  und  der  zu  kleinen  reflektierenden  Wand  bei  Hertz'  Versuchen. 

a)  Direkte  Bestimmung. 
Kine  diiektc  Bestimmung  der  Fortpüanzungsgeachwindigkeit  elektromagnetischer 
Wellen  verlangt,  da  ö  =  —  ,  die  Bestimmung  der  beiden  Größen  ;i  und  t,  sie 
ist  von  Mac  Lkan'^  nach  der  HEimschen  Methode  vei-sucht  worden.  Oszillator 
und  Resonator  waren  möglichst  gleich  gemacht  Jeder  bestand  aus  emer 
l-RANKLiNSchen  Tafel,  deren  Belegimgen  an  Kupferdiähte  unschlossen,  die  ein- 
ander parallel  im  Abstand  von   6  cm   zu   kleinen  Platinapiralen    führten,    die  m 

^-~~~  ^^^j^    ^^   Q^^^^g  ^2)   23.    113.   557-    1890  lind  be- 

«,.n.W  29  ^^8    U      1893  und  C.  R.  UO.  72.  1890;  U2.  658.  1891,  115.  1277.  1892.  - 

2  FTA.^sm\iad  L  Dt    "rtve.  Arch.  de  gLv.  28.   306.    1892;   C  R.  115    439-   1892.  - 

3  Das  imdeT  auch  M  DuFouR,  C  R.  US.  1039.  ^894.  -  C  Gutton.  C.  R.  128    1508    1899. 
Ebenso  torphaltC.  GurroN.  C.  R.  130.   Ö94.   I900.  -  ♦  G.V.  Mac  Lkan.  M.  Mag.  (5) 

48.  115.  189p.  * 
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Platinkugeln  endeten.  Beim  Oszillator  standen  diese  Kugeln  i  mm  auseinander, 
beim  Resonator  wurden  sie  durch  Feder  und  Schraube  zusammengepreßt  und 
dienten  als  Koharer.  Der  Erreger  sandte  seine  Strahlung  nach  einem  12,0  T  ra 
entfernten  ebenen  Spiegel,  und  in  den  Zwischenraum  wurde  dei  Resonator  auf 
einem  fahrbaren  Tisch  gebracht.  Sehr  deutlich  heßen  sich  so  Knoten  und  Bauche, 
d.  h.  JL,  in  der  freien  Luft  bestimmen.  Die  Schwingungsdauer  r  wurde  durch 
■'1  Photographieren  des  Oszillatorfuukens   ermittelt,   freihch  nicht  des  zu  schwachen, 

bei  Bestimmung  von  A  benutzten,  sondern  eines  ähnlich  gebauten  miL  größerer 
Kapazität  und  Selbstinduktion,  so  daß  durch  Anwendung  der  Thomson  sehen 
Formel  eine  Reduktion  des  direkt  bestimmten  7  auf  das  dem  verwendeten 
Oszillator  zugehörige  nötig  war.  Es  fand  sich  z' ==  2,991  •]  0^"  cm/sec.  —  Bei 
Bestimmung  von  t  mit  dem  Drehspiegel  und  Photographie  erweisen  sich  die 
Abstände  der  ersten  Funkenbilder  immer  etwas  größer  als  die  der  folgenden  ^, 
wohl  wegen  größerer  Leitfähigkeit  der  Funkenstrecke  während  der  spateren 
Oszillationen,  so  daß  eine  ganz  eindeutige  Bestimmung  der  Penode  kaum  mög- 
lich ist 

b)   Bestimmung  mit  Drahtwellen. 

Trowbridge   und   Duane^   maßen   in   der   sekimdaren   Leitung    die   Wellen- 
jl  '  lange   mit   dem  Bolometer,    die   etwa  56,8  m  betrug,   und   bestimmten   mit  dem 

rotierenden  Spiegel  die  Schwmgungsdauer^  dadurch  erhielten  sie  ira  Mittel 
v  =  3,l)U3  •  10^*'  cm/sec.  —  Nur  wenig  weicht  davon  die  Zahl  ab,  die  Blond- 
lot ^  für  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  eines  elektiischen  Impulses  längs 
einer  Leitung  \on  bekannter  Lange  erhielt.  Die  inneren  Belegungen  zweier 
gleicher  Leydner  Flaschen  endigten  m  zwei  Kugeln,  die  sich  in  G  bis  7  cm  Ent- 
fernung gegenüberstanden,  sie  waren  mit  dem  Induktorium  verbunden.  Die 
äußere  Belegung  jeder  Flasche  bestand  aus  einem  oberen  und  unteren  von- 
einander isolierten  Stanniolnug;  die  beiden  oberen  Ringe  endigten  in  zwei  ein- 
ander im  Abstand  von  0,5  mm  gegfenüberstehenden  Messingspitzen,  von  den  beiden 
unteren  Stanniolnngen  führten  Drahtleitungen  (bei  einigen  Versuchen  1029  m, 
bei  anderen  1821,4  m  lang)  zu  denselben  Messingspitzen.  In  einem  rotierenden 
Spiegel  wurden  die  Funken  beobachtet,  die  bei  der  Entladung  der  oberen  und, 
gleich  darauf,  der  unteren  Belegungen  entstanden.  Es  ergab  sich  im  Mittel 
aller  Versuche  £•  =  2,972  •  10"  cm/sec.  Demnach  pflanzen  sich  elektro- 
magnetische Störungen  mit  Lichtgeschwindigkeit  durch  die  Luft  fort^. 


c)    Indirekte  Bestimmung. 

Indirekte  Bestimmungen  der  Größe  v  in  Luft  sind  zahlreich  gemacht  worden 
unter  Voraussetzimg  der  Richtigkeit  der  TnoMSONschen  Formel.  So  z.  B.  von  Blond- 
lot 5,  der  seinem  Abschnitt  26  erwähnten  Resonator  die  beschriebene  Form  gab, 
um  dessen  Schwingungsdauer  nach  der  THOMSONschen  Formel  möghchst  exakt  be- 
rechnen zu  können.  War  so  t  bekannt,  so  bestimmte  Bi^ndlot  das  dem 
Resonator  zugehönge  X,  indem  er  ihn  zwischen  die  Paralleldrahte  eines  Lecher- 
schen  Systems  brachte,  auf  dem  er  eine  Brücke  verschob.  Er  nahm  dann  den 
Abstand  zweier  BrückensteUungen,  bei  denen  ein  Erlöschen  der  Resonatorfünkchen 

X 
eintrat,   als  —    an    (s.  spater).     Die    Kapazität   des   Resonators    ließ    sich    durch 

Entfernung    seiner    Kondensatorplatten    voneinander    sehr    stark    \ erändern;    als 

1  S,  die  folgende  Arbeit  von  TsowBunjGE  und  Duane  S.  223;  auch  C  TissoT  C  R  133. 
929.  1901.  S  auch  R.  SwYNGEDAmv,  C.  R.  130.  708.  1900  und  Toura.  de  Phys.  (4)  2. 
14.  1903.  —  2  j.  Tao^vBRTOGE  und  W  Duane,  Phil  Mag.  15)  40  211.  1895.  —  3  R.  Blond- 
lot. C.  R.  U7.  S43.  1893,  Ann.  de  chira  et  de  phys.  [yj  7.  520.  1896.  —  4  Claäencb 
A.  Saünders  Phys  Rev  4.  81.  1896  erhielt  nach  der  Methode  von  TaowBWDCSE  und  Duane 
die  Zahl:  2,982  •  10"  cm/sec   —  B  R.  Blondlot,  Joum    de  Phys.  10    549     1891 
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Millfl  (l.'i  ziivcilassifThiL'u  Beob.'ichtiiuRen  erRub  sich  e- =  8,022  •  lü^"  cni/scc.  — 
l'".!!!»'  riiifiiii_L,r  (Ici  Forincl  7''=r_— .  luibL'n  BoLMiKV  und  G^NDoiA.li  für  ver- 
M  liu'diMii'  Wischuiij^fc'ii  Ndii  Paraffin  und  Eisen  a ersucht,  für  die  cinzchi  /i  und  e 
licslmiiul    ^\l>r(Ir'Il    küiiiitcii    und  —  =  v   sich    durch   den    auch    experimentell   ee- 

fiiiuli'iu-n  IJrei'luiii^fsquotuMiten  j-  erf^ab.  Die  Anderunifen  aoii  r  und  ]//*  f  fanden 
in   d(Miis('il)cii  Sinne  statt. 


30.    Reflexion  freier  elektrischer  Wellen. 

a)    Metalle. 

Die  Griind\eisuche  von  Hi'jjiz  über  die  Rellexion  sind  vielfach  wiederholt 
und  mit  sehr  verschiedenen  Wellenlängen  bestätigt  worden.  Dabei  hat  man 
gehuKh'ii,  dali  die  icllekticrenden  Spiegel  (ebene  oder  parabohsche)  grolie 
Diini'iHiouen  haben  müssen,  sollen  nicht  störende  Umstände  die  Reinheit  der 
Mihi  lu'iniiugen  verdecken-'.  So  erklart  sich  z.B.  die  Verschiebung  des  ersten 
Maxiniums  und  Minimums  der  elektrischen  Kraft  von  der  reflektierenden  Wand, 
gegen  den  Oszillator  hin,  die  IIei41/:  beobachtete,  aus  den  zu  kleinen  Dimensionen 
der  W.md'''.  —  Das  erste  Maximum  der  durch  senkrechte  Reflexion  erzeugten 
Ktehendi'ii  Welle  liegt  aber  im  allgemeinen,  auch  bei  großem  Spiegel,  diesem 
naher,  als  der  Lage  des  ersten  Minimums  entspricht,  wenn  die  Untersuchung  mit 
einem  Resonator  vorgenommen  wird.  Der  Grund  findet  sich  im  Zusammenwirken 
der  von  Oszillator  und  Resonator  ausgehenden  reflektierten  Wellen;  e.s  muß 
(leshalb  zu  guter  Wirkung  eines  parabolischen  Spiegels,  dessen  Brennweite  nicht 

glcij-h  ,  sondern  gleich  dem  Abstand  des  ersten  Maximums  vom  Spiegel  ge- 
macht werden  '. 

{''im'  elliptische  Polarisation  der  reflektierten  Wellen,  die  Righi  mit  seinen 
KcMonatoreii  füi  etwa  A  ==  10  cm  geliinden  haben  wollte  ^  scheint  nach  Lendatann'' 
sich  nicht  nachweisen  /.u  lassen,  wie  Versuche  mit  Thermoelementen  als 
liidikatoicn  zeigten. 

Die  Intensitlil  der  unter  45"  reflektierten  Strahlung  für  X  =  H  cm  fand 
ftiLK"  mit  Therinoelement  merklich  gleich  der  einfallenden,  wenn  die  elektrische 
Schwingung  senkrecht  zur  Jiinfallsebene  war,  dagegen  nur  etwa  1)2  "/„  der  em- 
f allenden    für   Schwingungen   der   elektrischen  Komponente    in    der   Einfallsebene. 

b)    Drahtgitter«. 

Die  reflektierende  Wand  braucht  nicht  zusammenhängend  zu  sein,  sondern 
kann,  wie  schon  Hektz"  gezeigt  hat,  durch  ein  Gitter  aus  Drähten  oder 
Blechatreifeii  ersetzt  werden,  die  einander  parallel  sind  und  deren  Längs- 
erstreckung  die  Richtung  der  elektrischen  Schwingung  (des  Oszillators)  hat. 
IIKK17  benutzte  1  mm  dicke  und  3  cm  voneinander  abstehende,  auf  einem  acht- 
eckigen Holzrahmen  montierte  Kupferdrähte.  Waren  die  mit  Hohlspiegeln  ver- 
sehenen Oszillator  und  Resonator  einander  und  mit  den  Gitterdrahten  parallel, 
hO  wirkte  das  Gitter  als  Spiegel,  wurde  es  um  90"  gedreht,  so  daß  die  Draht- 
richtung  senkrecht  zur  Schwingungsrichtung,  dann  reflektierte  es  nicht.     Standen 

1  V.  BüCARRA  und  A.  Gandolpi,  N.  Cim.  (4)  8.  191.  1898.  —  2  F.  TaouTON,  Phil.  Mag. 
f5)  32.  So  I Sgl.  —  3  K.  F.  Lindmann,  Ann.  d.  Phys.  7.  824.  1902.  —  4  k.  F.  Lindmann, 
h  c    —  B  A.  RiGiii,   Optik  elektr    Scli-wmg.    S.  150.  —  6  K.  F.  Lindmann,  Ann.  d.  Phys.  4. 

(»17.    1900    7  A.  D.  CoLE,  Wied.  Ann.  67.  390.    1896.  —  8  Theorie  des  Dralitgittera  bei 

J.  J.  Thomson,  Rec.  Res.  S  425.  —  9  H.  Hertz,  Ausbreitung  usw.    S    193. 
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Erreger  und  Empfanger  senkrecht  zueinander  und  die  Gitterdrahte  einem  von 
ihnen  parallel,  so  fand  keine  Reflexion  statt,  hatten  die  Drahte  eine  geneigte 
Lage  (45 '^j  gegen  die  Schwingungen,  so  reflektierten  sie  die  Komponente,  die  in 
die  Drahtrichtung  fiel. 

Das  umgekehrte,  wie  für  die  reflektierte  Strahlung,  gilt  für  die  von  Draht- 
gittem  durchgelassene  Strahlung ^  sie  ist  ein  Maximum,  wenn  die  Drähte  senk- 
recht, dagegen  ein  Minimum  (merklich  gleich  null),  wenn  sie  parallel  der  ein- 
fallenden Schwingung  gerichtet  sind.  In  Zwiachenstellungen  läßt  das  Gitter  eine 
Komponente  der  Strahlung  durch,  es  hellt  das  bei  gekreuztem  Erreger  und 
Empfanger  dunkle  Gesichtsfeld  wieder  auf. 

Diese  Eigenschaften  des  Gitters  werden  für  ein  bestimmtes  X  verstärkt, 
wenn  seine  Drähte  kräftig  zum  Mitschwingen  durch  die  einfallenden  Wellen  an- 
geregt werden,  d.  h.  wenn  man  lineare  Resonatoren  als  Gitterstabe  wählt. 
Garbasso2   konstruierte    solche   Resonatorengitter,    indem    er    die    langen    Gitter- 

drahte  aus  einzelnen  voneinander  getrennten  Stücken  herstellte,  deren  Länge  -- 

der  einfallenden  Schwingung  war;  ein  solches  Gitter  läßt  dann  alle  Wellen,  außer 
die  der  Lange  A,  hindurch.  Damit  und  mit  einem  aus  solchen  Resonatoren 
(Stanniolstreifen  auf  Glasplatten)  gebildetem  Prisma  wollte  Garbasso  nachweisen, 
daß  die  Strahlung  eines  Oszillators  eine  Vielheit  von  Wellenlängen  enthalte,  doch 
da  sein  Empfänger  auch  ein  Resonator  ist,  bleibt  auch  hier  die  von  Bjerknes 
aufgestellte  Erklärung  der  multiplen  Resonanz  bestehen. 

Tauchen  solche  Resonatorengitter  statt  in  Luft  in  dielektrische  Flüssigkeiten, 
so  zeigen  sie  maximale  Reflexion  für  Wellen,  deren  Perioden  sich  wie  die  Wurzeln 
aus  den  Dielektrizitätskonstanten  an  dem  8. 

Den  Drahtgittem  analog  verhält  sich  ein  Spalt*  m  einer  ausgedehnten 
Metallplatte.  Er  laßt  die  Schwingungen  senkrecht  zu  seiner  Langserstreckung 
hindurch  und  schirmt  die  parallel  seiner  Längskante  verlaufenden  ab.  Beobachtet 
man  die  durchtretenden  Wellen  mit  einem  Resonator,  so  kann  man  die  Spalt- 
lange auf  die  Schwingungsdauer  des  Resonators  abstimmen  und  erhält  dann  eine 
maximale  Wirkung.  Wird  der  Erreger  durch  ein  Induktorium  getrieben  und  be- 
obachtet man  die»  Wellen  mit  Vorrichtungen,  die  von  den  langsamen  Schwingungen 
des  Induktonums  beeinflußt  werden,  so  gewährt  ein  Spaltschirm  zwischen  Erreger 
und  Empfänger  wirksamen  Schutz  gegen  diese  Beeinflussung  ohne  Schwächung 
(bei  passender  Spalüange  mit  Verstärkung)  der  schnellen  Schwingungen. 

c)    Dielektrika. 

Die  Versuche  bestätigten,  soweit  die  Beobachtungsgenauigkeit  es  zuließ,  die 
Gültigkeit  der  FRESNELschen  Intensitätsformeln,  das  Vorhandensein  eines  Polan- 
sationswinkels  «  für  den  tga  =  t,  und  ergaben,  daß  die  elektrischen  Schwingungen 
senkrecht  zur  Polarisationsebene  vor  sich  gehen, 

TroutonS  beobachtete  mit  kreisförmigem  Resonator  und  Funkenstrecke; 
Klemenci^«  untersuchte  die  Reflexion  an  einer  Schwefelplatte  mit  Thermo- 
elementen und  Wellen  von  60  cm  Länge.    Ebenso  bestimmte  Cole  '  das  Reüexions- 

1  H.  Hertz,  L  c  S.  igo  S.  auch  H.  Rubens  und  R  RrrTER,  Wied.  Ann.  40.  55.  1890. 
—  2  A.  Garbasso,  Atti  Ac.  di  Torino  28.  1893  und  Joum  de  phys.  (3)  2.  259  1893.  — 
A.  Gabbasso  und^  E.  Aschkinass,  Wied.  Ann  53  534  1894.  S.  auch  L.  Zehnder,  Wied. 
Ann.  52  54.  1894  ™d  53.  177.  1894.  _  3  E.  Aschkinass  und  Cl.  Schäfer,  Ann  d.  Phys. 
5.  489.  1901.  Weitere  Beobachtungen  über  die  absorbierenden  Eigenschaften  von  Resonatoien- 
gittem  s.  Cl.  Schäfer,  Ann.  d.  Phys  16.  106  1905  —  Über  die  Theorie  der  Gitter  s.  auch 
H.  L.\MB,  Proc  of  the  London  Math  Soc.  9  324  1897  —  *  K.  Waitz,  Wied  Ann  63. 
337-  1897;  0Ö.  308-  1898  und  M.  Latrblle,  ibid.  65  408.  1898.  —  B  F.  Trouton,  Nataxe 
39.  391.   1888,  40.  398.    1889    —  6  j,  Klemen^iS,  Wied.  Ann.  45    62.    1892.  —  7  A.  D. 

CoLE,  1,  C.    S.  310. 
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\('riu«in(Mi   fui    dir  clcLirisflu'  Schwingung  SLMikrecht  {s)  und  parallel  (j>)  zur  Ein- 
[allhchcnc,  (M    l.irul   in   PronMilcn  der  üiiifallenden  Intensität  für  X  =  fi  cm: 


Wa.SHiT  .  . 
Alkohol  . 
Petroleum 


71,8 

40,r) 

9,2 


52,7 
lo,4 


wnraus  «ich  n;u"h  Fkksnki.s  Forniohi  der  Brechungsquotient  bestimmen  ließ. 

Kic;iu'  beobachtete  mit  seinen  Resonatoren  /<f,  die  in  einem  Hohlspiegel 
lUDuticrt,  um  die  Achse  des  Spiegels  in  meßbarer  Weise  gedreht  werden  konnten. 
Kiiu'  Dichung  von  A'  um  den  Winkel  a  aus  einer  dem  Oszillator  (O)  parallelen 
L.igc,  l)iH  keine  Funken  mehr  in  Ä  wahrzunehmen  sind,  schwächt  die  Amplitude 
der  Selnvingungen  in  A' auf  einen  bestimmten  kleinen  Weit,  der  proportional  cosa. 
M.ichl  man  rias  bei  einem  Ji^infallswinkel  /  einmal,  wenn  die  Schwingungen  von  O 
in  der  ICinfallsebene,  und  dann  wenn  sie  senkrecht  zu  dieser  Ebene  vor  sich  gehen, 
H(i  erlifdt  man  ein  relatives  Maß  für  die  Intensität  der  in  den  beiden  Azimuten 
geacheheiulen  rellektierten  Schwingungen.  Dadurch  ist  ein  Vergleich  mit  den 
l'Ki'SNi'.i.schen  Formeln  möglich.  Die  Messungen  ergaben  für  Schwefel  und 
Paraffin  liestatigung  <Ier  Theorie;  eine  untersuchte  Glasplatte,  0,7  cm  dick,  er- 
zeugle  Interferenzerseheinungen.  —  Auch  Totalrellexiou  -  und  durch  sie  bewirkte 
Zirkulare  und  elliptische  Polarisation  beobachtete  Righi. 


31.   Brechung. 

Die  Brechung  freier  Wellen  ist  nach  Hertz'  Vorgang  ganz  m  der  Art  von. 
Ivielil wellen  mit  Prismen  untersucht  worden,  die  man  bald  sehr  viel  kiemer 
niaehle,  als  man  Wellen  von  kürzerer  Länge  erzeugen  und  beobachten  konnte. 
LmiI'DKW  •',  Bo.sK ',  Lami'a''  gingen,  wie  envdhnt,  bis  zu  X  =  G  und  4  mm,  be- 
sontlerH  der  loLzte  maß  die  Brechungsquotienten  einer  Anzahl  fester  und  flüssiger 
Korper  zwischen  8  und  4  mm  Wellenlange.  —  Auch  die  brechende  Wirkung 
M)n  Linsen  aus  Kolophonium,  Paraffin  usw.  konnte  nachgewiesen  werden". 

Bei  weitem  die  in(»iflten  Bestimmungen  von  Brechungaquotienten,  ihre  Ab- 
h.'mgigkeit  von  der  Welloiilänge  und  Temperatur,  wurden  aber  für  Flüssigkeiten 
unti  mit  Drahtw eilen  gemacht.  Umgibt  man  die  Drähte  des  Paralleldraht- 
systenis  mit  einem  anderen  Dielektrikum  als  Luft,  so  wird  die  Fortpüanzungs- 
geHchwindigkeit  der  längs  der  Drähte  laufenden  Wellen  eine  andere,  was  durch 
Mi'HSung  der  Wellenlänge  in  der  früher  für  Luft  beschriebenen  Art  nachgewiesen 
werden  kann.  Das  haben  zuerst  J.J.Thomson''  und  K.  Waitz*!  gezeigt,  dann 
sind   \on  Arüns  und  RuniäNs"  die  ersten  genaueren  Messungen   des   elektrischen 

X 
Brechungsquotienten:  v  —  -~  gemacht  worden,  wo  Aq  resp.  X  die  Wellenlange  in 

Luft  resp.  dem  Dielektrikum  bezeichnen.  Daran  schlössen  sich  sehr  zahlreiche 
Bestimmungen  dieser  Größe,  und  besonders  Drude  i®  hat  Metlioden  ausgearbeitet, 
nach  denen  die  Messung  von  v  bequem  und  exakt  geschehen  kann.  Die  so 
gefundent>n   Werte    erlauben    nach    der   MAXWETXschen   Beziehung    v^  =  e,    die 

1  A.  RiGiii,  Optik  elektr.  Schwing.  S.  139.  —  2  s.  auch  J.  C.  Böse,  Proc.  Roy.  Soc.  62. 
2(j3  u.  300.  1898.  —  3  4  B  1.  c  S.  672.  —  6  s.  z  B.  0.  Lodoe  u.  J.  Howard,  Phys.  Soc.  10.  143. 
j88t).  —  Riom,  1.  c.  156.-7  j,  j.  Thomson,  PhiL  Mag.  (5)  30.  lag.  1890.  —  8  K.  Wattz, 
Wieil.  Ann.  4L  494.  1890 ;  44.  527-  1891  —  9  L.  Arons  n.  H.  Rubens,  Wied.  Ann.  42. 
581.  1891;  44.  aoö.  1891;  46.  381.  1892.  —  10  S.  besonders  P  Drude,  Wied-  Ann.  61.  46b. 
1897:  Zeitschr.  f.  phys.  Chem.  23.  267.  1897;  AbhandL  d  kgl.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.,  matL-phys. 
KU  23.  I  lu  59.   1897;   Ann.  d  Phys.  8.  336.    1902. 
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Dielektrizitätskonstante  zu  bestimmen,  deshalb  sind  diese  Untersuchungen  schon 
Handbuch  4,  S.  96  usw.  angeführt  worden  und  brauchen  wir  hier  nicht  auf  sie 
einzugehen. 

RiGHii  stellte  zwischen  seinen  mit  Hohlspiegeln  versehenen  Oszillator  und 
Resonator  5  cm  dicke  Paraffinplatten  vertikal  auf,  so  daß  der  Einfallswinkel 
etwa  55"  (Polarisationswinkel  des  Paraffins)  war.  Die  Schwingungen  senkrecht 
zur  Emfallsebene  gingen  sehr  viel  weniger  intensiv  durch  die  Platte  als  die 
parallel  der  Emfallsebene.  Durch  Einschalten  von  7  bis  8  solcher  Platten 
wurden  die  Schwingungen  senkrecht  zur  Brechungsebene  fast  völlig  ausgelöscht, 
die  Polarisationsebene  der  austretenden  Schwingungen  zeigt  sich  nach  der 
Brechungsebene  hin  durch  die  Plattensaule  gedreht. 

32.   Absorption  elektrischer  Wellen. 

a)  -Metalle. 

Die  Absorption  elektnscher  Wellen  durch  Metalle  bewies  schon  die  Schirm- 
wirkung, die  von  den  obersten  Schichten  eines  Drahtes,  an  dem  Wellen  entlang 
laufen,  für  die  inneren  Teile  ausgeübt  wird,  und  wie  sie  z.  B.  Hertz  für  die  von 
ihm  erzeugten  Schwingungen  nachgewiesen  hat  (s.  S.  634). 

Nach  Formel  (10),  S.  602  hangt  das  Eindringen  der  Welle  in  die  Drahte 
ab  von  der  Größe 

wo  Q  der  Radius,  o  die  Leitfähigkeit,  ju  die  Permeabilität  und  u^  die  Schwingungs- 
zahl  pro  Sekunde  für  den  Draht  ist.  Es  war  das  Verhältnis  der  Amplituden  an 
der  Drahtoberfläche  a^  und  in  der  Tiefe  ß  unter  der  Oberflache  a^Q-ii)' 

Für  geometrisch  gleiche  Drahte  aus  verschiedenem  Matenal  wird  also  für 
eine  bestimmte  Schwingungszahl  die  Tiefe  des  Eindringens  der  Welle  um  so 
kleiner  sein,  je  größer  das  Produkt  a  fi  ist.  Das  haben  Versuche  von  Bjerknes^ 
bestätigt,  die  unabhängig  von  dieser  Theone  angestellt  wurden.  Dabei  wurden 
genau  gleiche  Drahtkreise  von  125  cm  Lange  und  0,5  mm  Querschnittsdurch- 
messer, die  auf  amen  EÜLRTZschen  Oszillator  abgestimmt  waren,  mit  dünnen 
Schichten  verschiedener  Metalle  (Cu,  Fe,  Ni,  Co,  Zn)  galvanisch  überzogen,  die 
Dicke  der  Schichten  wurde  durch  Wägung  bestimmt.  Diese  Resonatoren  endigten 
statt  in  einer  Funkenstrecke  in  den  kleinen  Platten  eines  Bjerknes  sehen  Elektro- 
meters, durch  das  also  die  Intensität  der  Schwingungen  gemessen  werden  konnte. 
Hatte  die  Dicke  des  Überzuges  eme  gewisse  (für  die  verschiedenen 
Metalle  verschiedene)  Größe  erreicht,  so  änderte  sich  der  Ausschlag  des 
Elektrometers  nicht  mehr,  die  Schwingung  drang  dann  nicht  mehr  durch  den 
Überzug  hindurch.  Die  Figur  291  gibt  das  Resultat  der  Versuche.  Die  Abszissen 
sind  die  Dicken  der  aufgetragenen  Schichten;  für  die  Dicke  x=Q  ist  der  Aus- 
schlag des  Elektrometers  bei  allen  Resonatoren  gleich  eins  angenommen.  Die 
Kun'en  geben  die  Abnahme  der  Elektrometerausschlage  für  die  verschiedenen 
Metalle,  je  schneller  die  Ordinaten  abnehmen,  um  so  größer  ist  das  Absorptions- 
vermögen der  Oberflächenschicht  Man  sieht,  daß  dies  Vermögen  mit  der  Leit- 
fähigkeit und  Permeabilität  wächst,  wie  es  die  Theorie  verlangt^.  —  Die  Penode 
der  benutzten  fc)ch\\'ingungen  war  14  •10"''. 

1  A.  RiGHi,  Opük  elektr.  Schmngungen.  158.  —  2  v.  BjKRKNES,  .Wied,  Ann.  48.  592. 
1893  —  3  S.  auch  C.  A.  Chant,  PhiL  Mag.  (6)  3.  425.  1902,  der  bei  Überziehen  von  zylindri- 
schen OsziUatoien  mit  dünnen  Schichten  von  Au,  Ag,  Pt  usw.  keinen  Sktn-Efifekt  nachweisen 
konnte. 
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T  K'  Schmwvirkunj,^  der  Metalle  wird  sehr  oft  benatzt,  uenn  man  Meßapparate 
<'<'<'r  citri.  \or  Beeinflussung  durch  elektnsche  Wellen  schützen  will,  man  schlieüt 
M.'  (.-um  in  metallische  Hulleu  ein,  die  sehr  dünn  sein  dürfen,  z.B.  aus  StannioP, 
.olfl-  (Klfi  Silberpapier  u.  dgl.  bestehen  können,  wenn  nur  jeder  Schlitz  der 
mmirig  „,  der  HuJle  vermieden  ist  Bei  solchem  Schutze  ist  es  aber  oft  die 
Kclli'xion  nnd  weniger  die  Absorption,  die  das  Abschirmen  besorgt,  da  die 
IMetallc  (8.  S.  G-n  u.  G42)  wie  vollkommene  Spiegel  wirken. 

Mit  die  ersten  Versuche  über  solche  Schirmwirkung  der  Metalle  und  auch 
leitender  Flüssigkeiten  hat  J.J.Thomson 2  angestellt  und  dabei  den  Emüuß  der 
Leitfähigkeit  konstatiert.  Ebenso  ergaben  die  Versuche  von  Klemencic«  über 
die  I'.rwarmuiig  von  Drahten  durch  elektnsche  Schwingungen  Übereinstimmung 
mit  den  Formeln  von  Ra^leigh  und  Stefan,  also  Bestätigung  der  Theorie. 

In  qualitativer  Weise  läßt  sich  nach  J.J.  Thomson*  die  Absorption  der 
Jwicrgie  von  elektrischen  Schwingungen  durch  eine  sehon  früher  angegebene 
Ver.suchsanordnung  demonstrieren  (s.  Figur  259,  S.  G04).  Bringt  man  in  die 
ypiilc  A'o  (statt  der  Vakuumröhre  i^)  einen  Körper,  der  die  Schwingungen  ab- 
sorbiert, so  wird  die  Helligkeit  von  J?^  um  so  mehr  geschwächt,  je  größer  diese 
Absorption  ist.  So  zeigt  sich, 
daß  ein  Elektrolyt  in  K^^  die 
Helligkeit  von  A\  weniger  be- 
einllußt,  als  die  zu  passender 
^'eldllIln^ng  ausgepumpte,  mit 
Gas  gefüllte  Rohre  Ä, . 

Bringt  man  in  K^_  einen 
KupferaylindtT,  so  bleibt  R^ 
hell  leuchtend,  ersetzt  man  das 
Kupfer  durch  einen  Eisen- 
/.vlindor,  so  wird  R^  dunkel, 
es  absorbiert  also  em  Eisen- 
x.ylinder  sehr  viel  mehr  Energie 
als  ein  solcher  von  Kupfer.  Da  sich  leicht  zeigen  laßt,  daß  dies  nicht  von  der 
NtTschiedenen  Leitfähigkeit  herrührt,  so  ist  damit  bewiesen,  daß  das  Eisen  auch 
bei  diesen  schnellen  Schwingungen  seine  magnetischen  Eigenschaften  behalt.  — 
Kbenso  me  der  Eisenzylinder  unterdrückt  auch  em  Hohlzyliuder  aus  dünnem 
Stanniol  in  Äg  das  Leuchten  von  R^ .  Man  hat  also  das  paradoxe  Resultat,  daß 
(lüniie  Melallrohren  die  Schwingungen  viel  starker  absorbieren  als  dickwandige 
oder  Vollzylinder.  Dieses  Resultat  leitet  Thomson  aus  der  Theorie  ab  und  findet, 
daß  die  Abaorjjtion  (und  dadurch  bewirkte  Erwärmung)  ein  Maximum  ist  für  eine 
zylindrische  Röhre,  die  m  einer  koaxialen  Spule  sich  befindet,  wenn  die  Dicke  h 
der  Röhre:  1 

2  TT  «  a  •  a 
die  erzeugte  Wärmemenge  ist  dann 

wo  a  und   l>  innerer  und  äußerer  Radius   des   kreisförmigen  Röhrenquerschnitts 
sind,  <3  die  Leitfähigkeit  und  Jt>o  die  Maximalamplitude  der  magnetischen  Feldstärke. 

b)  Flüssigkeiten. 

Nach  J.J.Thomson  hat  auch  Stefan ^  die  Schirmwirkung  von  Elektrolyten" 
gezeigt,  eingehend  quantitativ  studiert  aber  wurde  die  Absorption  der  Flüssig- 
keiten mit  Hilfe  des  Paralieldxahtsystems. 

1  E.  Bkanly,  Jotub  de  phys.  8  24.  1899;  Stanmolblatt  von.  0,008 mm  Dicke  ISßt  H^RTzsche 
Wellen  nicht  durch.  —  2  J.J.Thomson,  Proc.  Roy.  Soc  45.  269.  1889.  —  3  J.  Klemen&?5, 
Wied.  Ann.  50  4.56.  1893  11  53-  7^1  1894.  —  *  J.  J.  Thomson,  Rec.  Res  327.  —  5  J.  Stefan, 
Wied.  Ann.  4L  414.  1890.  —  öS.  auch.  Ch.  Nobdmann,  C.  R.  133.  139.  1901 ;  ibid.  134.  417.  1902. 
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Hat  das  die  Drahte  umgebende  Medimn  (Flüssigkeit)  Leitvermögen,  oder 
endigen  Drahte  in  einem  Kondensator,  zwischen  dessen  Platten  ein  nicht  völlig 
isolierender  Körper  sich  befindet,  so  werden  die  Wellen  zum  Teil  absorbiert, 
die  verlorene  Energie  wird  m  JouLEsche  Warme  verwandelt.  Die  Größe  der 
Absorption  bestimmt  der  Absorptionskoeffizient  cc ,  der  dadurch  definiert  ist,  daß 
die  Amplitude  A  auf  der  Strecke  x  zu 

2nocx 

A-e      ^~~ 

wird,  wo  X  die  Wellenlange  m  dem  betreffenden  Medium  ist.    Fuhrt  man  statt  A 
die  Wellenlänge  Xq  in  Luft  ein,  so  wird  der  letzte  Ausdruck  zu 

A'  e      ^        , 

wo  va  oft  der  Extinktionskoeffizient  heißt. 

a  kann  man  für  Medien,  deren  ^=1  ist,  nach  Gleichung  (66),  S.  656 
berechnen,  nach  ihr  wächst  die  Absorption  fast  proportional  der  Leitfähigkeit  (a) 
und  der  Schwingungsdauer  (t)  und  umgekehrt  proportional  der  Dielektrizitäts- 
konstante (e).  Körper,  die  sich  so  verhalten,  haben,  wie  man  sagt,  normale 
Absorption,  das  ist  z.  B.  der  Fall  für  wassenge  Salzlosungen.  Als  Dielektrizitäts- 
konstante der  Lösung  kann  meist  die  des  Losungsmittels  angesehen  werden. 

Die  DRUDESche  Methode^  zur  Bestimmung  von  e  und  oi  mit  End- 
kondensator, wie  sie  Figur  32,  S.  97,  im  4.  Band  des  Handbuchs  abgebildet  ist, 
verlangt  nur  Bruchteile  eines  Kubikzentimeters  der  zu  untersuchenden  Substanz, 
die  m  das  Kolbchen,  das  den  Kondensator  bildet,  gebracht  wird,  und  gestattet 
neben  Flüssigkeiten  auch  feste  Korper  zu  verwenden.  Ware  die  Substanz  voll- 
kommen leitend,  so  wurde  der  Kondensator  einer  Überbrückung  der  Drähte  am 
Ende  entsprechen,  und  nach  der  Theorie  [Formel  (61),  S.  654]'  wäre  bei 
Resonanz  der  Teil  der  Leitung  von  Brücke  B  bis   zum  Kondensator   ein  ganzes 

Vielfaches  von  —   der   Schwingung  vor  B.      Für    eine   vollkommen    isolierende 

a 

Substanz  dagegen  entspricht  das  Ende  der  beiden  Drähte  einem  Spannungsbauch, 

und   die  Länge   der  Leitung  von  B  an  unterscheidet  sich  von  dem  ersten  Fall 

X 
um  —  (die  benutzte  Wellenlange  war  73  cm).     Variiert  also  die  Leitfähigkeit  (a) 

der  Substanz  von  a=Q  bis  a  =  oo,  so   muß  die  Länge  der  Endleitung,  um  in 

X 
Resonanz  mit  der  Schwingung  vor  B  zu  bleiben,  stetig  von  0  bis  -—  geändert  werden. 

4 

In  den  beiden  Extremfallen  ist  die  Reflexion  der  Schwingungen  im  End- 
kondensator fast  total,  und  es  können  eine  große  Anzahl  scharf  ausgeprägter 
Knoten  und  Bäuche  zwischen  B  und  dem  Ende  bei  genügend  langem  Drahtsystem 
konstatiert  werden.  Wird  aber  die  Füllung  des  Kondensators  mit  Substanzen 
vorgenommen,  die  immer  steigende  Leitfähigkeit  haben  (Wasser-  und  Salzlösungen 
zunehmender  Konzentration),  so  wird  die  bei  Reflexion  am  Kondensator  eintretende 
Amplitudenschwächung,  wie  sich  berechnen  läßt,  erst  abnehmen,  bis  die  Leit- 
fähigkeit einen  bestimmten  Betrag  erreicht  hat  und  dann  mit  weiter  wachsender 
Leitfähigkeit  wieder  zunehmen.  Solange  die  Amphtudenschwächung  wächst, 
werden  die  stehenden  Wellen  (Elnoten  und  Bäuche)  schlechter  und  schlechter 
sich  ausbilden  und  die  GsisSLERSche  Röhre  vor  B  wird  weniger  und  weniger  hell 
leuchten,  die  Zahl  der  zu  beobachtenden  Knoten  und  Bauchstellen  wird  geringer 
werden,  vielleicht  werden  gar  kerne  mehr  zu  konstatieren  sein. 

1  P.  DSDDE,  Abhandl.  d.  k.  sächs  Ges.  d.  Wiss.  Math,-phys.  Klasse  28.  i  n;  59.  1897; 
Zeitschr.  für  phys  Chem.  23.  267.  1897;  Wied  Aon.  61.  466.  1897;  Aöii^  4;.  Piys.  8. 
336.  1902.  ■  .      , 
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Aus  rli(\s(*r  Änderung  der  LcuchtuiLensitat  der  Röhre  und  der  verschiedenen 
Lann»'  (liT  Kndlcilunif  für  Resonanz  läßt  sich  dei  Abaorptionskoeffizient  schatzungs- 
^v<'is('  lu'stimnuMi.  Zu  dem  Zw'ecke  muü  man  Eichkurven  für  Lösungen  (NaCl, 
l'uSO,  UHM.)  koMHlruiercn,  hei  denen  man  die  Große  der  normalen  Absorption 
iM'n'chiK'ii  kann  und  bei  denen  die  Leuchtiutensitat  der  Geifller-Röhre  für  die  be- 
ii'chnrlcn  Wcrie  <l(*s  AbHOrplionskoeffizienten  beobachtet  ist 

DwuiKH  UnU»r.suchun(jen  liaben  gezeigt,  daß  es  viele  Substanzen  gibt,  die 
anormal*'  Abworplion  haben,  d  h.  bei  denen  die  Absorption  eine  andere  ist, 
als  sie  «ich  aus  ihror  Lcilf.ihigkcit  berechnen  würde;  fast  alle  diese  Substanzen 
«•tilhaltcn  dii'  Hydroxylgruppe,  so  daß  es  acheint,  als  ob  diese  Gruppe  eine  Be- 
dingung für  (las  Auftreten  der  normalen  Absorption  wäre.     ■ 

Ist  die  Al)s<)ri)tion  nicht  sehr  kloin,  so  ändert  sich  der  Brechungsquotient 
und  die  Wellenlänge  durch  sie,  wie  es  die  Formeln  (19)  oder  (65)  und  (67), 
Absehnilt  li4,  angeben. 

Durch  Aufnahme  der  Wellenkurven  mit  dem  Bolometer  zeigte  Eichen- 
w'MJt',  daß  die  Abaorjjtion  der  Lösungen  von  NaCl  und  HjSO,^  für  Wellenlängen 
(in  I^nfl)  \(n\  '),r)  m  und  1  m  mit  der  berechneten  übereinstimmt.  Dabei  hingen 
die  Knden  des  ParalleldrahtsysLema,  durch  ein  Gewicht  gespannt,  vertikal  in  einem 
Zylinder  mit  der  Flüssigkeit,  und  die  Absorption  war  so  stark,  daß  keine  Reflexion 
der  Wellen  von  den  freien  Diahtcnden  ans  stattfand.  Kleine,  von  den  Parallel- 
(Ir.'ihli'n  i.solierte  Drahlhacken  umschlossen  die  in  die  Flüssigkeit  tauchenden  Draht- 
stueke  und  konnten  längs  deren  meßbar  verschoben  werden.  An  die  Hacken 
war  die  Hulnineterleitung  ang(iS(*hloHaen.  Die  Flussigkeitsoberüäche  fiel  in  einen 
Knoten  der  von  einem  Hlundlol-lCrioger  in  dem  überbrückten  Paralleldrahtsystem 
er/euglen  Schwingung. 

Nach  derselben  Methode  arbeitete  von  Bafa'ErS  mit  74  cm  Wellenlange, 
nni  MTwandte  er  Htatt  des  Holometera  ein  Thennoelement  und  verglich  in  einer 
Meßbrücke  dessen  wechselnde  Ausschläge  bei  Verschiebung  der  Drahthacken  mit 
di'u  .\us.s«;hiageii  eines  zweiten  konstant  wirkenden  Thermoelements.  Dies  zweite 
l'üeinenl  gehörte  einer  Paralleldrahtleitnng  an,  in  der  durch  denselben  Blondlot- 
i'lrreger  Wellen  erzeugt  wurden,  der  auch  die  Schwingungen  in  der  Leitung  her- 
\()rrief,   di«>   in    der  zu  unterHtichenden  Flüssigkeit  endete. 

Wii.DKKMinir-''  ließ  die  Parallclddlhte  durch  den  Boden  eines  vertikalen  Zy- 
linders treten,  in  den  die  Flüssigkeit  eingefüllt  wurde  und  führte  die  Leitung  bis 
m  dem  'l'hennoelement,  das  zur  Messung  diente.  An  der  Eintnttsstelle  m  den 
Zylinder  war  eine  Brücke  über  die  Drähte  gelegt,  und  die  Lange  der  Leitung 
zwischen  Flüssigkeit  und  Drahtende  war  nach  V.  Bjerknes'^  großer  gemacht,  als 
ein  li.ilber  Wellenzug,  wie  ihn  der  ICrreger  aussandte,  so  daß  keine  ReÜexions- 
ersclK-intiugen  /wi.schi'n  Flüssigkeit  und  Thermoelement  störten.  Es  wurde  ein 
wcMiig  Flüssigkeit  in  den  Zylinder  gefüllt  und  der  Ausschlag  des  Galvanometers 
beobachtet,  dann  wurden  immer  gleiche  Fldssigkeitsmengen  zugeschüttet  und 
iedesmal  d<'r  Ausschlag  beatimmU  Die  Ausschlage  ergaben  eine  wellenförmige 
Kurve  mit  abnehmenden  Maximis  und  Minimis,  die  schließlich  ganz  verschwanden. 
l>at  dieser  Fall  ein,  so  konnte  man  nach  einer  einfachen  Formel  den  Absorp- 
tionskoeffi/ienUMi  berechnen.  Die  Berechnung  ist  nach  dem  Vorgang  von  Bjer- 
KNi^s-'  und  DiuJDK«  wie  in  der  Optik  für  die  Farben  dunner  Blattchen  auszu- 
führen.    RLin  hat  für  eine  zeitlich  und  örtlich  gedämpfte  Welle: 


«a-ö)(f-f) 


"l  A.  EiCHKNWALD.  A.n.  d.  Phy.  62.  S7i.  1897-  -  S- -^\P;  2^=^^'  SfTS^ 
Kou.  Acaa.  van  Wet.  i89S/9&.  i+o  u.  1Ö8;  1896/97.  133-  -  2  O  von  ^^^TS'^^'^ ^^^^ 
17.  ±2.  1905.  -  3  K.  WiLPERMUTH,  Anu.  d.  Phys  8.  312.  1902.  -4  V  BJÄR^,  Wiea 
iin.  44.  S13.    1891.  -  B  V.  BJEUKNES.  I.e.  -  fl  P.  Drude,  Abhandl.  d   k.  sächs.  GeB    d. 
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die  Reflexionen  an  der  Bnicke  (Boden  des  Troga  mit  Flussi[rkeit)  und  au 
der  Flussigkeitsoberflache  zu  berücksichtigen  und  die  Summe  alJcr  n.ich  dem 
Thermoelement  gelangenden  Wirkungen  zu  nehmen.  Diese  sind  durch  die  Summe 
über  alle  Amplitudenquadrate  der  im  Elemente  anlangenden  Wellen  f^egi-htMi. 

Die  Lange  der  benutzten  Wellen  war  63  cm  und  22,2  cm.  Für  Wasser 
ergab  sich  bei  den  kleinen  Wellen  anormale  Absorption  ^ 

Über  die  einmahnte  Berechnung  und  Versuche  zur  Bestimmung  dei  Absorption 
\ergleiche,  man  noch  die  Arbeit  von  Berg 2. 

Für  wässenge  Salzlosungen  fanden  sich  die  Absorptionskoeffizionteu  bei  allen 
Beobachtungen  merklich  der  Theone  entsprechend". 

Einige  Werte  des  Absorptionskoeffizienten  oc  für  eine  Schicht  der  Flnssifjjkcit, 
deren  Dicke  gleich  der  Wellenlange  ist,  sind  m  folgender  Tabelle  zuhainniiMi- 
gestellt.  Die  Zahlen  Drudes^  werden  als  besonders  sorgfaltig  besLimml  \un  ihm 
bezeichnet  und  lassen  sich  mit  von  Bae\ers  Beobachtungen "  direkt  ^ergl('lclu'n, 
da  dieser  mit  yl  =  74  cm  und  Drude  mit  A  =  73  cm  Wellen  arlieiteto.  I)  be- 
deutet Drudes,  B  von  Bae^ers  Resultat,  das  dieser  mit  Hilfe  der  von  ihm  be- 
stimmten, teilweise  sehr  betrachtlichen  Temperaturkoeffizienten  auf  die  von  Drudk 
benutzte  Temperatur  reduziert  hat. 
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Äthylalkohol    1    Propvlalkohol  ll  Isobut}'lalkohol         Glyzenn  Methylalk(3liol 
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Andere  Werte  von  Drude  sind. 


Substanz 
Isopropylalkohol 

(normal  . 
sekundär 
tertiär.  . 

Amylalkohol 

Heptylalkohol      

AHylalkohol 

Benzylalkohol 

Ameisensäure 

Essigsaure  .' 

Die  Werte  von  Wildermuth   geben 
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20 


21 
21 
21 
21 
20 


0,24 

o,4n 

0,33 
0,40 

0,43 


0,3] 
0,07 


0,19 
0,08 
0,07 
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den  Absorptionskoeffizienten  für 
eine  Schicht  von  1  cm  Dicke,  und  lassen  sich  nicht  direkt  mit  den  angeführten 

'  ^'o""^^^'  °^™^'  ^^^^'  ^^^  ^^  498.  1898.  —  V.  BuscENi,  N.  Cim.  (;)  8.  105. 
1905.  -  2  0  Beeg  Ann.  d.  Phys.  15  306  1904  _  3  S.  auch  E.  Branly,  C.  R.  129. 
072.   1S99    —  4  P.  Däude,  Zeitsckr.  für  phys.  Chem.  1   c.  —  B  Q   VON  Baeysb.  1   c 
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verglcichon,  d.i  er  andere  Wellenlanf^en  benutzte.     Er  fand  ein  sehr  rasches  An- 

'2  TT  CC 

w.ichsi^ii  von      — —   mit   abnehmendem   X  für   Äthylalkohol,    v\'eniger    schnell    für 

^  2  Tra 

Piopylalkohol.     Für  A  =-  03  cm   war    — —    für  ^\asserigen  Äthylalkohol  dem  Ge- 

/• 

wiclilsi)rozcnLgeh.ilt  an  absolutem  Alkohol  proportional. 


I'iir  die  drahtlose  Telegraphie  ist  es  wichtig  zu  wissen,  ob  die  Erdober- 
fläche olcktiiHche  Wellen  stark  absoibiert.  Versuche  ergeben,  wie  natürlich,  daß 
.S.md  und  Sandstein  um  so  undurchlässiger  für  die  Wellen  werden,  je  feuchter 
Hie  siiuP.  Ein  BU  cm  tief  m  Erde  eingegrabener  Koharer  wurde  von  elektnschen 
Wellrn  nicht  beeinflußt-'. 

c)  Schlecht  leitende  (isolierende)  feste  Körper. 

Rifiiii^  hat  die  Durchlässigkeit  solcher  Körper  (und  auch  isolierender  Flüssig- 
keiten) für  elektrische  Wellen  zu  bestimmen  gesucht,  indem  er  die  von  einem 
Erreger  mit  Hohlspiegel  ausgehende  Strah- 
lung,   ehe    sie    zum   Resonator   gelangte, 

durch  die  Stoffe  hindurchgehen  Ueß.    Ge-        ^  ^^  -Pi— n 

nauc^re  Resultate  gab  die  Anordnung  der 
Figur  202.  Der  Oszillator  0  sandte  seine 
Strahlen  durch  die  große  geneigte  Spiegel- 
glasplatte  Jß  auf  die  Metallplatte  SS, 
von  der  sie  über  AB  zurück  zum  Righi- 
Rcaonator  A'  gelangten.  Ä  konnte  der 
einfallenden  Schwingmig  parallel  gestellt 
und  dann  meßbar  um  den  Winkel  ß  ge- 
dreht worden,  bis  er  keine  Funken  mehr 
gab.  War  ß  beobachtet,  so  brachte  man 
diMi  zu  untersuchenden  Korper /»ö  vor  SS  und  bestimmte  jetzt  den  Aosloschungs- 


L-U^ 


Winkel  « ,  dann  ist ein  Maß  für  die  Verminderung  der  Intensität  durch  die 

'  cos-p 

(jt'geMiwart  von  PQ. 

Bei  diesen  Versuchen  mit  Wellenlangen  von  ca.  5  bis  20  cm  zeigten  sich 
Schwefel,  Ebonit,  Paraffin,  Selenit  vollkommen  durchlässig,  wahrend  Spiegelglas, 
Marmoi,  Tannenholz  beträchtlich  absorbierten.  Holz  absorbierte  viel  stärker, 
wenn  seine  Fasern  den  Schwingungen  parallel,  als  wenn  sie  senkrecht  zu  ihnen 
verliefen. 

Ähnliche  Versuche  mit  einigen  Mineralien  ergaben  Böse*,  daß  die  Richtung 
bester  Leitfähigkeit  auch  die  Richtung  größter  Absorpüon  ist.   — 

Auch  Gase  können,  wie  früher  erwähnt,  elektrische  Wellen  absorbieren, 
wenn  sie  ionisiert  sind  und  so  als  Leiter  wirken «.  Die  größte  Schirmwirkung  der 
Luft  soll  bei  Drucken  zwischen  0,05  bis  0,3  mm  hegend.  —  Rem  rechnerisch 
hat  Hasenöhul^  die  Absorption  elektrischer  Wellen  m  einem  „trüben  Medium" 
behandelt,  d.  h.  in  einem  völlig  isolierendem  Medium,  in  dem  kleine  leitende 
Kugeln  gleichmäßig  verteilt  sind^. 

"  1  E.  BRANLY  und  G.  LK  BON,  C.  R  128.  879.  1899  -  ^  E.  Lamlange  C  R-  132. 
203.  itiüi.  -  3  A.  RiGiu,  Opük  elektr.  Schwing.  123.  —  *  J.  C.  Böse.  Proc.  ^07  SocQO. 
433.  Tau.  1Ö97.  -  6  S.  z.  B.  J.  MOSER.  C.  R.  110.  397-  1890.  -J.  J.  Thomson  PhiLMas. 
(0  32.  331,  33S.  1891.  -  8  E.  Lecher.  Phys.  Zeitschr.  4.  3a.  1902— 1903.  -  '/•  g^^" 
"iutsSL^iwiL  Akad.  m^  m.  1230.  1902  u.  U2.  30.  1903  --  ^^"^1^8^^,^ 
kleiner  Hindemiase  auf  elektrische  WeUen  s.  auch  Lord  Rayibigh,  PhoL  Mag.  (S)  4A.  20.  1097. 
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Phya.   2.  Aufl. 

i  33.  Interferenz. 

I  Schon    die   Erzeugung   stehender  Wellen   und   andere  Versuche    von   Hertz 

jf  bewiesen   die  Interferenz   von   elektrischen  Wellen,   bald   wurden   dann  viele  der 

j|  bekannten    optischen    Grundversuche    mit    elektrischen   Hilfsmitteln    nachgeahmt. 

Ij  Nach    dem    Vorgang    von    Bol'izmann^    führten    Klemkncic    und    Czermak^    den 

pRESNELschen  Spiegeiversuch  aus,  indem  sie  zwei  ebene  Metallspiegel  S,  S,  be- 
nutzten, an  denen  die  vom  Oszillator  (mit  Hohlspiegel)  ausgehenden  Strahlen 
zum  Resonator  (mit  Thermoelement  und  Hohlspiegel)  rellektiert  wurden.  Zuerst 
stießen  .S  und  S^  mit  einer  Kante  aneinander  und  bildeten  so  eine  ebene  reflek- 
tierende Wand,  dann  wurde  z.  B.  S^  parallel  mit  sich  selbst  senkrecht  zu  seiner 
Anfangsstellung  verschoben.  Dei  so  erzeugte  Gangunterschied  der  zum  Resonator 
gelangenden  Strahlen  von  S  und  S^  ergab  die  Wellenlänge  (4-Ü  —  70  cm)  der  be- 
nutzten Resonatoren,  die  aus  ebenen  Metallstreifen  bestanden,  deren  einander 
zugewandte  Enden  durch  die  Drahte  des  Thermoelementes  (s.  Figur  284  S.  G65) 
verbunden  waren.  —  Auch  das  Dekrement  der  Schwinguugea  ließ  sich  genähert 
bestimmen. 

RiGHi^  hat  mit  seinen  Erregern  und  Resonatoren  außer  dem  genannten  noch 
andere  optische  Interferenzversuche,  z.  B.  den  mit  einem  Spiegel,  den  FiZE^vuschen 
Versuch  mit  dem  Doppelprisma  usw.,  ausgeführt.  Nach  einer  von  ihm  benutzten 
Anordnung  konstruierte  Wiedeburg*  einen  Intcrferentialrefraktor,  mit  dem  er  die 
Brechungsquotienten  von  Paraffin  und  Spiegelglas  maß. 

Auch,  die  Farben  dunner  Plattchen  hat  Ricin''  bei  Pnrafhn-  und  Schwefel- 
platten mit  seinen  Apparaten  nachgewiesen.  Ebenso  hat  man  mit  Drahtwellen 
solche  Erscheinungen  hergestellt,  indem  man  die  Parallcldrahte  durch  verschieden 
dicke  Schichten  von  Flüssigkeit  gehen  ließ  und  ganz  nach  dem  Muster  der 
optischen  Rechnung  die  durch  Interferenz  erzeugten  Maxima  und  Minima  unter 
Berücksichtigung  der  vielfachen  Reflexionen  ermittelte'"'. 

Die  stehenden  Wellen  längs  Drahten  und  m  Metallröhren  sind  schon  früher 
behandelt 

34.  Beugung. 

Sie  wurde  von  Righi^  mit  seinen  Appaiaten  zuerst,  ganz  nach  dem  Muster 
der  optischen  Anordnungen,  beobachtet.  So  konnte  er  die  Beugung  durch  einen 
Spalt,  durch  ein  Gitter  aus  Blechstreifen,  am  Rande  eines  Metallschirms  etc. 
konstatieren.  Eine  andere,  der  Opük  nachgebildete  Beuguugserscheinung  hat 
LAiffA«»  untersucht.  Durch  jede  solche  Beobachtung  läßt  sich  die  benutzte 
Wellenlange,  wie  beim  Licht,  bestimmeu,  was  z.  B.  auch  Zehnder»  mit  einem 
Gitter  getan  hat.  Mit  einem  zylin dnschen  Gitter  und  dem  Koharer  als  Indikator 
hat  BgseIO  Wellenlängen  bestimmt.  —  Theoretisch  ist  die  Beugung  um  ein  leitendes 
Hindernis  von  Macdonald  ^  behandelt  worden. 


' 


35.  Doppelbrechung. 

Zuerst  beobachtete  sie  RighiIs  am  Tannenholz,  das,  wie  früher  angegeben, 
die  elektrischen  Schwingungen  verschieden  stark  in  Richtung  seiner  Fasern  und 
senkrecht   dazu   absorbiert   und   also    auch   fortpflanzt.     Demnach   ist   dies  Holz 

IL.  BoLTZMANN,  Wied.  Ann.  40.  39g.  iS8q.  _'  2  J.  KL-RMiiNGiS  nnd  P.  Cziebmak,  Wied. 
^■j  ?  ^It;  ^^^3.  -  3  A,  RjGHi,  Opbk  elektr.  Schwing.  75  ubw.  —  ♦  O.  Wikdeburg, 
Wied.  Ann.  59.  497  189b.  -  B  A.  Righi,  L  c.  99  -  6  G.TJnNYYüLE.  Wied.  Ann.  50.  742. 
1893.  —  RBaston.  ibid.  63.  S13.  1894.  S.  auch  tue  auden:  unter  8  u.  9  S.  675  zitierten  Ar- 
beiten und  che  bei  „Absorption  von  Flüssigkeiten«  imßefliirten  Abhandlungen.  —  7  A  Righi 
t/;  ^°^'  ~a  T  \^'^^'  Sitzber.  d.  Wien.  Akftd.  (Ua)  108  786.  1899  und  die  frdher  zitierten  Ar* 
flS  ?kr  ö  ;  ^^^'  '^^^^'  Ann.  63.  162.  1894.  -  «  J.  C.BoSE,  Proc.  of  theRoy.  Soc. 
eu.  167  1896.  -  n  H.  W.  Macdonald,  Proc.  Roy.  Soc.  66.  251.  1903.  —  t2  A.  Rioiii, 
Mem.  deUa  R.  Ac.  di  Bologna  (5)  4.  487.    1894.  ä        v  i 
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doppi'ltbii'chi'iid,  wio  RiOHi  zeif,^te,  indem  er  eine  parallel  den  Fasern  geschnittene 
Holzplatte  zwischen  seuuMi  Oszillator  und  Resonator  einschaltete.  Im  allgemeinen 
zeigte  sich  die  aus  der  Pliitte  austretende  Schwingung  elliptisch  polarisiert;  stellte 
mau  Kru-'^cr  und  Empfanger  gekreuzt,  senkrecht  zu  ihrer  Verbindungslinie,  zwischen 
beule  die  Holyplatte  und  drehte  diese  in  ihrer  Ebene,  so  verhielt  sie  sich  ganz 
wie  ein  einachsiger  Kristall  zwischen  zwei  Nicols.  —  Etwas  spater  hat  Mack^ 
alinhehe  Versuche  miL  längeren  Wellen  (A  =  50 — 60  cm)  angestellt. 

Die  Doppelbrechinig  von  Kristallen  haben  zuerst  Garbasso^,  Lebedew^, 
üosi', '  untersucht.  LiiHiini'W  koiistiuiertc  em  „Nicoisches  Prisma",  wo  Schwefel 
den  Kalkspat  iiud  eine  Ebonitplalte   den  Canadabalsam  vertrat 

Die  hierher  gehörigen  Aibeiten  sind  großenteils  schon  Handbuch  4  im  Kapitel 
über  Dielektiizitdtskoiistanten  augefuhrt.     Weitere  Literatur: 

J.  f.  Bnbi,  Pmc.  Roj.  Soc    63,   14Ü.  152.   1S9S. 

[).  MA/nno,  Rciulic.  R.  Ac.  dci  Lmcei  6.  7^,  95,   134.   1897. 

(t.  Pii'UCi-,  PhiJ.  Miig.  (üj  1.  5.1 8.   ujul. 

\'\  r\s(.i(iiNi,  N.  i-iui.  (<i.)  7.   153,  189S. 

A.  (.i\ui)(VssL),  N.  Cim.  (5)  4    i7(j.   iyi.)2 

Hkvun''  hat  versucht,  ein  doppeltbrechendes  Medium  dadurch  herzustellen, 
daU  er  in  einem  isotropen  ausgedehnten  Medium  (Luft)  Stücke  eines  zweiten 
isotropen  Mediums  (Backsteine)  regelmäßig  einlagerte,  die  nach  drei  aufeinander 
senkrechten  Richtungen  verschiedene  Ausdehnung  hatten.  Man  kann  dann  von 
drei  verschiedenen  Dielektrizitätskonstanten  nach  den  Richtungen  der  ungleichen 
Ausdehnung  der  Hackstclne  reden.  Versuche  mit  Wellen  von  6S  cm  Lange  nach 
der  RitiHiselien  Methode  bestätigten  qualitativ  die  Envartungen.  Auch  der 
Ria isci lache  Versuch,  die  Drehung  der  Polarifeationsebenen  des  Lichtes  durch 
aufeinander  geschichtete,  gegeneinander  gedrehte  Glimm  erplatten  zu  erzeugen, 
lindeL  sein  Analogon  auf  dem  Gebiet  der  elektrischen  Wellen  durch  den  Versuch 
von  HdsK  mit  gedrillten  Jiitefasern.  Brachte  ndjnlich  Böse  der  Länge  nach  z\vischen 
die  gekrcu'/.ten  l'olarisator  und  Analysator  seines  Apparates  ungedriUte  Jutefasem, 
so  blieb  das  Gesichtafeld  dunkel,  es  helltö  sich  auf,  sobald  die  Fasern  verdnllt, 
ihre  (,)iu'rHchnilte  gegeneinander  gedreht  wurden.  Der  Sinn  der  Drillung  be- 
stimmt den  Sinn  der  Drehung  der  Polarisationsebene. 


36.  Telegraphie  ohne  Drahte 

Die  Müglidikeit,  durch  elektromagnetische  Wellen  ohue  vermittelnde  Drähte 
in  die  rern(;  Zeichen  zu  geben,  war  durch  Hertz'  „Strahlen  elektnacher  Kraft" 
(largetan,  doch  wurden  VerKUche  mit  diesen  neuen  Anordnungen  meist  zu  wissen- 
HChaftlicheu  Zwecken  in  den  beschränkten  Räumen  der  Laboratorien  angestellt, 
und  erHL  Marconi  versuchte  eine  Nachrichtenübertragung  über  weitere  Strecken 
und  erreichte  bald  Erfolge,  die  frühere,  mit  andern  Methoden  (Leitung,  Influenz  usw.) 
angoHtellte  Bemühungen  weit  hinter  sich  ließen. 

Auf  di<'  hiHtoriache  Entwicklung  und  den  Anteil  der  verschiedenen  Forscher 
und  l'^rfinder  einzugtihen,  ist  hier  nicht  der  Ort,  wir  geben  nur  kurz  die  Grund- 
lagen der  jetzt  noch  gebräuchlichen  Einrichtungen  und  Methoden  an. 

Die  Wellenliingen,  mit  denen  meist  gearbeitet  wird,  liegen  etwa  zwischen 
;U)(I  und  lOlH)  Metern. 

1  K.  Mack.  Wied.  Ann.  54.  342  u.  66.  7^7-  i^öS.  -  «  A.  GarbaSSO,  Atfa  deUa  R. 
.\c.  ill  Torino  30.  M.U  i8gs.  -  3  P.  Lkhudew,  Wxed.  Ann.  56.  i.  1895.  -  *  J-  ^-  ^°^^' 
Proc.  Roy.  Soc.  59.  100.  lUcjü.  —  B  F.  Braun,  Phys.  Zeitschr.  6  199-  1904.  —  J-4ji"r:: 
Proc.  Ruy.  Soc.  63.  146.  1898.  —  7  Wir  folgen  hier  im  vesenüichen  dem  schon  oft  zaüerten 
Buch  voll  J.  Zenneck,  wo  sich  auch  sehr  vollständig  Literatur  (Bücher  und  Einzelabhandlungen) 
iingL'fühTt  findet. 
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a)  Der  Sender. 

TJh*  c'inf.ichHlo  Foim  des  .Somlcrs,  fUe  .iiifli  jol/l  um  li  /iiiii  l'cil  lii'iiiil/l 
wiul,  isl  d(;r  .so},feii;iiuiL('  Mm  roni-.Si'ii(lt'r.  Jiliii  l.iiif^cr  \t'rlilv.ik*i  Di.ilil,  .in 
(U'sstMi  unLcroin  l'juU'  sii-h  die  iMiiikciisüccko  lii'Hudcl,  diTcii  I'tdf  iml  di'iu  die 
l''liM..lri/ilaL  lic'frnidi'n  App.irnt  (liiduLU)riiim,  WcchsclsIrimilr.iiHlDiui.ilnr)  \«m1iiiiiiIcii 
sind;  der  untere  Pol  ist  guoidcL  An  der  J'iinUciHtici-ki'  licf^l,  wii-  /.ii  ki.dliyi-r 
Wiikniig  iiütiy,  ohi  Stronib.inch,  du*  Ausstralihm.n  des  SiMidcis  kann  d:inn  in  dri 
in  AliHclinitt  2t  unter  b)  Abteduiiff  r)  ;in{jf('j^fi'bc'n('n  Waise  beri'elinel  ueidi'H.  Die 
Erde  darf  als  t^rolier  Leiter  an|if(;si'lien  ^veiden,  de,sli.di)  Hell  sieii  die  iinN\ni- 
metuaclie  Anordnung  durch  .Spie^felniiH  an  der  Mrde  /,ii  eiiKT  sviiinielrisclien  ci- 
ganzen.  Die  elektrische  und  maf^nelische  l'cldstaike  ((i  luul  ,\^)  crt^.ili  Nicli  in 
fl'eiterem  Abstand  vom  Sender  der  Mntfernunff  unifiekclut  ijiopdrtidiial,  und  dir 
Welleul.'uigc  Z  ==  4 /,  wo  / -=- Län^re  doH  Seiulerch'ahles:  d.art  Dcku'ini'nl  dri  (Iiiiiid- 
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schAviujifung:    y 


log 


■J/' 


l)  lat  der  JJnihLrathiiH. 


fQ^i 


Ki(,'iir  2fJ^ 


Fi^iir  21)  |. 


Eine  Verstärkung  der  Wirkung  erzielt  man,  wenn  man  Hiall  einer  Antenne 
eine  Vielfach.mtennn  anwendet,  d.  h.  ein  .System  von  gleichen  Dralilen,  tl.i.s 
einen  zyhndriachen  oder  koniHcheu  vertikalen  DrahlkiUig  bildet  (h.  J''ignr  'Jli:t). 
Dadurch  wird  die  Kapazität  der  Ldngenoinheit  und  nlHo  die  StromanipllLude,  anf 
die  es  wesentlich  ankommt,  eihbht;  diu  Wirkung  einer  Vii-Ifachaiilenne  h'ihrt 
Drude  auf  die  einer  einfachen  von  zn  berechnendem  Radius  znrück '. 

Auch  durch  Vergrößerung^  der  Fuiikonstreckß  kann  man  die  Wirkung  .sleigern, 
doch  ist  das  nur  in  sehr  beschrnnktem  Maße  möglich,  da  dabei  zugicieli  dii" 
Dämpfung  (der  Funkenwideratand)  stark  zunimmt.  Schaltet  man  aber  mehrere 
Funkenstrecken  hintereinander,  so  veiteilt  sich  die  Gesamtapannung  anf  (h'e 
einzelnen  Funken,  und  man  kann  zu  höheren  Spannungen  bei  kleinerem  Funken- 
widerstand  übergehen  und  so  die  Wirkung  beträchtlich  erhöhen. 

Koppelung  des  Senders  mit  einem  Kondensatorkreis. 

Ein  großer  Fortschritt  in  der  Übertragung  von  Zeichen  auf  weite  Entfernungen 
wurde  von  Braun  s  gemacht,  der  zuerst  den  Sender  mit  einem  Kondensatorkreis 

1  P.  Drude.  Ann.  d.  Phys.  IL  97Ö.  1903.  —  2  F.  Braun,  D.  R  P,  elugarelcht  14.  Okt.  1898. 
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((lii.'lj  (mIc!  lim  iii(liikii\)  (s.  hniii  L'!)l  ')  koppcUii,  80  daß  die  Wellen  dieses  Kreises 
die  S(Ii\viiil;iimk(mi  .Uli  der  \iilc'iim'  crrofrlcii.  Durch  diese  Transformation  findet 
li.'ilicli  i-in  l''iuT|:;ii'v«'iliisl  .sl.iK;  d.i  .dirr  zwischen  den  Schwingungen  des  Kon- 
(Icn.s.iiiiikiciirs  lind  dt")  Sciidi-is  Kfson.anz  hergestellt  wird,  ist  doch  eine  große 
Sl('igi'riiii|4  <!('!    Wii kling  iiidghfh. 

Um  dii'  Amt'}tmig  wii'dcr  in  cnu'm  Strombaiich  geschehen  zu  lassen,  muß 
(Irr  Sciidfi  .symniclri.si'h  gi'nMcIif  weiden.  Das  kam^z.  B.  dadurch  geschehen, 
d.iH  man  inilcr  der  K(ij)pi'hiiigsslclli'  den  Draht  in  einem  rechten  Winkel  umbiegt 
lind  ilin  hoii/onLii  wciti'rfiiJirl,  odi'i  indem  man  den  umgebogenen  Draht  in  einer 
ijassciKh-ii  KapiiziUit^  (di-m  Ccgcngcwicht)  enden  läßt,  die  mau  so  wählt,  daß 
Kcscuian/  i'r/.ii«ll  wird  |fl.  Abschnitt  28  d)  S.  677|.  Endhch  kann  man  die  Antenne, 
und  (I.is  iHl  d.is  Minr.u'listc,  auch  unter  der  Kop])elungsste!le  erden,  wodurch  fredich 
wiTiigcr  giil  dcnnicrte  und  auch  wechsohide  Verhältnisse  geschaffen  werden,  je 
n.ich  ih'r  Art  und  aii'h  andernchMi  Feuchtigkeit  des  Bodens. 

Die  'riu'iiiien-  dci  direkten  (b(M  der  em  Teil  der  Leitimgsbahn  für  l>eide 
Systeme  gciucms.iin  isl)  odei  bloß  indukliven  Koppelung  sind  prinzipiell  nicht 
Mini'iii.mdcr  verschieden,  und  es  treten  hier  die  früher  angegebenen  Resultate 
(H.  S.  lilSil.)  m  Krafl. 

t\)  Starke  Koppelung. 

Hei  ihr  kann  die  ma\imfile  Spannnngs-  und  Stromamphtude  auf  der  Anteune 
sehr  groß  gemacht  w^'rilcn,  sie  wird  also  zur  Überwindung  sehr  großer  Ent- 
fernungen y.u  wählen  sein. 

Die  S]);innungHam]»litiidr  i^t  n.ich  Gleichung  (20)  S,  ü22,  bei  Vernachlässigung 
des  von   1    wenig  \('rschii'den<'ii  Faktors, 


(  '  >  liiiiix  —  ( '  1  )u 


Wl' 


wo  (/'()„  die  Spannungsamplitude  im  Kondensatorkrcis,  d.  h.  das  FunUcnpotential 
bezeichnet.  C\  re.si).  C,  sind  die  Kapazitäten  des  Kondensatorkreises  resp.  des 
SendeiH  und  /  der  von  der  Dämpfung  und  Koppelung  abhangige  Faktor,  der  für 
nicht  zu  starke  Koppelung  (A)  und  Dampfung  em  Maximum  etwa,  bei  k  =  0,ü  hat". 
Tür  direkte  Koppelung  hat  AiikAHAM  ^  den  Wert  der  maximalen  Strom- 
am]>litude  beiochm't.  Kr  findet  für  den  Strom  am  Anschlußpunkt  der  Antenne 
an  den  KondensatorkreiH: 


?=-(/;)„ //Hin (^  -  ._,       •/jcoa{M„0 


(Ähiiliches  ergibt  Gleichung  (ITi),  S.  (j21  für  induktive  Koppelung],  wo  //'  und  n" 
die  SchwingungHzahlen  der  beiden  durch  Koppelung  entstehenden  Schwingungen 
»ind,  die  als  nicht  selir  verschieden  angenommen  werden,  so  daß  Schwebungen 
der  SchwebungHzahl  n'  —  n"  entstehen,  «q  ist  die  Schwingungszahl,  r^  die  Schwin- 
gungsdauer des  in  Resonanz  belindlichen  Senders  und  Koudensatorkreises  vor  der 
Koppelung  Mid  ..^^^  ,3-^^ 

dn  (im  GAUSSschen   Maßsystem)   für  die   Länge  /  der  Antenne    bei   der  Grnnd- 

schwingung  gilt:  ---- 

4/ = /i  =  2  jryCiZi     , 

wo  Z,  ^-  Selbstinduktion  des  Kondensatorkreises. 

*)  Die  Figur  zeigt  die  luduktive  Koppeluug  nach  Zenneck,  Elektromagaet.  Sch-wing.   821. 

1  Berechnung  dcb  (jegeugewichtes,  s.  Duude,  1.  c.  9Ö4.  —  2  S.  (außer  den  zitierten  Ar- 
beiten vun  M.  WircN  und  P.  Drudk)  htjer  Koppelung  noch  G.  Sjjujt,  Elektro techu.  Zeitsclir. 
23.  315  usw.  1902;  Phys.  Zeitschr.  6.  452.  Ü27,  —  J.  ZEN^racK,  ibid.  575.  811.  — ■  M.  Abiiaham, 
ibid.' 174.   1904.  —  3  P.  Drudu,  1.  c.  550.  —4M.  Abraham,  1.  0. 
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Die  Stromamplitude  ist: 

und  die  mittlere  Strahlung  pro  Sekunde  ist  nach  früherem 

ca- 

©=2,44—     , 
4 

sie  wachst  also  proportional  r}'^ ,  d.  h.  um  ©  möglichst  groß  zu  machen,  ist  die 
Selbstinduktion  des  Kondensatorkreises  (Z^)  möghchst  klein  und  die  Kapazität 
des  Senders  möglichst  groß  zu  machen. 

Um  das  erstere  zu  erreichen,  wird  man  jede  „tote  Selbstinduktion"  zu  ver- 
meiden haben,  d.  h.  den  nicht  auf  den  Sender  induzierenden  Teil  des  Konden- 
satorkreises  so  klein  wie  möglich  machen  müssen.  —  Ein  großes  Q  wird  man 
durch  Verwendung  von  Vielfachantennen  zu  erreichen  suchen. 

Berücksichtigt  man  die  Dampfung  durch  Ausstrahlung,  so  war  das  logarith- 
mische Dekrement  der  Grundschwingung  der  Antenne: 

Die  maximale,  zur  Zeit  /^  =  ^  ^^  stattfindende  Stromamplitude  (^)o»7  wird 
durch  Strahlung  auf  ^'  ~  " 

-fJi. 


^     n'-n"       4  T  /  Q 
reduziert.     Da  = — I/tttt»  so  wird 

«0  71  f  2  Q 


oder 


««  =  (^i)o  •  '7  ß-^''  .         wo        /=  2,44  .  -^ 

o 


Diesem   a„i   ist   die    WeUenamphtude    proportional,    und   man   erhalt   somit    die 
größte  Wirkung,  wenn  t]  • «"/''  ein  Manmum  wird,  d.  h.  für 

Zi  =  6,7  .  106  .  Cg     . 

Dabei  ist  Z^  in  cm  und  Cg  in  Mikrofarad  zu  messen. 

Endlich  kann  man  noch  zur  Erhöhung  von  a„i  das  Funkenpotential  {P\)q 
durch  Vergrößerung  der  Schlagweite  im  Kondensatorkreis  steigern.  Dabei  müssen 
die  Entladungskugeln  großen  Radius  (2,5  cm  und  mehr)  haben,  da  nur  in  diesem 
Fall  mit  zunehmender  Schlagweite  die  Spannung  beträchtlich  zunimmt  Bei  Stei- 
gerung der  Schlagweite  bis  4  cm  hat  ZennecrI  für  Kugeln  von  2,5  cm  Radius 
durch  Versuche  eine  dieser  Steigerung  fast  proportionale  Zunahme  des  Potentials 
gefunden:  bis  zu  solcher  Schlagweite  wird  in  der  Tat  bei  der  drahtlosen  Tele- 
graphie  gegangen. 

Bei  starker  Koppelung  kann  aber  [s.  Formeln  (21)  und  (22)  S.  622]  die 
Dämpfung  der  Schwingungen  nicht  klein  gemacht  werden,  sie  sinkt  höchstens  auf 
den  arithmetischen  Mittelwert  der  Dämpfung  beider  Einzelschwingungen  des  Senders 
und  Kondensatorkreises  herab,  und  da  die  letztere  stets  klein  gegen  die  erstere,  so 
kann  im  günstigsten  Fall  die  Dämpfung  auf  die  Hälfte  ihres  Wertes  für  die  Sender- 
schwingung herabgedrückt  werden.     Man  hat  also,   wie  M.  Wien»  ausführt,    eine 

1  J.  Zennbck,  Phys  Zeitschr.  5    590.  1904.  —  2  m.  Wien,  Ann.  d.  Phys.  8.  686.  190a. 
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in.'i<:litif,'i',  rxplosioiisiutif,'  erfolgende  Schwingung,  die  aber  nach  wenigen  Oszil- 
lationen durcli  Dmnpriinfr  schon  fast  vernichtet  ist.  In  einem  nach  etwas  anderer 
als  der  anK'cruhTtcii  J-'ormrl  berechneten  Beispiel,  wo  A  =  300  m,  /=75in, 
«„  -  10".  L'jT,  y.,  =-  lUOO  cm,  (\  =  <3o  =  3,75  •  10%  findet  M.  Wien  eine  Stei- 
neiiniM  des  l'unkcnpüLentials,  ?..  K  (rj,,  =  30000  Volt,  auf  etwa  das  13fache 
und   das  lofiarilhmische  Dekrement  y  =  0,375. 

Energieschaltung.  Will  man  die  Spannung  immer  weiter  steigern,  so 
konmit  man,  da  «lie  Koppeking  (A)  dabei  stark  bleiben  muß,  also  der  Koeffizient 
(Ut  wi'chaelseitifteu  Induktion  nicht  unter  eine  gewisse  Grenze  heruntergehen  darf, 
nach  (Hcichung 

-^12 


/^2  = 


A-^2 


■Ml 


einer  unteren  Grenze  für  den  Wert  von  Z^  und  demnach  bei  gegebener 
Schwingungadauer  zu  einer  oberen  Grenze  von  C^,  und  ebenso  läßt  sich  die 
Lath'spanilung  aus  früher  erwähnten  Gründen  nicht 
über  einen  gewissen  Wert  steigeni.  Diese  Grenzen 
kann  man  nach  dem  Vorschlag  von  Braun ^  über- 
schreiten, wenn  man  mehrere  Kondensatorkreise, 
^nn  denen  jeder  auf  eine  mit  dem  Sender  verbun- 
tienc  Spule  induziert,  parallel  geschaltet  ladet  und 
sie  sich  hintereinander  verbunden  entladen  läßt 
Kin  Schema  dieser  Schaltung  gibt  Figur  295  nach 
Zknnuck,  1.  c,  S.  H52. 

Die  Punkte  J\  und  f,,  sind  an  die  Pole  des 
Wechaelatromtransformatora  angeschlossen  und  durch 
st)  große  Widerstände  mit  dem  Kondensatorkreie 
\erbunden,  daß  dessen  Schwingungen  nur  sehr  wenig 
<lurcli  sie  hindurchgehen.  So  werden  alle  ?/i  Kon- 
densatoren {AJf)  parallel  geschaltet  geladen,  während 
sie  bei  der  Knlladung  in  Reihe  geschaltet  sind.  Jede 
Kondi'iisatorleitung  ist  durch  einige  Drahtwindungen 
(/)  mit  gegenüberstehenden  Spulen  des  Sender- 
kreisea  induktiv  g(iko])p{ilt,  was  dici  Klammern  }  an- 
deuten sollen.  Nimmt  man  die  Kondensatoren  von  gleicher  Kapazität  C  und  lädt 
sie  zu  derselben  PotentialdiÜerenz  F,  so  ist  die  Energie 

also  w-mal  so  groß  wie   für  einen  Kondensator.     Die   Schwingungsdaner  bleibt 

dieselbe,    da  beim  Entladen   die  Kapazität   der  Anordnung   auf  —  C  sinkt,    die 
S(!]bstinduktion  auf  i»  •  L  vermehrt  wird.  "^ 

Denselben  Zweck  ^^  soll  auch  eine  mehrfache  Transformation  des  erregenden 
Wechselstromes  erfüllen,  so  daß  der  Wechselstromtransformator  nicht  direkt  auf 
den  Kondensalorkreis  des  Senders,  sondern  auf  einen  dazwischen  geschalteten 
Kondensatorkreis  wirkt,  der  dann  erst  den  Senderkreis  erregt. 

ß)  Schwache  Koppelung. 

Bei  ihr  kann  die  Dämpfung  fast  auf  den  kleinen  Betrag  der  Dämpfung  im 
Kondensatorkreis  herabgedrückt  werden.  Dabei  wird  aber  die  Maximalamplitude 
des  Potentials  oft  viel  kleiner  wie  (^)o .  M.  Wien  berechnet  für  dieselbe  Wellen- 
länge, Senderlänge  und  Schwingungszahl  wie  oben,  wenn  Zj  =  5'10*,  y^  =  t^^ 


Figur  295. 


1  F.BRAUN,  Phys.  Zoitsclir.  6.  196.  1904.  —  2  Electrician  50.  140.  190a- 
NECK,  ElektromagneL  Schwing.,  S.  849. 
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Y,  =  \,  das  AmplitudenverhaltniB  za  0,13,  d.  h.  die  Amplitude  der  ausgesandten 
Schwingung  ist  sieben-  bis  achtmal  kleiner  als  das  Funkenpotential;  dagegen 
}/=  0,0123. 

Jetzt  ist  eine  scharfe  Resonanz  möglich,  während  diese  bei  starker  Koppe- 
lung nicht  gut  ausgebildet  sein  kann. 

Auf  die  Versuche,  ungedämpfte  Schwingungen  mit  Hilfe  des  elektrischen 
Lichtbogens  zu  erzeugen,  kann  hier  nur  hingewiesen  werden.^ 

Zur  Ladung  des  Senders  oder  seines  Kondensatorkreises  werden  meist 
Wechselstromtransformatoren  benutzt,  von  denen  der  Resonanzinduktor'-*  be- 
sonders gute  Wirkungen  erzielen  soll.  Bei  ihm  wird  der  sekundäre  Kreis  so 
gewählt,  daß  er  in  Resonanz  mit  den  Schwingungen  des  WechselstToms  im  Pri- 
markreis  ist.  Dann  bewirkt  erst  die  Steigerung  der  Spannung  an  den  Polen 
durch  die  Schwingungen  des  sekundären  Kreises,  daß  ein  Funken  überschlägt, 
und  man  kann  so  viel  größere  Spannungsamplituden  erzeugen.  Damit  gute  Re- 
sonanz eintritt,  darf  die  Koppelung  zwischen  den  beiden  Kreisen  des  Trans- 
formators nicht  fest  und  die  verwendeten  Eisenkerne  dürfen,  um  Hysteresis- 
veiluste  moghchst  zu  vermeiden,  nicht  geschlossen  sein. 

Als  Modell  zur  Veranschauhchung  von  starker  und  schwacher  Koppelung 
bei  der  BRAUNschen  Anordnung  können  zwei  kurze  sympathische  Pendel 
dienen  8  Hangt  man  an  einem  honzontalen  Draht  ein  Pendel  1  von  großer 
Masse  (das  dem  Kondensatorkreis  nut  großer  Energie  entspricht)  auf  und  dicht 
daneben,  d.  h.  stark  gekoppelt,  eines  (2)  von  kleinerer  Masse,  das  in  einei 
Flüssigkeit  schwingt  (Antennenkreis)  und  deshalb  stark  gedampft  ist,  so  gerat  2 
durch  die  Bewegung  von  1  ins  Mitschwingen,  beide  Bewegungen  werden  aber 
durch  die  Flüssigkeitsdämpfung  von  2  schnell  vernichtet  Koppelt  man  dagegen  2 
nur  schwach  mit  1,  indem  man  beide  Pendel  in  größerer  Entfernung  voneinander 
an  den  Draht  hangt,  so  erregt  die  Bewegung  von  1  schwächere  und  langer  an- 
dauernde Schwingungen  von  2. 

b)    Der  Empfänger. 

Er  ist  in  vieler  Beziehung  ein  Abbild  des  Senders:  Ein  hoher  Mast  oder  besser 
eine  Vielfachantenne  nimmt  die  Schwingung  auf  und  leitet  sie  zu  dem  Wellen- 
indikator.  Als  solcher  wird  meist  ein  Kohärer  (/)  genommen  (s.  Figur  290),  der  sehr 
empfindlich  ist,  aber  durch  Erschütterung  stets  wieder  in  seinen  Anfangszustand 
zurückgeführt  werden  muß.  Da  er  in  diesem  einen  hohen  Widerstand  besitzt, 
so  hat  Marconi  ihn  schon  sehr  bald  aus  der  direkten  Verbindung  mit  der  An- 
tenne losgelöst  und  in  einen  mit  ihr  gekoppelten,  geschlossenen  Kreis  versetzt. 
Der  Kohärer  reagiert  auf  die  Spannung,  nicht  auf  den  Strom  an  seinen  Enden, 
deshalb  muß  _  in  seinen  Kreis  eine  Selbstinduktion sspule  f^o)  eingefügt  werden, 
die  die  Spanntmgsamplitude  vergrößert.  Endlich  darf,  wenn  der  Kohärer  durch 
die  Schwingungen  besser  leitend  geworden  ist,  nur  ein  schwacher  Strom  durch 
ihn  hindurchgehen,  es  können  also  in  seinen  Kreis  nicht  direkt  die  eines 
stärkeren  Stromes  bedürfenden  Apparate  zur  Aufnahme  der  Zeichen  (Morse- 
apparate usw.)  eingeschaltet  werden.  Man  schaltet  vielmehr  nur  ein  Relais  (i?) 
in  diesen  Kreis  ein  und  läßt  durch  das  erst  die  Hilfsleitungen  schließen,  m 
denen   sich    die    Zeichen    empfangenden   Vorrichtungen   befinden.      Damit   dabei  ' 

nicht  m  dem  geschlossenen  Kreise,  der  durch  die  Spule,  das  Relais  und  die 
Hilfssäule  {£)  des  Kohärers  gebildet  wird,  dauernd  ein  Strom  fließt,  fugt  man 
m  die  Mitte  der  Spule  einen  Kondensator  von   genügender  Größe  {C)   ein,   der 

1  S.  Zitate  S.  614  unter  7  von  DuDDEL,  H.  Th.  Simon  und  M.  Reich.  —  2  G  Seist, 
Elektroteclin.  Zeitsckr.  26.  276,  494,  708.  1904.  —  R.  H.  Rendahl,  ibid.,  S,  394,  641.  — 
Graf  Anco,  ibid.,  S.  641.  —  3  M  Wien,  Phys.  Zeitsctr    4    76.    1902 — 1903. 
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flio    SchwniijfungHdauer    nicht    ändert, 
bnickun}r  wirkt. 

So  kommt  man  zu  der  Anord- 
niiiij;  <I('r  Fif>iiT  29{]\  diii  nach  Zen- 
NKCk'  noch  jetzt  als  Empfänger  von  der 
Marcüni-Gcaellschaftfur den  einfachen 
Marcoiii-Sendei  benutzt  wird.  In  der 
iMgur  sind  noch  zwei  kleine  Drossel- 
spiilün  (Z?i  und  D,)  angedeutet,  die 
wohl  d.izu  dienen,  die  Schwmgungen 
<U'H  Systcmfl  S.,/zn  reflektieren  und 
in  ilim  stehende  Wellen  zu  erzeugen. 
J  )ie  Kuppehmgsspule  S^  der  Antenne 
kann  geerdet  sein  oder  ein  elektri- 
sches Gegengewicht  haben  usw.  Auf 
aiidoH'  Arten  der  Schaltung  von  pri- 
nidreni  und  sekundärem  System  im 
Krapfdiiger,  wie  sie  von  Braun, 
Slahv  u.  a.  angegeben  sind,  kann 
hier  nicht  eingegangen  werden. 


da    er    nach    früherem    wie    eine    Über- 


P 


\u 


Figur  296. 


c)  Abstimmung  von  Sender  und  Empfänger. 

Soll  der  Empfänger  auf  den  Sender  abgestimmt  werden,  so  ist 
das  in  scharfer  Weise  nur  möglich,  wenn  sowohl  der  Sender  wie 
der  Empfänger  lose  Koppelung  haben  2,  es  müssen  dabei  die  ScTiwin- 
gungskrcise  naturlich  in  ihrer  Schwingungazahl  unveränderhch  sein. 
Für  die  Periode  des  Kreises  S^J  des  Empfangers  kommt  aber  die 
Kapazität  des  Kohärers  in  Betracht,  daß  ist  eine  nicht  genügend 
konstante  Größe,  deshalb  hat  Marconi  dem  Kohdrer  /parallel  einen 
Kondeiiaalor  Ci  geschaltet  (s.  Figur  297%  der  die  Periode  des  Kreises 
dann  wesentlich  bestimmt.  Der  sehr  viel  größere  Kondensator  C  hat, 
wie  oben  envähnt,  hierbei  nur  wenig  Einfluß.    Die  Genauigkeit  der 

Abstimmung  (die  Schärfe 
der  Resonanz)  zwischen  Sen- 
der und  Empfänger  wird  bei 
loser  Koppelung  beider  we- 
sentlich von  der  Dampfung 
abhängen.  Die  beiden  vom 
Sender  ausgehenden  Wellen 
haben  merklich  gleiche 
Schwingungszahl  n  (in  2  jr 
Sekunden),  aber  nach  (18) 
und  (19),  S.  621  ungleiche 
Dämpfung,  wirksam  wird 
nur  die  schwach  gedämpfte 
Schwingung  auf  den  Emp- 
fanger sein,  deren  Dämpfung 
mit  d'  bezeichnet  werde. 
Im  Empfänger  sei  ebenfalls  n  die  Schwingungszahl  der  beiden  mög- 
lichen  Schwingungen;   von  denen  auch  nur  die  schwach  gedämpfte 
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Figur  297. 


*  Figur  296  u.  297  entnouimea  aus  Zenneck,  L  c.  884  u.  885. 
1  J.  Zenneck,  L  c.  883.  —  2  S.  z.  B.  M.  Wien,  L  c.  704  usw. 
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Handb.  d. 
Pnys.   2.  Aufl. 

ist    nach 


berucksichügt    zu     werden     braucht,     deren     Dämpfungskonstante    j;' 
(18)  S.  621: 

4  iVi  -  V2) 
wo  j^a  resp.  i]^   die   kleine  Dämpfung   des  (sekundären)  Kondensatorkreises  resp. 
die  starke  Dampfung  des  (primären)  Antennenkreises  bezeichnet.    Macht  man  die 
Koppelung  k~  schwach  genug,  so  wird  merkhch  if  =  ry^ . 

Ist  der  Empfanger  etwas  gegen  den  Sender  verstimmt,  so  daß  seine 
Schwingungszahl  «g  statt  « ,  also  «  —  «3  die  „Dissonanz"  beider  Apparate  ist, 
dann  wird  nach  M.  Wien  (1.  c)  das  Verhältnis  der  jetzt  im  Empfanger  auf- 
tretenden Schwingungsamplitude  (A,^)  zu  der  im  FaU  des  unisono  vorhandenen  {A„) 


A^      n/(n  -  «2)*    ,   («  —  n^y 
A^       V     (r    ^'-    "^ 


+  1 


^g^JimpUtiide 
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Die  Figur  298  gibt  die 
Resonanzkurve,  in  ihr  bedeu- 
ten die  Abszissen  prozentische 
Werte  der  Dissonanz,  die  Or- 
dinaten  geben  die  Amplituden- 
verhältnisse.  Die  gestrichelte 
Kurve  stellt  dasselbe  dar,  wenn 
statt  gekoppelter  Systeme  ein- 
fache benutzt  werden  und  das 
Funkenpotential  im  Sender  das- 
selbe wie  vorher  ist. 

Trotz  der  ausgebildeten 
Resonanz  und  der  achwachen 
Dämpfung  im  Empfanger  sind 
doch  die  Wirkungen  der  so 
gekoppelten  Systeme  nicht  viel 
größer  als  der  einfachen,  da 
nach  (17),  S.  621  die  maxi- 
male, vom  schwach  gekop- 
pelten Sender  ausgehende 
Spannungsamplitude  kleiner 
sein  wird  als  das  dort  benutzte 
Funkenpotential.  Im  Empfänger  entsteht  also  ein  schwacher,  aber  nur  langsam 
abklingender  „Ton". 

Die  scharfe  Abstimmung  laut  eine  Störung  nur  durch  Schwingungen  zu,  die 
der  Empfängerschwingung  sehr  nahe  hegen,  sichert  also  den  Verkehr  zwischen 
zwei  mit  abgestunmten  Apparaten  versehenen  Stationen.  Ebenso  wird  durch 
scharfe  Resonanz  eine  Mehrfachtelegraphie  erst  möghch. 

Statt  des  Kohärers  benutzt  Marconi  auch  den  von  ihm  modifizierten  (s.  unter  f) 
S.  665]  Rutherford  sehen  magnetischen  Wellendetektor,  der  m  vieler  Beziehung 
den  Kohärer  übertreffen  soll. 

Die  Entfernungen,  bis  zu  welchen  die  drahtlose  Telegraphie  wirksam  ge- 
worden ist,  sind  m  der  letzten  Zeit  sehr  gewachsen;  so  hat  Marconi  von  der 
Station  Poldhu  (Coruwallis  in  England)  über  den  Atlantischen  Ozean  (2500  km) 
telegraphieren  kennen.  Dabei,  wie  überhaupt,  erwies  sich,  daß  die  Telegraphie 
über  See  besser  als  über  Land  gelang  und  daß  größere  Entfernungen  größere 
Wellenlängen  erforderten. 

1  Über  Abstimmmig  von  Sendern  s.  A  Slaby,  Elektrotechn.  Zeitschr    25.  7ii    777    qti: 

1005.     1904.  '     'f'>    ~    3* 


Figur  298. 
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Die  kdlli',  wi'lclie  der  Erdboden  bei  dem  Vorgang  spielt^,  ist  noch 
iiiclil  kl.ir  crk.'innt,  da  aber  eine  Krdung  nicht  durchaus  notig  ist 3,  wird  wohl  die 
l'UckliihitTuiiff  der  Ohi'rll.ic-hc "  keine  Rolle  spielen,  sondern  es  wird  die  Welle 
l;in|i;s  der  Icili'nden  JCrduberthiche,  wie  längs  eines  Drahtes  hingleiten  und  auch 
diT  I'.rdkrumniuiitj;  foI[j[oii  ktmiien. 

Jackson'  fand,  dalJ  Bcff^e  usw.  Hindernisse  für  die  drahtlose  Telegraphie 
Hiiid,  i\a  ci  (hroki  hiiiicr  iUurn  keine  von  der  anderen  Seite  des  Berges  kommen- 
den Znchi'ii  wahr/uiu'iiincn  vermochte,  wahrend  in  größerem  Abstand  (außerhalb 
des  BtTfischatliMiH)  der  Enipf.'lnger  wieder  ansprach.  Nebel  und  feuchte  Atmo- 
Hph.iir  MTmindcrUMi  die  Fort])flan7.ungswcite.  In  der  Nacht  ist  eine  bessere  Nach- 
rli'hti'imbennittluiij,'  möglich  als  am  Tage'"'. 

i'X  sei  noch  folgende  Literatur  angeführt 

Hui'lu'r  und  Hroscluircn  (teils  zusammenfassende  Darstellungen): 
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37.  Magnetisierbare  Körper  im  Feld  elektrischer  Schwingungen. 

Sii.ht  man  ab  von  den  qualitativen  Beobachümgen  über  die  Magnetisierung 
durch  d<Mi  l<;ntla(lungHsdilaB  von  Leydner  Haschen,  wie  sie  sdion  früher  erwähnt 
iruml  wie  Hie  «chon  von  Savakv"  gemacht  wurde,  so  wax  Obk«eeck^  der  erste. 

■     1  Theor^thlHChe.  «.  .  B.  K  ULI..H  Pi-r.)   Rostock  1904^  -  H^M^^^ 
Roy.  Süc.   71.  251-    ^'^'^^■T^Ti^'?^'""^     W  V.'i T  W^^^ 

au.  I9f'2.  —  8  (i.  Makconi,  Uectncian,  49.  38b-  I9Q2.  j ■  J'J  ,  ..,.'10.  73.  1827. 
fj\„f ,  IbKl.  .«  ,^.J.  -  »  SAV^v  Pogg  Ann  805-  ^6,  8-J43^.J0.p_^^^  7 
S.  auch  vi>N  LiPIiAltT,  ibid.  116.  513.  1003.  —      ä.  ^"'"»'     -j 
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der  die  Magnetisierung  von  Eisenkernen  in  Spulen  durch  elektrische  Schwingungen 
untersuchte.  Er  erzeugte  die  Wechselstrome  durch  einen  Sinusinduktor  und  be- 
nutzte die  WHEATSTONEsche  Brücke,  bei  der  drei  Zweige  merklich  induktionslos 
waren,  wahrend  der  vierte  die  Spule  enthielt,  deren  Selbstinduktionskoefiizient  be- 
stimmt wurde.  Führte  er  dann  den  Eisenkern  in  die  Spule  ein,  so  gab  der  jetzt 
viel  größere  Wert  des  Selbstinduktionskoeffizienten  ein  Maß  fui  die  Magnetisierung 
des  Eisens.  Bei  der  kleinen  Schwingungszahl  von  etwa  100  pro  Sekunde  waren 
für  Bündel  aus  dünnen  Drahten  und  für  dünne  Stabe  die  magnetischen 
Momente  nahezu  den  erregenden  Kräften  (Stromstarken)  propojtional,  bei  dicken 
Stäben  zeigte  sich  eine  Phasendifferenz  zwischen  den  magnetischen  Schwingungen 
des  Eisenkernes  und  den  erregenden  Wechselströmen,  und  der  Magnetismus  nahm 
mit  wachsender  Schwingungszahl  ab.  ^ 

Diese  Erscheinungen  werden  von  Oderbeck  auf  die  Wirkung  der  in  dem 
Eisenkern  auftretenden  Wirbelströme  zurückgeführt  und  die  Phasenverschiebung  q-> 
laßt  sich  nach  ihm  durch  die  Größe  a  =  Qjt'^o  f.LV^  [s.  Formel  (10),  S.  602]  dar- 
stellen, wo  Q  der  Drahtradius,  n^  die  Schwingungszahl  pro  Sekunde,  a  und  /i 
Leitfähigkeit  und  Permeabilität  bezeichnen;   und  zwar  ist 

\  Die  Schwächung   der   magnetischen  Induktion  gegenüber  der  Amplitude  der 

induzierenden  Kraft  gibt  Oberdeck   durch   einen  Schwachungskoeffizienten  F  an, 
(  mit  dem  die  Amplitude  der  Induktion  multipliziert  werden  muß,  wo 

/ 


f^    1  +  2«^ 


Die  OBERBECKsche  Theorie  des  Einflusses  der  Wirbelstrome  wurde  auch  von 
M.  Wien-  geprüft,  indem  er  Wechselströme  der  SchT^ingungszahlen  128,  2.'jü,  520 
seiner  Wechselstromsirene  benutzte  und  nach  der  IMaxwell sehen  Methode  in  der 
Wheatstone sehen  Brücke  die  Selbstinduktionskoeffizienten  von  Spulen  bestimmte, 
in  denen  sich  die  Ringe  aus  Eisendraht  befanden.  In  dem  Brückendraht  diente 
ein  optisches  Telephon  als  Stromanzeiger,  und  die  magnetisierende  Kraft  ergab 
sich  aus  der  Messung  der  Intensität  des  Wechselstromes  durch  ein  D)Tiamoraeter 
im  Nebenschluß.  Bei  kleinen  magnetischen  Kräften  zeigte  sich  annähernd  tlber- 
emstimmung  für  die  Phasenverschiebung  (p  zwischen  Beobachtung  und  Theorie. 
Auf  die  weiteren  Resultate  Wiens  über  Hysteresis  kann  hier  nicht  eingegangen 
werden. 

Sobald  man  zu  schnelleren  Schwingungen  übergeht,  als  sie  Oderueck  und 
Wien  benutzten,  zeigt  die  Magnetisierung  durch  Wechselstrom  starke  Abweichungen 
von  ihrem  Verhalten  bei  konstantem  Strom.  Das  hat  seinen  Grund  wesentlich 
dann,  daß  der  von  dem  elektrischen  Wechselstrom  erzeugte,  periodisch  veränder- 
liche Strom  magnetischer  Induktion  nicht  mehr  den  Querschnitt  des  magnetischen 
Leiters  gleichmäßig  erfüllt,  ganz  analog  wie  ein  elektrischer  Wechselstrom  von 
kurzer  Periode  nur  in  der  Oberflächenschicht  des  Leiters  fließt.  Bei  Magneti- 
sierung eines  zylindrischen  Eisenkörpers  durch  Kreisströme,  die  senkrecht  zur 
Zylinderachse  laufen,  ist  die  Analogie  vollständig  zwischen  dem  magnetischen 
Induktionsfluß,   umgeben  von   den   zirkulären   elektrischen  Stromlinien,   und   dem 

1  S.  auch  Gr.  C.  Gerosa,  Rend.  del  R.  Ist.  Lomb.  (?)  24.  i,  1891.  —  2  M.  "Wies,  Wied. 
Ajin.  66.  859.    1898.    S.  dort  auch  -weitere  Literatur, 
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i'iiicii   Di.ihl   (ImclillK'ÜciKlcn  clcktriscluMi  Strom,  umgeben  von  den  magnetischen 
Ki.ililiiiicn. 

liidrni  XiNNMK  (wu-  Iriihcr  t'wiihnt)  die  Bctrriile  und  Bezeichnungen  (Selbst- 
iiid\dvliuii,  Iniiti'd.m/,  iiMV.)  (h-r  cleklnschcn  Strömung  auf  die  magnetische  übertrug, 
l.iud  i-i.  «I.iü  der  KuilhiLl  (h'S  Materials  und  der  Dmiensionen  des  magnetischen 
I, eil. -IS  Uli  die  luannetisclie  Strömung  sich  durch  die  oben  schon  benutzte  Größe  « 
dusicHeu  l.ilil,  die  ja  .iiieli  hir  die  Verleihuig  euiea  elektuschen  Stromes  in  einem 
1,1'iler  niaL^nelieiid  war. 

D.uii.ieh  w.ire  die  Starke  des  magnetischen  luduktionsllusses  (Starke  der 
M.i«neli«,ieiiiiig)  bei  schnellen  Sehwiiigiingcn  (groUom  x)  um  so  kleiner,  die  Magneti- 
vieriinn  w.iie  um  sn  inelii  mir  auf  eine  dünne  Oberllachensclucht  beschränk!  und 
tlie  I'luseii\<TM-liieliiiiig  \i)ii  auüen  nach  innen  um  so  bedeutender,  je  großer  der 
K.i.liiis  „  des  /Nliiidiiselieii  Leiters  und  je  schneller  {»i)  die  erregenden  Schwingungen 
M-m  wirrdeii.  "l\lii  stets  ziinehmendcMU  »i  muli  schlieühch  für  jeden  Kern  {q)  der 
1  .dl  enilreten,  ilali  der  Kern  den  Indnktionsiluß  in  der  umgebenden  Spule  nicht 
mein  stelgell,  siiiiderii  sogar  herabdruckt. ^ 

Diiekle  \'ersiu-he  ^on  Varlkv-'  bestätigen  einige  dieser  Folgerungen.  Er  fand 
ein.'  .M.iiahine  in  der  Starke  der  Magnetisierung  mit  Zunahme  des  Dralitradms  und 
d.-i  S.-liuiii(Mim;s/..dil.  Als  Maß  für  die  Intensität  der  Magnetisierung  diente  die  Ab- 
Irnkme.  <ler  K.itlK.denstrahlen  in  der  liuAUN sehen  Rohre,  die  durch  em  üisendiaht- 
bmulerin  .'iner  noii  Kondensatorschwingmigen  durchlaufenen  Spule  bewirkt  wurde. 
Zi^NNi-ik-'  beimt/le  die  Schlagweite  eines  Funkenmikrometers,  das  mit  der 
Spule,  in  der  die  Kondensatorschwingungon  erregt  wurden,  veibunden  war,  um 
die  Verstärkung  d.'s  Imluktionsllusses  zu  bestimmen,  wenn  in  die  Spule  Eisenkerne 
gleiel.,.1  Diinensinn.  aber  aus  verschieden  dicken  Drähten  gebildet  emgefuhrt 
Nuirden.  Ist  T,  die  Spannmi«samplitude  des  Mikrometers,  wenn  die  Kerne  m  der 
Spille  lagen,  /',  die  Ani}.litiide,  wenn  die  Spule  ohne  Kern  war,  so  gibt  die  nach- 
Mcliende  Tabelle  eine  Ubersieht  der  Resultate: 


Draht 


Kein 


/:. 


Massi\        i»  '^  ^^'^  "^"^ 


(l.l'ili 


i.n 


],!U 


Ml 


Q  =  0,Mr)  mm 


1,7:1 


41 


f)  --=  0,12  mm 


1,72 


HD 


Pulver 


2,70 


Kiiergie-  \ 
\erbi.iiii"h) 

lli,.  Zahlen  .l.T  (Irillnn  Koihc  fiflion  den  Energievrbranch  )«i  diTS.'lbeu 
s,.l,,u,l,u  ...1.1  .....1  Stra.n...ni.Utud.!  .h-tch  ri«  r-ItedraUlth<.™ometor  gmc..scn. 
N  "1  .',•..  ■«.•H..lt..fn  ku.n  al.0  .-i,.  ..>a«Vfir  K,au„kein  den  Indv.kt.o.«flnß 
i„  d,'s..l  \..  ...i..d..n,;  will  .nan  ihn  möglichst  "^°'"'rVT:^l.'?Zt 
L  „,„,1  ,..  I„.i  H,-l,ii..ll.Mi.Sdiwhifi.mgi!n  Drähten  vomwiehün,  bcBonders  da.  P.üver, 
!;;::T,,1,"  ,.,i;   I'l.ram''    ;..r».to*..n,  für  la..g»am,.  ..ud  te  Wechselströme  der 

i'",";''""'!'sS  ."i'er  ,^i?hem  SsTnF«    Zylinder,  die  aus  einem  Gemisch  von 
--      ,  „  r  i.    i«R  1.1    1808    _  2  W.  M.  VAmiv,  Diss.  Sliaßbutg  1901 

I  s.  «uoh  II.  PB.T.AT,  c.  R.  "a'i'"- ij'"-,^  d  pw  u.  .132.  1903.  -  ♦  J-  z™- 

„„d  Phil.  M*  M  f -^^O'-J^^  •  -  y^SriäX  iWd  S.  3=6.  1903.^  -  '  E.  Rnn««- 
S  M.-  TrÄ'^'  .    .89?.  -  •  K..  B,««L*ND,  C,  R.  ÜB.   .3.0    :894. 
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Handb.  d 
Pliys.   2  Aufl. 


Permeabilität  ft  des  Eisens  für  schnelle  Schwingungen. 

Die  Bestimmung  der  Permeabilität  /z  für  schnelle  Schwingungen  hat  gezeigt, 
daß  ^  für  sie  beträchtlich  Ideiner  ist  als  für  konstanten  Strom,  sichere  Werte  sind 
aber  für  fi  wohl  kaum  noch  gewonnen. 

Klemencic^  maß  mit  Thermoelement  die  in  einem  linearen  Resonator  durch  die 
Schwingungen  erzeugte  Temperatursteigerung,  wenn  ein  Teil  des  Resonators  aus 
Eisendraht,  dann,  wenn  dieser  Teil  aus  Messingdraht  von  denselben  Dimensionen 
bestand.  Durch  Vergleichung  der  beiden  Erwärmungen  bestimmte  er  aus  der 
Rayleigh sehen  Formel  für  den  Widerstand  («/')  bei  sehr  schnellen  Schwingungen: 
w'  ='W'  Q7i']jo fxn^  die  Größe  fx.  Auch  Cardani^  suchte  fj,  durch  die  von  den 
Wechselstromen  im  Eisen  entwickelte  Warme  zu  bestimmen.  —  Das  so  gewon- 
nene fi  wird  nur  einen  oberen  Grenzwert  darstellen,  da  die  Wärmeentwicklung 
durch  Wirbelströme  hier  nicht  berücksichtigt  ist 

St.  John  8  stellte  in  einem  Paralleldrahtsystem  aus  Kupfer-  und  in  einem  aus 
Eisendrahten  Resonanz  mit  demselben  Oszillator  her  und  maß  in  beiden  die 
Wellenlänge  (A),  sie  war  für  Eisen  etwas  kleiner.  Nach  der  Beziehung  r  =  ''2n'\LC 
wurde  das  Verhältnis  des  Selbstinduktionskoeffizienten  L  und  Z^  für  Kupfer-  und 
Eisenleitung  bestimmt:  2 

-^ M_ 

Da  nach  Rayleigh  [s.  Gleichung  (19)  S.  608]  sich  das  L'  für  Schwingungen 
aus  dem  Zq  ergibt,  das  für  die  Kupfer-  und  Eisenleitung  gleich  ist: 


Z'=Zo  + 


yi:; 


wo 


/  =  Lange  der  Leitung,  so  findet  sich  ju . 
Auch  Varlev  hat  in  seiner  zitierten  Arbeit  einige  Werte  von  ju  ermittelt. 
Die  Resultate  sind  etwa: 


1  bis  3,5 
4,5 
5,8 
ca.  5 


10-i 
107 
107 
IOC 


110  -101 
74  -  118 
83,5  —  107 
15,6-  125,9 


Q  m  mm 

0,19  —0,23 
0,39  -  0,59 
0,047  -  2,7 


Beobachter 


Varley 
KlemenCic 
St.  Juhn 
Cardani 


Bei  KlemenÖc  gilt  // =  74  für  harten  Bessemerstahl;  /j.  =  118  für  weiches 
Eisen.     Cardani  und  St.  Jonn  finden  eine  Zimahnae  des  fj,  mit  r. 


Energieabsorption  im  Eisen  bei  schnellen  Schwingungen. 

Befindet  sich  ein  Eisenkern  in  einer  koaxialen,  von  Schwingungen  durch- 
laufenen Spule,  so  findet  eine  starke  Energieabsorption  (Wärmeerzeugung) 
m  ihm  statt,  deren  Theorie  von  Oberbeck^  gegeben  wurde  und  die  man  (ohne 
Berücksichtigung  der  Hysteresis)  m  folgender  Weise  berechnen  kann^:  Die 
magnetische  Kraft  sei  parallel  der  Zyhnderachse  und  andere  sich  wie  der  reelle 
Teil  von 

1  J.  KlemenJ5i(5,  Wied  Ann.  63.  705.  1894.  —  2  p.  Camjani,  N.  Cim.  (4)  7.  239.  1898. 

—  3  Ch.  E.  St.  John,  Phll.  Mag,  (5)  38.  425.  1894;  39.  297.  1895.  —  *  A.  Obhkbeck,  1.  c 

—  8  J.  J   Thomson,  Pliil.  Mag    (5)  32.  458.    1891   und  Rec.  Res,    S.  318.   —  M.  B   Fiild, 
J    Inst  ]£lectr.  Engin    33    1125,   1904  und  Beibl.  28    315    1905. 


I,kin;it,ii,  Miinnt'tiMLrli.in'  Körper  uu  Feld  elektruschur  Süiwuifiungcu.  •'■''"' 

D.Liiii   Iji'htcht  ti.iL'li  fruhiTiMn,  da  A^  mir  von  /■  (dum  Abstand  von  der  Achöo) 
1»Ii.i!H;I,  «hl-  (ilcit'limin: 


.  li. 


Vf'        IV]  dt 


II«'  I.dsuni^  isi: 


/„    dir  liisMihrhc  l-nnktion  (l-lor  ( Irduuiifj;).     An  d(ir  OberMche  des  Zylinders, 
Irssrii  K:idius  ti  N«'i,  nill. 

[-111   die  in  diMU  ZyliiidtT  iiuluzii'rten  Ströme,  deren  Dichte  i  sei,  ist: 

\h'X  U.idiuH  «i    und    /;    m-ien    so   klein,    d:iß  j^m   eine   kleine   Grölie,    dann   wird 
uenilhert: 

/„(//«-) --1    ;       MiJ^r)^  -Itpr     . 

Nniiuii  man  liU-rvun  den  reellen  Teil,  so  iHi: 

l'-  '  „     A,^,/-Hin(///)     . 

AImi    die    pro    Zeiti'inheit   Kw    der  Lfinf^cueinheit    des  Zylinders    entwickelte 
Waritu'inenne: 

/'  [  2  ^  VI 

\    o  11) 

ö 
Ihn  ni.m  .\'  nriihie  In  einem  Bunde!,   dessen  GeHamtqucrHchnitt  VV  =  iV7rö2,  ao 
iKi   A' •//'«,      //'«  die  im  Unndei  entwickelte  Wärme,  d,  h. 

^^m  uiuiiekehrt  iKopr.rlionnl  der  Zahl  der  das  llündel  bildenden  Drähte.     Durch 
VetKr.'.Ueninn  dieser  Zahl,    Verkleinermij;  der  Dicke  der  benutzten  ])rähte,  kann 
man  nlHu  die  entwickelte  WIlrmemenRe  verkleinem. 
IkI  dn>;e|,'en  /  ti  sehr  «roli,  ho  wird  genähert 

/üM'")  =--:,---      ' 
y2  np  r 

und  berechnet  man  hieraus  wieder  die  Wärmemenge  für  die  Längeneinheit  des 

Zylinders,  bo  wird  aie: 

81/2  7F     r     <^ 
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d.  h.  sie  ist  der  Qiiadratwuizel  aus  f.i  direkt  und  aus  o  um[rekehrt  proportioiinl. 
Hier  werden  also,  im  Gegensatz  zu  dem  Resultat  bei  langsamen  Stromwechselii, 
die  sclilechter  leitenden  Körper  größere  Wärmemengen  entwickeln. 

Versuche  über  solche  Wärmeentwicklung  haben  u.  a.  M  Wien^,  J.  Klümüncic  ^ 
angestellt. 

Fortpflanzung  magnetischer  Wellen  in  Eisenzylindern. 

Über  die  Fortpflanzung  magnetischer  Wellen  in  Eiseazylindern  ist  schon 
großenteils  S.  224  dieses  Bandes  benchtet.  Die  Theone  laßt  sich  im  Anschluß 
an  die  Grundgleichungen  (6)  oder  (7)  S.  63G  nach  J.  J.  THOMbON''  wie  folp;t 
darstellen.  Ein  gerader  Eisenzyhnder  mit  kreisförmigem  Querschnitt,  dessen 
Achse  die  2- Achse,  unterliege  an  einer  Stelle  der  Einwirkung  einer  ihn  um- 
gebenden Magnetisierungsspule,  so  daß  die  magnetischen  Kraftlinien  in  durch 
die  s-Achse  gelegten  Ebenen  verlaufen.  Die  Komponenten  der  magnetischen 
Induktion  werden  dann  sich  andern  wie 

g.(;«»+MO  ^         ^yo         m  =  ßi  —  r]     . 
Dabei   bestimmt  ß  die  Absorption,   und  wenn  n  die  Schwingungszahl  in  2  jt  Se- 
künden,   v'  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Welle,  so  ist  rj  =  —-  . 

V 

Bezeichnet  man  mit  %,  eine  der  Komponenten  (93_i.,  5Bj, ,  33cj  der  magnetischen 

Induktion,  so  gilt  für  %.  m  dem  leitenden  Eisenzylinder  die  Gleichung,  da  - - 
in  ihm  sehr  groß  ist:  0 

4jrff59t        f2 

TT  = ^^^     » 

d.  h.  für  imsern  Fall: 

In  dem  umgebenden  Dielektrikum  aber  besteht  die  Beziehung: 


Bx"-    '     By^  .  -  ^a 

wenn  v  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  im  Dielektrikum.     Endlich  ist 

div2l  =  0     . 

Die  Losung  wird  wieder  durch  BESSELsche  Funktionen  gegeben.  An  der  Ober- 
fläche des  Zylmders,  dessen  Radius  a  sei,  sind  die  Bedingungen  einzufuhren,  daß 
die  tangentiale  magnetische  Kraft  und  daß  die  radiale  magnetische  Induktion 
für  r  =  a  stetig  bleiben. 

J.  J.  Thomson  findet  so  für  langsame  Schwingungen,  bei  denen  die  Strömung 

2 
merkhch  gleichförmig  über  den  Querschnitt  verteilt  ist,   wenn  man  noch  —  als 
klein  ansieht:  /" 

_.  4  1  «2 


ff2^     l0g(/Ay3)  Z»2 

wo  logy  die  sogenannte  MASCHERONische  Konstante   =  0,5  772  Iß?  .  .  .  ist. 

^;2 

In  allen  praktisch  möghchen  Fällen  ist  ~  sehr  klein,  also  k^  =  m^  und 


V- 


,„=/?,_, =ii|i  /  |^  d.h.  ß^^L   '  y . 

1  M,  Wien,  1.  c    -  2  j  iCLEMmii5i(5,  Wied.  Ann.  58.  249.  1896.  —  3  j.  j.  Thomson, 
Rec    Rea.   S.  302.  —  S.  auch  J.  Zenneck,  Ann.  d.  Phys.  11.  867.    1903. 


li.l   V 

I  l>klll/U  It 


Mi'ii.  ii  Ulli  IM    Kiii|iii    IUI   l'i  lil  i  Ii  ktri',(  lici   Sr! 


i\vmniiiifTt.'ii. 
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ij   Ist   Im-i    ^1  Im  Ulli. II    null,    wnl   (imLiiMi   \nn  di-r  Onliuirij,^  «-  vernachlässigt  sind. 
|)if    \lin.iliiiii-   «li'i    *M  liuini;iiiii',s,mi|»lilu(lr  .iiif  <l('i  Slri'rkc  j  ist  dadurch  cegebon 

hh-   iii.i"ii('iiM  Im-   liidiiKtinii    sinkt    .ilsn    ,iiil    der   SlMU'ki'    ',  <?  (/Ho"(/i  y'J)^!-   auf   -- 
lim-.  Wi'iii's.  "  e 

Im  s.  hni'lli'ii   ^1  li\\iii('nniMMi,  wenn  \\\,u\  f>  a  nioli  ijri'frcn   1,  aliiT  klein  yfcgen  u 
.iiisii  ht,  i'ii;dii   Sil  h: 


■•(  ■"  .)'■ 

*  I  //  Dir  ' 


logy! 


TT n  oa-\\ 


jr  HO  if-, 


sin 


JT 


|i'l/i   siuIj   .dsn   ijii'    \in|ihiiidt'  ,iid  ilui's   Wertes  fuif  der  Strecke: 


f    \.7  ff  Ol/' 


"WJ- 


/' 


y7 ;/  «</■ 


s 


hirsi'  .Siicikr  ist,  d.i  liiiT  // •  siati  //  stellt,  viel  kilraer  alH  die  für  langsamere 
"^t  h\\in;^itnt>(Mi   und   t;li-i(*hi'  Anipltliidcn.ilin.'diine. 

I)ii'  Vi'isiii  lii' '  iH'Nt.iimt'n  dicsi'  Iwilgeiimucn  (h'f  Theorie  nur  in  beschränktem 
M.iUe.  iMni«  |)i'inniisli.iiiiin  -  <li"i  i'',i.sehi'iiniii|j;«*ii  k.mn  nul  d<^r  UuAUNschen  Röhre 
Uej^elMMi  weiden,  M.iii  u'ihindet  die  den  M.ignelisiniis  eiregende  Spule  S^  mit 
zwei  i'iii.'indei  nef;<'riiil>eiMielieiideii  Spillen,  /\\  I. sehen  denen  die  Rühre  liegt;  senk- 
reehl  zu  diesen  Spiih'ii  sehlieUeii  /\mm  .mdeie  eitianch'r  gegeiuilnTHtehende  Draht- 
iMJleii  die  Kohle  ein,  und  sie  mikI  mit  einer  .luf  (h'in  l''iHeu/,ylinder  verschiebbaren 
Kidle  .S\  M'iltiiiiden,  die  \nii  ileni  Teil  ili'H  /yliiidi'th  induziert  wird,  ubei  dem 
sie  uerade  liei^i.  D.is  Mihi  ,inl  dem  Sehimi  ih'r  MuAiiN.schen  Ri)hre  gibt  dann 
\ulseliliilj  über  il.is  \  erh.ditiiM  dei  S('h\\innnn|i,M'n  in  .V,  uiul  S.t,  ihre  Phasen- 
ihlleieii/  und  Amplilinh-n  und  eil.iiibl  .so  em  Urteil  ulu'i  die  1  )ainphiug  (Absorption) 
ihm]  l'iiiipll.in/'.iimiNnesehwindiinkeit  (h'i    Welh'ii. 

Weiieri'  Li(er;itiir  iilier  iiierhei   )^l'ju■l^i^^e  l-'ranen: 

I'!,  Mmhiiim.,  Ann,  d,  l'ins.  17.  .Sdi,    i'jn.,,  yvn  /iililn-iclu'  Lili'riUuninjjiiben, 

\i,  AUNii,  1<(  ml.    \i,  ilri   l.ina-i,   14.   ^'^.S.    <(i.S.   5 1  i,    iMf'S- 


1  S.  /,  M.  A.  (HiiiiiiMU,    Wu'il.   Ann.   22,    7,^,    iS.S|.      -   ].  /knnkck.  Ann.  d.  Phya.  10. 
S41;.    hinl.         2|,  /iNMiK,   Ann.  il.   l'liw  H.    e,ii^,     lijnj. 


,     ,,  IIiiiKlI).  d. 

706  A.  Obehbeck,  Absolutes  Maß  bei  maguet.  u    elektr.  Ijrubeu.  j.ijyj,.  o  auII. 


Absolutes  Maß  bei  magnetischen  und  elektrischen 

Größen. 

Von  A.  Oberbeck.*) 


I.  Die  absoluten  Maßsysteme.    Dimensionen  der  magnetischen  und 
elektrischen  Größen  nach  denselben. 

Magnetische  Mengen  und  Kräfte  wurden  zuerst  von  F.  Gauss  S  elektrische 
Großen  von  W.  Weber 2  auf  absolutes  Maß  zurückgeführt. 

Da  magnetische  und  elektrische  Kräfte  sich  gegenseitig  beeinllussün,  ho  kann 
man  bei  Benutzung  der  Grundgesetze  des  Elektromagnetismus  von  di»«^  nach 
absolutem  Maß  gemessenen  magnetischen  Kräften  zu  den  elektrischem  Größen 
übergehen,  diese  auf  jene  zurückführen.  Man  kann  aber  auch  zuerst  fvir  IClck- 
tnzitatsmengen  durch  Benutzung  ihrer  elektrostatischen  Wechselwirkungen  (muü 
absolute  Einheit  festsetzen,  daraus  die  übrigen  elektrischen  Größen  und  schließlich 
die  magnetischen  Großen  herleiten.  Die  Dimensionen  derselben  sowie  die  ein- 
zelnen Einheiten  smd  in  beiden  Fällen  verschieden.  Wir  haben  (is  daher  mit 
zwei  verschiedenen  absoluten  Maßsystemen  zu  tun,  welche  man  als  das  elektro- 
magnetische und  das  elektrostatische  (mechanische)  System  bezeichnet. 

Wir  gehen  zuerst  zur  Ableitung  der  Dimensionen  der  einzelnen  Größen  über, 
wobei  wir  es  zunächst  noch  offen  lassen,  welches  System  angewandt  werden  soll. 

A)  Magnetische  Größen. 

1.  Die  magnetischen  Kraftwirkungen  lassen  sich  am  einfachsLeii  durch  die 
Annahme  ausdrücken,  daß  sie  von  einem  meßbaren  (positiven  oder  negativen) 
Agens  ausgehen.  Man  bezeichnet  dasselbe  als  freien  MagnetiHmus.  Ist  die 
in  Betracht  kommende  Menge  in  einem  Punkt  konzentriert,  so  beznic;hncn  wir 
dieselbe  als  Stärke  des  Magnetpols  oder  kurz  als  Magnetiamusmenge  {fi). 
Nach  dem  Coulomb  sehen,  durch  Versuche  hinreichend  bestätigten  Grundgesetz 
ist  die  Krafttvirkung  eines  Pols  auf  einen  anderen  dem  Produkt  der  Magnetismus- 
mengen direkt,  dem  Quadrat  der  Entfernung  umgekehrt  proportional,  oder  wenn 
wir  eine  von  den  Einheiten  abhangige  Konstante  oc  einführen,  so  ist: 

(1)  ^=«^  '■ 

2.  Als  magnetische  Intensität  oder  Starke  eines  magnetischen 
Kraftfeldes  (JI)  bezeichnen  wir   die   auf   die  Einheit   des   freien   Magnetismus 

*)  For  die  zweite  Auflage  durchgesehen  nnd  erweitert  von  H.  V.  STBINWHltR. 

1  F.  Gauss,  Intensitaa  vis  magneticae  teirestris  ad  mensniam  absolutam  revocata.  Got- 
tingen 1832.  Gauss'  Werke  6.  80  —  ^W.  Weber,  Elektrodyn.  Maßbest.  2.  1852;  4.  1857. 
—  Webers  Werke  3.  301 — 400,  591 — 674  —  3  Unter  Ji  ist  eine  mechanische  Kraft,  unter  Z 
eine  Arbeit  zu  verstehen.  Dimensionsgleichnngen  sind,  "wie  früher,  durch  Einklammening  der 
Größen  [  ]  bezeichnet 


bh  v 

Elektrizität.  Mngnebsche  Grüßen      Elektnsche  Größe 
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wirkende   mechanische  Kraft.     Also  ist  das  Produkt  der  Intensit 

liebigen  Magnetigmiisraenge  von  der  Dimension  einer  Kraft         ^  ^^^^^ 

1^]  =  [/"^  . 
3  Als  Anzahl  der  Kraftlinien  (JV),  welche  durch  eme  Fläche  gehen 
bezeichnen  wir  die  Summe  der  magnetischen  Feldstarken  senkrecht  zu  der  FMche' 
Ihre  Anzahl  für  die  Flächeneinheit  ist  1.  wenn  die  magnetische  Intensität  1  ist' 
Die  Anzahl  aller  von  einem  Emheitspol  ausgehenden  Kraftlimen  ist  hiernach" 
4: 71  ex..     Die  Dimension  der  Kraftlinienzahl  ist. 

[i\r]  =  [^/2j     . 

4.  Das  magnetische  Potential  ist  die  Arbeit  bei  der  Verschiebung  eines 
Einheitspols  aus  einem  Kraftfeld  m  unendliche  Entfernung.     Also  ist: 

5.  Magnetisches  Moment  M  eines  Polpaares  ist  das  Produkt  der  Staike 
des  einen  Pols  mit  der  Entfernung  von  dem  anderen. 

m  =  [>/]     . 

6.  Ist  ein  magnetisierbarer  Korper  der  Wirkung  magnetischer  Kräfte  aus- 
gesetzt, so  wird  derselbe  polarisiert.  Das  Moment  der  Volumenemheit  ist  der 
Intensität  der  magnetischen  Kraft  an  dem  betreffenden  Ort  proportional  i  Die 
Magnetisierungskonstante  («)  (magnetische  Suszeptibilität)  des  Mediums 
ist  dann  das  Moment  der  Volumenemheit  bei  Wirkung  der  Einheit  der  magne- 
tischen Kraft 

[yr]  =  [«^/»]     . 

Von   derselben  Dimension  ist   die   magnetische   Permeabilität:    {1 -{- 4,  :t  y.) . 

B)  Elektrische  Größen. 

7.  Zur  Erklärung  der  elektrostatischen  Kraftwirkungen  macht  man  die  An- 
nahme, daß  die  betreffenden  Korper  mit  freien  Elektnzitatsmengen  [e)  be- 
deckt sind.  Ihre  Wechselwirkung  erfolgt  ebenfalls  nach  dem  Coulosib  sehen 
Gesetz.     Wenn  daher  ß  eine  neue  Konstante  bedeutet,  so  ist: 

(II)  ^-^'  • 

8.  Die  Starke  eines  elektrischen  Kraftfeldes  (F)  ist  die  mechanische  Kraft- 
wirkung  auf  die  Einheit  der  Elektrizitätsmenge. 

m  =  [eF]     . 

9.  Die  Anzahl  der  elektrischen  Kraftlinien  (A')  definiert  man  analog 
der  Definition  der  magnetischen  Kraftlinien 

[JV']  =  [^/2]     . 

10.  Moment  eines  elektrischen  Punktepaares  {M'),  wenn  in  dem 
einen  die  Menge   -\-e,  im  anderen   —  e  enthalten  ist,  ist: 

[M']==[el]     . 

11.  Für  dielektrisch  polarisierbare  Medien  führen  wir  die  Dielektrizitäts- 
konstante r]  durch  die  Gleichung  em: 

[Mq  =  [7}Fl^     . 
1  Bei  stark  magnetislerbaien  Medien  ist  dei  Zusammenliaag  beider  Größen  verwickelter. 
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12.  Das  elektrostatische  Potential  (V)  ist  die  Arbeit  bei  der  Ver- 
schiebung der  Elektnzitatsmenge  1  aus  dem  elektrischen  Kraftfeld  in.  unendlich 
große  Eutfemnng.     Also: 

\Z]==[eV]     . 

13.  Bei  den  konstanten  Strömen  der  Hydro-  und  Thermoketten  besteht  die 
elektromotorische  Kraft  [E)  aus  Potentialdifterenzen  an  gewissen  Stellen  des 
Stromkreises.  Da  andere,  elektromotonsche  Kräfte,  z.  B.  diejenigen  der  Induktion, 
sich  ihrem  Wesen  nach  in  keiner  Weise  von  ersteren  unterscheiden,  so  setzen 
wir  allgemein  fest,  daß  die  elektromotorische  Kiaft  und  das  elektrostatische 
Potential  dieselbe  Dimension  haben, 

[E]  =  [V]     . 

14.  Die  Stromstarke  (i)  ist  die  m  der  Zeiteinheit  durch  einen  Querschnitt 
des  Stromkreises  fließende  Elektnzitatsmenge.     Also. 

[e]  =  [^t]     . 

15.  Die  Kapazität  emes  isoherten  Leiters  ist  die  zur  Ladung  desselben 
auf  das  Potential  1.  erforderliche  Elektrizitatsmenge 

[e]  =  [cV]     . 

IG.  Zur  Definition  des  Widerstandes  dient  das  OHMsche  Gesetz: 

17.  Die  Definition  des  Induktionskoeffizienten  einer  Leitung  (Rolle) 
auf  sich  selbst  (p)  oder  des  Induktionskoeffizienten  einer  Leitung  in 
bezug  auf  eine  andere  (g)  behalten  wir  uns  im  Augenblick  noch  vor. 

Man  übersieht  aus  dieser  Zusammenstellung  sofort,  daß  die  Dimensionen 
aUer  magnetischen  Größen  außer  von  der  Masse,  Lange  und  Zeit  nur  noch 
\on  der  Dimension  von  jli  abhangen.  In  gleicher  Weise  hangen  alle  elektrischen 
Großen  nur  von  der  Dimension  der  Elektnzitatsmenge  ab. 

Femer  zeigt  eine  .einfache  Umrechnung,  daß: 


[ß]  = 


« J 
1 


Wenn  daher,  wie  spater  geschehen  wird,  a.  oder  ß  gleich  1  gesetzt  wird,  so 
ist  die  Magnetisierungskonstante  resp.  die  Dielektrizitätskonstante  eine  dimensions- 
lose  Zahl. 

C)  Beziehxingen  zwischen  magnetischen  und  elektrischen  Größen. 

Die  hier  in  Betracht  kommenden  Tatsachen  bestehen  aus  zwei  Haupt- 
gruppen: 

a)  der  ponderomotorischen  Wechselwirkung  zwischen  Magneten  und 
elektrischen  Strömen, 

b)  der  elektromotorischen  Wirkung  in  einem  Leiter  bei  Bewegung  des- 
selben in  einem  Magnetfeld  oder  bei  Änderung  der  Stärke  desselben.  Die  für 
diese  beiden  Falle  aufzustellenden  Formeln  enthalten  magnetische  und  elektrische 
Großen.  Bei  Festlegung  der  Einheiten  der  einen  Art  werden  daher  durch  die- 
selben diejenigen  der  anderen  Art  nut  bestimmt  Um  dies  zu  vermeiden,  werden 
wir  in  beide  Formeln  Konstanten  einführen,  welche  uns  gestatten,  zunächst  noch 
keine  bestimmte  Wahl  zu  treffen. 


■>?  o-^'t'' 


Bd.V 
Elektnzitat 
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Eine  längere  Diskussioa  dieses  Gegenstandes!  hat  gezeigt,  daß  eine  Reihe 
verschiedener  Maßsysteme  möghch  ist,  von  denen  sich  einzelne  dnich  größere 
Einfachheit  und  Zweckmäßigkeit  auszeichnen.  Von  diesem  Gesichtspunkt  aus- 
gehend, werden  wir  spater  den  bei  den  einzelnen  Grundgesetzen  eingeführten 
Konstanten  spezielle  Werte  geben. 

a)  Von  einer  geschlossenen,  von  einem  Strom  i  durchflossenen  Leitung  sei 
ein  geradliniges  Stuck  /  beweglich.  Befindet  sich  dasselbe  m  einem  Kraftfeld  H, 
dessen  Kraftnchtnng  senkrecht  zu  /  sei,  so  wird  das  beweghche  Stuck  von  einer 
Kiaft  R  angegriflen,  und  es  ist: 

R  =  y  Uli     , 

worin  y  die  oben  besprochene  Konstante  laL 

b)  Von  einer  geschlossenen  Drahtleitung  sei  ein  geradlmigea  Stuck  /  be- 
weglich. Wird  dasselbe  m  einem  Kraftfeld  von  der  Starke  H  mit  der  Geschwin- 
digkeit ft)  senkrecht  zu  /  und  H  verschoben,  so  wird  in  demselben  die  elektro- 
motorische Kraft  E  induziert,  und  es  ist: 

E  =  —elHai     . 

Hierin  ist  e  ebenfalls  eine  von  den  Einheiten  abhängige  Konstante  (F.  Neu- 
manns Induktionskonstante)  2.  Mit  Rucksicht  auf  die  Dimensionen  erhalten  wir 
die  Gleichungen: 

(HI)  [R]  =  [yB-ii\     , 

(IV)  [^J  =  [ejy/2/-i]     . 

Wir  schalten  hier  noch  eine  Bemerkung  ein. 

In  einer  geschlossenen  Leitung  wird  auch  dann  ein  Strom  induziert,  wenn 
in  einem  benachbarten  Stromkreis    die  Stromstärke  sich  ändert,  und  es  ist 8; 

dz 

£ ^iji    ' 

oder  den  Dimensionen  nach: 

[E]  =  [egit-^]     . 

Hieraus  ist  die  Dimension  des  Induktionskoeffizienten  q  \sqw\&  des  Koeffi- 
zienten p)  zu  entnehmen. 


D)  Ableitung  der  verschiedenen  Maßsysteme. 

Um  zu  sehen,   welche  Maßsysteme   überhaupt  möglich  sind,   berechnen  wir 
die  Dimensionen  von  E,  i,  H  aus  den  früheren  Angaben.     Wir  erhalten: 


[H]  = 


[E]  =  [iRß] 


L'] 


Ml 


und  setzen  diese  Werte  in  (III)  und  (IV)  em.     Dann  ist: 


n 


n. 


i' 

'7. 


1  R.  Clausius,  Wied.  Ann.  16.  529—551.  —  H.  v.Helmholtz,  Wied  Ann.  17  42—54- 
—  R.  Clausius,  Wied.  Ann.  17.  713—719.  1882.  —  H.Hertz,  Wied.  Ann.  24.  114—118 
1885.  —  2  Handbuct.  5.  542.  —  3  Handbuch  5.  542. 

Wdiksuülmn,  Physik.  2.  Aufl.  V.  4^ 
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Es  folgt  zimiicliBt: 

l?'l=-IH    . 

Bezeichnet  man  ferner  mit  71  eine  GeHchwiiidigkeU,  sd   iai: 


^.\yv\     . 


Wir  aind  alao  noch  in  der  Latje,  zwei  der  eiiinefulirLen  Konstanten 
stimmen  zu  können.  Hi(jrbei  wird  man  HelbKl\t*rrit.iiulIii'li  lUdulifliHl  eiii( 
Werte  wählen. 

Maßsysteme,  in  denen  a  ==  1  iHt,  bezeichnen  wir  als  elekl  roniamiel  ih 
Es  ist: 

(a)  oc  =^  ]  ,      ßrr^v^,      y^^f     \      , 

■ 

Solche,  m  denen  /?  ==  1  gesetzt  ist,  be/.ciclinen  wir  aJH  cleklroHtatiH 
Maßsysteme. 

1 

(b)  a  c=  ^^  ,     //  ^  1  ,     j.  =^  f  ..-  1      , 

(bO  ct  =  7'--'.      //--l,     y~-.-G^     \,     . 

'  71' 

Endlich  kann  man  setzen: 

1 


(c)  a  ==»  1  ,     /r-=^  1  ,     j'  r^  r  ~ 


V 


Dieses  von  H.  v.  HioLMiioi/rz  und  anderen  benutzte  System   wird   hiiulij* 
GAUSSsches  Maßsystem  bezeichnet. 

System  (a)  ist  das  übliche,  elektromagiKitiHche  SyHteni. 
Bei  dem  System  (b)  erhalten  wir 

[/i]-[?«i/§r'|   . 

Bei  (b'}  ist: 

Hiemach  entspricht  (b)  der  Fonnalierung  des  elektrostatiHchen  SyHleniH 
R.  Clausiüs,  (b')  deijenigen  von   Cl.  MaxwkuJ.     Über  die   Ableitung  der   ■ 
schiedenen  Maßsysteme  vgl.  auch  UntCTSUchungen  von  Mkkcadikk"-'. 


E)   Absolute  Einheiten  und  Dimensionen   der  einzelnen   Größen   ni 
den  beiden  Hauptsystemen. 

Als  solche  nehmen  wir,  dem  allgemeinen  Gebrauch  entsprechend,  , 
Systeme  (a)  und  (b').  Man  übersieht  leicht,  daß  die  Dimensionen  der  elektrisd 
Großen  bei  (c)  mit  denjenigen  von  (b)  oder  (b')  übereinstimmen,  diejenigen  ; 
magnetischen  Größen  mit  den  Dimensionen  nach  (a). 

In  dem  elektromagnetischen  System  sind  die  Einheiten  der  Ha^ 
großen  die  folgenden: 

-.113    l   ^^\  ^'  p^u^us,  Wied.  Ann.  16.  S3S~S3ö-  i88a.  —  2  E.  MMCADiffid,  Compt,  * 
116    800—803,  872—875.  974—977.  1Ö93.  -T  f- 
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1.  Einheit  des  freien  Magnetismus  ist  diejenige  Menge,  welche  auf  die  gleiche 
Menge  in   der  Einheit  der  Entfernung  die  Einheit  der  Kraftwirkung  ausübt 

2a)  Die  Einheit  der  Stromstarke  besitzt  ein  elektrischer  Strom,  wenn  ein 
von  demselben  durchllosscner,  geradliniger  Leiter  von  der  Längeneinheit  durch 
die  Einheit  der  magnetischen  Intensität  die  Einheit  der  Kraftwirkung  erfahrt, 
wobei  angenommen  wird,  daß  die  magnetischen  Kraftlinien  senkrecht  zu  dem 
Leiter  liegen. 

2  b)  Die  Einheit  der  Stromstärke  wird  meist  in  etwas  anderer  Weise  definiert. 

In  dem  Artikel  Elektromagnetismus  wird  gezeigt  i,  daß  ein  Kreisstrom  mit 
dem  Radius  ;    auf  einen  Magnetpol  in  seinem  Mittelpunkt  die  Kraftwirkung: 

ausübt.  Hier  ist  y  =  1 .  Also  besitzt  derjenige  Strom  die  Einheit  der  Strom- 
stärke, welcher  beim  Durchfließen  eines  Kreises  vom  Radius  1  auf  einen  Em- 
heitspol  im  Kreismittelpunkt  mit  2  n  mechanischen  Kraftemheiten  wirkt. 

8.  Aus  e  ==  1  folgt: 

Die  Einheit  der  elektromotorischen  Kraft  wird  in  einem  Draht  von  der 
Längeneinheit  induziert,  wenn  derselbe  mit  der  Einheit  der  Geschwindigkeit  durch 
ein  Kraftfeld  von  der  Stärke  1  senkrecht  zu  sich  selbst  und  zu  den  Kraftlinien 
bewegt  wird. 

4.  Einheit  des  Widerstandes  ist  der  Widerstand  eines  Stromkreises,  m 
welchem  die  Einheit  der  elektromotorischen  Kraft  die  Einheit  der  Stromstärke 
hervorruft. 

In  dem  elektrostatischen  System  gelten  folgende  Einheiten: 

1.  Einheit  der  Elektnzitatsmenge  ist  diejenige  Elektnzitatsmenge,  welche 
auf  die  gleiche  Menge  in  der  Einheit  der  Entfernung  die  Einheit  der  Kraft- 
wirkung ausübt. 

2.  Die  Einheit  der  Stromstärke  besitzt  derjenige  Strom,  bei  welchem  durch 
den  Querschnitt  m  der  Zeiteinheit  die  Einheit  der  Elektrizitatsmenge  fließt. 

3.  Aus  Nr.  7   und  Nr.  12  folgt  für  ß  =  l: 

-7    ■ 

Das  elektrostatische  Potential  hat  den  Wert  1  m  einem  Punkt,  welcher  von 
der  Elektrizitätseinheit  sich  in  einer  Entfernung  befindet,  welche  der  Längen- 
einheit gleich  ist  Nach  Nr.  13  ist  daher  in  einem  Stromkreis  die  Einheit  der 
elektromotorischen  Kraft  vorhanden,  wenn  bei  einem  vollständigen  Durchgang 
durch  den  Kreis  die  Summe  aller  Potentialdifferenzen  der  Einheit  gleich  ist 

4.  Die  Widerstandseinheit  folgt  dann  aus  den  Einheiten  der  elektromotorischen 
Kraft  und  der  Stromstärke,  wie  bei  dem  elektromagnetischen  System. 

Auf  Grund  der  oben  gegebenen  Definitionen  der  magnetischen  und  elektrischen 
Größen,  sowie  der  besonderen  Werte  der  Konstanten  oc,  ß,  y,  e  für  das  elektro- 
magnetische und  elektrostatische  System  wird  die  Ableitung  der  Dimensionen 
der  einzelnen  Größen  keine  Schwierigkeiten  bieten.  Wir  stellen  dieselben  in  der 
folgenden  Tabelle  zusammen,  wobei  die  Spalten  D„,  und  Z>,  Dimensionen  nach 
dem    elektromagnetischen    und    elektrostatischen    System   bedeuten.      Die    letzte 

^      .  ^m 

Spalte  gibt  die  Quotienten  —-  . 

1   Handbuch  5.  420. 

46* 
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A« 

De 

D,n 
De 

Magnetische  Menge  .... 

fj. 

n^l^f' 

vhl\ 

7' 

Magnetische  Intensität,    .    .    . 

H 

vhr^^r' 

vi^n'sr' 

z.-i 

Magnetisches  Potential     .... 

U 

ml/^^r' 

näi'r' 

7,-1 

Elektnzitatsmenge 

e 

vhl'^ 

mhh-' 

V-' 

Elektnsche  Intensität    .... 

F 

mhl\f' 

m\r\r' 

7' 

Elektnsches  Potential   .    . 
Elektromotonsche  Kraft   . 

3 

vhllf' 

mhh-' 

7> 

StromstaTke 

i 

m^^H-' 

Jn'^-t-' 

V-' 

Kapazität 

c 

l~-'t^ 

l 

7'-^ 

Widerstand 

w 

It--" 

l-^t 

V~ 

Induktionskoeffizient 

P^  <1 

l 

l-H^ 

7r^ 

Hiemach  ist  also  das  Verhältnis  der  Dimensionen  magnetischer  und 
elektnscher  Größen  nach  den  beiden  Maßsystemen  gewissen  Potenzen  einer 
Geschwindigkeit  gleich.  Dasselbe  gilt  auch  von  den  Einheiten  der  verschiedenen 
Großenarten  nach  den  beiden  Maßsystemen.  Ist  daher  diese  Geschwindigkeit 
bestimmt,  so  kann  man  alle  Größen,  welche  auf  Einheiten  des  einen  Systems 
bezogen  sind,  sofort  nach  Einheiten  des  anderen  Systems  wiedergeben.  Ist  z.  B. 
die  Maßzahl  für  eme  Stromstarke  elektromagnetisch  z„,,  elektrostatisch  z„,  so  ist: 


Für  eme  Kapazität  und  für  einen  Widerstand  gelten  die  Gleicnungen: 


v^'c^ 


ii'e  = 


«/„ 


II.  Das  internationale,  absolute  Maßsystem. 

Da  bei  formaler  Gleichberechügung  der  beiden  Systeme  experimentelle, 
absolute  Messungen  nach  dem  elektromagnetischen  System  erheblich  leichter 
auszuführen  waren,  so  hat  man  die  Methode  absoluter  Messungen  nach  diesem 
System  bevorzugt  Setzt  man  die  magneüsche  Feldkraft  eines  Ortes  —  gewöhnlich 
die  Honzontalmtensitat  des  Erdmagnetismus  —  als  bekannt  voraus,  so  ist  die 
Messung  einer  Stromstärke  mit  Hilfe  einer  Tangentenbussole  nach  absolutem 
Maß  leicht  auszuführen.  Ware  der  Widerstand  des  Stromkreises  dann  auch  in 
absolutem  Maß  bekannt,  so  ergäbe  sich  die  elektromotorische  Kraft  in  demselben 
Maß  durch  einfache  Rechnung  —  und  umgekehrt.  Von  diesem  Gesichtspunkt 
aus  hat  W.  Weber  1  eme  Reihe  von  Methoden  entwickelt,  bestimmte  Wider- 
stände nach  absolutem,  elektromagnetischem  Maß  zu  messen.  Auch  die  gleich- 
zeitige „Bestimmung  der  Konstanten,  von  welcher  die  Intensität  induzierter 
elektrischer  Ströme  abhängt",  ausgeführt  von  G.  Kirchhoff  «,  kann  man  als 
absolute  Widerstandsmessung  bezeichnen. 

1_W.  Weber,  Elektrodynamische  Maßbestunniungen  2  1852.  —  2  G.  KmcHHOFF,  Pogg. 
Ann    76.  412.   1849,   Ges.  Abh.  118— 131.  &  d  ,       sb 


Eleku-izitö-t  ^'^  intemationnle,  absolute  Maßsystem.  713 

Da  Sich  WidersLaude  leicht  vergleichen  lassen,  so  braucht  eigentlich  nur  für 
einen  bestimmten  Widerstand  die  Messung  nach  absolutem  Maß  vorgenommen 
zu  werden.  Kopien  eines  solchen  Normalvviderstandes,  welche  zu  demselben 
in  einem  bekannten  Verhältnis  stehen,  wurden  dann  ebenfalls  gestatten,  nach 
absolutem  Maß  zu  messen.  Nocli  zweckmäßiger  ist  es  indes,  eine  überall 
reproduzierbare  Widerstandseinheit  anzunehmen  und  diese  nach  absolutem  Maß 
zu  messen.  Als  eine  solche  hat  sich  am  besten  die  von  W.  Siemens^  vor- 
geschlagene Einheit  —  Widerstand  einer  Quecksilbersäule  von  1  m  Lange  und 
1  qmm  Querschnitt  —  bewährt 

Schon  die  ersten  absoluten  Widerstandabestimmungen  W.  Webers  zeigten, 
daß  die  auf  die  üblichen  Einheiten  der  Lange  (1  cm)-  und  der  Zeit  (1  Sek.)  be- 
zogene Widerstandseinheit  einen  sehr  kleinen  Wert  besitzt,  so  daß  also  mäßig 
große  Widerstände,  wie  z.  B.  die  Quecksilbereinheit,  durch  sehr  große  Zahlen 
nach  absolutem  Maß  auszudrücken  sind.  Dies  wurde  die  Veranlassung,  daß  man 
ein  großes  Vielfaches  (10")  der  absoluten  Widerstandseinheit  unter  dem  Namen 
„Ohm"  als  neue,  in  die  Praxis  einzuführende  Einheit  vorschlug. 

Aus  dem  oben  angeführten  Grunde  wurde  auch  eine  neue  Einheit  für  die 
elektromotorische  Kraft,  das  „Volt"  =  10^  absolute  Einheiten,  in  Aussicht  ge- 
nommen. 

Widerstände  von  der  Große  eines  Ohm  wurden  von  einem  Komitee  der 
British  Association  m  den  Jahren  1863 — 64  in  Form  von  Drahten  hergestellt 
und  als  B.  A.  U.  (Bntish-Association-Units)  benutzt.  Sie  erwiesen  sich  aber  um 
mehr  als  1  "/(,  zu  klein. 

Auf  dem  ersten  elektrischen  Kongresse  zu  Paris  wurden  über  die  Definition 
der  Grundeinheiten  sowie  über  die  Benennung  einiger  abgeleiteter  Einheiten 
folgende  Beschlüsse  gefaßt: 

1.  Als  Grundeinheiten  der  elektrischen  Maße  gelten  das  Zentimeter,  die 
Maße  des  Gramms   und  die  Sekunde. 

2.  Die  bis  jetzt  angewandten  Einheiten,  das  Ohm  und  Volt,  behalten  ihre 
gegenwärtigen  Bedeutungen:   lU"  für  ersteres,  10^  für  letzteres. 

3.  Die  Widerstandseinheit  Ohm  wiid  dargestellt  durch  eine  Quecksilbersaule 
von  1  qmm  Querschnitt  bei  0^  C. 

4.  Eine  internationale  Kommission  soll  beauftragt  werden,  durch  neue  Ver- 
suche die  Lange  der  Quecksilbersäule  zu  bestimmen,  welche  den  Wert  Ohm 
repräsentiert 

ß.  Man  nennt  Ampere  die  Stromintensität,  welche  ein  Volt  in  einem  Ohm 
hen'orruft. 

6.  Man  bezeichnet  als  Coulomb  die  Elektrizitätsmenge,  welche  durch  ein 
Ampere  in  einer  Sekunde  geliefert  wird. 

7.  Man  defimert  als  Farad  die  Kapazität,  welche  durch  die  Bedingung 
charakterisiert  ist,  daß  ein  Coulomb  in  einem  Farad  ein  Volt  gibt 

Bei  einem  späteren  Kongreß  (1889)  wurden  noch  eine  Reihe  von  weiteren 
Definitionen  hinzugefügt^  von  denen  wir  die  folgenden  beiden  mitteilen: 

1.  1  Joule  ist  die  praktische  Arbeitseinheit  Es  ist  gleich  10''  C.-G.-S.-Ein- 
heiten,  gleich  der  Energie,  welche  der  durch  1  Ampere  in  1  Ohm  in  einer  Se- 
kunde erzeugten  Wärme  äquivalent  ist 

2.  1  Watt  ist  die  praktische  Einheit  der  Arbeitsleistung-  (puissance),  d.  h. 
die  Arbeitsleistung  eines  Joule  in  einer  Sekunde.  1  Watt  ist  gleich  1  Joule 
per  Sekunde  gleich  10'  C.-G.-S.-Einheiten. 

3.  Für  die  Praxis  wird  die  Leistung  von  Maschinen  in  Kilowatts  statt  in 
Pferdekraften  ausgedruckt 

1  W.  SiBMENS,  Pogg.  Ann.  110,  i8.  i86o.  —  Z  W.Weber  selbst  benutzte  das  Mülimeter 
als  LangeneinHeit.  —  3  Wied,  Ann.  14  708.  1881.  —  4  E  Mascaut,  Compt  lend.  109.  393. 
1889;  Beibl   13.  974.    1889. 
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4.  1  Quadrant  ist  die  praktische  Einheit  der  Solbstuiduktion;  Hie  ist  cuu' 
Lange  von   10^  cm. 

Die  übngen  Beschlüsse  beziehen  sich  hauptsachlich  auf  die  Dcünitioncn  \ou 
Bezeichnungen,  welche  Wechselströmungen  betreffen. 

Eine  spatere  Konferenz  (1884)  behielt  das  sogenannte  legale  Ohm  als  Grund- 
einheit bei  und  definierte  es  als  den  Widerstand  einer  QuecksilbcrHäulo  von 
1  mm*  Querschnitt  und  1 06  cm  Lange  bei  der  Temperatur  dos  schmelzenden 
Eises;  an  Stelle  des  Volts  wurde  jedoch  das  Ampere  als  zweite  Grundeinheit 
angenommen  und  als  10"^  elektromagnetische  C.-G.-S.-Ehiheiten  festgeHctzt.  Von 
einer  Definition  durch  das  elektrochemische  Äquivalent  des  Silbeis  nahm  mau 
Abstand,  weil  die  Messungen  am  SilberA^oltameter  nocht  nicht  als  abgeachloHHen 
betrachtet  wurden. 

Um  die  Beziehungen  zwischen  dem  theoretischen  Ohm  ("  10"  absolute 
elektromagnetische  Einheiten)  und  dem  praktisch  festgesetzten  legalen  Ohm  zu 
ermitteln,  wurden  zahlreiche  absolute  Widerstandsmessungen  ausgeführt,  zu  deren 
Besprechung  wir  nun  übergehen. 


in.  Ohmbestimmungen. 

Nach  den  Beschlüssen  der  Pariser  Kongresse  kam  es  darauf  an: 

a)  Normalwideratande  herzustellen,  welche  aus  Quecksilbersäulen  von  genau 
festzustellender  Lange  und   1  qmm  Querschnitt  bestehen, 

b)  den  Widerstand  derselben  bei  0°  C  nach  absolutem,  elektroinagnetischem 
Maß  zu  bestimmen  oder  mit  anderen,  auf  dieses  Maß  bezogenen  Widerstanden 
zu  vergleichen. 

Indem  wir  für  die  erste  Aufgabe  auf  verschiedene  Spezialuntersuchungen' 
verweisen,  wenden  wir  uns  zu  den  wichtigsten  Methoden  der  absoluten  Wider- 
standsbestimmung und  den  dabei  erhaltenen  Resultaten.  Jedoch  soll  hier  nur 
ganz  kurz  der  Grundgedanke  der  einzelnen  Metlioden  auselnandergeaetzL  werden, 
während  wir  für  die  anzubringenden  Korrektionen,  die  Berücksichtigung  störender 
Umstände  usw.  auf  die  Originalarbeiten  verweisen  müssen.  Zum  leichteren  Ver- 
ständnis der  eingeführten  Bezeichnungen  schicken  wir  noch  eine  Bemerkung 
voraus.  Die  Differentialgleichung  für  die  Bewegung  eines  kurzen  Magnetstabes, 
auf  welchen  außer  dem  Erdmagnetismus  ein  durch  die  Windungen  eines  Multi- 
plikators fließender  Strom  wirkt,  lautet  für  sehr  kleine  Ablenkungen: 

dr-  "^  ■&  dt  ^     •&    ^  ~  "  'd 

In  derselben  ist: 

M  das  magnetische  Moment  des  Stabes, 
IT  die  Honzontalkomponente, 

&  das  Trägheitsmoment  des  schwingenden  Systems, 
ä:  der  Dämpfungsfaktor, 

G  das  Drehungsmoment  der  Stromeinheit  auf  einen  Stab   vom  Moment  1. 
Die    Schwingungsbewegung    des    Stabes    ohne    Stromwirkung    ist    durch    die 
Gleichung  ausgedrückt: 

(p  =  e   T-J^^cos^  +  5sin~j     . 

1  K.  Strecker,  Wied.  Ann.  25  25311.456.  1885.  —  H.  Feussner,  Wied.  Ann  40.  139. 
—  H.  Passavant,  Wied.  Ann  40.  505.  18901  femer  W  Jaeger,  Zeitschr.  f.  Instrk.  189&.  134 
und  W.  Jaeger  u    K.  Ivahle,  Ann.  der  Physik.  64.  456.  1898. 
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Die  beiden  der  Beobachtung  zugauglichen  Großen:  die  Schwingungsdauer  T 
und  das  logarithmische  Dekrement  A  erfüllen  die  Gleichungen: 

A  _  Ji-  ^''^  +  ^"  _  :^ 

r  ~  2  ^  '  T'      ~    -d 

Die  durch  einen  konstanten  Strom  i  bewirkte  Ablenkung  ist: 

ff 


(Po  =  -^i 


Geht  durch  den  Multiplikator  ein  Strom  von  so  geringer  Dauer,  daß  der 
Magnet  in  der  betTeffenden  Zeit  seine  Gleichgewichtslage  noch  nicht  verlassen 
hat,  so  erfolgt  ein  Ausschlag  <p',  für  welchen  die  Gleichung  gilt: 

'P'=-~-ff.T  J    ' 

worin  J  die  Gesamtstarke  des  Momentanstromes  ist  und: 

7t 

a  =  arctgy 

gesetzt  wurde.  1 

Wir  gehen  hiemach  zur  Besprechung  der  einzelnen  Methoden  über. 

I.  W.  Webers  Methode  des  Erdinduktors. 

Ein  vertütaler  Multiplikator,  dessen  Gesamtfläche  F  ist,  wird  um  eine  verti- 
kale Achse  um  emen  Winkel  von  ISO*"  gedreht.  Die  hierbei  induzierte  elektro- 
motorische Kraft  ist: 

E  =  2FH    . 

Ist  der  Widerstand  des  ganzen  Stromkreises,  von  welchem  der  Induktor  ein 
Teil  ist,  w ,  so  ist  die  Gesamtstarke  des  Induktionastromes : 

2  FR 

w 

Wird  derselbe  durch  ein  Galvanometer  geleitet,  wo  die  Horizontalkompo- 
nente H'  ist,  und  ist  der  erste  Ausschlag  cp' ,   so  ist: 

2F' Gffi 71^  ^X^ 

e~"T'ff'<p' 

Die  Konstanten  F  und  G  sind  aus  den  Dimensionen  des  Multiplikators  und 
des  Induktors  zu  berechnen.  Die  übrigen  Größen  werden  beobachtet.  Dann 
ergibt  sich  w  in  absolutem  Maß.  In  dieser  einfachen  Form  lassen  sich  die  Be- 
obachtungen nicht  ausführen.  Um  erhebliche  Ausschläge  zu  erhalten,  wird  die 
Multiphkationsmethode  angewandt  Femer  ist  darauf  Rücksicht  zu  nehmen,  daß 
die  Drehung  des  Induktors  nicht  m  verschwindend  kurzer  Zeit  ausgeführt  werden 
kann.     Die  Berechnung  für  diesen  Fall  hat  E.  Dokn^  ausgeführt 

Beobachtungen  nach  dieser  Methode  wurden  von  W.  Weber  und  Zöllner  ^ 
femer  zum  Teil  mit  Benutzung  derselben  Apparate  von  G.  Wiedemann*  aus- 
geführt 

t'  Haadb.  4.  27451  —  2  E,  Dorn,  Wied.  Ana.  17  654—672.  1882.  —  8  W  Wkbbr 
und  Zöllner,  Bencbte  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiasensch  iS&o.  —  *  G.  Webdemann,  Abhaadl.  d. 
Berl.  Akad.    1S84  Tind  Wied.  Ann    42.   227—356  Mai  425—449.    1891. 
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Als  Endrcaiillat  crf^ab  sicli: 

1  Ohm  =  in0,2()rj  cm  . 

Nach  emcr  Bemerkung  von  E.  Durn^  soll  dir  Hciccluiimti;  dch  Urtib.iflilmi!^'.- 
'    materials  nochmala  vorgenommen  wcrdi'ii. 

Die  beschriebene  Methode  wurde  ferner  fiiigi'wainlt  \(iii  Mam  \ki,  im  Ki  k- 
viLLE  und  Bknoit-. 

2.  W.  Webers  Methode  des  Rotationsinduktors. 

Eine  Drahtrolle  von  groüen  Dimen.sionen  wird  um  ilirt'ij  \('ilik.'il(Mi  Diiicli- 
me3ser  in  gleichmaßige  Rotation  vcraelzt.  lnf(ilgi'(li'SH<Mi  vviiil  diin-h  <in'  llnti- 
zontalkomponente  des  Erdmagnetismus  ehie  pcnodisrli  weciiHclndc,  clfklrMniiiJn- 
Tische  Kraft  erregt.  Bei  geschlossener  Rolle  /.irkulit'rt  in  derselben  ein  pi-iindiMrlier 
Strom.  Eine  im  Zentrum  des  Multiplikatorkreüses  beilndliehe  Magni'lnadel  eiliihil 
aber'durch  diesen  Strom  eme  dauernde  Ablenkung,  doriMi  GrnUe  benbaehlet  wird, 

Ist  (p  der  Winkel,  welcher  die  Ebene  der  Multiplikatorwiiidinigen  zur  Zeil  t 
mit  dem  magnetischen  Meridian  bildet,  so  ist  die  induzierte,  elekirdMiuldusi-lie 
Kraft: 

E  =  F  •  II'  cos  flj  - 
'   dt 

In   derselben  Zeit  ist   der  Induktionastrom:    i  ^  und     die     KuckwiikiiUL' 

w 

desselben  auf  die  Magnetnadel: 

AIG  coa{(p  —  (\)f     , 

wenn  oi  die  Ablenkung  des  Stabes  und  M,  I'\  G,  7/ dieöelbe  Hedeutung  haben 
wie  bei  1.  Das  Drehungsmomont  des  rotierenden  MultiplikatorH  bei  n  Um- 
drehungen m  der  Zeiteinheit  ist  hiernarh: 

2n 

nl  FG  •  MIIcosi((}i  —  ck  )  cati<p  d<f>     . 

Demselben  ist  das  Drehungsmoment  des  ErdmagnetiHmim  Afffmw  Klelrli. 
Also: 

2  JT ;/  ^6"' 
tga  =  ---    ^  - 
a       w 

oder: 

F-G'W 
w  -.  ~~~  - 1     , 
2  tgcc 

wenn  ip  die  Winkelgeschwindigkeit  des  Multiplikators  ist. 

Bei  dieser  Entwicklung  ist  indes  von  der  Selbstinduktion  de«  StninikreiaeH 
abgesehen,  durch  welche  der  Induktionsatrom  verzögert  und  dadurch  seine  Wir- 
kung auf  den  Magnetstab  verändert  wird.  Auch  übt  der  ruhende  Mngnetsl.ib 
auf  den  rotierenden  Multiplikator  eine  induzierende  Wirkung  aus.  Angewandt 
wurde  diese  Methode  von  dem  Komitee  der  British-Association,  später  von  Lord 
Rayujgh  und  A.  Schuster»,  von  Lord  Rayi.eigh*  und  von  JHf.  Weber».  Letzterer 
ließ   den  Induktor  um   eine  horizontale  Achse  rotieren,   und  zwar  um  die  ma«- 

1  Vorschläge  zu  gesetzlichen  Bestimmungen  über  elektrische  Maßeinheiten,  entworfen  durch 
das  Kuratonmn  der  phys.-techn.  Reichsaustalt  nebst  kritischem  Bericht  von  E.  Dorn.  Berlin 
J.  Spnnger  1893.  S.  47-  -  2  E  Mascart,  F.  de  Novu:,le  und  R.  BbnoIT,  Ann.  d.  chlm.  et 
ä/r//'  T«i?'  ^7^/'  il^'^-  ~  ^'^  RAYLEiGH  Und  A.  ScHüSTKS,  Proc.  Roy.  Soc.  32.  U.4 
bis  141.  1881.  —  4  Lord  Raylkigh.  Phil.  Trans.  Vol.  173  (II).  661--697.  l88a.  —  BH  Webkr 
Der  Rotationsindnktor     Braunschweig  1882.  wkukr. 
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iic(i'n(  1\('   Arlisc  (ItT  aIif,fi'li'nkt(Mi   N.'idcl.    Zu  dicsüm  Zweck  mußte  der  Rotations- 
.il)li.'ii.il,    (liT    AhliMikiiiit,'    der  N.idol    folj^cnd,    nm   eine   vertikale   Achse    gedreht 

Wfllli'U. 

3.  W.  Webers  Dämpfungsmethode. 

hii  M.i(^in'lsl;ili  ^\ird  imu'iha.lh  einoH  Multiphkators  in  Schwingungen  versetzt 
Isi  li'i/.ii'iiM  ■^('st'lddHKcn,  SD  werden  in  iliin  IndiikUonsatrome  erregt,  welche  außer 
dem  Luflwidcrstiiiid  eine  besundcrc ,  dampfende  Wirkung  auf  die  Nadel- 
schwiiijiini^M'ii  .lUHubcn.  i")ie  iKÜdoii  Kinllusae  lassen  sich  trennen,  indem  man 
d.is  In^.iritlunische  Dekrement  bei  offenem  und  bei  geschlossenem  Multiplikator 
beiili.u  lite(.  Wir  Hellen  daher  in  dei  weiteren  Besprechung  dieser  Methode  von 
der   liult(liiiu])rimu;  :Lb. 

hie  zur  Zeil  t  induzierte,  elektromotorische  Kiaft  ist: 


die  Slriunsliirke 


(it 


7(1      dt 


und  ilie  Kiu'kwirkmig  auf  die  Nadclschwingungen: 

—  MGi---^—        --  --,7 
W  dt 

N.ieh  den  fniheri'n   Kutwicklungen  •■  ist  also: 


«  --■ 

2A 

2\n'G'i 

't 

■i>  •  w 

H.v.eielinel    man    die    Seliwin|,MingHdaner    des   Magnctstabea    ohne   Dämpfung 
iitii  '/'„,  H"  iHl: 


Afll 
Also: 


,]fG''  n  |/A«  +  Tr'-ä 


'"""        2XII'T^ 


Sind  Min  und  G  u:ieh  absolutem  Maü  bestimmt,  die  übrigen  Gößen  direkt 
bei»bni-hlel.  so  eiuibt  meh  auch  w  in  absolutem  Maß. 

Die  r.alvaiit.ineterkonstanto  G  kann  ausgerechnet  oder  zweckmäßiger  direkt 
,,..,.b.-u-litet  wenlen,  indem  man  den  Zweigstrom  eines  absolut  gemessenen  Str^^^^^ 
dureh  die  Windungen  leitet.  Sind  die  Schwingungen  nicht  mehr  unendlich  Mein 
so  i  ;  keine  Konstante,  und  es  muß  auf  die  Veränderungen  dieser  Große 
KüAidt  'Immen  werden«.  Bestimmungen  nach  dieser  Methode  wurden 
IJuÄ  --  H.  Wir.u«,  von  F.  Kohliuusch*  (zum  Teil  iu  Verbindung  mit 
Methnde  1)  und  von  E.  DoRN^ 

1   Ha.un.uch    6.   71S.   -  «  Vgl.  K.  SCHE.1NG     f^^'  ^^^»^    pLg "  A^'*  Ä.  6- 
36.   1.1-  72.  39Ö— 447«   i^89- 
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4.  Methode  der  Voltainduktion  (KiRCHHOFFSche  Methode). 

Zwei  DrahtroUi^n  stehen  axial  nebeneinander.  Durch  die  eine  Rolle  wird 
iMn  konstanter  Strom  fjcleitet,  wahrend  die  andere  mit  einem  Galvanometer  mt- 
biinden  ist,  Htn  Öffnung  oder  Schheßung  des  Stromes  /  entsteht  ein  Indiiktions- 
sLioni,  dessen  Gosamtintensität  /an  dem  Galvanometer  geraesHcn  wird.    Dann  ist: 

/=±'-  . 

Sind  i  und  /  nach  absolutem  Maß  bestimmt,  so  bedarf  es  noch  der  Ucroch- 
nmip   des   wechselseitigen  Induktionskoeffizienten   der   beiden  Rollen  aufeinander. 

Anstatt  nur  einen  Induktionsstoß  zu  benutzen,  kann  man  mit  Hilfe  eines 
Disjunktors  den  primären  Strom  in  schneller  Folge  öffnen  und  schließen  und 
entweder  nur  die  Offnungs-  oder  nur  die  SchlieUungsströme  zum  Galvanumeter 
leiten,  welches  hierdurch  eine  konstante  Wirkung  erfährt  Bezeichnet  man  dieselbe 
mit  <pi ,  diejenige  durch  einen  bekannten  Bruchteil  des  primären  Stromes  (« /) 
mit  (p,  und  mit  n  die  Anzahl  der  Unterbrechungen,  so  ist: 


(p. 


Weitere  zweckmäßige  Modifikationen  dieser  Methode  haben  RoiTi  und  HiM- 
S'UiDT  benutzt 

Die  Metliode  wurde  angewandt  von:  Rowland^,  Fr.  Wkukr",  Gi.axkurook, 
DüDUS  und  Sargan'i  *,  Mascart,  de  Nerville  und  Benoit'',  Roi'Jt"  und  IIimstkdt''. 


5.  Methode  der  rotierenden  Platte  von  Lorenz". 

Eine  kreisförmige  Metallplatte  Ä'  (Fig.  290)  wird  um  ihre  Achse  in  Rotation 
versetzt.    Dabei  befindet  sich  dieselbe  im  Innern  einer  Drahtrolle  (A')  mit  derselbon 

Achse,  durch  welche  ein  konstanter  Strom 
geleitet  wird.  Hierdurch  wird  in  der  lotie- 
lenden  Scheibe  eine  elektromotorische  Kraft 
induziert,  welche  in  radialer  Richtung  wirkt 
An  der  Achse  und  an  dem  Umfang  der 
Scheibe  schleifen  Kontakte.  Von  denselben 
fuhren  Drähte  zu  den  beiden  Punkten  A 
^<Z  und  ^  des  Stromkreises,  zwischen  welchen 
der  absolut  zu  messende  Widerstand  lei  sich 
^  befindet   Bei  einer  bestimmten  Umdrehungs- 

zahl «  der  Scheibe  sei  die  Potentialdifferenz 
zwischen  A  und  ß  infolge  des  Durchgangs 
des  konstanten  Stromes  /  gleich  der  indu- 
zierten ,  elektromotorischen  Kraft  in  der  Scheibe.  Bezeichnet  man  dieselbe 
bei  einer  Umdrehung  in  der  Zeiteinheit  und  bei  Einheit  der  Stromstärke  mit  /i\ , 
so  ist: 

fi  £^t  =  w  i 

1  G.  KiÄCHHOFF,  Pogg.  Aun.  76.  412.  1849.  —  2  H.  Rowland,  SUlim.  J.  (3)  281,  325, 
430.  1878.  —  3  Fr.  Weher,  Der  absolute  Wert  der  Siemens  scheu  Queckbilboreinheit  iu  der 
Größe  des  Ohins  als  Qucclcsilbereäule.  Zürich  1 8Ä4.  —  4  R.  T.  Glazicbrook,  J.  M.  Dodds  und 
E.  B.  Sargant,  Phil.  TrEuis.  Vol.  174  223 — 268.  1883.  —  8  E.  MASCAßr,  de  Nervulle  und 
BenoIt,  Ann.  de  dum.  et  de  phys.  6  (6).  5—36.  1884.  —  6  a.  Rom,  Nuovo  Cimento  12  (3). 
60—64.  1882;  16.  97—114.  1884.  —  7  F.  HiMSTEDT,  Wied.  Ann.  22.  281—286.  1884;  26. 
547_S75,  28.  338—354.  1888.  —  8  L.  Lorenz,  Pogg.  Ann.  149.  251 — 269.  1873.  Neuer- 
dings wurde  nach  dieser  Methode  von  W  F.  Ayrton  und  J  V.  Jones  eine  Bestimmung  aus- 
geführt, die  den  Wert  1,06285  lieferte.     Electrician  40.    150.    1897. 
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Die  Gleichheit  der  PotentialdiffercBz  und  der  induzierten  elektromotorischen 
Knift  wird  mit  Hilfe  eines  in  die  betreffende  Leitung  eingeschalteten,  empfindlichen 
Ci;ilv:inometera  festgestellt. 

Es  handelt  sich  hierbei  also  um  die  Berechnung  von  E^  ans  den  Dimensionen 
(liT  Rolle  und  der  Scheibe  und  aus  der  Bestimmung  der  Umdrehungszahl. 

Benutzt  wurde  diese  Methode  von  Lord  Ra\'leigh  und  IMrs.  SmowiGK.!,  von 
Loui'N/C-,  von  RowLAND,  Kimball  und  Duncan^,  von  Duxcan;,  Wilkes  und 
Hutchinson ^  und  von  Jones''. 

leidlich  hat  noch  G.  Lippmann  *^  verschiedene  Methoden  der  Ohmbestimmung 
aiigogf-'bcii,  von  welchen  wir  die  letzte  als  Methode  6  bezeichnen  wollen.  Nach 
(h'rsolben  rotiert  eine  kleinere  Rolle  im  Innern  einer  größeren,  durch  welche  ein 
kmiHtauler  Strom  geleitet  wird.  Die  erste  Rolle,  in  welcher  eine  periodisch 
wechselnde,  elektromotorische  Kraft  induziert  wird,  wird  aber  nur  dann  auf  kurz»» 
Zeit  durch  eine  äußere  Leitung  geschlossen,  wenn  die  elektromotorische  Kraft 
iliHMi  größten  Wert  besitzt.  Diese  Leitung  fuhrt  zu  einem  Gahanometer  und 
(hinn  y.u  zwei  Punkten  der  pnmaren  Leitung.  Bei  einer  besümmten  Roiations- 
gpflchwiiidigkeit  heben  sich  die  Wirkungen  auf  das  Galvanometer  auf.  Dann 
ergibt  sich  der  Widerstand  zwischen  den  beiden  Verzweigungspunkten  in  gleicher 
Wcis«^  wie  bei  Methode  5  nach  absolutem  Maß. 

Kino  Ohrabeatimmung  nach   dieser  Methode   wurde   von  Wuilleumier  •  aus- 

gi'filhrt. 

Kine  kritische  Vergleichung  der  einzelnen  Methoden  haben  \orgenommen 
Lord  RA\a-ii:iGH«  und  G.  Wiedemann^,  der  erhaltenen  Zahlenwerte  E.  Dorn '", 
dessen  Zusammenstellung  wir  hier  folgen  lassen  Dorn  hat  emem  Teil  der 
beobachteten  Werte  nur  ein  geringeres  Gewicht  zuerkannt,  als  den  übrigen. 
Demnach  folgen  in  Tabelle  I  die  Beobachtungen  mit  halbem  Ge^vicht,  m  Ta- 
b..lle  II  diejenigen  mit  ganzem  Gewicht,  wobei  in  unentschiedenen  Fallen  die 
kleineren  und  die  größeren  Zahlen  einzeln  aufgeführt  sind.  Die  romischen 
Zißern   verweisen   auf   die   Nmnmem    der  Methoden   in    der   obigen  Zusammen- 

Hlelhing.  ,     ^ 

Tabelle  L 

^j,^, m        1,06192 

Duncan,  Winkes,  Hutchinson V        J'JJ^^ö^ 

Mascart,  de  Nerville,  Benoit  .    •    IV        J'"°-^;? 

KiMHALL  1883 ■    ■    ,  1  nfi070 

Mittel  1,06272 


Tabelle  IL  ^  -^      -nr   , 

Kleinster       Größter  wert 

m  1,06264  1,06310 

Kohlrausch ^  106235  1,06235 

t>tiKN „  l'.06255  1,06^88 

Ravleigh  und  Sidgwtck      .    ■  •    •  ^  ^^^^^  1.06290 

Rüwi^ND,  KiMBALL,  DuNCAN ^  l|o6320  1,06320 

RüWLAND    1887    

1  Lord  R^YLEIOIi  und  Mrs.  Smowici^  2^_T"^°i-  "^^'^iV^mc:^^^^^ 
RKNZ,  Wied.  Ann.  25.  1-31.  ^8^^1:0«?^   (TÄ^  STTt-  H^Hmsos,  Hiü.  ^ 

LiÄu^  Journ.  de  Phy.  9  (.).  »o--3X^i890.  -  «.^^^g^^gg..  -  »«>  E-  ^o^,  Knt.^ 
Bericht  über  den  -wahischeinUchen  Wert  aes  unin. 
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elektr    Große 

H.indb.  d 

Kleinster 

GroÜtcr  Wert 

Jones  .                .V 

], 00281 

1,06307 

Glazedrook,  Dodds,  Sargant                    IV 

1,U6265 

1,0629!) 

KÜMSTEDT     ....                         IV 

1,06257 

1,06257 

ROWLAND    und    KlMBALL                                             IV 

1,06310 

1,06310 

Raylligh     .         .                                           II 

1,06280 

1,06312 

WUILLEUMIER                                                                        VI 

1,06267 

1,06285 

Mittel 

1,00275 

1,06202 

„Unter    Hmzanahme    der   Beobachtungen    mit    halbem    Gewicht    folf,'t    das 
Haiiptmittel. 

1,06289  +  0.00024     . 
Man  wird  einstweden 

1,0628 

als  dem  wahren  Werte  sehr  nahe  kommend  ansehen  dürfen  und,   wenn  es  sich 
um  die  Wahl  zwischen  1,062  und   1,063  handelt,  jedenfalls 

1,068 
vorziehen"^. 

Dieser  Wert  des  Ohm  wird  zum  Unterschied  von  dem  durch  die  Pariser 
Kongresse  angenommenen  legalen  Ohm  das  internationale  Ohm  genannt. 

Inzwischen 2  waren  auch  die  Arbeiten  über  die  absolute  Strommessung" 
resp.  über  das  elektrochemische  Äquivalent  des  Silbers*  so  weit  fortgeschritten, 
daß  man  auch  hier  eine  Zahl  festsetzen  konnte,  welche  einen  nahen  Anschluß 
der  praktischen  Einheit  an  die  theoretische  verbürgte.  Der  Wert  des  Silbei- 
aquivalents  konnte  im  Jahre  1893  hauptsachlich  infolge  der  Arbeiten  von  F.  und 
W.  Kohlrausch  und  Lord  Rayleigh  als  bis  auf  wenige  Zehntauscndstel  sicher- 
gestellt angesehen  werden.  In  dem  Entwürfe  des  Kuratoriums  der  Rcichsanstalt, 
welcher  die  Beschlüsse  der  vorher  erwähnten  Panser  Konferenz  zur  Grundlage 
nahm,  wurden  die  Zahl  1,003  für  das  Ohm  und  1,118  mg  Silber  für  die 
Ampere-Sekunde  vorgeschlagen.  Trotz  zahlreicher  inzwischen  erschienener 
Arbeiten  über  das  Silberaquivalent,  von  denen  an  anderer  Stelle''  naher  berichtet 
worden  ist,  hat  man  auch  jetzt  noch  keine  Veranlassung,  an  dieser  Zahl  etwas 
zu  ändern. 

Es  schien  der  Zeitpunkt  gekommen,  an  dem  eine  internationale  Übereinkunft 
m  betreff  der  gesetzlich  festzulegenden  Einheiten  herbeigeführt  werden  konnte. 
Der  zur  Erreichung  dieses  Zieles  veranstaltete  Kongreß  zu  Chicago  im  Jahre  1893 
beschloß,  außer  den  Einheiten  der  Stromstärke  und  des  Widerstandes  auch  für 
die  elektromotorische  Kraft  in  der  Gestalt  des  Clark-Elements "  ein  Normal  vor- 
zuschlagen, so  daß  statt  der  bis  dahin  angenommenen  zwei  Grundeinheiten  nun 
deren  drei  festgesetzt  werden  sollten.  Man  hatte,  als  dieser  Beschluß  gefaßt 
wurde,  nicht  bedacht,  daß  es  nur  zulässig  ist,  zwei  Einheiten  festzulegen,  da 
hiermit  auch  die  dntte  infolge  des  OHMschen  Gesetzes  mitbestimmt  ist,  und 
also,  falls  man  noch  eine  dritte  Einheit  festsetzt,  für  diese  tatsächlich  zwei 
Werte,  die  durchaus  nicht  übereinzustimmen  brauchen,  auftreten.  In  diese 
Schwierigkeit  gerieten  die  Vereinigten  Staaten  von  Nordamerika,  England  und 
Frankreich,    welche    die    Chicagoer  Beschlüsse    ihren   Gesetzen   zugrunde  gelegt 

1  E  Dorn,  1.  c.  S.  84  —  2  Vgl.  hierzu  imd.  dem  weiter  folgenden;  Vorschläge  zu  gesetz- 
lichen Bestimmungen  über  elektrische  Maßeinheiten.  Berlin  1893,  J.  Springer.  —  Zur  EVage  der 
Legalisierung  emes  Normals  der  elektromotorischen  Kraft.  Elektrotechn  Zeitschr.  1904.  669.  — 
Elektrische  Normale  von  W.  Jaeger  Phys  Zeitschr.  7  361.  —  Ergebnisse  der  Internationalen 
Konferenz  über  elektrische  Maßeinheiten  von  W.  Jaeger  u.  ßT.  LiNDBCK.  Elektrotechn.  Zeitschr. 
1905.  —  3  Handbuch  4.  254.  —\  4  Handbuch  4.  87s.  —  B  1  c  —  6  Über  die  Normalele- 
mente siehe  £d.  4.   204. 
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hatten,  als  es  sich  hcranssLolltc,  ddli  der  (fchet/.lichi'  Weil  (h'.s  (ririrk-lilhMiiciils 
um  0,001  Volt  zu  grolJ   an[j[enomTnen  worden  wai. 

Deutschland  dagegen  sowie  Österreich  und  IJelgieii,  welche  ihie  GcseL'.c  in  An- 
lehnung an  die  deutschen  gegeben  haben,  vermieden  (hesen  h'eliU'i,  indem  sie  sich 
zwar  m  bezug  auf  das  Ohm  und  das  Ampere  an  die  t'hicagner  Uehrldussc  hielten, 
die  l'^cstlegung  der  Spannungseinheit  aber,  wie  es  auch  allem  riehlig  isl,  unUirlielien. 

Durch  das  getiennte  Vorgehen  der  veischiedeneii  St.uUeii  winde  der  Haupt- 
zweck der  elektrischen  Kongresse,  namlich  der,  eine  inteiii.iliDii.de  Übereinstimmung 
der  elektrischen  (lesety.e  hi'rbeiziihihren,  verfehll.  Man  isl  deRhalb  /.iii/.eit  liemuht, 
die   mangelnde   Übereinstimmung   nachlraglich  noch   zu  eizielen. 

Der  internationale  lilektnker- Kongreß  m  .Sl  Louis  im  Jahre  1904  brachte 
auf  diesem  Wege  keinen  wesentlichen  i'^ortschrilt,  konnte  vielmehr  nur  die 
augenblickliche  miUlicho  Lage  der  i'h'ktnschen  Geaetzn<ibuiig  konatnticien  iind 
empfahl  die  dauernde  Bildung  einer  internalionalen  Kommission.  Dieselbe^  ist 
bislang  noch  nicht  ernannt  worden,  da  man  auf  Anregung  des  Bureau  of  Standaids 
111  Washmgton  zunächst  auf  einer  Vorkonfeienz  eine  iMiiigim^  über  die  in  Frage 
stehenden  Punkte  zwischen  den  zur  llbenvachung  der  elektrischen  Einheiten  be- 
rufenen staatlichen  Instituten  herbeiführen  wollte.  Auf  dieser  Konferenz,  die  im 
Oktober  lOOH  in  dei  Reichaanstalt  zu  Charloltenbiirg  stattfand,  kam  man  in 
vielen  Punkten  zu  einer  Einigung,  so  daU  mau  hotTen  daif,  daß  bei  der  tmd- 
giiltigen  allgemeinen  Regelung  die  (iesichtspunkle  Gellung  erhallen  werrlen, 
welche  für  die  jetzigen  deutschen  Clcsetze  maligebend   sind. 

Eine  Übereinstimmung  in  der  Gesetzgebung  gewiihrleistel  jedoch  nicht  ohne 
weiteres  auch  eme  Übereinstimmung  der  von  dim  einzelnen  Landern  ansgi'gebeneu 
Normalen;  diese  letztere  würde  nach  einem  von  der  R(Mchrianstalt  gemachten 
Vorschlage  sichergestellt  werden,  wenn  ein  internationales  Bureau  fnr  elcklriHclie 
Malie  begründet  wurde,  das  die  elektrischen  Normalen  für  tdle  Lfuuler  herzustellen 
hätte.  Die  Charlottenburger  Konferenz  erkannte  zwar  die  Wichtigkeit  einer  aolchen 
Malhuihme,  konnte  sich  aber  nichl  enIflchlieUen,  im  einzelnen  zu  der  I''iagG 
Stellung  zu  nehmen,  so  daH  ihre  endgültige  Regelung  späteren  Verhiindliuigen 
vorbehalten  lileiben  muß. 

Es  in()gen  hier  nun  die  wichtigsten  Paragiajjlien  des  deutschen  Gi^setzciS^ 
betreffend   die  elektrischen  Malieinheiten  folgi'u: 

Die  gesetzlichen  Einheiti'u  für  elektrische  Messungen  sind  das  Ohm,  das 
Ampere  und   das  Volt. 

Das  Ohm  ist  die  Einhciit  des  elektrischen  Widerstandes.  Es  wird  dargest<'Ut 
durch  den  Widerstand  einer  (Quecksilbersäule  von  <lei:  'Perajjerntur  des 
schmelzenden  J''iaeH,  deren  Länge  bei  diiichweg  gleichem,  einem  (^uadratmilli- 
meter  gleich  zu  achtendem  (Querschnitt  KMi.Ü  /entimoli'r  und  deren  Maiie 
14,45'^!    Gramm  beträgt. 

§3. 

Das  Ampere  ist  die  Einheit  der  clektriHchon  Stromstäike.  Es  wird  dar- 
gestellt durch  den  unveränderlichen  elektrischen  Strom,  welcher  bei  dem  Durch- 
gange durch  eine  wässerige  Lösung  von  Silbereitrat  iu  einer  Sekunde  0,Uülll8Gramm 
Silber  niederschlägt. 

§4. 

Das  Volt  ist  die  Einheit  der  elcktromotoriflchen  Kraft.  Es  wird  dargestellt 
durch  die  elektromotorische  Kraft,  welche  in  einem  Leiter,  dessen  Widerstand 
ein  Ohm  beträgt,  einen  elektrischen  Strom  von  einem  Ampere  erzeugt. 

1  Gültig  seit  dem  i.Juni  1898. 
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Wie  man  sieht,  sind  die  theoretischen  Definitionen  in  dem  Gesetze  ganz 
fortgelassen  und  nur  Vorschriften  für  die  Herstellung  der  praktischen  Einheiten 
gegeben  worden.  Wenn  auch  Wert  darauf  gelegt  worden  ist,  die  praktischen 
Einheiten  in  möghchst  nahe  Übereinstimmung  mit  ihren  theoretischen  Definitionen 
zu  bringen,  so  muß  doch  hervorgehoben  werden,  daß  ein  absoluter  Anschluß 
überhaupt  nicht  zu  erreichen  ist,  und  daß  es  in  der  Tat  viel  wichtiger  ist,  un- 
veränderliche und  genau  reproduzierbare  Normale  zu  besitzen,  als  die  sehr  viel 
schwerer  meßbaren  Abweichungen  der  praktischen  Emheitenvon  ihren  theoretischen 
Definitionen  zu  kennen. 


IV.  Bestimmung  der  Konstante,  von  welcher  die  Verhältnisse  der 
elektromagnetischen  zu  den  elektrostatischen  Einheiten  abhängen. 

Diese  Konstante  ist  eine  Geschwindigkeit  und  wird  gewohnlich  mit  v  be- 
zeichnet 

Ihre  Messung  erfolgt  in  der  Weise,  daß  man  eine  der  elektrischen  Großen 
nach  dem  einen  und  nach  dem  anderen  Maßsystem  absolut  bestimmt.  Benutzt 
wurden  hierbei: 

a)  Elektrizitatsmengen, 

b)  elektromotorische  Kräfte, 

c)  Kondensatorkapazitäten. 

Die  Vergleichung  von  Elektrizitatsmengen  wurde  von  W.  Weber  und  F.  Kohl- 
rausch ^  vorgenommen.  Zu  diesem  Zweck  wurde  eine  Leidener  Flasche  geladen 
und  durch  Verbindung  der  inneren  Belegung  mit  einem  Sinuselektrometer  die 
dort  herrschende  Spannung  festgestellt.  Durch  Berührung  mit  einer  isolierten 
Messingkugel  wird  ein  Bruchteil  der  Ladung  abgenommen.  Von  der  auf  der 
Kugel  befindlichen  Menge  wird  wiederum  ein  bekannter  Bruchteil  an  die  Stand- 
kugel einer  Coulomb  sehen  Drehwage  abgegeben  und  dort  elektrostatisch  ge- 
messen. Aus  der  Abnahme  der  Elektrometerablenkung  bei  der  besprochenen 
Verminderung  der  Elektrizitätsmenge  kann  auf  die  in  der  Flasche  vorhandene 
Menge  geschlossen  werden.  Die  Flasche  wird  nun  durch  ein  Galvanometer  ent- 
laden und  hierdurch  die  entladene  Menge  elektromagnetisch  bestimmt.  Schließ- 
lich wird  noch  die  in  der  Flasche  zurückgebliebene  Menge  berücksichtigt.  Es 
ei^ab  sich: 

21  =  3,111.1010  cm/sec. 

Die  nächste  Bestimmung  wurde  von  Cl.  Maxwell ^  ausgeführt  Derselbe 
bewirkte  die  Kompensation  der  Anziehung  zweier  geladener  Platten  durch  die 
elektrodynamische  Abstoßung  zwischen  zwei  Rollen,  welche  von  einem  konstanten 
Strom  durchflössen  wurden,  während  die  Platten  mit  den  Polen  einer  konstanten 
Kette  m  Verbindung  waren. 

Als  Resultat  ergab  sich: 

0  =  2,88.1010. 

Mehrere  weitere  Bestimmungen  wurden  nach  einer  Methode  von  Sir 
W.  Thomson  ausgeführt  Der  Strom  einer  konstanten  Kette  wird  elektromagne- 
tisch (mit  Benutzung  eines  Elektro d3mamometers)  gemessen.  In  den  Stromkreis 
ist  ein  großer  Widerstand  eingeschaltet  Die  PotentialdifFerenz  zwischen  den 
Endpunkten  dieses  Widerstandes  wird  elektrostatisch  mit  Hilfe  des  Thomson  sehen 
absoluten  Elektrometers  gemessen. 

1  W.  Weber  und  R.  KomJiAuscH,  Elektrodyn  MaßbesttminiiBifeffl.  W.  1856.  Zurück- 
führung  der  StromintensitätstuesBnngen  auf  mechaaiiscb«s  Maßk  -^  W.  "W^SSS^  'ff«t\s!t  3.  609 
bis  674  —  2  Cl  Maxwell,  Phüos.  Trans.  1868  (ü).  643 — 657;  L^ifeuöh  k«  Etektrizität, 
deutsch  von  Weinstein  2.   522.  f    :  fe-vf  ■.--*  et 
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Resultate  nach  dieser  Mothode: 
Sir  W.  Thomson  '    ,     . 

M'KlCHAN-' 

Shida»  .     . 

HuiiMUCIiSCU  **        .       .       . 


?'  =  2,82  .1010, 
P  =  2,93  .101", 
v  =  2,995.1010, 
V  -=  3,001.1010. 


Nach  der  dritten  Methode  wird  die  Kapazität  eines  KondensatOTS  elektro- 
statisch aus  seinen  Dimensionen  berechnet.  Zur  Messung  wird  derselbe  durch 
Verbindung  seiner  Belegungen  mit  den  Polen  einer  konstanten  Kette  geladen. 
Endlich  wnd  der  Entladungsstrom  nach  Trennung  der  Belegungen  von  der  Kette 
und  Herstellung  einer  leitenden  Verbindung  derselben  elektromagnetisch  durch 
den  ersten  Ausschlag  dei   Nadel  eines  GaUanometers  bestimmt. 

Die  Gesamtstarke  J  desselben  ist: 

/=^'  . 

wenn  die  elektromotorische  Kraft  der  Kette  E  und  c  die  elektrostatische  Kapa- 
zität des  Kondensators  bedeuten. 

Femer  wird   der  Strom   derselben   Kette   durch   dasselbe  Galvanometer   ge- 
leitet.    Erfolgt  hierbei  die  Ablenkung  cp^ ,   wenn 
der  Gesaratwiderstand  des  Stromkreises  w  beträgt, 
und  ist  der  Ausschlag  des  Entladungsstromes  7/, 
so  ist: 


a 


I — M 


c 


© 

KiKM  300. 


V' 


c  e "  •  r         f// 

Auf   die    gewöhnlich   erforderliche  Verzwei-     . 
gung  des  konstanten  Stromes  bei  seinem  Durch- 
gang   durch    das    Galvanometer    soll    hier   nicht 
näher  eingegangen  werden. 

Noch  einfacher  gestaltet  sich  diese  Methode, 
wenn  in  schneller  Folge  durch  eine  selbsttätige 
Wippe  der  Kondensator  geladen  und  dann  durch  das  Galvanometer  entladen 
wird.  Ist  die  hierbei  entstehende  konstante  Ablenkung  desselben  rp^  und  ;/  die 
Anzahl  der  Ladungsströine  in  der  Zeileinheit,  so  ist: 


nc 
1)1 


^\ 

Endlich  kann  man  (Himstodt)  ein  Differentialgalvanometer  benutzen,  bei 
welchem  die  Wirkung  der  Entladungsatröme  derjenigen  deg  konstanten  Stromes 
resp.  eines  Bruchteils  desselben  gleich  ist.  Wird  die  in  der  Figur  300  dar- 
gestellte Anordnung  benutzt,  wobei  die  Wippe  abwechselnd  in  CT  und  U'  Schließung" 
bewirkt,  so  ist: 

W{R-\-  W) 


f'- 


w 


wenn  der  Widerstand  AC=Wt  AB  ■=  IV  und  AGC^  R  ist 

1  Sir  W.Thomson,  Rep    of  Brit.  Assoc.  1869,  S,  ^g^.  "-  *  MTCicSAN,  Phil.  Mag.  47 
\a\  218.  1874.  —  3  R.  Shida,   Phil.  Mag.    10    (S).    431^4^6.    1880,  r-  Vgl.  auch  die  Dis.- 
-  "  '-       ",  (5).  473;  12.  76,  154,  as4,  ^>  X%U,  -^  ♦  M.  Hurmucskcu,  Ann.  de 
(7).  433.  1857. 
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Hnndb   d 
Phys    2.  Aun 


Mit  Hilfe  von  Kondensatorladungen  ergab  sich  bei  der  Messung  \ün: 
Ayrton  und  PerryI     ....     0  =  2,98  «101°, 


Stqletow  2 
J.  J.  Thomson  8 
J.  Klemencic* 

F.   HlMSTEDT^ 

H.  Abraham'' 


z;=  2,98  —  3,00.101», 

v=  2,963.101", 

z/  =  3,(1188.  101% 

V  =  3,0093  .101"  (Gesamlmittel), 

v=  2,992.101". 


Zu  diesen  Resultaten  mag  noch  bemerkt  \^ erden,  daß  die  drei  ersten  Be- 
obachter einen  Schutzringkondensator  benutzten  (ebenso  auch  Auraham),  wahrend 
KlemenciS  und  Himstedt  einen  aus  zwei  kreisförmigen  Platten  bestehenden 
Kondensator  anwandten,  dessen  Kapazität  nach  einer  Formel  von  G.  Kirchhoff'' 
berechnet  wurde,  deren  Richtigkeit  noch  besonders  gepnift  worden  war.  In 
seiner  letzten  Untersuchung  benutzte  Himstedt  ebenfalls  einen  Schutzring- 
kondensator. 

Die  Geschwindigkeit  v  stimmt  sehr  nahe  mit  derjenigen  des  Lichtes  überein, 
für  welche  F.  Himstedt ^  als  Mittel  aus  fünf  neueren  Untersuchungen  den  Wert: 

3,002.  1010  cm/sec 
angibt 

Nehmen  wir  für  v  den  Wert:  3'10i°,  so  erhalten  wir  fui  die  internatio- 
nalen Einheiten  die  folgenden  Werte : 


1  Volt    . 
1  Ohm   . 
1  Ampere 
1  Coulomb 
]   Farad 


1  "W.  E.  Ayrton  und  J  Perry,  Phil.  Mag  7  (5)  222 — 289  1879.  —  2  a.  Stolktow, 
Journ.  d  Phys.  10  468  1881  —  3  J.  J  Thomson,  Proc.  Roy.  Soc.  35.  346—347.  1883; 
Trans  Roy.  Soc.  1883  (3)  707—720.  —  4  J.  KuEMEN^ic ,  Sitzungsber.  d.  Wien.  Akad.  88. 
298—328;  Rep.  d.  Phys.  20.  462—489  1884.  —  B  F.  Himstedt,  Wied.  Ann  29.  560  bis 
S79  1886,  33.  1—12;  36  126—136.  1888.  —  6  H.  Abraham,  Comp t.  rend.  114.  654—657, 
1355—1356.   1892.  —  7  Handbuch  4  (i).  35    —  8  f  Himstedt,  Wied.  Aun.  35.  136.    1888. 
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Technische  Anwendungen  der  Induktion. 
I.  Dynamoelektrische  Maschinen.    Kraftübertragung. 

Von  Th.  Des  Coudres. 


A)   Geschichtliches  über  Starkstromelektrotechnik. 

Gauss'  und  Webers  elektrische  Telegraphenverbindung  1833  arbeitete  mit 
Magnetinduktiousatrömen.  Für  Zwecke  des  Signalwesens,  für  Minenzündung,  Sicher- 
heitsvorrichtungen,  elektrische  Uhren,  ebenso  wie  für  medizinische  Wirkungen 
konnten  die  magnetelektnschen  Maschinen  der  physikalischen  Laboratorien  von 
vornherein  praktische  Verwendung  finden.  Anders  wo  es  sich  um  Umsetzung 
größerer  Energiebeträge  handelte.  Das  Boot,  welches  Jacobi  1839  auf  der  Newa 
mit  etwa  1  Pferd ekraft  elektrisch  m  Bewegung  setzte,  trug  eine  Grovebatterie. 
Durch  Bunsenelemente  wurde  bei  der  Erstaufführung  von  Meyerbeers  Prophet 
184Ü  in  Paris  die  aufgehende  Sonne  gespeist,  mit  der  FoucAUi/i  die  elektrische 
Bogenlampe  beim  großen  Publikum  einführte.  Auch  für  die  damals  beliebten 
Sonnenmikroskop-Demonstrationen  mußten  stets  viele  Zellen  mit  der  lastigen 
Salpeteraturc  aufgebaut  werden,  sofern  man  nicht  DaUMONDschcs  Kalklicht  vorzog. 

Die  Grundlage  für  eine  wirtschaftliche  Starkstromtechnik  war  erst  gegeben, 
als  man  erkannt  hatte,  daß  zu  mechanischer  Erzeugung  starker  Ströme  an  Stelle 
der  Stahlmagnete  Elektromagnete  zu  setzen  seien.  1848  hatte  J.  Brett  die  An- 
regung gegeben,  den  im  Anker  einer  magnetelektrischen  Maschine  erzeugten 
Strom  durch  eine  um  den  Stahlmagneten  gewickelte  Drahtapule  zu  senden  und 
damit  die  Wirksamkeit  des  Magneten  zu  erhöhen^. 

Aus  dem  Jahre  1851*  stammt  Öinstedtens  Vorschlag,  mit  dem  Strom  einer 
magnetelektrischen  Maschine  ein  eil  Elektromagneten  zu  erregen  und  vor  diesem 
eine-n  zweiten  Anker  rotieren  zu  lassen,  dessen  Strom  eventuell  den  Elektro- 
magneten einer  noch  größeren  Maschine  speisen  sollte.  Durch  solche  Koppelung 
zweier  Maschinen  erhielt  H.  Wilde"   1866  bereits  recht  starke  Ströme. 

'  Den  entscheidenden  letzten  Schritt  aber  verdankt  man  Werner  Siemens.  Er 
erläuterte  am  17.  Januar  18G7  vor  der  Berliner  Akademie  das  Prinzip  der  von 
ihm  sogenannten  dynamo elektrischen  Maschinen.  Der  durch  den  remanenten 
Magnetismus  weichen  Eisens  in  einem  rotierenden  Anker  erzeugte  schwache  Strom 
braucht  nur  in  passender  Richtung  wieder  um  das  Elsen  geleitet  zu  werden,  und 
es  tritt  Selbsterregung  ein,  d.  h.  Strom  und  Magnetismus  werden  sich  fortwährend 
gegenseitig  selbst  verstärken  und  rasch  sehr  bedeutende  Maximalwerte  erreichen. 
Die  Abhandlung  schließt  mit  den  durch  den  praktischen  Erfolg  seitdem  glänzend 
gerechtfertigten  Worten:  „Der  Technik  sind  gegenwärtig  die  Mittel  gegeben, 
^toJjtrische  Ströme  von  unbegrenzter  Stärke  auf  billige  und  bequeme  Weise 
s^^ierÄÜ  da  za  erzeugen,  wo  Arbeitskraft  disponibel  ist*."  ISticht  ganz  vier  Wochen 
l^äter  mmchte  Ch.  Wheatstone  in   eln.6i  SitjiB^  ^se*  Royal -Society   den  fast 

^  Proc.  Roy.  Sog,  15, 
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■^^'l  gleichen  Vorschlag,  nur  wollte  er  die  Erregerwicklung  nicht  wie  Siemens  in  den 

*'  Hauptstromkreis    schalten   (Hauptstrommaschme) ,    sondern  in   einen   Nebenschluß 

legen  (Nebenschlußmaschine)  i. 

Für   die  praktische  Ausführung   der  dynamoelektrischen   Maschinen    konnten 
^  nun  zunächst  all  die  technischen  Gestaltangen  Anwendung  finden,  welche  Faradays 

^  wegweisende  Grundideen  bereits   in   der  Ära   der  magnetelektnschen   Maschinen 

•j  erfahren  hatten  2. 

'  Unipolarmaschinen.    Die  von  Faraday  zuerst  beschriebene  und  als  „neue 

elektrische    Maschine"    bezeichnete    Vorrichtung 3,     eine    zwischen    Magnetpolen 
rotierende  Knpferscheibe  mit  Schleifkontakten  an  der  Achse  und  an  der  Peripherie, 
lieferte   ohne  weiteres   konstante   elektromotorische  Kraft.     Den  gleichen  Vorteil, 
r,'  daß    ohne   Kommutationsvorrichtung   direkt  konstanter   Gleichstrom   abgenommen 

i  werden   kann,    boten    auch  die  anderen  Anordnungen*    für  deren  Wirkungsweise 

1    '  sich  der  wenig  gluckliche  Name  Unipolare  Induktion  eingebürgert  hat    Immer  von 

neuem  hat  man  versncht,  auf  diesem  verlockenden  Pnnzipe  zu  technisch  verwend- 
baren Starkstromerz eugem  zu  gelangen  6.  Aber  stets  wurden  die  Erwartungen  ent- 
tauscht. Die  Maschinen  bewahrten  sich  nicht  .'^  Hauptschwierigkeit  machte  das 
Erzielen  genügend  hoher  Spannung. 

In   eine  neue  Phase   scheint  das  Problem   der   Gleichstrommaschinen   ohne 
I  Ummagnetisierung  und  ohne  Stromwender  erst  m   aUemeuester  Zeit   getreten  zu 

^    I  sein  durch  die  mit  Hilfe  der  Dampfturbinen   erreichbaren   hohen  Umlaufszahlen, 

\    '  so  daß  die  elektromotorische  Kraft  schon  pro  Längeneinheit  des  einzelnen  Leiters 

1     ,  sehr  groß  wird.    Die  General  Electric  Co.  hat  eine  von  J.  C.  Noeggeraih  durch- 

"1  gebildete  (azyklische)  Dynamo  von  300  KW  für  500  Volt  mit  Erfolg  ausgeführt'. 

;|  Der   auf   der  Achse    einer  Kurtisturbine   von  3000  Umdrehungen   sitzende  Anker 

H  tragt  12  wirksame  Leiter,  die  durch  24  Schleifringe  und   12   feststehende  Ruck- 

»j    ,  leiter   hintereinander   geschaltet   werden.     Von  kundiger  Seite  ^  wird   der  zukünf- 

|i    j  tigen  Entwicklung   dieser  Maschinengattung   eine  hoffnungsvolle  Prognose   gestellt. 

'''I  Gleichstrommaschinen   mit    offener  Wicklung.     Die    ältesten  kleinen 

jl  Dynamomaschinen  hatten  den  Doppel -T-Induktor  von  Siemens"  (Figur  301),  dessen 

n    ;  Spule   mit  ihren  Enden   an  zwei   halbkreisförmige   Segmente   angeschlossen  war, 

auf  denen  die  Bürsten  schleiften.  Der  magnetische  Kreis  ist  hier  schon  sehr 
vollkommen.  Aber  der  gelieferte  Gleichstrom  schwankt  bei  jeder  Umdrehung 
zweimal  zwischen  Null  und  einem  Maximalwerte  (Figur  302).  Um  die  Pulsations- 
amphtuden  des  Stromes  zu  vermindern,  brachte  man  auf  dem  Anker  mehrere 
Spulen  unter  verschiedenen  Winkeln  an  und  führte  sie  zu  entsprechend  gegen- 
einander verschobenen  KoUektorsegmenten,  wie  Schema  Figur  303  zeigt  Jedes  Seg- 
mentpaar war  nur  während  der  Zeit  mit  den  Bürsten  m  Berührung,  während  in  der 
ihm  zugehörigen  Spnle  maximale  elektromotorische  Kraft  herrschte;   die  anderen 

1  Proc  Roy.  Soc.  15.  369.  1867.  Der  Fall,  daß  dieselbe  Entdeckung  von  mehreren 
Forschem  unabh^gig  gemacht  -wnide,  kommt  auf  dem  Gebiete  der  Starkstromtechnik  übrigens 
merkwürdig  häufig  vor.  Außer  dem  Dynamoprinzip  sei  in  dieser  Hinsicht  besonders  genannt  der 
Ringaüker  mit  Kollektor  und  geschlossener  Wicklung  (PAdNOTTi  1860,  Ghamme  1870).  Das 
Mehrphnsenstromfeld  und  der  Drehstrommotor  (Febraäis,  N.  Tesla,  beide  1888),  der  synchrone 
Gleichlauf  von  Wechselstrommaschinen  (Wilde  1869,  Hopkinson  1883).  —  2  Als  erste  magnet- 
elektnsche  Vorläufer  der  Dynamomaschinen  neimt  man  meist  die  Vomchtungen  von  Dal  Nboeo, 
Phü.  Mag.  (3)  1.  45    1832  und  von  Pixn,  Aim.  de  chim.  et  de  phys    50.  322  und  51.  76.  1832. 

—  3  Handbuch  5.  538.  —  Faäaday,  Experim  Res.  Art  85  —  *  1.  c.  Art.  135,  155,  158, 
219,  220,  222.  —  B  Noch  heute  -werden  auf  diesem  Gebiete  die  eigenartigsten  Projekte  paten- 
tiert, z  B.  D.  R  P.  Nr  156029.  —  6  Umpolaimaschinen  von  Siemens  &  Halske  und  von  Forbes 
findet  man  z  B  in  älteren  Auflagen  des  Buches  „Die  dynamoelektnschen  Maschinen"  von  SiLV. 
Thompson  beschrieben  und  abgebildet  Die  sieben  Auflagen  dieses  Werkes  geben  überhaupt 
eine  vorzughche  Übersicht  über  die  Entwicklungsgeschichte  auch  der  konstruktiven  Seite  des 
Dynamomaschinenbaues  und  über  das  Auftauchen  und  eventuell  -wieder  Verschwiitden  neuer 
Typen.  —  7  I.  E.  NoEGGERATH,  Proc.  of  fhe  American  Inst,  of  Electrical  Engiöeers.    Januar  1905. 

—  8  C.  L.  Feldmann,  Elektrotechn  Zeitschr.  26.  831.  1905,  —  9  "^ngh  Patent  Nr.  2017. 
1856,  Pogg   Ann.  101.  271.  1857  ^    ,     . 
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Figur  301 


Figur  302. 


Figur  303. 
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Spulen  blieben  so  lange  ausgeschaltet  und  stromlos,  verursachten  darum  auch  keine 
JouLEschen  Wärmoverlusle.  Figur  ;-J04  gibt  die  von  zwei  um  90"  gegeneinander 
verdrehten  Spulen  gelieferte  Span- 
nungskurve wieder.  Dynamos  mit 
derartig  getrennten  Ankerspulen 
werden  als  Maschmcn  mit  offener 
Wicklung  bezeichnet.  Sie  eignen 
sich  zur  Erzeugung  hoher  Spannung 
und  zur  Anbringung  von  Vorrich- 
tung für  automatische  Stromregu- 
lierung (z.  B.  durch  automatisches 
Verstellen  der  Bürstenbrücke),  wie 
beides  bei  Serienschaltung  von  vielen 
Bogenlampen  gefordert  wird.  Dabei 
sind  die  schwachen  Strompulsationen  sogar  insofern  von  Vorteil,  als  sie  die 
Mechanismen  der  Lampen  leicht  beweglich  halten.  In.  Europa  haben  die 
Dynamos  mit  offener  Wickelung  nie  eine  Rolle  gespielt  Eme  um  so  größere  in 
Amerika,  wo  die  ersten  Bogenlampenreihenanlagen  schon  aus  dem  Jahre  1881 
datieren  1,  und  wo  dieser  Betriebsmodus  noch  heute  verbreitet  isL  Über  die 
interessante  Gesamtgestaltung  und  die  interessanten  Einzelheiten  der  hierbei  ver- 
wandten Maschinen  von  Thomson  Housten^  und  von  Brush^  mag   auf  die  Be- 

1  E.  Hagen,  Elekcnsche  Beleuchtung.  Berlin  1:885  —  2  Amer.  Patent  Nr.  223557.  ^^So; 
2916569,  1884.  —  A.  GuEROüT,  La  Lum  Electr.  16.  398.  1885.  —  3  Amer.  Patent  Nr.  189997« 
Itoy,  ;-*  :&iigüieeriug  31  25.  1881.  —  E.  Richtbä,  Elektrotechn.  Zeitschr.  3.  193  1882.  — 
F.lIRR^»(jK^),  Zentralbl.  f.  Elektrotechnik  4.  191.  1882  und  Wietlisbacb:,  ibid.  470 
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Schreibung  m  den  Handbuchern  über  Dynamomaschinen  von  Kitieler  und 
S.  Thompson  verwiesen  werden.  Bei  den  ungunstigen  amerikanischen  Arbeiter- 
verhaltnissen  verlohnen  sich  dort  selbst  recht  komplizierte  automatische  Regulier- 
mechanismen, wenn  diese  nur  die  Betriebssicherheit  unabhängig  von  geschulten 
Arbeitskräften  machen  i. 

Gleichstrommaschinen  mit  geschlossener  Wicklung.  Durch  die  Ein- 
fuhrung des  Gramme-Pazinotti sehen  Ringankers 2  1871  und  durch  die  Erfindung 
des  Hefner- Alteneck  sehen  Trommelankers^  1873  war  das  Problem  der  tech- 
nischen Erzeugung  von  Gleichströmen  mit  minimalen  Schwankungen  endgültig 
gelost.  Unzählige  Formen  nahmen  die  Maschinen  im  einzelnen  an.  1880  wurde 
zuerst  von  W.  Siemens  Nebenschlußschaltung  der  Feldmagnete  ausgeführt.  Die 
Erfindung  der  seit  1881  auftretenden  Verbundschaltung  wird  von  verschiedenen 
Seiten  beansprucht 

Epochemachend  für  die  Entwicklung  der  gesamten  Elektrotechnik  wirkte  die 
Erfindung  der  Glühlampe  (Edison  1879)  und  das,  was  man  damals  die  Lösung 
des  Problems  der  „Teilung  des  elektnschen  Lichtes"  nannte,  die  Ausbildung  des 
Zweileitersystemes,  d.  h.  der  Parallelschaltung  von  Lampen  und  sonatigen  Ver- 
brauchsapparaten  durch  Edison  1879-^.  Ihr  folgte  sehr  bald  1883  das  Dreileiter- 
system  John  Hopkinsons.  Die  erste  elektrische  Zentrale  der  Welt,  die  Edison- 
sche  des  sogenannten  Distnktes  I  in  New  York,  wurde  am  3.  September  1882 
dem  Betriebe  übergeben.  Es  folgt  1888  Mailand  als  erste  Zentrale  m  Europa, 
1884  Berlin  die  erste  in  Deutschland.  1886  ging  Dessau  mit  der  Anwendung 
von  Gasmotoren  voran.  1887  hatte  Lübeck  den  Mut  des  ersten  Elektrizitats- 
werkbetnebes  auf  stadtische  Kosten. 

Die  erste  elektrische  Bahn  war  auf  der  Berliner  Gewerbeausstellung  1879 
zu  sehen,  und  1881  wurde  von  Siemens  &  Hai^ke  ein  dauernder  elektrischer 
Bahnbetneb  in  Lichterfelde  eingeführt.  1884  nahm  Amerika  die  Aufgabe  mit 
großem  praktischen  Erfolg  in  AngnfiF,  und  Anfang  der  90  er  Jahre  kamen  die 
Errungenschaften  der  Neuen  Welt  auf  dem  Gebiete  des  elektrischen  Bahnbaues 
wieder  der  Alten  Welt  zugute.  Die  Straßenbahnen  wurden  in  allen  größeren 
Städten  schwer  ins  Gewicht  fallende  Abnehmer  der  Elektrizitätswerke. 

Der  praktische  Dynamomaschinenbau  war  m  den  beiden  ersten  Jahrzehnten 
semer  Entwicklung  der  theoretischen  Behandlung  vorausgeeilt  Noch  Ende  der 
80  er  Jahre  wurden  D^Tiamomasbhmen  wie  Elektromotoren  wesentlich  nach  dem 
Gefühl  entworfen.  Erst  allmähhch  begann  man  die  inzwischen  erkannten  Ge- 
setze des  magnetischen  Kreises  auf  Vorausberechnung  von  Maschinenleistungen 
anzuwenden.  Es  sind  hier  besonders  die  Namen  Rowland'',  Bosanquet",  W.  von 
Siemens'',  G.  Kapp^  und  namentlich  die  Gebrüder  Hopkinson^  zu  nennen. 

Unter  dem  Emflusse  der  von  der  Theone  gegebenen  Pnnzipien  für  öko- 
nomische Bauart  ist  die  Mannigfaltigkeit  der  Formen  zurückgegangen.  Die 
Dynamos  sind  im  allgemeinen  gedrungener  geworden.  Nicht  nur  die  Magnet- 
schenkel von  150  cm  Länge  und  nur  23  cm  Durchmesser  der  EDisONschen  (alten) 
New  Yorker  Zentrale  wurden  als  unwirtschaftlich  erkannt  Auch  Typen,  wie  die 
einst  weit  verbreitete  ScHUCKERTSche  Flachringdynamo  (1876)  werden  nicht  mehr 
gebaut    Die  Kostspieligkeit  ihrer  Herstellung  hat  den  Wettbewerb  mit  einfacheren 

1  Als  dntte  verbreitete  Maschine  mit  offener  Ankerwicklung  sei  aus  neuerer  Zeit  noch 
die  von  "Westinghonse  (Pittsburg)  genannt  Elektrotechn.  Zeitschr.  15.  515.  1894.  —  Gr.  Mavbr, 
Elektrotechn.  Zeitschr.  IL  257.  1890,  14.  626  1893,  15.  515.  1894.  —  2  A.  Pacinotti,  Nuovo 
Cimento  19  378.  1865,  C.  R  73.  543  1871  —  Z  Th.  Gbamme,  EngL  Patent  Nr.  1668.  1870; 
C.  R.  73  175.  1871;  75  1497.  1872.  —  3  Engl.  Patent  Nr  2001.  1873.  —  4  Erste  Anlage. 
115  Glühlampen  auf  einem  Dampfer  „Columbia".  —  B  PhiL  Mag  {4)  46.  140.  1873;  Elec- 
tncian  13.  536.  1S84.  —  ^  Plul-  Mag  (5)  16  207.  1883,  532.  Jum  1884;  1©  73  1885  — 
7  Wied.  Ann  24  93.  1885  und  Lebensennnerung  314.  Berlm  1893,  —  -8  ElecWq?(n  Februar 
1886  bis  Mai  1887  —  9  L  u.  E.  HoPKiNSON,  Phil  Trans  Lond.  177.  331.  l&8$.  l_*  I.  HoP- 
KJNSON,  Ongmal  papers  on  Dynamo  machinery  and  aUied  subjikte     Tütvr  YöJSfe  lE^f.'*  " 
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Formen  nicht  aushalten  können.  Wo  sich  aber  solch  alte  Flachringmaschine 
noch  in  physikalischen  Instituten  befindet,  wird  man  sie  wegen  ihrer  mit  den 
Mangeln  des  magnetischen  Kreises  Hand  in  Hand  gehenden  vorzuglichen  Kühlung 
und  damit  großen  Überlastbarkeit  für  Experimentierzwecke  besonders  hoch  schätzen. 
Wechselstrom.  Wechselstromerzeugimg  hat  nie  Schwierigkeiten  bereiteL 
Trotzdem  trat  sie  in  der  Starkstromtechnik  anfangs  sehr  gegen  den  Gleichstrom 
zunick.  Für  chemische  Zwecke  war  Wechselstrom  vor  Entstehung  der  Licht- 
bogenchemie (Carbid,  Salpetersäure)  überhaupt  nicht  zu  verwenden.  Für  Bogen- 
lampen und  Motorbetrieb  anfangs  mindestens  nur  sehr  schwieng.  Trotzdem 
wurde  schon  1886  von  Ganz  &  Co.  in  Rom  eino  große  Zentrale  nach  dem 
Transformatorensystem  errichtet. 

Erst  die  Erfindung  des  Drehstrommotors^  eröfinete  dem  Wechselstrome 
volle  Konkurrenzfähigkeit  mit  dem  Gleichstrom.  Entscheidend  für  Erkenntnis 
der  praktischen  Überlegenheit  des  Wechselstromes,  sofern  es  sich  um  größere 
Entfernungen  handelt,  war  die  Frankfurter  Ausstellung  18912.  Dobrowolskys^ 
\erketteter  Dreiphasenstrom  übertrug  mittels  doppelter  Transformation  300  PS 
über  170  Kilometer  von  Laufen  am  Neckar  in  die  Ausstellung  (Hochspannungs- 
leitung von  .30000  VolL).  Die  größte  heutige  elektrische  Anlage  ubeThaupt,  die 
seit  1894  den  Niagarafallen  50  000  PS  entnimmt,  ist  eine  Wechselstromanlage. 
Eine  gute  Anschauung  von  der  Entwicklung  der  einzelnen  elektrischen  Be- 
triebsarten gewinnt  man  aus  der  seit  1894  in  der  Elektrotechnischen  Zeitschrift 
alljährlich  gegebenen  Statistik  der  Elektrizitätswerke  in  Deutschland.  1894  gab  es 
148  solche  Werke  mit  88000  KW,  1906*  war  die  Zahl  1338  mit  723000  KW 
Gesamtleistung,  darunter  1080  Anlagen  für  Gleichstrom.  100  mit  Gleich-  und 
Drehstrom,  90  für  Drchstrom,  37  für  Wechselstrom,  18  für  Gleich-  und  Wechsel- 
strom, 2  nach  dem  monozyklischen  System,  1  mit  Gleichstrom,  Drehstrom  und 
Wechselstrom.  Analoge  jährliche  Zusammenstellungen  für  England  veröffentlicht 
die  Zeitschrift  „The  Electrician". 

B)   Die  Starkstromtechnik  der  Gegenwart '^. 

Die  Gleichstrommaschine". 

Im  Felde  feststehender  Elektromagnete  dreht  sich  der  Induktor  oder  Anker. 
Der  vom  mitroticrenden  Kollektor  durch  „Bürsten"  abgenommene  Strom  dient 
außer  zu  Leistungen  im  äußeren  Schlieüungakrciae  auch   zur  Erregung  der  Feld- 

1  Siehe  nuten  S.  768.  —  2  AUg.  Bericht  liber  d.  lutermit.  Elektrotechnische  Ausstellung 
in  Frankfurt  (Mttiu)  1891.  2.  Bd.  18931  auch  UiTHNliüKN,  Elektrolechn.  Zeltschr.  13.  378.  1892. 
3  D.R.P.  Nr.  51083  vom  8.  März  1889.  —  *  Elektrotechu.  Zeitschr.  28.  422.  18.  Apnl  1907. 

B  Da  bei   den   iolgenden  kurzen  Angaben   über  Dynomomasclünen .    Motoren,  Trausforma- 

turen  und  Leitungssysteme  der  heutigen  Elektrotechnik  immer  iin  einzelnen  auf  die  Spezial- 
Uteratur  Verwiesen  werdea  muß,  so  seien  an  dieser  Stelle  von  neuesten  Büchern  über  Stark- 
stromtechnik nur  genannt  das  von  Heinkk  herausgegebene  Sammelwerk,  Handbuch  der  Elektro- 
technik, Leipsdg,  zum  Teil  1907  noch  im  Erscheinen  begrüTen,  Band  4  schon  In  2.  Aufl.  er- 
schienen; das  Lehrbuch  Asnolds  „Die  Gleichstroramaoobine",  2.  Aufl.,  Berlin  1906  und  sem 
Handbuch  „Die  Wechselstromtechnik",  Berlin  1902— 1904;  das  schon  oben  erwähnte  Handbuch 
von  S.  Thompson  „Die  dynamoelektrischen  Maschinen",  7.  Aufl.,  Halle  1907,  2.  Band  unter 
der  Presse;  die  Büjcher  G.  Kapps  „Dynamomaschinen  für  Gleich-  und  Wechselstrom",  4  Aufl., 
Berlin  1904.  Elektrische  Kraftübertragung,  3.  Aufl.,  Berlin  18^8.  Aber  auch  die  kleine  ,,Ein- 
führung  in  die  Elektrotechnik"  von  Tu.  Ehshajuj,  2.  Aufl.,  Leipzig  1907  und  die  „Le9ons 
d'Electrotechmque  generale"  von  P.  Janet,  2.  Aufl.,  Paris  1904/1907  verdienen  besondere  Er- 
wähnung. Einige  Bemerkungen  über  elektrotechnische  Literatur  vom  Standpunkte  des  Physik- 
lehrers aus  findet  man  bei  Klein  und  RiacKE  „^er  angewandte  Mathematik  und  Physik", 
207,  Leipzig  1900.  Im  vorausgehenden  Texte  „Über  Elftktaroteohnik"  muß  es  dort  S.  184, 
Z.  6  heißen  „175"  statt  „280"  Ampere,  S.  202, 'j^i.jj.Hftbhfingig  von"  statt  „proporüonal", 
Z.  6  „große"  statt  „maximale".  —  8  Siei*  6iw  m<^  «i«»  eben  genannten  Büchern  noch 
I,  Fischer  Hinnen  „Die  Wirkungsweise,   '  KonstrukÖon  elektrischer  G-leich- 

-laschinen",  3,  Aufl.     ZÜnob  iB^VJ- 
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magaete.  Wird  der  Gesamtstrom  des  Ankers  in  dickdrahtigen  Windungen  von  geringem 
Widerstände  um  die  Feldmagnete  geführt  (ÄZTin  Figur  305),  so  spricht  man  von  einer 

1.  Hauptstrommaschine,  Reihen  oder  Serienmaschine,  Maschine  mit  direkter 
Wicklung.     Im  Gegensatze  dazu  besteht  bei  der 

2.  Nebenschlußmaschine  die  Feldmagnetbewicklung  {N/^Figüx  306)  aus  vielen 
Windungen  dünnen  Drahtes  und  ist  parallel  zur  äußeren  Leitung  geschaltet. 
Endlich  sind  als  dritte  Klasse  zu  unterscheiden  die 


^fe^ 


Figur  305 


Figur  306 


Figur  307 


Figur  308. 


3.  Maschinen  mit  gemischter  Wicklung,  Kompound-  oder  Verbundmaschinen. 
Hier  sind  die  Elektromagnete  mit  zwei  Lagen  von  Windungen  versehen, 
einer  dickdrahtigen  von  wenig  Umgangen  und  einer  aus  einer  größeren 
Anzahl  von  Windungen  schwächeren  Drahtes.  Es  sind  beide  in  Figur  307 
und  Figur  308  dargestellte  Anordnungen  m  Gebrauch.  Entweder  der  Strom 
verzweigt  sich  an  den  Bürsten  B  (Nebenschluß  parallel  zum  Anker)  oder 
erst  an  den  Klemmen  K  (Nebenschluß  parallel  zur  Leitung,  „langer  Neben- 
schluß«). 

Zweipolige  Dynamos. 

Feldmagnete.  Die  bewährtesten  Feldmagnetformen  sind  m  den  Figuren  309, 
310  und  311  wiedergegeben.  Das  einfache  Hufeisen  hat  den  Mangel  unvollkommener 
Symmetrie  des  Feldes.    Bei  der  sogenannten  Manchestermaschine  Figur  310  wird 


IMiiii 
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Figur  309 


Figur  310 


der  Anker  von  zwei  parallel  geschalteten  KrafÜinienkreisen  durchsetzt  Die  Pole 
sind  „Folgepole".  Die  geschlossene  Type  Figur  311  zeichnet  sich  durch  einfache 
Herstellungsweise  und  geringe  Streuung  aus.  Als  Matenal  tritt  neben  dem 
magnetisch  ungunstigen  Gußeisen  und  dem  kostspieligeren  Schmiedeeisen  nämlich 
immer  mehr  weicher  Stahlguß  (Flußeisen)  in  den  Vordergrun4» 
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Anker.  Wenn  das  zur  Verminderung  des  magnetischen  Widerstandes  zwischen 
den  Polen  emgeführte  Eisen  ruhen  wurde,  wie  der  Spulenkern  eines  Darsonval- 
galvanometers  ^ ,  was  für  die  Induktionswirkung  in  den  bewegten  Ankerspulen, 
ganz  gleichgültig  wäre,  so  könnte  es  massiv  sein.  Da  aber  der  eiserne  Anker- 
kem  bei  den  heutigen  Maschinen  aus  mechanisch  konstruktiven  Gründen  den 
Träger  der  Ankerspulen  bildet  und  mitrotiert,  so  muß  man  ihn  zur  Verhinderung 
von  Wirbelstromausbildung  senkrecht  zum  Kraftlinienflusse  unterteilen.  (Verwendung 
von  Transformatorblechscheiben  und  nur  noch  selten  von  Eisen  drahten.) 

Das  Prinzip  der  „geschlossenen  Ankerwicklung"  und  die  Wirksamkeit  des 
Kollektors  tritt  am  anschaulichsten  bei  der 

Ringwicklung  zutage.  Die  aus  den  Spulen  A  bis  MAci  schematischen  Figur  312 
bestehende  Bewicklung  lauft  in  sich  zurück.  Von  der  Verbindungsstelle  je  zweier 
aufeinanderfolgender  Spulen  fuhrt 

ein    Abzweigdraht    nach    einem  ^^N^ 

Streifen  a  bis  7n  des  Kollektors. 
Die  Bürsten  sind  durch  ß  und  ß' 
dargestellt. 


^"-^'^^^^S 


FitTir  312. 


Figur  313. 


Bei  der  augenblicklichen  Stellung  des  Ringes  geben  Spule  A  bis  i?  gleich- 
gerichtete elektromotorische  Kräfte,  ebenso  G  bis  M.  Die  Bürsten  führen  den 
Strom  durch  Vermittlung  der  Streifen  a  und  ^  des  Kollektors  in  die  Leitung. 
Bei  fortgesetzter  Drehung  tritt  jedesmal  die  folgende  Windung  an  Stelle  der 
vorhergehenden,  ebenso  die  nächste  Kollektorlamelle  an  Stelle  der  benachbarten, 
so  daß  die  Wirkung  unverändert  bleibt  Nur  bei  dem  Übergang  der  Bürste  ß 
von  a  auf  m  resp.  der  Bürste  ß'  von  g  auf  /  tritt  em  Augenblick  ein,  wo  die 
Streifen  a  und  nt  sowie  /  und  g  leitend  verbunden  sind.  Dadurch  werden  die 
Spulen  M  xmdi  F  in  dieser  Zeit  kurz  geschlossen.  Sie  sind  also  während  dessen 
elektromotorisch  für  den  äußeren  Kreis  unwirksam.  Hierdurch  wird  eine  Strom- 
schwankung bedingt,  die  aber  um  so  geringer  bleibt,  je  größer  die  Anzahl  der 
Spulen  ist,  in  welche  die  ganze  Wicklung  zerfällt 

Sehen  wir  hiervon  ab,  so  kann  man  also  die  Induktionswirkung  in  dem 
Ringe  so  auffassen,  als  ob  in  jeder  Hälfte  dieselbe  konstante  elektromotorische 
Kraft  E  ihren  Sitz  hat,  und  beide  Ringhälften  nebeneinander  geschaltet  sind, 
Skizze  Figur  313  soll  zugleich  die  im  Ramn  feststehende  Verteilung  der  Kompo- 

4.  Figur  85, 
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Figur  314. 


nenten  von  E  und  ihre  Größenverhaltnisse  andeutei 
Figur  314  gibt  einen  durch  die  Achse  gelegten  Quej 
schnitt  des  GRAMMEschen  ZyhnderringinduktorB.  Vor 
Rjnganker  zur 

Trommelwicklung  können  wir  uns  rem  gcometrisc 
in  folgender  Weise  einen  stetigen  Übergang  vorstelle] 
Man  sehe  zunächst  vom  Eisenkerne  ab  und  denke  de 
Radius  des  inneren  Zylinderringmantels  der  Ringwickhin 
kleiner  und  kleiner  werden  bis  zu  Null  und  dann  wcitt 
negativ  bis  zum  Betrage  des  äußeren  Rmgradius  wachsci 
Dann  liegen  sämtliche  Drähte  auf  der  Außenflache  eine 
zylindrischen  Trommel,  und  diese  wäre  nun  nachträg^hc 
mit  unterteiltem  Eisen  auszufüllen. 
Auch  wer  die  Trommelwicklung  als  Vervollkommnung  des  Siemens  sehe 
DoppelT-Induktors  auffassen  will,  tut  gut,  bei  der  Herleitung  den  PaialleÜHmi 
zur  Ringwicklung  nicht  aus  dem  Auge  zu  verlieren:  Ein  Eisenzylinder  werde  i 
Ebenen  durch  seme  Achse  von  regelmäßig  wachsendem  Azimute  (p  knduelart 
mit  Draht  bewickelt.  Die  Verbindung  je  zweier  Nachbarwicklungen  führt'  nia 
zu  dem  gleichen  Kollektorsegmente  wie  die  Spulenverbindung  von  demselben  Az 
mute  bei  einem  GRAMMEschen  Ring.  Für  93  gleich  180*'  ist  dann  entsprochen 
dem  halben  Ringe  erst  die  Hälfte  der  Kollektorabschnitte  angeschlossen,  dagege 
die  gesamte  Zylinderoberflache  schon  mit  Draht  bedeckt    Wickle  ich  also  weit« 

bis  360°,  ehe  ich  Anfang  und  Ende  d< 
Drahtes  zum  geschlossenen  Kreise  schließ 
so  bekomme  ich  über  die  erste  Drahtla^. 
eine  zweite  Drahtlage.  Zwei  aufeinande 
liegende  Windungen,  die  an  gegenuberliegenf 
Kollektorsegmente  angeschlossen  sind,  weidt 
dabei  in  entgegengesetztem  Sinn  aufgewicke 
Praktisch  legt  man  die  beiden  Windungslagc 
jetzt  nicht  mehr  übereinander,  souderu  ai 
Symmetnegrunden  zwischen  einander  ur 
wickelt,  um  an  der  Achse  nicht  zu  viel  au 
biegen  zu  müssen,  auch  nicht  in  größtt 
Kreisen,  sondern  m  großen  Sehnen,  wie  beides  Figur  315  erkennen  läßt-  D 
auf  der  hinteren  Trommelbasis  verlaufenden  Verbindungen  sind  punktiert  gezeichn« 
Vorzüge  von  Ring  und  Trommel.  Da  beim  Trommelanker  Drähte  n 
der  voUen  Maschinenspannungsdifferenz  dicht  nebeneinander  zu  hegen  kommen,  , 
ist  zur  Erzeugung  hoher  Spannungen  im  Interesse  zuverlässiger  Isolation  der  Rin 
anker  besser  geeignet  Können  für  den  heutigen  Trommelanker  etwa  lOOO  Vc 
als  obere  Grenze  gelten,  so  liefert  z.  B.  Schuckert  (speziell  im  Physikalischi 
Laboratorium  z.  B.  für  Gasentladungen  oder  Telegraphie  ohne  Draht  wertvoll 
Ringankergleichstromdynamos  für  5000  Volt.  Auch  die  Reparatur  etwa  schadhj 
gewordener  Wickelungsabteüungen  kann  beim  Ringanker  viel  leichter  ausgefül 
werden  als  beim  Trommelanker,  wo  die  Überkreuzung  der  Drähte  das  Herai, 
nehmen  einzelner  Wmdungen  unmöglich  macht  Ebenso  ist  der  Ring  de 
Trommelanker  hmsichthch  besserer  Ventilation  und  leichterer  Kühlung  übe 
legen.  Endlich  sind  beim  Trommelanker  die  Drähte  schwieriger  gegen  ta 
gentiale  Verschiebungen  und  Biegung  durch  die  magnetischen  Blräite  zu  siehe] 
Man  verwendet  daher  vielfach  statt  glatter  Anker  Nuten  oder  Lochanker.  E 
ihnen  sind  die  wirksamen  Drahte  in  achsenparallelen  Nnteu  oder  der  Außenfiac 
naheliegenden  Löchern  im  Ankereisen  isohert  emgebettet  Gleichzeitig  ist 
dadurch  möglich,  den  Interferrikumspalt  sehr  eng,  den  maglletisch^n  Widerstai 
auf  dem  Wege  der  Kraftlinien  also  sehr  klein  zu  macheou;^         ,  I 
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Figur  315. 
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Kardinalnachteil  andererseits  des  Ringaukers  dem  Trommelanker  gegenüber  ist 
der  durch  die  starke  Einschnürung  des  geteilten  Kraftlinienflusses  bedingte  größere 
magnetische  Widerstand.  Daß  die  auf  der  Innenseite  des  Zylinderringes  verlaufenden 
Drähte  bloß  inaktiven  Ballastwiderstand  bilden,  fallt  weniger  ms  Gewicht,  weü  der 
Gesamtwiderstand  der  heutigen  Anker  ohnehin  sehr  klein  ist.  Dagegen  macht  die 
Verbindung  des  Eisenkernes  mit  der  Achse  (der  Armaturstem)  beim  Ringanker 
mehr  Schwierigkeiten,  zumal  hierzu  bei  ihm  ja  kein  magnetisierbaies  Material  \  er- 
wandt werden  darf,  da  die  den  Innenraum  des  Ringes  durchsetzenden  Kraftlinien 
für  die  Wirksamkeit  der  Maschine  verloren  gehen  (zum  Streuflusse  gehören). 

Der  Kollektor.  Für  die  Lamellen  wählt  man  als  Material  jetzt  meist 
nicht  mehr  Bronze  (oder  Eisen),  sondern  hartes  Kupfer,  für  ihre  Isofation  weichen 
Glimmer,  der  sich  gleichmäßig  miL  den  Segmenten  abnutzt. 

Die  Bürsten.  Metallbürsten  werden  als  Blätterbursten  (aus  etwa  Ü,03  mm 
dicken  Kupfer  oder  Messingblechen)  oder  als  Gewebebursten  ausgeführt.  Bei 
Kohlebürsten  laßt  sich  die  Harte  durch  verschiedenen  Graphitgehalt  abstufen. 

Um  die  Vorzuge  von  Metallbürsten  (große  Stromdichte,  kleine  Kollektor- 
abmessungen) und  Kohlebürsten  (bessprc  Kommutation  und  Kollektorschonung) 
zu  vereinigen,  hat  man  beide  Arten  in  der  Weise  kombiniert,  daß  sich  an  die 
ablaufende  Spitze  einer  Metallgewebebürste  unmittelbar  noch  eine  kleine  Kohle- 
bürste anschließt. 

Mehrpolige  Gleichstrommaschinen.] 

Zur  Erhöhung  der  Leistung  einer  Dynamomaschine  kann  nicht  einfach  eine 
zweipolige  Form  beliebig  vergrößert  werden.  Schon  aus  dem  Grunde  nicht,  weil 
bei  konstanter  Ampere-Belastung  der  Einheit  des  Drahtquerschnittes  die  Joule  sehe 
Gesamtwärmeentwicklung  mit  der  dritten  Potenz,  die  Oberfläche  aber,  welche 
diese  Wärme  abzuführen  hat,  nur  mit  der  zweiten  Potenz  wachst.  Man  muß  viel- 
mehr die  Zahl  der  Feklmagnetpole  vermehren.  Die  Wirkung  zweier  aufeinander- 
folgender ungleichnamiger  Pole  ist  ganz  dieselbe,  wie  die  einer  zweipoligen  Maschine. 
Meist  wird  durch  entsprechende  Vervielfältigung  der  Bürsten,  welche  jedesmal 
die  Spulen  beim  Durchgang  durch  die  neutralen  Zonen  berühren,  und  durch 
Verbindung  der  Bürsten  mit  gleichem  Vorzeichen  die  Stromstärke  proportional 
der  Anzahl  der  Polpaare  vergrößert.    (Mehrpolige  Maschinen  mit  Parallelschaltung.) 

Bei  Maschinen  mit  Reihenschaltung  der  von  den 
einzelnen  Polpaaren  induzierten  elektromotorischen  Kräfte 
andererseits  sind  nur  zwei  Bürsten  vorhanden.  Diese 
Schaltungsweise  ist  ledoch  bei  mehr  als  vierpoligen  Ma- 
schinen selten  geworden,  da  man  für  hohe  Spannung 
meist  Wechselstrom  bevorzugt. 

Der  ursprünglich  in  deutschen  Zentralen  eingeführte 
vielpolige  Feldmagnettypua  Figur  31(5  für  Gußstahl  ver- 
drängt jetzt  auch  im  Auslande  andere  Außenpolsysteme. 
Bei  diesen  Maschinen  kommen  als  Ankerformen  eben- 
falls nur  noch  Ring  und  Trommel  vor.  Die  Bewicklung 
kann  dabei  in  so  mannigfaltiger  Art  ausgeführt  werden, 
urid  es  sprechen  bei  Auswahl  der  einzelnen  Ausführungs- 
weisen so  mannigfaltige  technische  und  fabrikatorische  Rücksichten  mit,  daß  die 
Lehre  von  den  Ankerwicklungen  fast  ein,  besonderer  Wissenschaftszweig  geworden 
isti.  Man  unterscheidet  außer  ein-  oder  mehrfacher  Parallelschaltung  und  Reihen- 
schaltung noch  Arnolds  Reihenparallelschaltung,  die  aus  mehreren  parallel  ver- 
bundenen Reihenschaltungen  besteht. 

1  E.  ASNOU»,   Die  Ankerwicklungen   und  Ankwkonsttuktiouen    der  Gleichstrorndynatno- 
maschinen,  3.  Aufl.,  Berlin-München  1899.  —  F.  LovJti,  Traiti   ölimentaire  des  Enioulements 
V.  1      des  Dynamos  ä  courant  continu.     Paria  1904. 


Figur  316. 
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Die  beiden  Pole  einer  zweipoligen  Maschine  sind   an  Kraftlinienergiebigkeit 
immer   gleich,   nicht   aber  je   zwei  Pole    eines   mehrpoligen   Feldes.      Zum    Aus- 
gleiche solcher  Unsymmetrien  verwendet  man  Äqui- 
potentialverbindungen, d.  h.  Drahte,  welche  Punkte 
nominell  gleichen  Potentiales  kurz  schließen. 

Als  eine  besondere  Form  der  Ringanker- 
maschmen  ist  noch  die  Innenpolmaschine  zu  nennen. 
Figur  317  zeigt  die  Anordnung.  Der  Feldmagnet 
befindet  sich  im  Inneren  des  Ringes  und  steht  fest. 
Der  Anker  wird  an  der  einen  Seite  durch  einen 
Stern  mit  langen  Armen  auf  der  rotierenden  Achse 
befestigt.  Die  Ankerwicklung  ist  so  eingerichtet, 
daß  die  Bürsten  von  der  Außenseite  den  Strom 
unmittelbar  entnehmen  können.  Die  großen  Zen- 
tralenmaschinen  dieser  Art  gewahren  einen  reiz- 
Figur  317  vollen  Anblick. 


Theoretisches  über  die  Gleichstrommaschine  im  Betrieb. 

Bei  allen  folgenden  Erörterungen  sollen  der  Einfachheit  halber  nur  zwei- 
polige Maschinen  ausdrückhch  berucksuchtigt  werden.  Die  Übertragung  auf 
Maschinen  mit  mehreren  Polpaaren  macht  meist  keine  Schwierigkeiten. 

Die  von  einer  Gleichstromdynamo  abgegebene  Leistung  betragt 

wenn  F  die  Klemmenspannung,  /  die  Stromstärke  im  außerea  Stromkreise  be- 
zeichnet. 

Ohms  Gesetz.  Der  Zusammenhang  zwischen  Klemmenspannung/*,  elektro- 
motorischer Kraft  £,  den  Strömen  und  Widerständen  in  Anker,  Feldmagnet  und 
äußerem  Stromkreis  ergibt  sich  für  die  verschiedenen  Schaltungsweisen  Figur  305 
bis  808,  S.  730  wie  folgt: 

Hauptstrommaschine ; 

)  ;     F'=E~I{wa-\-ws)=E 


E=P+U{wa+ws)=P\1^' 


w 


Ia  =  I  = 


E-P 


w^  +  ins 
Nebenschlußmaschine : 


/= 


E 


E=p+i,iaA=p[i+:!^+^ 

Wy  W 


P=E—Ia'Wa=E 


Ia  =  I+In  = 


E-P 


w 


In  = 


W-{-'Wa-\~'Ws 
P 


IVA  IV  "  Wat 

Maschinen  mit  gemischter  Wicklung  parallel  zum  Anker: 


P  =  E  ~  IaWa  ~  Iws 
E-P 


E 


•WWif 


1a  =/+/v  = 


Wa 


"UiA  («'AT  +  W  +  0/5)  -f  WiJ^^W  -f-  Ws)       ' 

P  -\-  Iws 
wn- 


W 


/s  =  ■/ ;      /a>-  = 
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parallel  zum  äußeren  Kreis: 
E  =  F  -{-  Ii  {wj  +  ivs) 


p\y  + 


{w  +  wat)  {wa  +  ins) 


P  =E-~  Ja{wa-\-ws)  =  E ■  ,         >,        ,        , 


/,  =/+/Ar  = 


E-F 


/= 


w 


■^s  =  ^A  \       In  — 


I^N 


Die  Indizes  A,  N,  S  beziehen  sich  auf  Anker,  auf  Nebenschluß  und  Serien- 
wicklung der  Feldmagnete.  /  ist  der  nach  außen  abgegebene  Strom.  In  Wa  ist 
auch  der  oft  relativ  nicht  unerhebliche  Übergangswidcrstand  an  den  Bürsten  ein- 
zubegreifen. 

Statische  Charakteristik  und  Magnetisierungskurve.  Die  elektro- 
motorische Kraft  eines  Ankers  mit  geschlossener  Wicklung  in  absolutem  Maße 
ist  gleich  der  von  den  Drähten  je  einer  Wicklungshälfte  pro  Sekunde  ge- 
schnittenen Anzahl  Kraftlinien   oder  in  Volt: 


(1) 


^  =  iP,--.10-» 


wo  n  die  Tourenzahl  pro  Minute,  z  die  Zahl  der  auf  der  äußeren  Zylinderflache 
verlaufenden  „wirksamen"  Leiter  bezeichnet.  <P  ist  der  KrafÜinienfluß,  der  den 
Anker  durchsetzt.  Es  sind  beim  Lochanker  diejenigen  Kraftlinien  nicht  mit- 
zurechnen, die  in  der  Zylinderoberüächenschicht  außerhalb  des  Löcherkranzes  ver- 
laufen, beim  Ringanker  diejenigen,  welche  ihren  Weg  durch  den  eisenfreien  Hohl- 
raum des  Zylinderfinge 9  nehmen.  Die  Formel  lehrt,  daß  die  elektromotorische 
Kraft  nur  von  der  Gesamtzahl  <I>  der  Kraftlinien  abhängig  ist,  aber  nicht  von 
der  mehr  oder  weniger  regelmäßigen  Beschaflfenheit  des  Feldes. 

Man  hat  sich  seinerzeit  darüber  gewundert,  daß  ein  glatter  und  ein  Zahn- 
anker bei  gleichem  (5  die  gleiche  elektromotorische  Kraft  liefern,  obwohl  die  in 
den  Nuten  liegenden  Drähte  sich  durch  Schirmwirkung  dauernd  nur  in  ganz 
schwachem  Felde  befinden  und  darum  auch  stromdurchflossen  nur  ganz  geringti 
ponderomotorische  Kräfte  erfahren i.  Will  man  an  der  bildlichen  Auffassung  fest- 
halten, welche  die  Kraftlinien  (nach  strengerem  Sprachgebrauche  Indnktionslinien) 
wie  substanzielle  Dinge  nach  Art  von  Kautschukfäden  behandelt,  so  muß  man 
sagen:  bei  Translationen  der  Trennungsflächen  von  Eisen  iind  dem  unmagnetischen 
Material  der  Lücken  tritt  eine  Bewegung  der  Kraftlinien  im  Raunae  ein;  sie 
springen  von  einem  Zahn  über  eine  Lücke  rasch  zum  nächsten  Zahne  über, 
ohne  daß  ihre  Dichte  im  Nutenraume  je  erheblicher  wird.  Auch  daJ3  die  Kräfte. 
des  auf  den  Anker  wirkenden  ponderomotorischen  Drehungsmomentes  direkt  am 
Eisen  angreifen,  ist  aus  dem  Kraftlinienbilde  ersichtlich. 

Behufs  Berechnung  von  <P  aus  den  Amperewindungen  und  aus  dem  mag- 
netischen Widerstände  haben  wir  das  Gesetz  des  magnetischen  Kreises^  in  der 
dem  ersten  Kirchhoff  sehen  Satze  SE  ^  21  w  entsprechenden  Form  zu  be- 
nutzen. Denn  wegen  der  Streuung  hat  (P  im  Feldmagneten  einen  anderen 
(höheren)  Wert  {0jr)  als  im  Anker  und  im  Interferrikum,  dem  magnetisch  indiffe- 
renten Raum  zwischen  dem  Eisenkern  der  Armatur  und  den  Ausbohrungen  der 
Polstücke.     Wir  erhalten  also 


(2) 


Sc 


4,nJV/ 
10 


^A 


SA/^A 


+ 


2(5  ^ 


h 


SFl^P 
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N  ist  hier  die  Windungszahl,  /  sind  mittlere  Langen  des  Kraftlinienweges,  6  ist 
die  Breite  der  beiden  Interfemkumspalte,  q  sind  mittlere  Querschnitte  des 
Induktionsflusses.  Unter  Einfuhrung  des  von  den  Gebr.  Hopkinson  als  Streuungs- 
koeffizient ^  definierten  Quotienten 

(3) 

laßt  sich  auch  schreiben 

^       InNI  1 

+  — -  +  v- 


0 


Das    Kraftlinienzahlverhaltnis    — ^    bestimmt    sich    experimentell    einfach    in 

der  Weise,  daß  man  eine  Drahtwindung  einmal  um  den  Anker,  das  andere  Mal 
um  das  Feldmagnetjoch  schhngt  und  die  Ausschlage  eines  mit  ihr  verbundenen 
balistischen  Galvanometers  bei  Schließung  des  Erregerstromes  in  beiden  Fallen 
vergleicht. 

Die  Permeabilitätswerte 


(5) 


sind   aus   sogenannten  Materialcharakteristiken   zu   entoehmen,    d.  h.    aus   Kurven 
oder  Tabellen,  welche   für  das  Eisenmatenal  von  Anker  und  Feldmagnet  /*   als 

B 

Funktion  von  B  entweder  direkt  darstellen ^  oder  gemäß  ^  =  —  aus  zusammen- 
gehörigen Werten  von  B  und  H  zu  berechnen  gestatten. 

Durch  Substitution  von  <P  aus  Relation  (4)  m  Gleichung  (1)  erhalten  wir 
die  elektromotonpche  Kraft  E  in  ihrer  Abhängigkeit  vom  Erregerstrome  /.  Man 
nennt  dies  die  statische  Charakteristik  der  Maschine.  Bei  ihr  sind  im  Unter- 
schiede vom  wirklichen  Betrieb  die  Ankerwindungen  stromlos.  Die  statische 
Charakteristik  ist  darum  bei  einer  Hauptstrommaschine  nur  durch  Sondererregung 
mit  einer  fremden  Stromquelle  experimentell  zu  realisieren.  Bei  einer  Neben-» 
Schlußmaschine  fallt  sie  praktisch  mit  der  Leerlauf  Charakteristik  zusammen,  d.  h. 
mit  der  Kurve,  die  man  erhält,  wenn  man  bei  offenem  äußerem  Stromkreise  durch 
Abstufung  eines  in  den  Nebenschluß  eingeschalteten  Widerstandes  den  Erregerstrom 
von  kleinem  zu  maximalem  Werte  anwachsen  laßt  und  die  außerdem  gemessene 
Klemmenspannung  P  als  Ordinate  zu  /  als  Abszisse  aufträgt.  In  Anbetracht  der 
relativen  Kleinheit  auch  der  höchsten  Erregerstromstarken  einer  Nebenschlußmaschine 
ist  für  Leerlauf  sowohl  der  Spannungsabfall  E  —  P  =  Jwa  als  die  Rückwirkung 
des  Ankerstromes  auf  das  Feld  praktisch  meist  zu  vernachlässigen. 

Bei  Vorausberechuung  von  0  und  E  kann  es  sich  empfehlen,  den  mag- 
netischen Kreis  der  Dynamo  m  mehr  als  drei  Abschnitte  zu  zerlegen.  Man 
wird  z.  B.  für  Feldmagnetschenkel  und  Joch  den  magnetischen  Widerstand  einzeln 
in  Rechnung  setzen,  falls  beide  aus  verschiedenem  Material"  bestehen.  Auch  der 
verschiedene  Sättigungsgrad  des  Ankereisens  m  den  Zähnen  und  im  Körper  ist 
unter  Umständen  zu  berücksichtigen,  ebenso  die  Abhängigkeit  der  Streuung  v  vom 
Sättigungsgrade  der  einzelnen  Teile.  Je  kleiner  eine  Maschine  ist,  um  so 
weniger  werden  jedoch  solche  Korrektionen  der  Mühe  verlohnen,  da  dann  der 
magnetische  Widerstand  der  Interfemkumspalte  weit  überwiegt 

'  Ong.  papeis  on  dynamo  machineiy  and  aUied  sabjects  Sy.  New  York;  1893,  t-^  2  Hand- 
buch 5    182.  -"  .HCl  V    r-   'i 
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Selbsterregung.  Die  maßgebenden  Versuche  und  Überlegungen  hinsicht- 
lich des  Angehens  von  Djuamomaschinen  verdanken  wir  Auerbach  1.  Der  schon 
vor  Beginn  der  Rotation  des  Ankers  bestehende  remanente  Magnetismus  sei  0q. 
Dieser  wurde  den  Anfangsstrom  /^  =  c •<I>q-u  induzieren,  wenn 

5.10-8 


c  = 


GOw 


u  die  Tourenzahl  pro  Minute  und  w  bei  Nebenschlußmaschinen   die  Summe  von 
Allkor-  und  Feldwicklungswiderstand  ist.     Durch  Strom  I^  wird   der  Magnetismus 

erzeugt     Der  Proportionalitatsfaktor  k  betragt  hier  (von   der  Streaungskorrektion 
abgesehen)  gemäß  Gleichung  (4) 

iknJS!  1 

(G) 


k  = 


lü 


<u- 


dBi  ^  (j&   ^ 


iE 


qp- 


dBp 


Den  Kraftlinienzuwachs  konneu  wir  uns  wieder  als  Ursache  eines  neuen 
Strominkrementes  I-y  denken,  Strom  /^  als  Ursache  neuer  Kraftlinien,  diese  wieder 
als  Quelle  eines  neuen  Stromes  usf.  ad  infinitum. 


r 


(7) 


</>=      *o  [1  +  ckti  -\-  {ckuY  H-  {ckuY  -H  • .  -1  =  % 

I  =  cu  (T^ü  |1  -H  cku  +  {ckuY  H-  {ckuf  +  ...]=  /o  r- 


1  —  cku 
cu 
-cku 


Solange  u  erhebhch  kleiner  als  ist,  bleiben  <P  und  /  von  der  Größenordnung 

ck 

ihrer  kleinen  Anfangswerte  0(, ,^.     Es  tritt  praktisch  keine  Selbsterregung  ein. 

Di(i  Maschine  „geht"  vielmehr  „erst  au",  wenn  sich  ?/:  der  kritischen  Tourenzahl 

(K)  ^'"'kc  ^B.5oo 

nähert,  u^  scheint  nach  dieser 
Formel  unabhängig  vom  rema- 
nenten  Magnetismus  0q  zu  sein, 
während  erfahrungsmäßig  eine 
Maschine,  wenn  sie  erst  kurz 
zuvor  außer  Betrieb  gesetzt  war, 
bei  sehr  viel  kleinerer  Um- 
drehungsgeschwindigkeit wieder 
angeht,  als  wenn  sich  durch 
längere  Ruhe  der  remanente 
Magnetismus  weitgehend  ver- 
loren hat  Dies  rührt  davon 
her,  daß  im  Gebiete  schwächster 

Feldstärken  ^  =>  —  (und  auch 


>ir 


Flgni  318. 


dB 
dff> 


IT 


sehr  kleine,  'd.  h.  nahe  an  1  liegende,  Werte  hat,  die  aber  mit  wachsen- 
dem B  sehr  rasch  bis  zum  zehnfachen  Betrage  etwa  ansteigen*.  Figur  318 
iseigt  das  Schema  einer  Materialcharakteristik  voai  Typus  der  hier  in  Betracht 


^^^~ili^i)b\^  l'N'rWiM.^ 
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kommenden  Eiaensorten.    k  ist  demgemäß  tatsächlich  eine  Funktion  von  (Pq   ^'^^ 
darum  ist  nach  Gleichung  (8)  indirekt  auch  Ug  eme  solche. 

Übngens  liegt  bei  den  heute  verwandten  sehr  weichen  Gußmatenalien  und 
den  heutigen  Matenaldimensionierungen  w,  vielfach  über  der  Tourenzahl  des 
normalen  Betnebes.  Die  Dynamos  sind  dann  also  praktisch  nicht  mehr  selbst- 
erregend. Man  muß  bei  Ingangsetzen  Akkumulatoren  zu  Hilfe  nehmen.  Das 
Siemens  sehe  Dynamopnnzip  wird  nicht  mehr  zur  Felderregung,  sondern  nur  noch 
zur  automatischen  Feldregulierung  benutzt 

Für  uck  =  \  divergieren  die  Reihen  (7).  Aber  schon  vorher  verlieren  sie 
ihre  Anwendbarkeit  imd  Bedeutung,  da  bei  erheblichem  Intervalle  von  /  und  CZ» 
m  ]edem  Gliede  em  durchaus  anderer  Wert  von  k  einzusetzen  wäre.  Der  mag- 
netische Widerstand  des  Kreises  nimmt  zunächst  mit  wachsendem  (P  ab,  so  daß 
also  bei  Annäherung  an  die  kritische  Geschwindigkeit  ^  noch  plötzlicher  und 
rascher  mit  u  steigen  wurde,  als  die  Formel  erwarten  ließe. 

Trotzdem  streben  /  und  ^  immer,  d.  h.  bei  jeder  Tourenzahl  bestimmten 
endlichen  Grenzen  zu,  denn  bei  Annäherung  der  Eisenteile  an  den  Zustand  der 
magnetischen  Sättigung  nimmt  der  Widerstand  des  magnetischen  Kreises  wieder 
stark  zu,  was  auch  aus  Figur  318  abzulesen  ist.  Ja,  nach  Erreichung  des  neuen 
Gleichgewichtes  kann  mutatis  mutandis  Formel  (7)  von  neuem  als  angenähertes 
Bild  des  Zusammenhanges  von  /  und  u  dienen. 

Der  Kommutationsvorgang,  Funken,  Bürstenverschiebiing,  Wende- 
pole. Man  nehme  den  Anker  aus  emer  Dynamomaschine  heraus  und  stelle  ihn 
entfernt  von  jeglichem  äußeren  Magnetfelde  so  auf,  daß  er  etwa  mit  Hilfe  einer  Dreh- 
bank in  Rotation  gesetzt  werden  kaim.  Wird  dem  Kollektor  durch  angelegte  Bürsten 
von  außen  Strom  zugeführt,  so  treten  die  heftigsten  Funken  auf,  sobald  die  Bank 


Figur  319. 


Figur  320. 


m  Gang  gesetzt  wird,  obwohl  der  Strom  keine  andere  Arbeit  leistet  als  die  Über- 
wmdung  des  geringen  OHMschen  Ankerwiderstandes.    Die  Funken  rühren  von  der 

Selbstinduktion  der  jeweils  durch  die  Bürsten  kurz 
geschlossenen  Ankerabteilung  her.  Gerade  so  liegen 
die  Verhaltnisse  bei  Umlauf  des  Ankers  in  der 
Maschine,  sofern  nur  die  Bürsten  symmetrisch  zum 
Felde  stehen,  so  daß  sich  die  Kurzschlußwindungen 
jeweils  in  der  neutralen  Zone  befinden,  wo  die  Be- 
wegung im  Felde  für  die  Stromvorgange  in  ihnen 
ohne   Emfluß    ist.      Bei  Stellung    Figur   319    fließe 


Figur  321. 
Pfeile  angedeuteten  Sinne. 


durch  a  der  halbe  Ankerstrom  —  m    dem    vom 

1  ^ 

Nach  der  Zeit  —  (wo  u  Tourenzahl,  m  Gesamtzahl 
um 

der  KoUektorsegmente)  ist  die  Konfiguration  in  Figur  321  übergegangen.  Dann  be- 
steht also  in  a  wieder  der  Strom  -^,  aber  in  umgekehrter  Richtung,  Zwischendurch 
waj  Spule  a   eine   Zeitlang  kurz   geschlossen,   Figur  320.     Wäh^nd   difeset  Zeit 
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r(<  L) 


wurde  sich  der  Hauptstrom  7^/  jeweils  im  Verhältnis  der  Übergangswidei 


„1  und  w^ei  au  den  Segmenten  1  und  2  teilen  und  durch  a  nur  der  Strom 


II  tn, 
stände  w 

-^  —  io  =  2  i^  —  //i  fließen,  falls  a  kerne  Selbstinduktion  hatte  und  wir  den  0hm- 
schen  Widerstand  von  a  gegen  die  Übergangswiderstande  vernachlässigen. 

Wegen  der  Selbstinduktion  L  wird  sich  aber  tatsachlich  über  die  Hauptstrom- 
zweige  m  dem  Kiirzschlußkreise  ein  Extrastrom  t  lagern.  Sein  Anfangswert  (zu 
Hüginn  des  Kurzschlusses  /=  0)  ist  \I^x  und  für  den  während  der  Zeit  ^  =  0  bis 
t  ^=  T  stetig  veränderlichen  Widerstand  des  Kurzschlußkreises  (von  oo  über  ein 
Minimum  wieder  zu  oo)  einen  Mittelwert  7C'„,  eingesetzt,  wurde  er  nach  dem  Gesetze 


abklingen,  also  zur  Zeit  t 


T,  wo  die  Bürste  das  Segment  1  verläßt,  den  Wert 


(Sl) 


M.ic 


liabeii.  Ist  dieser  Wert  noch  einigermaßen  erheblich,  so  wird  die  Stromdichte 
unter  der  ablaufenden  Burstenspitze  zu  groß,  die  Bürste  erhitzt  sich  und  die 
plötzliche  Unterbrechung  des  stärkeren  Stro- 
mes von  erheblicher  elektromotorischer  Kraft 
führt  zur  Funkenbildung  an  der  Unterbre- 
chnngsstcUc  R.  Funkenbildung  bekämpfen 
heißt  also  die  Abklingungszeit  des  Extra- 
Btromes  gegenüber  der  Kurzschlußzeit  herab- 
drucken. 

Formel  (9)  würde  zunächst  lehren,  daß 
Vermehrung  der  Sektorenzahl  nur  dann  etwas 
nützt,  wenn  nicht  zugleich  die  Auflagebreite 
JiS  Figur  322  der  Bürsten  im  selben  Maße 
wio  die  Lamellenbreite  mit  verkleinert  wird, 
da  ja  sonst  T  und  L  proportional  abnehmen. 
Dagegen  wird  die  Intensität  des  Kurzschi uß- 
stromes  und  damit  die  Stromdichte  bei  An- 
näherung an  den  Zeitpunkt  t—-T  erniedrigt: 
].  durch  Vergrößerung  der  Übergangswid er- 
stände pro  Kontaktflächeneinheit  (Kohle- 
bürsten), 2.  durch  Pürstreckung  der  Bürsten- 
breite  über  mehrere  Lamellen,  3.  durch  Verminderung  der  Anzahl  der  Windungen 
des  Anlcerdrahtes  zwischen  zwei  benachbarten  Kommutatorsektoren  (was  Feld- 
verstärkung erfordert,  wenn  die  elektromotorische  Kraft  der  Maschine  erhalten 
bleiben  soll). 

Mit  genannten  Mitteln  allein  kommt  man  jedoch  praküsch  meist  nicht  ganz 
zum  Ziel.  Es  kann  vielmehr  der  für  eine  funkenlose  Kommutation  erforderhche 
rasche  zeitliche  Verlauf  des  Kurzschlußstromes  nur  erhalten  weiden,  wenn  sich  die 
kurzgeschlossene  Spule  in  einem  solchen  magnetischen  Felde  bewegt,  daß  die  in  der 
Spule  induzierte  elektromotorische  Kraft  Eu  die  Kommutation  unterstutzt  oder,  wie 
sich  Kapp  auch  ausdrückt,  daß  sie  den  Draht  schon  unter  der  Bürste  gleichsam 
auf  den  Strom  vorbereitet,  der  in  ihm  fließt,  nachdem  er  die  Buiste  verlassen  hat. 

Einfachstes  Verfahren  zu  Gewinnung  einer  solchen  „kommutierenden  elektro- 
motorischen Kraft«  besteht  darin,  daß  man  die  Bürsten  in  der  Bewegungsrichtung 
des  Ankers  vorrückt  Da  die  Kraftlinieaölcbte  am  Polrande  des  Feldmagneten 
allmählich  wächst,  so  kann  man  dort  stets  einen  Punkt  finden,  wo  das  erwünschte 


Figur  322. 
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Funkenminimum  eintritt  Beim  Ringanker  wird  der  Burstenverschiebungswinkel 
im  allgemeinen  größer  ausfallen  als  beim  Trommelanker,  da  bei  ihm  zur  Sclbst- 
induktioa  der  wirksamen  Drahte  noch  diejenige  der  Drahte  auf  der  inneren 
Zylmderflache  hinzukommt 

Streng  kann  die  Kompensation  der  Selbstinduktion  immer  nur  für  eine  be- 
stimmte Stromstarke  sein.  Zwar  bei  Hauptstrommaschinen  wird  der  Bursten- 
verschiebungswinkel  erst  starker  mit  der  Strombelastung  schwanken,  wenn  die 
Sättigungsgrade  von  Feld-  und  Ankereisen  sehr  verschieden  werden.  Vorher 
andern  sich  ja  das  den  Extrastrom  erzeugende  Eigenfeld  der  kurzgeschlossenen 
Ankerabteilung  und  das  kommutierende  Feld  einander  annäherungsweise  proportional. 
Bei  der  Nebenschlußdynamo  dagegen  bleibt  das  äußere  Feld  nahezu  konstant, 
wahrend  die  kurzschlußelektromotorische  Kraft  nahezu  proportional  mit  J/i  wachst. 
Hier  mußten  die  Bürsten  bei  jeder  Änderung  der  Belastung  neu  eingestellt  werden. 
Dies  ist  immer  unbequem  und  bei  Generatoren  für  elektrischen  Bahnbetrieb, 
z.  B.  wegen  der  Raschheit  und  Regellosigkeit  der  Stromschwankungen,  diiekt  aus- 
geschlossen. 

Den  Übelstand  zu  beseitigen  sind  mannigfache  Kunstgnflfe  ersonnen  und 
durchgeprobt  worden.    Sayer^-  schaltet  in  jede  Verbin dungsleitung  zwischen  Anker- 


Figur  323 


Figur  324. 


Wickelung  und  Kommutator  eine  Hilfsspule  ein,  die  gegen  die  Hauptspule  ver- 
schoben ist  und  die  kommutierende  elektromotonsche  Kraft  liefern  soll.  In  der 
Tat  lassen  sich  die  Verhaltnisse  dieser  Hilfswickelung  auf  dem  Anker  so  wählen, 
daß  die  Kurzschlußspannung  für  alle  Belastungen  bei  konstanter  Burstenstellung 
nahezu  kompensiert  wird. 

In  der 'praktischen  Ausführung  macht  es  jedoch  weniger  Schwierigkeiten,  die 
besondere  Kommutationsvomchtung  am  ruhenden  Feldmagneten  anzubringen, 
statt  auf  dem  rotierenden  Anker.  Ein  dahingehendes  Patent  war  schon  1884 
von  Menges  genommen  worden  2.  1886  schlug  Swinburne  vor,  einen  Polzahn 
am  Eintnttsrande  des  Poles  mit  einer  Hauptstromwickelung  zu  versehen  (Figur  323), 
um  die  gleiche  Burstenlage  für  alle  Belastungen  beibehalten  zu  können. 

Heute  bringt  man  die  Hauptstromwickelung  zur  Erzeugung  eines  besonderen 
kommutierenden  Feldes  meist  auf  Hilfspolen  an,  die  symmetnsch  zu  den  Haupt- 
polen hegen  8.    Figur  324  zeigt  die  übliche  Anordnxmg  einer  Maschine  mit  „Wende- 

1  D  R.  P.  Nr.  73  119  von  1892  und  Nr  78954  von  1893  —  2  D.  B-.  P.  Nr.  34465.  — 
3  Siehe  z.  B  Pohl,  Elektrotechn  Zeitschr.  26.  509.  1905,  27  713.  1906.  —  E.  Ahnold, 
ibid.  261 
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polen"  1.  Die  so  erreichte  symmetrische  Lage  der  funkenfreien  Zone  (Büiston- 
winkel  Null)  ist  noch  von  besonderem  Werte  für  Maschinen,  die  als  Motoren 
bald  im  einen,  bald  im  anderen  Sinne  laufen  müssen. 

Zu  nennen  wären  hier  auch  die  Korapeusationsquerwickelungen  ui  Nuten 
oder  Löchern  der  Feldpolachuhe,  wie  sie  FischerHinnen 2  und  Ryan"  angegeben 
haben  (Figur  325). 

Unsere  bisherigen  Betrachtungen  waren  rein  qualitativer  Natur.  Für  quanti- 
tative Behandlung  der  Verhaltnisse  genügt  die  Einführung  des  problematischen 
Widerstandes  7^,«  ebensowenig  wie  die   unstrenge  An-    . 

nähme  der  Unabhängigkeit  der  Hauptatromteilung  an  5i:^^^L  1  >^^^>'' 
der  Bürste   von    dem    gleiclueitig    bestehenden   Kurz-       ^"^  '  '"■'"'" 

Schlußstrom.  Doch  macht  es  keine  Schwierigkeiten, 
Ejrchhoffs  Z-S  +  i?/w  =  0  für  den  Kurzschluß- 
stromkreis exakt  hinzuschreiben: 

dt  l  Ia         \ 

L—-\riVni-{-  (7C'  +  «'«1)  \^-^^j 

—  [w  +  7£'„o)  f -.^--  —  z  j  —  ^(/)  =  0      .  Figur  325. 

Hier  ist  iv,t  der  Widerstand,  L  die  Selbstinduktion  der  Spule  a,  w  der  Wider- 
stand ]e  einer  Zuleitung  zu  den  KoUektorsegmenteu,  E^i)  die  kommutierende 
elektromotorische  Kraft,  Ia  der  als  konstant  gegebene  Ankerstrom.  Die  Übexgangs- 
widerstände  ^v»^  und  rc««  haben  wir  den  Bürstonauflageflächen  q^ ,  ^o  umgekehrt 
proportional  zu  setzen.  Der  Auflagefläche  «^j^ -|- 172  =  17  =  constans "  entspreche 
der  Widerstand  «/„,  dann  wird  wegen 

T-t                 .                    (.        T-i 
q^  =  -Y"^  ^2  ^~\^ ~f 


T  ,  T 

Die  Kurzschlußstromdiffcrentialgleichung  nimmt  die  Form  an 

L  j^  +  («'« +  27.),  + «/,,  Y-~_  ^  y~^  +  .j  ~  wu  ^-  ^-  2- 

Als  Grenzbedingung  ist  hinzuzufügen 


\i) 


Was  für  das  Funkenproblem  interessiert,  ist  die  Strom  dichte 

an  der  ablaufenden  Bürste,  sowie  die  elektromotorische  Kraft  der  SelbatiadukttoBi 

j' 

des  Kurzschlußstromes  Z—  bei  Annäherung  an  jf«  7*.    WSluetid  di«  Integ^atioii 

dt 

im  Falle  Bürstenbreite  ^  Lamellenbreite  (wie  die  obige  Glelclrtmg  voraUBsfttBt)  durch- 
führbar ist,  wird  die  Rechnung  beim  gleichzeitigen  Kurzst^S^äSffig-  jcae!£il'6r&r 'Sptilen 
sehr  verwickelt  wegen  der  gegenseitigen  Induktion  der  bjrzgfJffc^pü^Ofteji  ^öleji. 
Praktisch  kommt  zur  Beeinflussung  der  Funkenbildung diit^obdiift  el^MMircKaag^e^^ 
sehen  Verhältnisse  immer  noch  die  Funken  begünstigeD.4&'W^^^£-:#^^^^ba^(^l^d& 

1  Üoer  eine  besonders  ei 
polen  ^ehe  Fischeh-Hinnen,  E 
14».  6a.  1893.  —  ^  The  Ey.ecla 
ist  dei  auf  der  Isolationsscbicht 

WmRBLHANN,  Pbysik.  2.  Aufl. 
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Burstenerschütterungen  und  diese  laßt  sich  schwer  abschätzen.  Dem  Studium  der 
Stromwendung  in  Gleichstrommaschinen  und  der  Funkenunterdruckung  am  Kommu- 
tator ist  in  neuerer  Zeit  außergewöhnliche  Aufmerksamkeit  zugewendet  worden  i. 
Auch  experimentell  hat  man  den  Verlauf  des  Kurzschlußstromes  untersucht  ^  und 
Arnülp,  der  mit  seinen  Schülern  die  Fuhrung  auf  dem  Gebiete  des  Kommu- 
tationsproblemes  übernommen  hat,  urteilt:  Ebenso,  wie  man  an  jeder  Dampf- 
maschine die  Arbeitsweise  des  Dampfes  mit  Hilfe  des  Indikatordiagrammes  studiert, 
so  wird  man  in  Zukunft  den  Verlauf  der  Kommutation  an  Hand  der  Kommu- 
tationsdiagramme  beurteilen  müssen. 

Ankerreaktion.  Der  Strom  in  einem  Anker  mit  geschlossener  Bewickelung 
erzeugt  im  Ankereiseu  magnetische  Pole,  die  in  der  Verbindungslinie  der  Strom- 
abnahmestellen (ad  Figur  326)  liegen.  Das  von  den  Ankeramperewindungen  her- 
rührende Feld  mit   dem  Hauptfelde   einfach  vektoricll   zusammenzusetzen,    hieße 


Figur  326. 


den  Einfluß  der  Verteilung  der  Eisenmassen  der  Maschinen  ganz  vernachlässigen. 
Besser  kann  den  tatsächlichen  Verhältnissen  Rechnung  getragen  werden,  wenn  wir 
EssoNs  Vorgang  folgen  und  die  Ankerwmdungen  nach  der  Art  ihrer  magneti- 
sierenden  Wirkung  für  die  Betrachtung  in  zwei  Gruppen  teilen,  in.  die  Quer- 
windungen  von  a  bis  ^  und  3  bis  ^  und  m  die  den  Bereich  des  doppelten  Ver- 
schiebungswinkels  oc  einnehmenden  Gegenwindungen  ca  und  bti.  Die  magneto- 
rnotorische  Kraft  der  letzteren  hat  die  gleiche  Richtung,  aber  den  umgekehrten 
Sinn  wie  die  von  der  Feldmagnetwickelung  herrührenden  KrafÜimen.  Die  Gegen- 
amperewindungen  smd  darum  einfach  mit  negativem  Vorzeichen  in  die  magneto- 

lO  filn^rlT'^'J^!  ElectnciajQ  40  557  1898.  -  FiscHER-HiNNEN,  Elektrotechn.  Zeitschr. 
18.  850.  1898.  —  p.  Aänguj  und  G  Mm.  Elektrotechn  Zeitschr  20.  97.  1800  —  G  Kapp 
?u  f  ■  ^  ^'  ^*  ^°^^^'  J°"^  ^'*-  ^-  ^^-  3^"  ^70.  1901  -  A.  RoWr;  Elektrotechn! 
y  T^  flr^.?^  '^^u-  -  K.  PrcHKLMA^R,  ibid.  24.  :o8i.  1903  -  G.W.  SclSchs 
Zeitschr.  f  Math    u.  Phys    53    37-  1906    -  E.  Aenouj  und  La  CoTO.  Samml.    elektro^hn. 

Jj  ;n?Ä         r^°'  ^TT*^vS^  "^^  ^^^  GrleichstromundWechselstrommaschinen.  Stutt- 

^^.'■^T  Railing  ibid  4.  Über  Kommutierungsvorgänge  und  zusätdiche  Burstenverluste. 
InS"  ~  ?  Linsemann  (Graphische  Behandlung  des  Problems),  Elektrotechn.  Zeitschr.  28.  S06. 
lo  k^S;  ^S;r  ^/ JF- P^^  ^>1  263.  -  R.  RODENBEEO,  ^amml.  elektrotechn.  Vortr. 
61ecte.  16^37  789^  "^^  ^'  ^""^  ^^^^'  ^««^««^  ".  Apnl  1898;  L'dctair 
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Figur  327. 


motorische  Kraft  des  Gesamtkreisea  aufzunehmen.  Sie  verschwinden,  sobald 
durch  Wendepole  oder  sonstige  Vorrichtungen  gestattet  ist,  ohne  Burstenverschie- 
bung  zu  arbeiten. 

Durch  die  Querwindungen  wird  eine  zur  Verbindungslinie  der  Feldpole  senk- 
rechte Magnetisierung  des  Ankereisens  erzeugt  Die  zwischen  c  und  a  in  Luft 
austretenden  Kraftlinien  wählen  als  Pfad  geringsten  Wider- 
standes zum  Sudpole  bd  den  Weg  durch  das  Eisen,  der 
Feldmagnctpolendcn ,  wie  in  der  Figur  durch  die  ge- 
atnchelten  Linien  angedeutet  ist  Dadurch  wird  der 
Magnetismus  in  und  vor  den  Polkanten /und  Ji  geschwächt, 
in  und  vor  g  und  k  verstärkt  Letzteres  kann  unzweck- 
mäßige (die  Permeabdität  vermindernde)  lokale  Sättigung 
des  Eisens  bedingen.  Erstcrca  dagegen  hat  den  Übel- 
stand, daß  die  Burstenverschiebung  für  funkenfreien  Be- 
trieb größer  sein  muß,  als  es  ohne  die  Feldschwächung 
am  kommutierenden  Polrande  der  Fall  wäre,  und  die  Ver- 
größerung des  Winkels  et  vermehrt  ihrerseits  wieder  unliebsam  die  entmagneti- 
sierenden Gegenwindiingen.  Mau  kann  der  schädlichen  Feldverzerrung  durch  die 
Quermagnetisierung  mit  Hilfe  passend  gestalteter  Polschuhe  entgegenarbeiten. 
Bei  der  Form  Figur  327  z.  B.  ist  der  magnetische  Widerstand  für  den  Querlluß 
durch  Luftschlitze  vergrößert  Noch  wirksamer  sind  natürlich  Kompenaationa- 
querwickelungen  auf  den  Feldpolen,  von  denen  oben  beim  Kommutationsproblem 
die  Rede  gewesen  ist 

Die  RosENBERGSche  Dynamomaschine.  Empfindet  man  im  allgemeinen 
das  vom  Ankerstrom  erzeugte,  zu  dem  Primärfelde  senkrecht  gerichtete  Qaerfcld 
als  störend,  so  wird  ca  bei  einer  neueren  Klasse 
von  Maschinen^  umgekehrt  zur  Erzeugung  der 
nutzbaren  Spannung  benutzt  Das  Prinzip  der 
Konstruktion  und  Wirkungsweise  ist  aus  Figur  328 
zu  ersehen.  Die  Bürsten  bb  sind  kurz  geschlossen 
und  dienen  lediglich  dazu,  um  durch  die  Anker- 
ruckwirkung des  sie  durchfließenden  Stromes 
(des  Ililfsstromes)  den  Anker  in  einer  zu  den 
ursprünglichen  Kraftlinien  senkrechten  Richtung 
zu  magnctisieren.  Das  so  entstehende  Quer- 
feld (Sekundärfeld)  erzeugt  erst  im  Anker  die 
Gebrauchsspannung,  und  zwar  sind  die  Strom- 
abnahmestellen, die  Bürsten  BB^  wieder  um 
90°  gegen  die  Hilfsbürsten  b  b  versetzt.  Der 
den  Bürsten  BB  entnommene  Nutzstrom  mag- 
netisiert  seinerseits  den  Anker  in  genau  ent- 
gegengesetzter Richtung    wie    die    Feldmagnet 

Wickelungen  FF.  Nur  die  Differenz  zwischen  dem  ursprünglichen  Magnetfeld 
{Primärfeld)  und  dem  Gegenfeld  des  Ankers  (Tertiärfeld)  bleibt  wirksam,  um  die 
zur  Erzeugung  des  Hilfstromes  nötige  elektromotorische  Kraft  zu  induzieren. 

Die  Maschinen  dieser  Art  haben  offenbar  die  Eigentümlichkeit,  daß  die  Polarität 
des  von  ihnen  gelieferten  Stromes  unabhängig  von  der  Drehrichtung  ist  Außerdem 
ändert  sich  die  Stromstärke  in  weiten  Grenzen  nur  wenig  mit  der  Tourenzahl. 
Dies  macht  sie  vorzüglich  geeignet  für  Stromerzeugung  in  Eisenbahnzügen  bei  An- 
trieb durch  die  Wagenachsen.  In  der  Tat  war  es  das  Problem  der  elektrischen  Zug- 
beleuchtung, welches  E.  Rosenberg  zu  seiner  Maschinenkonsttuktion  geführt  hat  Aber 
auch  für  Lichtbogenschweißung  hat  er  Dynamos  auf  Mnem  Prinzipe  bauen  lassen. 


Figur  328. 


1  E.  RosKNBEEG,  EloktrotÄchii.  Zeitftölw*  26.  3.^pl&&5)  %^\  io3S«  1906. 
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Die  dynamischen  Charakteristiken.  Um  em  Urteil  über  Verwendbarkeit 
zu  bestimmten  Zwecken  und  über  den  Umfang  der  Leistungsfähigkeit  einer  Dynamo 
zu  erlangen,    eignet   sich   als  bestes  Veranschaulichungsmittel  des  Verhaltens  der 

Maschme  im  Betrieb  die  so- 
genannte äußere  Charakte- 
ristik 

d.  h.  die  Kurve,  deren  Abszissen 
die  Angaben /eines  in  den  äuße- 
ren Stromkreis  eingeschalteten 
Amperemeters,  deren  Ordmatcn 
die  zugehörigen  Angaben  F  eines 
an  die  Maschinenklemmen  an- 
gelegten Voltmeters  darstellen. 
Figuren  329—331  sind  Schemata 
der  äußeren  Charakteristiken 
von  Hauptstrommaschine  (329), 
Nebeuschlußmaschme  (330)  und 
einer  für  möglichst  konstante  Be- 
triebsspannung gewickelten  Ver- 
bundmaschine (331). 

Die   tngonometrische  Tan- 
gente     des     Leitstrahles     vom 
Koordinatenanfangsp unkte    nach 
einem  Punkte  S  der  Kurve  oder  die  Strecke  al ,   die    dieser  Leitstrahl   auf   der 
Ordinate  /=  1  abschneidet,  stellt  den  Widerstand  des  äußeren  Stromkreises 

P 


J 


Fagur  329. 


W 


I 


bei  der  betreffenden  Betriebs- 
weise dar.  Offenem  Strom- 
kreise entspricht  vertikaler  Leit- 
strahl, horizontalem  Leitstrahl 
Kurzschluß  der  Maschinen- 
klemmen. 

Man  sieht,  wie  bei  der 
Senenmaschine  der  Strom  mit 
abnehmendem  äußerem  Widen- 
Stande  dauernd  steigt,  wahrend 
die  Klemmenspannung  zunächst 
stark  zunimmt,  um  später  nach 
Passieren  eines  mehr  oder  min- 
der flachen  Maximums  wieder 
zu  sinken.  Die  Nebenschluß- 
maschine zeigt  bei  stetiger 
Verminderung  des  äußeren 
Widerstandes  von  00  bis  Null 
anfangs  langsamen ,  später 
rascheren  Spannungsabfall,  wahrend  der  Strom  zunimmt.  Bei  einem  kritischen 
Werte  des  äußeren  Widerstandes  beginnen  Strom  wie  Spannung  in  einem  labilen 
Aste  mit  dem  Widerstände  rapid  zu  sinken.  Bei  Kurzschluß  wird  die  Maschine 
praktisch  stromlos,  es  bleibt  nur  der  vom  remanenten  Magnetismus  herrührende 
Anteil.  Die  Compound-Maschmenkurve  laßt  eine  näherungsweise  Kompensation 
des  entgegengesetzten  Einflusses  ihrer  beiden  Wickelungen  erkennen. 


J 


Figur  330. 
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Kinzeichnung    des    gleichsei-    J^ 
tigen    Hyperbelnetzes    konstanter 
Leistungen 

F'  /—  const. 

erlaubt  überdies  die  von  der 
Maschine  abgegebene  elektrische 
Arbeit  für  die  verschiedenen 
Punkte  der  Charakteristik  bequem 
abziLSchatzen  und  auch  in  dieser 
Hinsicht  den  Einfluß  des  äußeren 
Widerstandes  zu  diskutieren.  Um 
ferner  die  in  der  Dynamo  erzeugte 
Gesamtleistung 

und  das  Gute\erhdltnis 

FI 

^  "^  'e'Ja 

in  ihrer  Abhängigkeit  von  der  Betriebsweise  beurteilen   zu  können,   fügt  man  in 
die  Figur  zur  äußeren  Charakteristik  noch  die  „innere  Charakteristik" 

Die  Berechnung   beider  Kurven   auseinander,   d.  h.  von  E  und  //  aus  F  und  /, 
geschieht  bei  der  Hauptstrommaschine  gemäß  den  Beziehungen 

\E^-F-{-I{wa-^ivs)     , 
bei  der  Nebenschlußmaachine  mittt'ls  der  Formeln 
F 


a 


J 


Figur  331. 


/^  =  /  + 


Wif 


F 


E  =--/•+  \I-\ \wa 

(Siehe  S.  734.)  An  Stelle 
der  Rechnung  können  auch 
die  den  Gleichungen  ent- 
sprechenden graphischon 
Konstruktionen  treten: 

Bei  einer  Hauptstrom- 
dynamo erhält  man  die 
innere  Charakteristik,  wenn 
man  die  Ordinaten  der  äuße- 
ren Charakteristik  um  die 
den  gleichen  Abszissen  ent- 
sprechenden Ordinaten  einer 
geraden  Linie  vergrößert, 
die  im  Winkel 


/{-  S^f/Jj)_ 


p-m 


J 


(X 


Figttr  333- 

ü p  '       , 

arc  tg  «  arc  t%{pj  =4?  Ws) 


gegen  die  Abszissenachse    geneigt  durch  >  d^ig^ -3i^4!^atfiiianfangspiLQkt   gezogea 
ist  (Figur  333).    Kürzer  ^.usgedrü^kt^  die  m  tl^i^^piii^^ljudiQliti^  am  den  Winkel 
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oc  =  aictg{7VA -h  7Vs)   gescherte   äußere   Charaktenstik   stellt   die   innere    Charak- 

tenstik  dar. 

Analog  ist  bei  einer  Nebenschlußmaschine  zum  Übergange  von  der  dußeren 

zur  inneren  Charakteristik  (Figur  333) 
die  äußere  Charakteristik  zunächst  m 
der  Abszissenrichtung  um  den  Winkel 


P=f{J) 


öCi  =  arc  tg  ■ 


Ia-/ 


arc  cot7f',v 


zu  scheren  und  die  so  erhaltene 
Kurve  dann  in  der  ürdmatenrichtung 
um  den  Scherungswhikel 

n p 

a,  =  arc  tg  ==  arc  tyr^/^     . 

Umgekehrte  Scherungen,  d.  h.  Sche- 
rungen um  — tx  bzw.  — «1  und  — «g, 
verwandeln  naturlich  eine  innere  in  die 
entsprechende  äußere  Charakteristik. 
Vergleich  der  Kurven  330,  831 
und  332  laßt  verstehen,  warum  Haupt- 
Figur  333  strommaschmen  als  Generatoren  sel- 
ten verwendet  werden.  Eigentlich  fast 
nur  für  Kraftübertragung  bei  konstanter  Stromstarke.     Hier  regulieren  sie  im  Falle 
konstanten   Drehungsmomentes    der  Antnebsmaschine    (Turbine,   Dampfmaschine 
ohne  Regulator)  ihre  Tourenzahl  innerhalb  ziemlich  weiter  Grenzen  automatisch. 
Die  meisten  Betriebe  und  alle  Mehrleitersystem-Zentralen  verlangen  konstante 
Netzspannung  unabhängig  von  der  Stromstärke.    Dies  kann  mit  einer  Nebenschluß- 
dynamo  erreicht  werden,  wenn  in  deren  Erregerwicklungen  ein  Regulierwiderstand 
emgeschaltet  ist,  der  durch  automatische  Vorrichtungen  oder  durch  einen  Wärter 
bedbient  wird. 

Bei  kleineren  Anlagen  wäre  dies  zu  kostspielig  und  bei  elektrischem  Bahn- 
betrieb erfolgen  die  Belastungsschwankungen  so  rasch,  daß  Nachregulierung  des 
Nebenschlußwiderstandes  nicht  ausführbar  ist.  Für  diese  Falle  sind  Verbund- 
dynamos am  Platze.  Man  bemißt  die  Zahl  der  Hauptstromwindungen  so,  daß 
die  Spannung  für  Vollbelastung  gleich  der  für  Leerlauf  wird.  Die  zwischen  beiden 
Punkten  bestehen  bleibende  schwache  Krümmung  der  Kurve  hat  man  wohl  noch 
dadurch  weiter  abzuflachen  gewußt,  daß  der  Hauptstromspule  ein  Eisenwiderstand 
parallel  geschaltet  wurde,  der  bei  höheren  Stromstärken  stark  anwächst,  wodurch 
die  Compoundcharaktenstik  für  stärkere  Belastungen  gehoben  wird. 

Vorausberechnung  bzw.  graphische  Vorausbestimmung  des  Verhaltens  einer 
Gleichstrommaschine  im  Betrieb.  Die  aus  Gleichung  (1)  und  (4)  S.  735  u.  736 
erhaltene  Formel  für  jSq  ,  die  elektromotorische  Kraft  bei  stromlosem  Anker  in 
ihrer  Abhängigkeit  vom  Erregerstrome  Ip 


^0  = 


ijcJVsu 
600 


26 


^A  fj-A      gi 


t-  — +  v 


ip 


.lO-^=f{/p.z)^yj{fp) 


qFl*F 


liefert  die  statische  Charakteristik  als  Funktion  der  Maschinenabmessungen  und 
der  Permeabüitätskurven  der  Eisenmaterialien.  Die  Überfuhrung  einer  inneren 
m  eine  äußere  dynamische  Charakteristik  haben  wir  auch  bereits  erledigt.  Es  gilt 
also  nur  noch  die  innere  dynamische  Charakteristik  JS  =<!=  <p{Zt)  ans  d^r- jetzt  als 
gegeben  angenommenen  statischen  Charakteristik  JSq  =  tp  {/p).  sbz^leäteßv    ^ 
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Wa:> 


HauptstTommaschme.  Hier  ist  wegen  Ip=  I^  nur  die  Ankerruckwirkung 
auf  das  Feld  in  die  statische  Charaktenstik  einzuführen.  Dies  geschieht  am  ein- 
fachsten mit  Hilfe  der  Gegen- 
windungen 2g.,  die  ihrerseits 
aus  Bürstenverschiebungswinkel 
und  Ankerwindungszahl  zu  be- 
rechnen (sg.  =  5,1  •  siiia)  bzw. 
zu  schätzen  sind.     Es  wird 

d.  h.  aus  der  Kurve 

wird  E  =  (p(/J)  erhalten,  wenn 
man  parallel  der  Abszisse  um 
den  Winkel 


ß  =  arc  tg 


:  arc  tg 


Sa  sina 


FlgiiT  334. 


schert  (Figur  334). 

Nebenschlußdynamo.  Wir  sehen  zunächst  von  der  Ankerreaktion  ab, 
so  daß  die  angenäherte  elektromotorische  Kraft  li*  =  E^  wird  und  haben  in 
EQ  =  y}{I/,)  nur  Jp  durch  J,^    auszudrücken  gemäß  der  Beziehungen  von  S.  734 

E^—  P ^  %j-JnJ}^ 
Wa  IV a 


Ia^ 


E* 


WO  für  Ijp  der  dortigen  Bezeichnungsweise  entsprechend  I^  (Nebenschlußstrona- 
stärke)  geschrieben  ist  Die  Anwendung  dieser  Formel  führt  zur  einfachen  Konstruk- 
tion Figur  835,  die  wohl  zuerst  von  SiLV.  Thompson  angegeben  worden  ist:  ORM 
sei  die  statische  Charakteristik  oder  die  Magnetisierungskurve.  Die  Hilfslinien  OM 
und  OS  bilden  mit  den  Abszissen achsen  die  Winkel 

y^  =  arc  tgWjv    und     j/g  «•  arc  tgWj^     . 

Ziehe  jetzt  durch  Punkt  R  und  durch  den  Schnittpunkt  Q,  von  RV  mit  OM  hori- 
zontale Gerade,  darauf  durch  L  eine  Paiallelö  zu  O^ .  Alsdann  ist  Schnitt- 
punkt T  der  dem  Punkte  R  der  statißcheti  ChitrfiJitexistik  entsprechende  Punkt 
der  ^*=  9?  (/^) -Kurve.  :,./   . 
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Die  Rückwirkung  des  Ankerstromes  Ia  auf  dag  Feld  bewirkt  nun,  daß  die 
elektromotorische  Kraft  E  um  C-  Ia  «JSg- Volt  geringer  als  E*  ausfallt.  C  die  pro 
Zusatzamperewindung  eintretende  Änderung  der  elektromotorischen  Kraft  folgt 
wieder  aus  der  statischen  Charakteristik.  Die  ^* -Kurve  geht  also  durch  Scherang 
parallel  der  Ordinatenachse  um  den  Winkel 

— ys ZXC\%{C-Zg) 

(Figur  336)  über  in  die  gesuchte  Charakteristik 

E=(P{Ia)     . 

Berechnung  oder  Konstruktion  einer  Verbunddynamocharaktenatik  ist  ent- 
sprechend umstandhcher,  bietet  aber  prinzipiell  nichts  Neues. 

Dieselben  Grundsatze  und  Formeln,  welche  für  eine  gegebene  Maschine  auf 
deren  Verhalten  im  Betrieb  schließen  lassen,    finden  naturlich  auch  Anwendung, 

wenn  für  gegebene  Betriebsforderungen  eine  pas- 
sende Maschine  konstrmert  werden  soll.  Im  Mittel- 
punkte der  Betrachtungen  hat  auch  bei  solcher 
Projektierungsarbeit  der  Kraftüuß  zu  stehen.  Einer- 
seits kommt  die  Forderung  möglichst  geringen 
Materialaufwandes  hinzu,  andererseits  die  Forde- 
rung, daß  sich  kein  Maschinenteil  zu  sehr  erwärmen 
darf.    Außer  den  Joule  sehen  Warmeverlusten,  die 

P'I 

im  elektrischen  Guteverhaltnis   — — -    ihren  Aus- 

E'Ia 
druck  finden,  sind  noch  die  Hysteresis  im  Anker- 
eisen, die  Wirbelstrome  und  die  mechanische  Rei- 
bung der  bewegten  Teile  (auch  die  der  Bürsten) 
zu  berücksichtigen.  Wird  die  Summe  dieser  Ver- 
Figur 336  InstQ  mit  V  bezeichnet,  so  nennt  man  das  Ver- 
hältnis der  von  der  Maschine  geleisteten  äußeren 
elektrischen  Arbeit  zu  der  durch  die  Maschine  verbrauchten  mechanischen  Arbeit 

FI 

E'Ia  +  v 

den  elektnschen  Wirkungsgrad.  Er  geht  bei  großen  Maschinen  über  90  %,  während 
er  für  Dynamos  von  einem  kleinen  Bruchteil  Pferdekraft  bis  6OO/0  sinken  kann. 
Nähere  Angaben  über  die  beim  Entwürfe  von  Dynamomaschinen  zu  befolgenden 
Methoden  und  die  richtige  Bemessung  der  verschiedentlichen  unvermeidlichen 
Verluste  wird  man  in  einem  Handbuche  der  Physik  mcht  suchen  i.  Die  Kraft- 
liniendichte im  Anker  betragt  jetzt  meist  10 — 16  Tausend  Gauß.  Bei  10  —  15  m/sec 
Peripheriegeschwindigkeit  rechnet  man  pro  Watt  Verlust  5—7  qcm  Ankerober- 
flkche.  Doch  hängt  die  Strombelastbarkeit  einer  Maschme  sehr  von  den  Venti- 
lationsverhaltnissen  im  einzelnen  ab. 

Wechselstrom-  und  Drehstrommaschinen*. 

Im  Anker  jeder  gewöhnlichen  Gleichstromdynamo  fließt  Wechselstrom.  Ihn 
als  solchen  nach  außen  zu  leiten,  braucht  man  nur  zwei  Kollektorlamellen,   die 

1  Vgl.  z  B  die  an  Aänolds  „Konstrnktionstafeln  für  DyntTOomascünenbau'*  anknüpfenden 
Diskussionen:  G.  ICapp,  Elektroteclm.  Zeitschr  24.  [86.  1903.  —  E.  Abnold,  ibid.  285.  — 
A.  RoTHEaT.  ibid.  404  —  Beachte  auch  H.  Hobaut,  Jonm.  Inst  El^  Eng.  31.  170.  1901  — 
H.  Mavok,  ibid.  31  218.  1901  und  32  473  1902  —  W.  Es?ON .  iMd,  32.  92^  I9p2.  — 
F  Scott,  ibid  362.  —  2  Heinkes  Handbuch  4.  —  F.  NmTäAJÄwiSB,,  Ei»-  undt  ij^febroiwsen^ 
Wediselstromerzeuger.  2  Anfl  ,  Leipzig  1906  —  E.  Aknoij)  und  I.  3j-.  lÄ<i*OM;  Dft^äjiäoJrOnen- 
Wechselstronunaschinen,     Beilin  1904.  '"  ' 
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zueinander  wie  eine  positive  zu  einer  negativen  Gleichstromburste  liegen  mit 
Metallriiigeu  zu  verbinden  und  auf  diesen  Ringen  Wechselstromabnehmer  schleifen 
zu  lassen.  Die  Periodenzahl  T  des  Wechselstromes  wird  gleich  dem  Produkt  aus 
Umdrehungszahl  und  Anzahl  der  Polpaare,  die  effektive   Spannungsdiiferenz  ^ 


l/i/.ä 


'eff  =  1/  -7^  l  Pl)dt 


an    den    Schleifringen    beträgt   -— •    gleich    0,707    der    Gleichstromspannung    der 

Maschine,    da    die    maximale   SpannungsdifTerenz    gleich    der    des    Gleichstromes 
sein  muß,  d.  h. 

„  3  71 

/(/)=Psin— /     . 

Eine  in  dieser  Weise  für  Laboratoriumszwecke  improvisierte  Wechselstrom- 
maschinc  unterscheidet  sich  von  den  üblichen  Wechselstromgeneratoren  der 
heuti|jfen  Technik  besonders  in  zwei  Punkten.  Die  Felderregung  geschieht  bei 
den  Wechselstromdynamos  der  Technik  durch  eine  besondere  Gleichstrommaschine 
oder  durch  Akkumulatoren  meist  geringerer  Spannung,  als  die  Spannung  des  zu 
erzeugenden  Wechselstroms  "beträgt  Denn  Wechselstrom  findet  im  allgemeinen 
nur  bei  Anlagen  höherer  Spannung  Verwendung.  (Siehe  unter  Leitung  und  Ver- 
teilung S.  784.)  Sodann  erreicht  man  bei  Wechselstromentnahme  aus  einer  für 
Gleichstromlieferung  gebauten  Maschine  wegen  zu  germger  Polzahl  meist  nicht  die 
gebräuchliche  Frequenz.  Diese  beträgt  auf  dem  Kontinent  jetzt  50  Perioden  in 
der  Sekunde  2.  In  England  geht  man  bis  auf  das  Doppelte,  in  Amerika  bis  140. 
Die  Niagaraanlage  mit  25  Perioden  steht  ganz  vereinzelt  da.  Für  ruhige  elek- 
trische Beleuchtung  kann  jedenfalls  nicht  unter  die  Periodenzahl  40  gegangen 
werdt^n,  und  bei  einer  zweipoligen  Maschine  würde  das  schon  2400  Umdrehungen 
in  der  Minute  erfordern,  was  die  selbst  bei  den  kleinsten  Dynamos  aus  mecha- 
nischen Gründen  zuläasige  Grenze  weit  übersteigt  Alle  eigentlichen  Wechsel- 
stromnaaschinen  haben  darum  mindestens  zwei  Polpaare,  die  großen  Maschinen 
sind  sehr  vielpolig  (bis  weit  über  100). 

Eine  Ausnahme  machen  nur  die  mit  Dampfturbinen  direkt  gekuppelten 
Maschinen,  die  sogenannten  Turbogeneratoren».  Hier  können  bei  zweipoligem 
Felde  50  Perioden  durch  3000  Touren  pro  Minute  erreicht  werden.  Natürlich 
wählt  man  bei  derartigen  Maschinen  wegen  der  Zentrifugalkraft  die  Längs- 
dimensionen möglichst  groß,  die  Querdimensionen  der  rotierenden  Teile  mög- 
lichst klein. 

Konstruktionstypen.  Der  Formenreichtum  ist  bei  den  noch  heute  aus- 
geführten Wechselstrommaschinen  viel  größer  als  bei  den  Generatoren  für 
Gleichstrom.  Außer  der  Vielpoligkeit  spricht  hier  der  Umstand  mit,  daß  zur 
Wechselstromerzeugung  die  Ankerwicklungen  nicht  in  möglichst  kleinen  Abteilungen 
stetig  über  die  ganze  Peripherie  verteilt  zu  werden  brauchen,  sondern  daß  es 
genügt,  wenn  die  Zahl  der  Ankerspulen  gleich  der  Zahl  der  Feldpole  ist  Außer 
dem   Ring  und  Trommelanker  kann  demgemäß    die  Stem-,   Pol-    oder  Zacken- 

1  Die  Bezaichawig  „effektiv"  für  die  geometrisolito  Mittelwerte  voa  Spaimuogs-  und  Strom- 
Btatke  wmde  auf  dem  PariBcr  Kongreß  1889  anjjfjnömmen.  —  *  yber  die  ^senBch^che  Ver- 
wcodbOTbett  »fettet  sapoUgen  Maschine  von  600  Perioden  pro  SeTomde  sielte  W  Wden,  PHys. 
ZeiöreJ».  4,  tU.  1903.  —  3  Zeitschr.  f.  mekteotaBhi»ik,.96.  W^^  I9Q4.  —  F.  Nocthammee, 
StS,  VeiÄ.  dftutsoh.  Ingenieure  49.  yti.  1905  f  TttfbofS^JWiflos  und  TOCTraadte  MascJvnen, 
er*rf«i»   To^Ä    _  •»  TTQfffimNnöBma.  Eleldaöitchs.  2»itolK,  'W»-  799-   l9oS^  — ■  A-  Heyland. 
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ankerfonn  Figur  337  gewählt  werden.  Sind  bei  ihr  die  Spulen  in  radialer  Richtung 
wenig  ausgedehnt,  so  geht  sie  stetig  in  Trommelwicklung,  Figur  338,  über.  So- 
genannte Scheibeuanker,  bei  denen  die  Achsen  der  flachen  Spulen  der  Drehungs- 
achse parallel  liegen  und  die  oft  ohne  Eisen  ausgeführt  wurden  i,   dagegen  baut 


/^ 


Figur  337. 


Figur  338. 
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man  in  Europa  wenigstens  nicht  mehr,  wohl  aber  existieren  Exemplare  des 
Modells  Siemens  &  Halske  vom  Jahre  1878  mit  eisenfreiem  Scheibenanker  noch 
vielfach  m  physikalischen  Instituten  und  smd   der  gut  sinusförmigen  Spannungs- 

kurve  wegen  für  viele  Wechselstromdemon- 
strationsversuche in  der  Tat  besonders  geeig- 
nete Maschinen.  Außenpol-  und  Innenpol- 
anordnung  findet  man  bei  den  heute  verbrei- 
teten Tjrpen  in  gleicher  Weise  vertreten. 

Statt  des  Ankers  laßt  man  vielfach  den 
Feldmagnet  umlaufen.  Der  Anker  ruht  dann 
also  uud  dies  hat  bei  hoher  Spannung  den 
^1  Vorteil,  daß  die  Ankerdrähte  leichter  isoliert 
werden  können,  da  sie  nicht  gegen  die  Zentri- 
fugalkraft gesichert  zu  werden  brauchen.  Den 
Anker  bildet  man  überdies  meist  als  Lochanker, 
d.  h.  die  Ankexdrahte  werden  durch  vollständige 
Einbettung  in  das  unterteilte  Eisen  auch  dem 
Einfluß  der  elektrodynamischen  Kräfte  entzogen  2. 
Wahrend  für  den  Wechselstromkreis  zugleich  mit 
den  bewegten  Teilen  auch  Schleifringe  und 
Bürsten  wegfallen,  muß  jetzt  dem  rotierenden 
Feldmagnete  der  Gleichstrom  durch  Schleifringe 
zugeführt  werden. 

Um  bei  vielpoligem  Magnetfelde  nicht  für 
jedes  Polpaar  besonderer  Erregerspulen  zu  be- 
dürfen, hat  man  Kunstgriffe  wie  den  aus  Figur  340  und  341  ersichtlichen  an- 
gewandt 

Oder  aber  man  verzichtet  darauf,  daß  das  den  Anker  durchsetzende  Feld 
bei  der  Rotation  das  Vorzeigen  wechselt  Der  Wechselstrom  wird  vielmehr  da- 
durch erzeugt,  daß  die  Ankerspulen  abwechselnd  m  sehr  starke  und  in  sehr 
schwache  Felder  derselben  Polarität  kommen.  Figur  342  stellt  eine  solche  Gleich - 
poltype  mit  innerem  Feldsteme  im  Querschmtt  dar.  Alle  Nordpole  liegen  auf 
der  einen,  die  Südpole  auf  der  anderen  Seite  und  werden  durch  eine  gemein- 
same Spule  erregt. 


Rs 


JK 


Figur  339. 


1  Siehe  Figur  339.  —  2  vide  H.  Du  Bois,  Wied.  Ann.  65.  ?g. 
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Figur  340. 


Fitjur  341. 


Endlich  baut  man  Wechselstrommaschinen,  bei  denen  sowohl  Feld-  als  Anker- 
wicklungen feststehen  und  nur  Eiseuteile  ohne  Bewicklung  rotieren,  die  sop^enannten 
Induktortypen.  Bei  ihnen  wird  durch  die  Be- 
wegung der  Eisenmassen  entweder  der  mag- 
netische Widerstand  periodisch  geändert  oder 
der  Verlauf  der  Kraftlinien  in  wechselnde  Bahnen 
gelenkt.  Figur  343  sind  Schemata  einer  Induktor- 
type der  letzteren  Gattung.  N  und  5  stellen 
Feldpolzacken  konstanter  Polarität  dar,  A  trägt 
eine  Ankerspule  und  ist  bei  Stellung  I  Nordpol, 
bei  Stellung  III  Südpol. 

Mehrphasenstromerzeugung.  Unter  Mehr- 
phasenstrom versteht  man  ein  System  zugleich 
erzeugter  Wechselströme,  welche  zeitlich  um  einen 
bestimmten  Bruchteil  der  vollen  Poriode  gegen- 
einander verschoben  sind.  Über  die  Verwendung 
von  Mehrphasenstrom  zum  Zwecke  dor  Kraftüber- 
tragung   siehe   unten  S.  768.      Z   gleiche   um  Yima  34: 


■Ö- 


m 

Fignr  343. 


Periode  verschobene  Wechselspanüungen  erhält  man    durch   Z  auf   dem  Anker 
jBiner  Weshselßtrommaschi^e   angebrachte   kongroente   Wicklungen,   wenn    deren 
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00  0  öli, 


Figur  344 


entsprecheude    Teile    in   —    des   Wmkelabstandes    aufeinanderfolgender    gleich- 

uamiger  Feldpole  voneinander  geführt  sind.    Zur  Stromabnahme  wären  2  Z  Schleif- 
ringe und  2  Z  Leitungsdrähte  nötig.    Doch  kann  auch  ein  gemeinsamer  Draht  für 

alle    Z  Strome    als    Rückleitung    dienen, 
*"  analog  wie  man  m   der  Telegraphic    die 

s  Erde    als    gemeinsame' Ruckleitung    be- 

tf.  nutzt      Die    Zahl    der    Schleifringe    und 

Leitungsdrahte    reduziert   sich    damit   auf 
Z  •\-\.      Sofern    infolge    von   Symmetne 
^  des  Ankers  und   des  Feldes   die  Summe 

aller    Z    instantanen    elektromotorischen 
''  Kräfte   gleich  Null   ist,   so   gilt   dies   bei 

^ gleicher  Belastung  der  2^  Stromkreise  auch 

für  die  Z  Strome.  Der  gemeinsame 
Ruckleiter  einer  solchen  Sternverkettung 
Figur  344  wird  also  stromlos  und  kann 
darum,  ohne  an  der  Strom-  und  Spannungsverteilnng  irgend  etwas  zu  andern, 
auch  noch  fortgelassen  werden. 

Eine   zweite  Methode,  Z Wechselströme,   deren  Augenblickswertsumme   Null 
betragt,   mittels  nur  ZDrähten  fortzuleiten,    besteht  dann,   daß   man   die   Ruck- 
leitung jeder  Phase  mit  der  Hmleitung 
'  der  folgenden  zusammenfallen  laßt,  die 

5  elektromotorischen  Kräfte  also  m  Serie 

geschaltet    zu     einem    Ringe     schließt, 
*  Figur  345.   Über  Klassifikation  und  ein- 

3  gehende  Behandlung  allgemeiner  Mehr- 

phasensysteme    muß      auf     Steinmei'z, 
^  Theone  und  Berechnung  der  Wechsel- 

stromerscheinungen,  Deutsche  Ausgabe 
'  Berlin  1900,  Kapitel  28  —  30,  verwiesen 

werden  1.     Die    dort    angewandte    kon- 
M  sequente  Terminologie  findet  man  aller- 

dings  nicht  von   allen  Autoren   befolgt. 
Figur  345.  ^^^  Unsicherheit  des  Sprachgebrauches 

bezieht  sich  darauf,  ob  mau  um  eine 
halbe  Periode  gegeneinander  verschobene  Ströme  als  zwei  Phasen  bezeichnen  will. 
Praktische  Anwendung  finden  im  allgemeinen  nur  Zwei-  und  Dreiphasenmaschinen. 


Figur  346, 


Figur  347. 


Erstere:  für  unsymmetrische  Zweipha^eusysteme  mit  ^m  ein  Viertel  Periode  (90*^) 
diffenerenden   elektromotonschen  Kräften,   entweder  " "  ~         346)   für 

1  '  Siehe  auch  E  Arnold,  Die  Wicklnngen  der  'WechselslJtomi!;^}|^^it)j|j^i^'^Jj«rJUn  1904. 
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vier  Leitungen  oder  verkettet  (Figur  347)  für  deren  drei.  Symmetrischer  Drci- 
phasenstrom  —  oft  Drehstrom  schlechthin  genannt  —  mit  120"  Phascn\erschiebiin}> 
wird  in  Stern-  (Figur  348)  sowohl  als  in  Dreieckachaltung  (Figur  340)  or/cngt. 
Erstere  Figur  zeigt  auch  direkt  die  Anordnung,  wenn  man  einer  zweipoligen 
Gleichstrommaschine  Drehatrom   entnehmen  will.     Es   sind   drei   Schleifringe   mit 


Figur  348. 


Figur  34c). 


drei  um  ein  Drittel  Umfang  voneinander  abstehenden  Kommutatori^unkten  zu 
verbinden.     Als  eftektivc  Spannungsdifferenz  erhält  man  so  für  je  zwei  Ringe 

—  sin-^--i?j.  =  (),fil2.5f     , 

wenn  JSg-  die  elektromotorische  Kraft  zwischen  den  Gleichatrombürsteu  bezeichnet. 
Über  das  sogenannte  monozyklischc  System,  das  sich  aber  praktisch  nicht  be- 
sonders bewährt  zu  haben  scheint,  siehe  unten  Seite  7H6. 

Verhalten  im  Betrieb. 

Elektromotorische  Kraft.  Es  sei  cP  der  aus  Enegungsamperowindnngt'ii  und 
magnetischem  Widerstände  unter  Berücksichtigung  der  Streuung  zu  berechnenchi 
Kraftfluß  per  PolS  die  Polzahl  sei  II,  u  die  Umdrehungszahl  in  der  Minute, 
z  die  Gesamtzahl  der  auf  dem  Anker  wirksamen  Drähte  =^  2  ö;  m ,  falls  es  sich 
um  m  hintereinandergc*schaltete  Spulen  von  je  a  Windungen  handelt.  Diese  Daten 
genügen  jedoch  im  allgemeinen  nicht  ohne  weiteres  zur  Bestimmung  des  Effektiv- 
wertes  ^efF  der  elektromotorischen  .Kraft  einer  Wecliselstrommaschine.  Es  ist 
vielmehr  auch  die  Kenntnis  der  Kurvenform  der  elektromotorischen  Kraft  6[i) 
nötig  und  eif)  hängt  seinerseits  sowohl  vqn  der  geometrischen  Konfiguration  des 
Feldes,  z.  B.  von  der  Polschuhbreite,  als  auch  von  der  Ankerbewicklungsart  ab, 
z.  B.  bei  Pol-  oder  Trommelwicklung  von  der  Spulenbreite  (Arnolds  Feldform- 
faktor  und  Wicklungsfaktor).  Man  trägt  diesen  Tatsachen  durch  den  Kapp  sehen 
Koeffizienten  K  Rechnung,  indem  man  schreibt 


E, 


eff 


K' 


60 


.a.*.l0-8  Volt 


So  umständlich  der  Faktor  jST  bei  einer  konkreten  Maschine  zu  berechnen  ist^, 
er  hat   eine    einfache  Bedeutung.     Er   ist   gleich   zweimal   dem  Verhältnis    des 


f  Bei  Gleicbpoltypen  tritt  an 


B^jJiB-  1904. 


an  Stelle  von  ^  die  halbe  DiJS'erenz  von  Kiaft-  und  Streufluß. 
Dyn.  ^iasoh.  f.  Gleich»  und  Wechselstrom,  4.  Aufl.,  j:;  98. 
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quadratischen    zum    arithmetischen    Mittelwerte    der    Ordinatenabsolutwerte     der 
elektromotorischen  Kraftkurve. 

T 


1  ^ 


äf 


Dies  Verhaltais  selbst  wird  Formfaktor  der  elektromotorischen  Kraft  genannt'. 
K  vaniert  etwa  von  1,6  bis  2,5  und  hegt  für  heutige  gute  Maschinen  meist 
bei  2,2,  d.  h.  bei  dem  auch  für  sinusförmigen  Verlauf  von  e^i)  gültigen  Werte 
n  •'^2 .  Jedenfalls  sind  spitze  Formen  von  e(f)  zu  vermeiden,  wegen  der  durcli 
ihren  hohen  Scheitelwert  bedingten  starken  Isolationsbeanspruchung.  Für  Zwecke 
der  Rechnung  können  Maschinenwechselstrom-  und  Wechselspannungskurven  immer 
sinusförmig  angenommen  werden. 

Sofern  wir  ztmichst  die  Ankerrückwirkung  vernachlässigen,  werden  die 
inneren  Charakteristiken  (s.  S.  745)  der  üblichen  Wechselstromgeneratoren  wegen 
ihrer  Sonderregung  horizontale  gerade  Linien;  die  elektromotonsche  Kraft  bleibt 
unabhängig  von  der  Belastung. 

Klemmenspannung.  Wird  ein  Wechselstromgenerator  vom  Ankerwider- 
stand Wa  nnd  der  (mittleren)  Selbstindaktion  JLa  durch  einen  äußeren  Stromkreis 
vom  Widerstände  w  und  der  Selbstinduktion  L  geschlossen,  so  fließt  der  Strom 

-Seff 

■l/(w  +  ze/^)2+(Z+Z^)2ü)2   _ 

und  bleibt  hinter  der  elektromotorischen  Kraft  E  um 

(Z  +  Z^)ü) 
(j9^  =  arc  tg '  , 

w  -\-  Wa 

gegen  die  Klemmenspannung  F  um 

Lca 

CD  =  arc  te 

^  ^     IV 

2  TT 

zurück;  co  ist  die  übliche  Abkürzung  für  — .     Die  Klemmenspannung  sinkt  — 
von  Ankerreaktionswirkungen,  wie  gesagt,  zunächst  abgesehen  ^  —   auf 


/eff  = 


•PeS=  -S, 


■eff 


]/(«/  +  «/„)'!  -|-(i:  +  Z«)2tt)2 


OtTco^A 


-^-I^aseronJ 


Figur  350. 


Anschaulicher  als  an  dieser  Formel 
übersieht  man  die  Abhängigkeit  von  Be- 
lastungsart und  Klemmenspannung  in  der 
Vektordiagramm darstellung  Figur  350. 
Wäre  I  bekannt,  so  erhielte  man  aus 
den'  Wattkomponenten  Izva  nnd  Jw  und 
aus  den  um  90°  voreilenden  watüosen 
Komponenten  icoZa  nnd  tcoL  direkt 
die  elektromotorische  KraitE  gleich  OD 
nach  Betrag  und  Phase.  Im  allgemeinen 
ist  jedoch  E  gegeben  und  P  wird  ge- 
sucht. In  diesem  Falle  konstruieren 
wir  die  Figur  zunächst  unter  Zugrunde- 
legung eines  beliebigen  Stronjwertes  und 


^  Elektroteclm.  Zeitschr   17.  132.  1896.  —  2  Vide  Anm.  x  -&  756. 
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verandern  dann,  unter  Erhaltung  aller  Richtungen,  die  Dimension  der  Zeichnung 
so,  daß  OD  die  verlangte  Größe  erhält  Da  OD  sich  von  OC  weit  mehr  unter- 
scheidet als  BD  von  BC^  so  folgt,  daß  durch  Einfuhrung  von  Selbstinduktion 
m  den  äußeren  Stromkreis  die  Klemmenspannung  sinkt. 

Entgegengesetzt  wirkt  eine  in  den  Schließungsbogen  geschaltete  Kapazität  C. 
I 
cp  wird  dann  negativ,    — —  ist  nach  unten  aufzutragen  und  an    die  Stelle  von  D 

tritt  D'.     Die  entsprechende  Formel  wäre 


P,^  ■=  B, 


eff 


j/«/2  -f 


+i4 


pi!/  +  w„y^  +  (Aü)-^y 


Ein  langes  konzentrisches  Kabel  bei  Glühlampenbeleuchtung  stellt  zwar  eine 
dem  Widerstände  w  parallel  geschaltete  Kapazität  C  dar.  Doch  ist  für  die  Rech- 
nung ein  solcher  „verzweigter"  Stromkreis  durch  einen  „äquivalenten  Widerstand"  «/' 
mit  Serienschaltung  einer  „äquivalenten  Kapazität"  C  ersetzbar"^.     Es  betragt 


w  = 


w 


l  +  ioiCw)^  ' 


C> 


0)2  w2  C 


itm 


11O0 


(Phasenverfruhter  Strom  kann  auch  durch  Einschaltung  von  leerlaufenden,  uber- 
erregten  Synchronmotoren  erzeugt  werden  [„Phasenregler"].)  2 

Ankerreaktion.  Ist  der  Ankerstrom  in  Phase  mit  der  elektromotorischen 
Kraft,  so  wird  er  dann  Null  und  wechselt  das  Zeichen,  wenn  die  wirksamen 
Spulen  von  einem  Maximum  an 
Feldkraftlinien  durchsetzt  werden, 
wenn  also  z.  B.  bei  Polankertype 
sich  Anker  und  Feldpole  gerade 
gegenüberstehen.  Die  entmagneti- 
sierende Wirkung  vor  die  magneti- 
sierende  Wirkung  nach  dieser  Stel- 
lung werden  sich  gerade  aufheben. 
Ahders  bei  induktiver  Belastung. 
Der  Strom  bleibt  dann  hinter  der 
elektromotorischen  Kraft  zurück,  er 
fließt  noch  in  entmagnetisierendem 
Sinne,  wenn"  die  Spule  direkt  vor 
dem  Pole  steht.  Die  elektromoto- 
rische Kraft  der  Maschine  muß 
sinken.  Umgekehrt  verstärkt  ein 
voreilender  Strom  das  Feld  und 
damit  die  elektromotorische  Kraft. 
Die  von  Steinmetz  gegebenen  äuße- 
ren Charakteristiken  (Figur  361) 
-?—/(/)  eines  Synchrongenera- 
tors für  die  Phasenverschiebungen 

0,  -f-eO**  und  —60°  zeigen  die  Verschiedenartigkeit  des  Einflusses  von  induktions- 
freier, induktiver  und  antiinduktiver  Belastung.  Die  Felderregung  ist  bei  den 
drei  Kurven  so  gewählt,   daß  immer  jE  =»  1000  Volt  bei  /»»  100  Ampere  war. 


•Wö 


ZOO 


ao  40    W    BO  100  120  iW  100  1B0  SOOStO  it0i€0260 


KgTir  351, 


V  Vgl.  z.  B.  F.  Bedkll  und  A.  Csbhobe,  Theorie   desc  ■Weohselstidme  255.     Berlin  und 
B^flätta  189$.  —  2  E.  Aenolb,  ■Wechselstromtechnik  4.  447  -and  ff.  siehe  unten  S.  764. 
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Da  die  Selbstinduktion  des  Ankers  in  gleicher  Weise  auf  die  Klemm en- 
spannung  wirkt  wie  die  Ankenreaktion  i,  so  denkt  man  für  Zwecke  dor  Rech- 
nung die  wirkliche  Maschine  durch  eine  ideelle  Maschine  ersetzt,  die  keine 
Ankergegenwindungen,  dafür  aber  größere  Selbstinduktion  als  die  wirkliclui 
Maschine  hat 

Zusammenarbeiten  von  Wechselstromgeneratoren.  Bei  Wechsül- 
stromanlagen  ist  es  ganz  ebenso  wie  bei  Gleichstromzentralen  zweckmäßig,  die 
Gesamtleistung  auf  mehrere  getrennt  angetriebene  Dynamoeinheiten  zu  verteilen, 
um  die  Zahl  der  jeweils  im  Gange  befindhchen  Maschinen  möglichst  dem  augeu- 
blickhchen  Strombedarfe  anpassen  zu  können.  Zwei  und  mehr  Wechselstrom- 
erzeuger  werden  ofienbar  ohne  jede  gegenseitige  Beeinflussung  Strom  in  dicselbim 
Sammelschienen  hefem  können,  wenn  die  Instantanwerte  /(^j  ihrer  K.l(Mnmeu- 
spannungen  jederzeit  genau  gleich  groß  sind,  was  identische  Kurvenform,  Frequenz, 
Amplitude  und  Phase  erfordern  würde.  In  jedem  anderen  Falle  müssen  lokale 
Ausgleichströme  zwischen  den  Wechselstrommaschmen  fließen,  die  Maschinen 
können  auch  bei  Leerlauf,  d.  h.  offenem  äußerem  Stromkreise  nicht  stromlos 
sein.     Ehe   man   zwei  Wechselstromdynamos   parallel   an    eine  Verbrauchslcitung 


Ws  Is 


& 


J 


Tigai  352. 


anschaltet,  wird  man  sie  auf  angenähert  gleiche  elektromotorische  Kraft,  auf 
möghchst  nahe  gleiche  Wechselzahl  und  auf  gleiche  Phasen  bringen^.  Es  ist 
nun  die  Frage:  Erhält  sich  der  Zustand  der  Phasengleichheit  und  damit  der 
Synchronismus  von  selbst?  Wirken  die  Ausgleichströme  bei  kleinen  Phasen- 
differenzen 9?j  —  (p^  einer  etwaigen  Neigung  der  Antriebsmotoren  zum  Außer- 
trittfallen  entgegen?  Die  beiden  Maschmen  I  und  11  Figur  352  mögen  die  elektro- 
motorischen Kräfte 


(1)] 


«1  =  ^  sin(cü  t  +  (pj) 


liefern  und  3  soll  das  Verbrauchsnetz  darstellen.  Die  Augenblicksstromwerte  i\ 
und  t'^  berechnen  sich  dann  als  Summe  der  von  e^  und  e^  einzeln  herrührenden 
Komponenten  nach  den  Stromverzweigungsregeln.  ^     Es  wird  z.  B. 

1  Mit  dem  Worte  Selbstinduktion  fassen  -wir  die  Wirkung  derjenigen  Kraftliniea  zu- 
sammen, welche  mit  den  Ankerwiadungen,  nicht  aber  mit  den  Feldwindungen  verkettet  sind, 
■während  die  Ankeireaküon  von  den  KrafQimen  des  Ankerstroms  dargestellt  wird,  die  Ihren  Weg 
durch  das  Eisen  des  magnetischen  Feldkreises  nehmen.  Man  kann  sich  letztere  Kraftlinien 
darch  einen  bestimmten  Bmchteü  der  Ankerbewicklung  erzeugt  vorstellen,  durch  die  darum 
sogenannten  Ankergegenwmdungen.  Vgl  die  Terminologie  bei  den  Gleichstrommaschmen  oben 
S.  742.  —  2  Die  Mittel  hierm  werden  unten  S.  766  bei  Besprechung  des  Synchronmotora  ge- 
nannt, —  3  Siehe  z  B   Bedell  und  Crehoee,  1  c   Kap.  15 
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E, 


=  sin  o)  /  4-  7),  —  arc  tg    —  "  "• 


VK  +  wg .,)'-^  +  (CO  Zi  H-  <x> L,^Y 

__  :?ki!?L^  +  (<"  An)" 


Slll  \cot  ■\-  q\  —-    .ITC  tg 


ro  Zj  H-  (■;)  Z, ,, 


-|-  arc  tß 


ojZ 


lU 


?£/ 


—   «ITC  tg 


(üL^ 


1!1 


ZOi 


wenn  Tf^.)   eine  Abkürzung  für 


re/., 


cüZ., 


,  Cli  Zn 


7£/2 +(o;Zj)-    '    7£'3^  +  (a>Z3)'^ 

ist  und  Zga,    f'f^H»  Ah  analoge  Bedeutung  haben.     Wir  können  also  achreiben 

«1  =  A^  Ey  sin(ri)  t -\- cpy  —  (x,^^  ■\-  B^  E^  sin(a}  t-\-  cp^  —  ^^  '  , 

it  =  ^2  -^2  sin (o>  /  -|-  (jOj,  —  «a)  -|-  ^jj  E^  Bm{a)  /  +  «Ti  ~  /'s)     » 

wo   die  Konstanten  A^  ,  B^ ,   (K^,  ß^ ,   A.^ ,  B^,  oc^ ,  ß^   durch  n'i ,  Z^ ,  iv^ ,  Zj  . 
Demnach  betragen  die  Leistungen  der  beiden  Dynamos 


(2) 


w. 


8  » 


Z3  bestimmt  sind. 


(3) 


Ä//  = 


^f  =  ^    hh^^'^  A  ^effi^  cosa^  ~  i?i  E^si  -ScEFa  cos(/?i  +  9^1  —  953) 


t,  e.2  dt  •=-  A.,Eca'I  cohöc«  -  .ffg iJ^jf,  /JefFa  <^os{ß^  +  r/;«  —  (pj 

(/lg  und  es  tritt  durch  irgend  eine  Störung 


War  f/'i 

«7)5,    ein,  so   wird  dadurch  die   Antriebsmaschine    der 


Die  Formeln  lehren 
eine   Phasen differeii/,    (i\ 

voroilenden  Dynamo  stärker  belastet,  die  der  zurückbleibenden  entlastet.  Die 
AuBgleichfttröme  haben  also  in  der  Tat  das  Streben,  die  Armatiirwicklungon  der 
beiden  MaschiTum  in  dieselben  Lagen  relativ  zu  den  Polsystemen  zu  bringen 
und  so  die  Maschinen  in  synchronem  Lauf  zu  erhalten.  Das  Zusammenwirken 
dieser  sogenannten  synehronisiercnden  Kraft  mit  der  Trägheit  der  umlaufenden 
Massen  hat  für  genügend  kleine  Reibungs-  bzw.  Ohm  sehen  Widerstände  zur 
Folge,  daß  der  Ausgleich  einer  Phasen diflferenz  (p\  ~  (p^  bei  Konstanz  der 
Drehungsmomente  der  Antriebsmaachinen  in  gedämpften  Schwingungen  um  die 
Lage  9?i  =  99,^  erfolgt.  Bald  eilt  die  eine,  bald  die  andere  Maschine  etwaa  vor. 
Die  Maschinen  „pendeln",  wie  mau  sich  ausdrückt,  mit  abnehmender  Amplitude. 
Erfolgen  die  äußeren  Störungen  der  Phasengleichheit  periodisch,  etwa  durch  den 
Ungleichförmigkeitsgrad  der  Gas-  oder  Dampfmaschinen  oder  durch  Regialator- 
achwingungen,  so  kann  besonders  starkes  Pendeln  und  schließlich  ,>auJlJer  Tritt 
fallen"  eintreten,  wenn  Resonanz  zwischen  den  durch  den  Aatriab  -  erzwungenen 
Schwingungen  und  den  eigenen  Schwingungen  des  WechselBtromerzeugexaystems 
besteht  1.     Aus  den  Formeln  (2)  und  (3)  ist  auch  zu  ersehen,   daß  es  s^hr  ^obl 

1  A.  Blondbl,  La  Lnm.  El.  46.  351,  615;  46.  151,  4561  47.  34,  8^  1893/1^3.  -^ 
M.  BoucHiROT,  La  Lum.  El.  45.  201.  501;  46.  sra.  189a.  —  M.  Hutin  tjb4  M,  LBBt.4J(*6, 
La,  Lum.  El.  46.  601  und  651.  1892.  —  G.  Kapp,  Elektrotechn^  Z^WöJir.  $|0.  5(34..  1899.  -* 
Gr.  Bbnischks,  Elektrotechn.  Zeitschr.  20.  870.  189g  uad  £l6li;lxbt«(^iti&  h  T^t^iAdiäxtm'aXiSs 
Heft  2,  Dar  Parallelbetrieb  von  W 
i^kbrotedln.  Zaitscbr.  2L  1S8.  19c 
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'^^^ESeSUIAKN.  PbvBik.    2.  Aufl.  V. 


■58 


Th.  Des  Coudkks,  Technische  An-wendungen  der  Induktion. 


Handb.  d. 
PLys.   2.Aufl. 


H' 


0' 


möglich  ist,  Wechselatrommaschinen  verschiedener  Spannung  ohne  weiteres  parallel 
gesch^tet  arbeiten  zu  lassen.    Die  resultierende  Spannung  ist  gleich  einem  Mittel- 
werte   aus    den    Spannungen    beider    Ma- 
Jl  ^  schinen  ^ . 

/  \  Hinteremanderschalten   von  Wechsel- 

stromdynamos (Figur  353)  ist  nur  möglich, 
wenn  ihre  rotierenden  Polkranze  durch 
starre  Verbindung  mechanisch  fest  mitein- 
ander gekuppelt  sind.  Im  anderen  Falle 
würde  ein  Zusammenarbeiten  labil  sein, 
denn  für  die  Leistungen  A/  =  ü^^s'"^^^ 
Summe  der  Wattkomponenten  der  von 
beiden  Maschinen  herrührenden  Ströme  und 
Fignr  353.  für  yl//=^3egmal  Summe  der  mit  ^  m  Phase 

befindlichen  Stromkomponenten  ergibt  sich 


-^Hl 


(4=) 


Är  = 


An= 


■^effi 
yw2  +  (ö>  Z)2 

l/a/2  +  (Cü  Lf 


j-geff  1  COS  f  arc  tg j  +  ^eflfs  cos  ( arc  tg  ^^^ f_  ^^  _  ^ J  l  , 

l^effa  cos  f  ajc  tg  ^j  -j-  E^^^  cos  (arc  tg  -f  «jPg  -  cpA    . 

Aus  diesen  Ausdrücken  aber  folgt,  daß  mit  wachsendem  (p^  —  (p^  die  voreilende 
Maschine  noch  weiter  entlastet,  die  Belastung  der  zurückbleibenden  noch  weiter 
gesteigert  wird,  d.  h.  der  Synchronismus  kann  nicht  erhalten  bleiben. 

Anders   bei   entgegengenchteten   elektromotorischen  Kräften   zweier  m  Serie 
geschalteter  Wechselstrommaschinen.     Für    qy^  —  (p.^  =  180  ~  ö    erhalten  wir 


(5) 


Äj 


l^effi  cos  jarctg J  —  JS^s^  cos  [arctg^^^ d 


iij 


\e^^  cos  f  arc  tg j  —  E^sx  cos  (arc  tg  ~ \-  d 


yw2  +  (ft)Z)2 

■^eff2 
■|/ze/2  +  (ft)Z)2 

Dann  aber  haben  für  kleines  d  Äj  und  Äj/  verschiedene  Vorzeichen.  Die  eine 
Maschine  läuft  als  Dynamo,  die  andere  als  Synchronmotor a.  Ihre  Achse  muß 
also  mit  einer  mechanische  Arbeit  auhiehmenden,  nicht  mit  einer  Arbeit  hefern- 
den  Vorrichtung  verbunden  sein.  Zu  den  Formeln  (5)  gelangt  man  natürlich 
auch,  wenn  man  m  (3)  Wg  =  oo  setzt     In  der  Tat  wird  dann 

1 


^1  =  ^1  =  ^2  ="  -^a 


Ä  = 


^  =  ßl  =  0^2=ßi 


arc  tg . 


Gleichstrommotoren  8. 

Motor  und  Dynamo.  In  bezug  auf  die  wechselseitige  Umsetzung  von  mecha- 
nischer Arbeit  und  elektrischer  Energie  ist  die  Gleichstromdynamo  ein  vollkommen 
reversibel  funktionierender  Apparat  Abweichende  Verhältnisse  treten  nur  beim 
„Angehen"  und  „Abstellen"  ein  durch  Hinzukommen  der  Veränderung  zweier  neuer 
Energiearten:  der  lebendigen  Kraft  der  bewegten  Teile  und  der  magnetischen 

»  G.  Kapp,  Dynamomasch. ,  2  Aufl.,  305,  Berlin  1897.  —  ^  Siebe  unten  S.  762.  — 
3  Heinkes  Handbuch  9;  Elektromotoren  imd  Aibeitsnbertragungen  von  F.  NmiHAMMEa  nnd 
E  Schulz  und  Elektromotoren  fni  Gleiclstrom  von  Rösstm,  Leipzig  1901. 
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Kiierjric  dcH  die  elektromotorische  Gegenkraft  bedingenden  Feldes.  Es  werden 
(lera^remdB  nicht  nur  die  besten  Motoren  nach  denselben  Prinzipien  gebaut,  wie 
sie  für  die  besten  Dynamomaschinen  gelten,  sondern  man  verwendet  für  gleiche 
Lciatunggstdiken  direkt  die  Dynamos  als  Motoren.  Wahrend  aber  technische 
Stromerzeugung  nur  in  mehrpferdigen  Maschinen  einen  Sinn  hat,  geht  bei  Motoren 
(las  Hednrfnia  bis  zu  kleinen  Bruchteilen  einer  Pferdekraft  herunter.  Da  bei  solch 
kleinon  Maschinen  der  magnetische  Widerstand  der  Luftspalte  zwischen  Feld- 
magnct  und  Anker  ohnehin  einen  großen  Bruchteil  des  Gesamtwiderstandes  be- 
trägt, die  Ökonomie  überhaupt  geringer  ist,  so  bemißt  man  im  Interesse  des  kleinen 
GoHuintgewichtes  der  Maschine  die  Eisenquerschnitte  hier  sparsamer.  Bei  den 
.'Vntricbamotoren  für  Fahrzeuge  wird  das  Eisengestell  überdies  zum  Schutz  gegen 
Schmutz  ala  umschließende  Kapsel  ausgebildet  (Kapselmotoren). 

Umlaafasinn  und  Umsteuerung.  Wie  ein  Blick  auf  die  Schemata  Figur  305 
und  ;i08,  S.  730  lehrt,  muß  sich  eine  Hauptstrommaschine  als  Motor  entgegen- 
gesetzt drehen  wie  als  Stromerzeuger;  bei  Nebenschlußschaltung  ist  der  Drehsinn 
der  gleiche,   mag  die  Maschine  als  Motor  oder  als  Dynamo  laufen  i. 

Zum  Umsteuern  jedes  Elektromotors  ist  eine  Änderung  innerer  Verbindungen 
nötig,  entweder  es  muß  der  Strom  im  Anker  oder  der  Strom  in  den  Feldmagneten 
umgekehrt,  werden.  Vertauschung  der  äußeren  Zuleitungsdrahte  kann  nie  von 
Kinfiuß  auf  die  Drehrichtung  sein.  Vor  dieser  Umschaltung  innerer  Verbindungen 
ivSt  ein  größerer  Motor  natürlich  still  zu  setzen,  d.  h.  sein  Anlaßwiderstand  aus- 
Kuriicken. 

Bürstenverschiebung.  Bei  derselben  Bürstenstellung  und  derselben  Strom- 
richtiuig  m  Feldmagnet  und  Anker  ist  auch  die  gesamte  Konfiguration  des  resul- 
tierenden Magnetfeldes  die  gleiche,  einerlei  ob  die  Maschine  als  Dynamo  oder 
als  Motor  läuft.  Beide  Male  haben  die  Ankerstrome  daher  eine  entmagnetisierende 
Wirkung  auf  die  Feldmagneteisenteile.  Der  Umlaufsinn  aber  ist  in  beiden  Fällen 
entgegengesetzt.  Die  bei  der  Dynamo  im  Sinne  der  Drehrichtnng  verschobene 
neutrale  Zone  und  die  Zone  des  Funkenrainimums  ist  also  bei  Motoren  entgegen 
der  Rotation  verschoben.  Die  Bürsten  müssen  beim  Motor  rückwärts  verstellt  werden, 
sofern  das  Funken  in  der  Symmetriestellung  nicht  durch  andere  Hilfsmittel  (ge- 
ringe Ankerselbstinduktion,  große  Kollektorlamellenzahl,  Kohlebürsten,  Kommu- 
tationspSle,  8.  S.  740)  genügend  herabgedrückt  isL  Letzteres  muß  gefordert 
werden,  wenn  der  Motor  in  beiden  Richtungen  ohne  Bürstenverrückung  soll  laufen 
können.  Unabhängig  von  der  Schaltungsweise  der  Feldmagnete  (Hauptschluß, 
Nebenschluß,   Verbund)  sind  ferner  noch  folgende  Beziehungen: 

Wirkungsgrad.     Der  Wirkungsgrad  rj  schreibt  sich 

£'Ia-v 

wo  V  wieder  die  Summe  von  Wirbelstrom  Hysteresis  und  mechanischen  Reibungs- 
verlusten bedeutet.  Er  weicht  im  allgemeinen  nicht  viel  vom  Verhältnis  der 
elektromotorischen  Gegenkraft  E  des  Ankers  zur  Klemmenspannung  JP  ab.  Für 
große  Maschinen  geht  er  über  0,90  hinauf,  bei  ein  t^nd  zwei  Pferden  kann  man 
0,70  bis  0,80  rechnen,  bei  den  kleinsten  Modellen  für  Ventilatoren  beträgt  er 
meist  weniger  als  0,60. 

Drehungsmoment  und  Feldstärke.  Die  Zugkraft  D  in  Kilogrammen  am 
Umfange   einer  Riemenscheibe  vom  Dnithmesser  d  Meter  ergibt   sich    bei    der 

1  Bei  Verbundgwwatorett  lirtrkoii  für  Motprregime  beide  Widdimgeu  in  entgegengesetztem 
Sinne  magnetlsierend.  Falls  für  vollen  Betrieb  der  Nebenschluß  den  Drehsinn  bestimmt,  so  sind 
bdm  Aalawfen  verwickelte  Verhältnisse  zu  erwarten,  da  hiet  die  Hanjptstromampere-windungen 
ft&S(rwl«g«Si  kö^wu  Die  Kompoundmototea  dw  Technik  sind  übrfgMiS  meiat  andere  ge-wickelt  als 
#*'CSb8*<»»tertai)ik|.?aÄli0h  8<|,  daß  Haupt- lappd  J!T«benscblB^,gl'8it?hfi|w#g  ^Hiken.   Doch  haben  auch 

reii  gewußt,    obwohl  ihre 
von  "Wert  sein  kann. 
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Tourenzahl  u  pro  Minute  aus  der  Leistungsgleichung  m  Pferdekraiten 

s  D-w  d'U       E '  Ia 

75  •  60     ""    736 

l  zu    Z)  =  -^ — E'Ia      • 

Nun    ist   Ia   proportional  Pß  —  E  der  Differenz  von  Burstenspannung  und 
elektromotorischer  Gegenkraft  des  Ankers  und 

108.60 

(s.  S.  735,  Gl.  (1)),  d.  h.  bei  konstantem  u  proportional   der  Feldstarke  (2>.     Der 
Proportionalitätsfaktor  sei  c,  dann  folgt 

^  Sofern  c^  =  E  großer  als  -J- ^b  ist  (und  nur  in  diesem  allerdings  praktisch  allem 

M  bedeutsamen  Falle),   wird  bei  sinkendem  ^  der  zweite  Faktor  rascher  wachsen, 

als   der   erste    abnimmt.     D.  h.  bei  Schwächung   des  Feldes   steigt   die  Zugkraft, 

der  Motor  wird  also  rascher  laufen,  sofern  das  zu  überwindende  äußere  Drehuugs- 

l^  moment  dasselbe  bleibt. 

\\  Tourenzahländerung.     In  der  Tat  reguliert  man  bei  Haupt-  und  Neben- 

"v  Schlußmotoren   die  Tourenzahl    durch  Vanaüon    der  Felderregung.     Bei   Haupt- 

1  strommotoren   ist   entweder   den  Magnetwindnngen    ein  Widerstand    als  Touren- 

f  regulator  parallel  geschaltet,  oder  man  verwendet  die  sogenannte  „Spulenschaltung", 

[ '  d.  h.  die  Feldwindungen  lassen  sich  bald  hintereinander,  bald  in  passenden  Kom- 

;|^  binationen  teilweise  parallel  schalten.     Die   heutigen   Straßenbahnmotoren   haben 

'ij  meist  vier  getrennte  Magnetspulen,  und  der  Schaltapparat,  der  sogenannte  „Kon- 

'y  troller,"   gestattet  die  drei  Schaltungen:  aUe  Spulen  hintereinander  für  kleinste,  je 

y  zwei  parallel  für  mittlere  und  alle  vier  parallel  für  größte  Geschwindigkeit. 

y  Zur  Erhöhong  der  Tourenzahl  von  Nebenschlußmotoren  ist  ein  regulierbarer 

pl  Widerstand  (Nebenschlußregulator)   in   den   Stromkreis    der   Magnetwicklung    ein- 

geschaltet. Als  zulässige  Grenze  kann  Verdoppelung  der  Tourenzahl  gelten. 
Darüber  hinaus  beginnen  durch  Überwiegen  der  Ankeramperewindungen  über  die 
Feldamperewindungen  auch  gut  dimensionierte  Nebenschlußmotore  im  allgemeinen 
zu  funken. 

Tourenzahl  und  Belastung,  Verwendungsgebiet  von  Haupt-  und 
Nebenschlußmotoren.  Für  die  praktische  Verwendung  eines  Motors  ist  maß- 
gebend die  Abhängigkeit  der  Umdrehungszahl  von  der  Belastung.  Graphische 
Darstellungen  mit  der  Tourenzahl  als  Abszisse  und  Leistungen  bzw.  Nutzeffekten 
als  Ordinate  sind  von  Kapp  unter  dem  Namen  Geschwindigkeitscharaktenstiken 
eingeführt  worden^. 

Es  handle  sich  um  den  heutzutage  praktisch  meist  vorliegenden  Betrieb 
bei  konstanter  Klemmenspannung,  d.  h.  Anschluß  an  ein  Zentralennetz  oder  an 
eine  leistungsfähige  Akkumulatorenbatterie-  Beim  Hauptstrommotor  steigt  die 
Tourenzahl,  wenn  die  Belastung  abnimmt  Kleiner  Tourenzahl  entspricht  große 
Belastung.  Der  Hauptstrommotor  hat  außerordenthch  hohe  Anzugskraft  Bei  Leer- 
lauf geht  er  durch,  d.  h.  er  erreicht  gefahrdrohende  Geschwindigkeiten.  Sein  Ver- 
wendungsgebiet sind  demgemäß  Fahrzeuge  aller  Art,  Krane  und  Aufzüge.  Aus- 
geschlossen ist  er  bei  Riemenübertragung  oder  wo  sonst  durch  ein  Mißgeschick 
voUige  Entlastung  eintreten  kann. 

Da  beim  Nebenschlußmotor  für  konstante  Klemmenspannung  in  -erster  An- 
näherung die   Feldstärke  konstant  bleibt,  so   folgt  entsprechend   der  konstanten 

1  Electncian  ag  Dez.   1883  *,  ., , 
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Burstenspannang  mit  derselben  Annäherung  auch  für  die  Tourenzahl  Konstanz 
und  Unabhängigkeit  von  der  Belastung.  In  der  Tat  beträgt  bei  nicht  gar  zu 
kleinen  Nebenschlußmotoren  die  Geschwindigkeitsschwankung  zwischen  Leerlauf 
nnd  Normallast  selten  mehr  als  5"/,,.  Diese  Eigenschaft  macht  den  Nebenschluß- 
motor so  wertvoll  für  alle  Betriebe,  wo  bei  wechselndem  Kraftbedarf  eine  ge- 
wisse Tourenkonstanz  gefordert  wird,  z.  B.  Antrieb  von  Werkzeugmaschinen  oder 
von  Pumpen. 

Anlasser.  Beim  Ingangsetzen  eines  Elektromotors  fehlt  zunächst  eine  elektro- 
motorische Gegenkraft  Damit  der  AnlaufsLrom  gewisse  Grenzen  nicht  überschreitet, 
muß  mit  Ausnahme  ganz  kleiner  Maschinen  ein  in  Stufen  ausschaltbarer  Wider- 
stand m  den  Ankerkreis  eingeschaltet  werden.  Beim  Hauptstrommotor  schwächt 
dieser  „Anlasser"  zugleich  ein  sonst  ruckweises  Einsetzen  des  zu  großen  Drehungs- 
momentes ab.  Bei  Nebenschlußmotoren  umgekehrt  hat  der  AQlaß^viderstand 
praktisch  die  weitere  Aufgabe,  das  Anzugsmoment  zu  erhöhen.  Zuleitungen,  die 
für  den  normalen  Betriebsstrom  reichlich  bemessen  sein  mögen,  werden  nämlich 


Figur  354- 

trotzdem  für  den  ohne  AnlaßwidersLand  enormen  Anfangsstiom  erheblichen  Span- 
nungsabfall bewirken.  Der  verminderten  Klemmenspannung  entspricht  eine  zu 
geringe  Erregung  der  Feldmagnete,  und  so  kann  es  vorkommen,  daß  ein.  guter 
Nebenschlußmotor  zwar  ohne  Belastung  leicht,  mit  Belastung  aber  schwer  oder  gar 
nicht  anläuft,  wenn  nicht  durch  einen  Anlaßwiderstand 


JF= 


/„. 


der  Ankerstrom  im  ersten  Moment  auf  die  Stärke  Inom  ^^^  normalen  Betriebs- 
stromes  herabgedrückt  wiid.  Der  Anlasser  für  einen  Nebenschlußmotor  muß  über- 
dies so  konstruiert  sein,  daß  er  vor  dem  Anker  den  Feldmagneten  einschaltet, 
und  daß  bei  plötzlicher  Abschaltung  der  Stromquelle  durch  Zurückschlagen  des 
Anlaßhebels  die  Feldmagnetwicklung  nicht  unterbrochen  wird,  da  sonst  infolge 
der  großen  Selbstinduktion  isolationsgefährdende  Überspannung  eintreten  würde. 
Die  gebräuchlichste  Schaltungsart  zeigt  Figur  354.  Bei  Unterbrechung  des  äußeren 
Stromkreises  bilden  Feldmagnetwicklung,  Anker  und  Anlaßwiderstand  noch  einen 
in  sich  geschlosse^ien  Stromkreis,  in  dem  der  Feldmagnetextraatrom  abJÜeßen  kann. 
Vielfach   wird    Anlaßwiderstand  A  und  TonrenreguUerwiderstand  i?   in   der    aus 
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Figur  355  ersichtlichen  Weise  zu 
einem  Apparate  vereinigt.  Man  baut 
wohl  auch  noch  automatische  Aus- 
schaltvorrichtungen zum  Schutze  gegen 
Stromuberlastung  in  den  Anlaliappa- 
lat  ein. 

Synchronmotorcn^. 

Da  Umkehr  der  Augenbhckswerte 
des  Ankerstromes  zugleich  das  in- 
stantane  Drehungsmoment  zwischen 
Stator  und  Rotor  umkehrt,  so  muß 
ebenso,  wie  eine  sondererregte  Gleich- 
stromdynamo, auch  ein  Wechselstrom- 
generator durch  Ankerstromumkehr 
caeteris  panbus  als  Elektromotor  laufen 
können 2.  Das  caeteris  panbus  heißt: 
den  entgegengesetzt  gleichen  Strom- 
werten muß  jeweils  die  gleiche  Anker- 
steUung  entsprechen,  wie  bei  Gene- 
ratorbetrieb. Im  Gleichstrommotor 
besorgt  die  Stromnmkehr  in  den 
Ankerdrähten  der  Kollektor  immer 
bei  der  gleichen  Ankerstellung,  also 
unabhängig  von  der  Tourenzahl.  In 
einem  mit  Wechselstrom  beschickten 
Anker  einer  Wechselstromdynamo  er- 
folgt der  Stromwechsel'  dagegen  un- 
abhängig von  der  jeweiligen  Anker- 
position im  Tempo  der  von  außen 
angeführten  Spannung. 
Em  an  eine  Wechselspannung  gelegter  ruhender  Anker  wird  sich  demgemäß 
nicht  von  selbst  m  Bewegung  setzen,  weil  anziehende  und  abstoßende  Wirkungen 
schnell  aufeinanderfolgen  und  sich  daher  aufheben.  Ist  der  Anker  aber  in  Rotation 
versetzt,  und  zwar  mit  solcher  Geschwindigkeit,  daß  eine  Ankerspule  in  derselben 
Zeit  an  Stelle  der  vorhergehenden  getreten  ist,  in  welcher  ein  Stromwechsel  statt- 
findet, und  treten  überdies  die  Stromwechsel  in  den  Momenten  und  in  dem  Sinne 
ein,  den  die  Stellung  der  Ankerspulen  im  Felde  verlangt,  so  üben  jetzt  die  Feld- 
magnete eine  Triebkraft  aus,  welche  die  Bewegung  dauernd  im  Gange  hält  Mit 
anderen  Worten:  eme  Wechselstrommaschme  kann  nur  als  Motor  dienen,  wenn 
ihr  Gang  synchron  mit  demjemgen  des  den  Strom  hefemden  Generators  ist  Die 
Tourenzahl  des  Synchronmotors  ist  gleich  der  Periodenzahl  des  Wechselstromes 
dividiert  durch  die  Zahl  der  Polpaare  des  Motorfeldes.  Interessant  an  dem  Betriebe 
einer  Wechselstrommaachine  als  Synchronmotor  ist  besonders,  wie  die  Maschine 
bei  Konstanthaltung  von  Felderregung  und  von  äußerer  Klemmenspannung  sich 
trotzdem  von  selbst  einem  Belastungswechsel  in  weiten  Grenzen  anpaßt,  obwohl 
die  Tourenzahl  streng  konstant  bleiben  muß. 

Der  in  Gang  befindliche  Motor  sei  zunächst  unbelastet  und  nur  die  Achsen- 
reibung zu  überwinden-    In  diesem  Falle  wird  ganz  kurz  vor  den  Zeitpunkten,  wo 

^  G-.  OssANNA,  Elektrotechn.  Zeitschr  17.  300    1896.  —  F.  NiBTHAMMKa,  Elekttomotoren. 

—  Heinkes  Handb.  9-.  72.  1901.  —  P.  Steinmetz,  Starkstromtechnik  146.    Braunschweig  1903 

—  G.  Kapp,  Dynamomaschinen,  4.  Aufl,  496,  Bedin  1904.  —  E  Aänold  und  La  Couä,  Die 
Synchronen -Wechselstrommaschmen  411.  Berlin  1904.  —  2  Gleichgültig,  ob  er  für  Ein-  oder 
für  Mehrphasenstrom  gebaut  ist,  im  letzteren  Falle  ist  er  bei  Funktionieren  als  Motor  natürlich 
auch  mit  Mehrphasenstrom  zu  beschicken. 
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die  Ankerjaole  symmetrisch  vor  den  Feldpolen  stehen,  der  Wechselstrom  seme 
Masima  haben  (Figur  356).  Mit  steigender  Belastung  bleibt  der  Anker  immer  mehr 
zurück.  Em  Ankerpol  hat  seinen  Maximalmagnetismus,  ehe  er  die  ungleichnamigen 
Pole  des  Feldes  passiert  (Figur  357). 

Einem  Wachsen  des  Winkels  yi  entspricht  ein  immer  stärkeres  Überwiegen 
der  im  Sinne    der  Rotation  wirkenden   ponderomotonschen  Kräfte.     Es  gilt  dies 


Figur  356. 


Flgi«  357- 


offenbar  bis  zu  einem  gewissen  Maximalwerte  von  ij),  der  kleiner  als  der  halbe 
Winkelabstaud  zwei  aufeinanderfolgender  Feldpole  sein  muß.  Wird  das  diesem 
Werte  von  i/;  entsprechende  maximale  Drehungsmoment  von  der  mechanischen 
Belastung  überschritten,  so  bleibt  der  Anker  plötzlich  stehen  und  zittert  im  Tempo 
des  Wechselstromes,  ohne  etwa  bei  Wegnahme  der  Belastung  von  selbst  wieder 
in  Gang  zu  kommen. 

Theoretisches. 

Wir  nehmen   die  Strom-  und  Spannungskurven  sinusförmig  an  und  ersetzen 
das  Zusammenwirken  von  Ankerreaktion  und  der  mit  dem  Winkel  tf}  (Figur  857) 
veränderlichen  Selbstinduktion  des  Ankers  durch  eine  ideale  Ankersclbstlnduktion  L 
(siehe  oben  S.  75(1).    Da  die  Periodenzahl  n 
konstant  und  unabhängig  von  Beschaffenheit 
und  Betriebsmodus   des   Motors  gegeben   ist, 
so   hat  man  mit  der  Felderregung  bzw.   der 
Feldstärke  immer  zugleich  auch  die  im  Motor 
induzierte  elektromotorische  Gegenkraft  M^. 
Außerdem  besteht  zwischen,  den  an  die  Achse 
abgegebenen  Leistungen  Ä  in  Watt  und  dem 
Drehungsmoment  D  in    absolutem  Maße  die 
Proportionalität 

(1)  2?  =  ^.10M     , 

wo  n   die  Periodenzahl   des  Stromes   in    der 

Sekunde,  H  die  Feldpolzahl  ist.     Man  nennt 

demgemäß  A  wohl  auch  das  „Drehmoment  in 

synchronen  Watt".    Diagramm  Figur  858,  in  Figur  358. 

dem  deri  Strpmvektor  horizontal  nach  rechts 

.ge\&gt  ist,    zeigt    den   Znjsammenhagog    zwischen    der   Netzspannung   (Klemmen- 

■fijJannung)  i?  dör  etektromotoria^Deai  tS^genkrait  E  i&t  Strematärke  7  und  den 

ebenen  /  folgt  zu- 
d€r  Axjikerimpedanz. 
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\V 


i  I 


VI 
I 


(2) 


(3) 


Sie  ist  im  Winkel 


^^  =  /y«/2  +  (ü)Z)2 


coZ 

cp   =  arc  tg 


anzutragen.  B  und  damit  Winkel  ^p  erhalt  man  als  Schnittpunkt  eines  \ou.  A  aus 
geschlagenen  Kreisbogens  vom  Radius  JS  mit  dem  Halbkreis  vom  Radius  /*  um  0. 
C  durch  Vervollständigung  des  Parallelogrammes  oder,  indem  man  mit  jP  im  Zirkel 
von  A  aus  m  den  Halbkreis  der  elektromotorischen  Gegenkraft  E  einschneidet 
Aus  (pp  und  q}E  berechnet  sich  die  vom  Motor  aua  dem  Netz  empfangene  Arbeit 

(4)  Aq=^I-F-  COBCpp  =  /gff  •  /"eff  •  COS(pp      , 

und  die  von  ihm  an  die  Achse  abgegebene  nutzbare  Leistung 

(5)  A  =  — ^I' E  •  COB(p£—V  =  —leS- £eS-  COS(p£—  V       , 

wo  V  die  Korrektion  wegen  der  Achsenreibung  und  der  Verluste  im  Eisen   dar- 
stellt.    Das  elektnsche  Guteverhaltnis 
_  _1  ist  daher 


ZI 


(6) 


V  = 


P^ffCOS(pp 


*J 


Figur  359  bezieht  sich  auf  Betneb 
desselben  Motors  mit  derselben  Klem- 
menspannung bei  derselben  Strom- 
starke," wie  er  Figur  347  zugrunde 
hegt.  Nur  ist  durch  Verstärkung  der 
Felderregung  jE  erhöht,  so  daß  E>F 
ist  Man  sieht,  ein  Synchronmotor  kann 
auch  mit  emer  äußeren  Netzspannung 
betrieben  werden,  die  kleiner  ist  als 
die  gegenelektromotorische  Kraft  seines 
Ankers,  d.  h.  kleiner  als  die  gegen- 
elektromotonsche  Kraft  der  Maschine, 
wenn  sie  bei  gleicher  Felderregung 
und  Tourenzahl  als  Generator  läuft 
Außerdem  sieht  man,  daß  (pp  dann  negativ  ist  Der  Strom  eilt  der  Netzspsinnmig 
voraus.  Ein  übererregter  Synchronmotor  wirkt  also  wie  ein  Kondensator  in 
bezug  auf  das  Vorschieben  der  Stromphase.  Maschinen  dieser  Art  werden  in 
der  Tat  benutzt,  um  die  durch  andere  Apparate  bewirkte  Phasenverschiebung 
mehr  oderwemger  auszugleichen  i .  In  einzelnen  Fallen  kann  sogar  die  Ökonomie 
einer  Anlage  durch  Einschaltung  von  vollständig  leerlaufenden  Synchronmotoren 
als  „Phasenreglem"  erhöht  werden. 


'^W^  359 


Figur  360. 

Die  Diagramme  lehren  auch,  daß  durch  passende  Wahl  der* Felderregung 
der  Leistungsfaktor  coBq)p  gleich  seinem  Maximalwerte  eins  gemacht  werden  kann. 
Es  muß  dann  OB  horizontale  Richtung  haben,  d  h.  es  muß  gemäß  Figur  360 

1  I.  E.  Berg,  El.  Wodd  28.  622.  1896.  '  ,    , 
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(7)  E'^{P-I'wY^{I(oLy- 

werden.     Praktisch  bedeutet  dies  wegen  der  Kleinheit  von  Iw  und  loi  L  gegen- 
über F  bei  den  hfeutigen  Maschinen:  E  ist  gleich  F  zu  waiüen. 

Meistens  wird  aulier  E  und  F  nicht  die  Stromstarke,  sondern  das  an  der 
Motorachae  zu  überwindende  Drehungsmoment  gegeben  sein.  Es  möge  in  syn- 
chrone Watt  umgerechnet  werden,  so  daß  es  gleich  der  Leistung  A  wird.  Unter 
Anwendung  des  Satzes,  daß  die  Projektion  eines  resultierenden  Vektors  E^  gleich 
der  Summe  der  Projektionen  seiner  Komponenten  E  und  F  ist,  entnehmen  wir 
aus  deu  Diagrammen 

Er 
2  (^1  ^  v)=.-E-  /•  cos7'^-  =-~E  --_-_--— --^  cos(pE 

= -  (i'cos[7;,.  -{■  cpE  —  cf}^  +  Ecos(pr) 

(8)    2(yl+iO=    r -i'cos  arctg \.  (pj^  —  cpp]  — E^-  , 

wo  V,  wie  gesagt,  den  meist  prozentual  klemen  Verlust  durch  Achsenreibung 
magnetische  Hysterese  und  Wirbelströme  bedeutet  Damit  ist  der  Winkel  q)£  —  <pp 
/.wischen  £  und  F  gegeben.  Es  konstruiert  oder  berechnet  sich  mit  seiner  Hilfe 
einfach  B^  und  daraus 

^__.  5 

Die  maximale  Leistung  des  Motors  tritt  nach  (8)  für  cp^  =  180°  +  9?^  —  (pE  ein 
und  beträgt 

EP—  E^coscpr 

Wird  diese  äußere  Belastung  überschritten,  so  bleibt  der  Motor  stehen. 

Gleichung  (H)  ist  ein  spezieller  Fall  der  für  das  Zusammenarbeiten  von 
Wechselstrommaschinen  abgeleiteten  Formeln  (3)  und  (5)  oben  S.  757  u.  758. 
Die  dortigen  Bemerkungen  über  synchronisierende  Kraft  und  über  das  „Pendeha", 
d.  h.  die  periodischen  Schwankungen  von  95^  --  (py  und  die  damit  parallel  gehenden 
Strompulsationen  gelten  auch  für  den  Anschluß  eines  Synchronmotors  an  ein 
größeres  Netz,  dessen  Wechselspannung  durch  den  kleinen  Motor  nicht  merk- 
lich beeinflußt  wird.  . 

Bei  der  Verwendung  synchroner  Wechselstromkraftübertragung  zur  Erzielung 
des  identischen  Ganges  zweier  Achsen  im  physikaüschen  Laboratorimn  ist  da- 
her zu  beachten,  daß  ein  durch  derartige  Koppelung  erzielter  „Synchromsmus" 
folgenden  Charakter  hat:  Bei  gleicher  Polzahl  II  beider  Maschinen  kann  der  eme 

Anker  bei  noch  so  langem  Betriebe  den  anderen  nie  um  auch  nur  -^  Umdrehung 

Überholen.     Innerhalb  des  Winkelbereichea  -^  ist  man  jedoch  vor  wechselnden 

SteUungsdifferenzen  beider  Achsen  durch  Reibungsstörungen  oder  sonaüge  Be- 
lastxingflschwankungen  durchaus  nicht  geschützt  Gegen  den  Ungleichformig- 
keitsgrad    der  Bewegung   eines  Synchronenmotors  während  der  emzehien  btrom- 

periodea    r--    ist    nur    durch    genügend    große   mitbewegte    Schwungmassen 

fi 
aosakäiscipfen. 
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Anlassen  von  Synchronmotoren 


nötige  äußere  Kraft  kann  durch  eine  von  anderen  Kraftmaschinen  betriebene 
Transmission  geliefert  werden.  Oder  eine  mit  dem  Motor  gekuppelte  Gleich- 
strommaschine  wird  durch  Akkumulatoren  gespeist.  Um  den  Wechselstrom  der 
Betriebsleitung  selbst  verwenden  zu  können,  setzt  man,  besonders  wenn  es  sich 
um  Mehrphasenstrom  handelt,  auf  die  Achse  des  Synchronmotors  einen  kleinen 
Asynchronmotor,  der  aber  zwei  Pole  weniger  ak  der  Synchronmotor  haben  muß, 
da  er  nur  bei  Untersynchronismus  Arbeit  leisten  kann  (siehe  unten  S.  770).  Da- 
gegen haben  sich  Einrichtungen,  welche  gestatten,  den  Synchronmotor  selbst  nach 
einem  der  Asynchronmotorpnnzipien  anzulassen,  weniger  bewahrt. 

Um  festzustellen,  ob  der  Motor  die  für  Anschaltung  der  äußeren  Spannung 
richtige  Penodenzahl  und  Phase  hat,  benutzt  man  gewöhnlich  eine  Glühlampe, 
die  sogenannte  Phasenlampe.  Figur  361  gibt  die  Anordnung  für  den  einfachsten 
Fall  gewöhnlichen  (einphasigen)  Wechselstromes  so  niedriger  Spannung  wieder, 
daß  die  Lampe  ohne  Transformation  direkt  eingeschaltet  werden  kann.     Der  eine 


r 


Zentraleraiptz 


Motor 


Figur  361. 


Maschinenpol  ist  unmittelbar  mit  dem  einen  Netzleiter  verbunden,  der  zweite  mit 
dem  anderen  Netzleiter  durch  die  Phasenlampe  A .  Solange  die  Motorspannung  E 
und  die  Netzspannung  P  noch  sehr  verschiedene  Frequenz  haben,  leuchtet  die 
Lampe  mit  mittlerer  Helligkeit.  Nahem  sich  die  Periodenzahlen  einander,  so 
wird  sie  schwebungsartig  heller  und  dunkler.  Man  wählt  die  Motorfelderregung 
so,  daß  bei  Synchronismus  Motorspannung  E  =  Betriebsspannung  P  ist.  Ein- 
mal weü  dann  die  Helligkeitsminima  gleich  Null  werden,  zum  anderen  weil  nach 
Formel  (5)  S.  758  nur  m  diesem  Falle  für  Leerlaufregime  des  Motors  E  und  P 
entgegengesetzt  gleiche  Phase  haben.  Da  den  HeUigkeitsmaxtmis  die  Spannung 
E  -\-  P  entspricht,  muß  die  Lampe  doppelte  Netzspannung  vertragen.  Sind  die 
Schwebxmgen  genügend  langsam  geworden,  so  stellt  man  während  einer  Periode 
des  Lampenerlöschens  durch  Hebel  B  den  direkten  Anschluß  an  das  Netz  her 
und  dann  die  Hilfsantnebsvorrichtung  für  den  Motor  ab.  Statt  der  einfachen 
Glühlampen  können  auch  Voltmeter  oder  akustische  Vorrichtungen  als  Phasen- 
indikatoren benutzt  werden.  Für  Mehrphasenstrom  hat  man  Synchronismusanzeiger 
mit  vielen  zum  Teil  bunten  Lampen  konstruiert,  die  „sehr  sehenswerte  Ausstattungs- 
stücke für  die  betreJBTende  Anlage"  darstellen  1. 


1  H  MOLU£&,  Elektrotechn.  Zeitschr.  20    416.  1899 
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Während  ein  Synchronmotor  außer  des  Wechselstromes  für  den  Anker  noch 
oinor  Glcichstromquelle  zur  Felderregung  bedarf,  arbeiten  die  asynchronen  Motoren 
mit  nur  einer  Stromquelle  von  ein-  oder  mehrphasigem  Wechselstrom. 

Konduktionsmotoren  ^.  Da  die  Umdrehungsrichtung  eines  Gleichatrom- 
niciLors  unabhängig  von  der  Richtung  des  zugeführten  Stromes  ist,  so  kann  prinzipiell 
ein  Gli<iclistrommotor  auch  mit  Wechselstrom  betrieben  werden,  sofern,  um  Wirbel- 
Hlionu'  v.n  vormeiden,  auch  das  Feldmagneteisen  gut  lamelliert  ist  Wegen  der 
hohon  Solbatinduktion  und  darum  großen  Phasenverschiebung  (p  zwischen  Strom  und 
Klemmenspannung  wird  der  Leistungsfaktor  cos 93  eines  solchen  nach  Atkinsons 
Vorschlag  sogenannten  Konduktionsmotora  aber  immer  nur  gering  sem.  Zweiter 
Hauptfehler  ist  die  verderbliche  Funkenbildung  am  Kollektor^.  Man  hat  diese 
tnielstände  auf  mannigfache  Weise  bekämpft,  lange  Zeit  ohne  besondere  Erfolge. 
O  VNZ  &  Co."  beispielsweise  versuchten  es  mit  automatischer  Gleichrichtung  des 
Wechselatroraes  durch  einen  rotierenden  Kommutator.  Mehr  Glück  scheinen  an 
den  letzten  Jahren  Westinghouse  (Lammes  Motor)*  und  die  Siemens-Schuckert- 
Wpfke'''  jjohabt  zu  haben.  Sie  kompensieren  das  die  schädhche  Selbstinduktion 
bedingende  (gestreute)  Ankerfeld  mittels  Hilfswicklungen  auf  dem  Stator  nach 
analogen  Prinzipien,  nach  denen  die  Selbstinduktion  der  Primarspule  eines  Trans- 
formators durch  Kurzschluß  der  Sekundärwicklung  aufgehoben  wird.  Außerdem 
jielit  man  besonders  für  Bahnbetrieb  mit  der  Periodenzahl  möghchst  herunter. 

Handelt  es  sich  um  die  Speisung  eines  Nebenschlußmotors  mit  Wechsel- 
strom, fio  tritt  als  neues  Moment  für  Schwächung  der  Leistung  hinzu,  daß 
der  Strom  im  Anker  als  nahezu  Wattstrom  und  der  Strom  im  Feldmagnet  als 
jrröütentcils  wattloser  Strom  zeitlich  fast  genau  um  eine  viertel  Periode  gegen- 
eintuuler  verschoben  sein  werden  und  darum  ebenso  die  beiden  Felder,  die 
darum  nur  ein  minimales  Drehungsmoment  aufeinander  ausüben  können.  Sie 
in  gleiche  Phase  zu  bringen,  müßte  der  Anker  statt  durch  dieselbe  elektro- 
motorische Kraft  wie  das  Feld  vielmehr  durch  die  andere  um  90°  verschobene 
Phase  eines  Zweiphasensystems  gespeist  werden.  Würde  man  überdies,  statt 
den  Strom  in  den  Anker  durch  Bürsten  und  Kollektor  einzuleiten,  die  kurz- 
geschlossene Ankerwicklung  durch  eine  rechtwinklig  zur  Felderregerwicklung  ge- 
stellte Spule  induktiv  erregen,  so  wäre  man  zu  einer  Anordnung  gelangt,  die 
man  als  mehqjhasigen  Induktionsmotor  bezeichnen  müßte.  Auf  diesen  stetigen 
Übergang  von  GleichstTommaschine  zu  mehrphasigem  Induktionsmotor  hat  Stein- 
MiiTZ  gelegentlich  hingewiesen." 

Induktionsmotoren.     Bei  den  Induktionsmotoren  wird   nur   feststah^d^^ 
Maschinenteilen,    dem    sogenannten   Stator,    Strom^von    außen   zugeführt.  ,  ^M 
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Drehstrommotor.  Der  Grundgedanke,  dessen  Weiterentwicklung  zum  heutigen 
Drehstrommotor  geführt  hat,  ist  zuerst  von  Ferraris ^  ausgesprochen  worden:  Durch 
passende  Kombination  in  der  Phase  verschobener  Wechselstrome  wird  em  rotierendes 
Magnetfeld  erzeugt-,  und  durch  dieses  „Drehfeld"  werden  kurzgeschlossene  Spulen 
nach  dem  Pnnzip  des  sogenannten  „Rotationsmagnetismus"  ^  mitgenommen.     Die 

Ebenen  von  s-Spulen  mögen  den  Winkel  —  miteinander  bilden,  wie  es  Figur  362 

z 

für  s  =  2,  Figur  363  für  s=  3  zeigt    Die  Phasendiiferenz  der  in  den  Spulen  fließen- 

71 

den  Sinusstrbme  gleicher  Intensität  betrage  ebenfalls  — . 


'  I 


"i. 


Figur  362 


Figur  363. 


Bezeichnet  h  die  Amplitude  des  von  einer  einzelnen  Spule  herrührenden 
Wechselfeldes  im  gemeinsamen  Mittelpunkte  der  Spulen,  so  betragt  die  resultierende 
Feldstarke  zur  Zeit  /  in  der  Richtung  q) 

11=  h^^v  simioi  t -\-  v  —  \  cosfqo  +  v  — j  ^Ä  — sin(a)/ —  (p)     . 


Das  ist  ein  Feld  konstanter  Starke  h  •  —,  welches  imt  der  Winkelgeschwindigkeit  ct> 

rotierL  Bei  den  Drehfeldem  der  Technik  tritt  wegen  der  Stromdeformation 
durch  das  Eisen  und  wegen  der  geometrischen  Verhältnisse  der  Kraftlinienpfade 
zur  Rotation  des  Feldes  noch  eine  Pulsation.  Der  prozentige  Betrag  dieser  Pul- 
sation  nimmt  naturgemäß  mit  wachsender  Phasenzahl  ab,  ist  aber  schon  bei  Zwei- 
phasenstrom kein  praktisch  ms  Gewicht  fallender  Übelstand.  Wenn  man  trotz- 
dem in  Europa  wenigstens  allgemein  dreipheisigen  Drehstrom  bevorzugt,  so  hegt 
das  an  den  mannigfaltigeren  Schaltungsmöglichkeiten  der  verketteten  Dreiphasen- 
ströme und  an  der  ökonomischeren  Femleitung  bei  gleichen  für  die  Isolations- 
sicherheit ja  allein  maßgebenden  maximalen  Spannungsdifferenzen.  Die  Beschickung 
der  drei  Feldspulen  kann  in  Dreiecks,. Figur  364,  oder  in  Sternschaltung,  Figur  365 
(DoBROWOLSKis  offene  und  geschlossene  Verkettung)  erfolgen,  unabhängig  von  den 
Schaltungen  m  der  Drehstromgeneratormaschine.  Kombinationen  beider  Schaltungs- 
weisen, wie  die  „gemischte  Schaltung"  Figur  866,  gestatten  überdies  mittels  Drei- 
phaÄcnstromes  im  Netz  em  Drehfeld  aus  sechs  Phasen  zusammenzusetzen. 

1  Atü  dl  Torino  23.  360.  18.  März  1888;  Elektrotechn  Zeitsckr.  8  568.  1888.  —  Be- 
adb.te  aber  auch  einen  Vortrag  Teslas  vor  dem.  Institute  of  Electrical  Ejigineers  in  New  York 
Mai  1888  —  N.  Tbslas  Untersuchnngen  über  Mehrphasenströme,  zusammengestellt  von  Th. 
C.  Maetin,  deutsch  von  H.  Masee.  Halle  1895.  —  2  M.  Dbebäz,  C.  R.  87.  1193.  1883.  — 
3  Handbuch  5.  568. 
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Was  die  praktischen  \usfuhrungsfonneii 
der  heutigen  Drehstrommotoren  angeht,  so 
besteht  der  Stator  meist  aus  einem  unter- 
teilten, eisernen  Hohlzyhnder  ohne  sichtbare 
Pole,  an  dessen  Innenmantel  die  Drehfeld- 
erregung als  Trommelwicklung  in  Nuten  unter- 
gebracht ist.  Die  zylindrische  Eisenmasse  des 
Rotors  füllt  den  Statorhohlraum  mit  Rücksicht 
auf  ein  Mmimum  des  magnetischen  Wider- 
standes so  vollkommen  als  möglich  aus.  Man 
hat  bei  ^/^  PS  Maschinen  bis  0,2  mm  Luftspalt 
herabgehen  kennen.    Im  ubngen  ist  der  Rotor 


/. 


E 


FiiiUT  3b4. 


Figur  305. 


Figur  36b 


bei  kleinen  Maschinen  als  sogenannter  Trillerkäfiganker  ausgebildet,  Figur  367 
und  3{1S.  Dicke  Kupferdrahte  durchbohren  den  Zylinder  m  der  Längsnchtung 
und  sind  an  j.uler  Stirnseite  durch  „Kurzschlußnnge"  verbmiden.    Vermöge  dieser 


Figur  367. 


Figur  368 


einfachen  gedrungenen  Gestaltang  Figur  309  eignet  sich  }^'^^  ^f^^l^^^^l 
r  sehr  zur  Maasenfabnkaüon  wie    der  Indukaonsmotor  m  Großen  von   >/,  bis 

""^And!re™iB  ist  auch  die  Theorie  des  Drehstrommotors,  sowohl  was  die 
.orteimatrZeldimensionrerung  der  T.le  aU  ^  ^0?^'^«;  i"^- 
Ä  .^iri^-XnetÄr^erharse'^ls  Motors  Ut  ge- 
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ändert  werden,  wenn  man  den  Rotor  festhalt  und  seinen  Widerstand  durch  Eiu- 
Bchalten  eines  Reostaten  gleichzeitig  um  so  viel  vergrößert,  daß  der  Rotoratrom 
denselben  Wert  behalt  wie  beim  normalen  Lauf.  Die  im  Reostaten  aufgezehrte 
Leistung  ist  dann  genau  gleich  der  mechanischen  Leistung,  die  im  normalen  B«*- 
tneb  abgegeben  wird."  Der  Vorteil  dieser  Anschauungsweise  liegt  dann,  daß  der 
Motor  wie  ein  ruhender  Transformator  berechnet  werden  kann. 

Denken  wir  uns  andererseits  das  mit  der  Winkelgeschwindigkeit  roi  =  2  7r//j 
umlaufende  Statorfeld  durch  einen  mechanisch  angetriebenen  permanenten  Magneten 
ersetzt,  und  ist  co^  =  2jt7i2  die  Rotationsgeschwindigkeit  des  Ankers,   so  folgt  am 


Figur  369. 

dem  Pnnzipe  der  Gleichheit  von  Aküo  und  Reaktio  für  das  Verhältnis  der   dem 
Feldmagneten  zugeführten  und  der  vom  Rotor  geleisteten  Arbeit 

A 


ßji 


oder 


A^  —  A2  _  Ä  _ 


n,  —  «o 


Die  im  Anker  verloren  gehende  Leistung  ist  proportional  dem  Tourenverluste 
«  =  «j  —  «2  ^^^^  ^^^  sogenannten  Schlüpfong  des  Ankers.  Hoher  Wirkungsgrad  ist 
nur  bei  geringer  Schhipfung  möglich.  Diese  Notwendigkeit,  auch  für  asynchronen  Motor- 
betneb  dem  Synchronismus  stets  nahe  bleiben  zu  müssen,  ist  der  Grund,  warum  seibat 
bei  kleinen  Motoren  nicht  zwei-,  sondern  mehrpohge  Drehfelder  verwandt  werden, 
d.  h.  man  verteilt  die  drei  Phasen  nicht  einmal,  sondern  ZZ-mal  auf  die  Stator- 

penpherie,  so  daß  «-Stromperioden  nur  =  Umläufe  des  Feldes  entsprechen.  Da- 
durch wird  es  möglich,  trotz  der  bei  uns  gewöhnlichen  Frequenz  n  =  50  unzweck- 
mäßig hohe  Betriebstourenzahlen  des  Rotors  zu  vermeiden.  Bei  strengem  Syn- 
chronismus «j  =  «g,  d.  h.  der  Schlüpfong  Null  entsteht  in  den  Ankerleitem  über- 
haupt keine  elektromotorische  Elraft  und  kein  Strom.  Soll  schon  bei  kleinen  Werten 
von  n  der  Läuferstrom  und  damit  das  Drehungsmoment  erhebKch  werden,  so 
muß  der  Ankerwiderstand  klein  sein.  Wie  steht  es  aber  dann  um  die  Zugkraft 
bei  stärkerem  Zurückbleiben  des  Läufers  speziell  um  das  Anzugsmoment  beim 
Stillßtande  «g  r=  0,  also  «  =  «j?  Die  elektromotorische  Krait  im  Anker  steigt 
proportional  n,  zugleich  aber  steigt  auch  die  Impedanz,  V^^H-  (2  jinL)^,  der 
Strom  nimmt  also  bei  kleinem  W  nur  für  sehr  kleine  ,  Schlüpfung  n  mit 
dieser    erheblich   zu.      Außerdem   wächst    mit    der   SoJiHÄplöDg   it    die   Phasen- 
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2  nnJL 
Verschiebung  93  =  arc  tg  — ~  -  zwischen  Strom   und  Spannung   und   damit   auch 

der  Winkel,  um  den  die  Strommaxima  im  Rotor  räumlich  gegen  die  Orte  stärksten 
Feldes  verschoben  sind.  Bei  kleinem  W  vom^^  also  für  größeres  n  die  dem  Pro- 
dukte von  Strom  und  Feld  proportionale  ponderomotorische  Kraft  wieder  sinken. 
Die  Rechnung  ergiebt  im  Einklänge  mit  diesen  Betrachtungen  das  Drehungsmoment 

n  W 
^r"'  +  (2jr;//)2Z2 

Für  kraftiges  „Angehen"  mußte  W  groß,  für  ökonomischen  Dauerbetrieb  klein 
sein.  Daher  ersetzt  man  den  Käfiganker  durch  einen  aus  lameliiertem  Eisen  mit 
einer  vom  Eisen  isolierten  Dreiphasenwicklung, 
die  mit  drei  Schleifringen  verbimden  ist, 
zwischen  denen  beim  Anlassen  zur  Erhöhung 
der  Zugkraft  Widerstände  eingeschaltet  werden. 
Die  Steinmetz  entnommene  Figur  370  zeigt, 
wie  durch  Veränderung  des  Ankerwiderstandes 
die  maximale  Zugkraft  auf  eine  beliebige  unter- 
synchrone Tourenzahl  verlegt  werden  kann. 
Automatische  Anlasser  für  Drehstrom- 
motoren hat  man  in  der  Weise  konstruiert, 
daß  die  Anlaßwiderstände  im  Rotor  selbst  an- 
gebracht sind  und  sich  bei  bestimmter  Touren- 
zahl durch  Zentrifugalkraft  kurz  schließen. 
Unsere  Formel  für  die  Beziehung  zwischen 
Zugkraft  D  und  Schlüpfung  n  gilt  für  jeden 
positiven  oder  negativen  Wert  von  n.  Aus 
ihrer  graphischen  Darstellung  Figur  371  ist 
ersichtlich,  daß  ein  Drehstrommotor  bei  «>«i,  d.  h.  umgekehrt  angetrieben  und 
bei  «3  >  «1,  d.  h.  bei  übersynchron  umlaufendem  Anker  als  Generator  wirken  muß, 
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Figur  370. 
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Figur  371. 

natürlich  nur,  wenn  er  sich  mit  einem  anderen  Wechselstromerzeuger  in  einem 
Stromkreise  befindet  In  der  Tat  hat  man  die  Generatorarbeitsweise  des  Induk- 
tionsmotors bei  ülwnrsynchroiiem  Gange  praktisch  zu  verwenden  gelernt.  Und 
zwar  dient  der  ftogeuaiofite  Induktionsgenetator*  entwe4^  ot*  Regulierung  der 
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Weitere  Verbesserungen  der  als  Motor  oder  Generator  laufenden  Induktions- 
maschinen durch  „Kompensierung"  der  Phasenverschiebung  zwischen  Strom  und 
Spannung  streben  die  sogenannten  kompoundierten  Motoren  und  Generatoren  an. 
Sie  verwenden  meist  nach  Art  von  Gleichstromankem  ausgebildete  Rotoren  mit 
Bürsten  oder  auch  Kombinationen  von  Kurzschluß-  und  Gleichstroraaiikt'rwick- 
lungen^. 

Einphasenmotor.  Befindet  sich  ein  Drehstrommotorkurzschlußanker  m 
einem  einfachen  magnetischen  Wechselfelde,  so  kann  er  aus  SymmeLriegrunden 
kein  Drehungsmoment  erfahren.  Setzen  wir  ihn  aber  im  einen  oder  anderen 
Sinne  in  genügend  schnelle  Rotation,  so  lauft  er  nicht  nur  weiter,  er  beschleunigt 
sich  bis  in  die  Nahe  des  Synchronismus  mit  dem  Wechselfelde  und  ist  jetzt  sogar 
imstande,  erhebliche  Arbeit  zu  leisten.  Die  klassische  Theorie  des  Kinphasen- 
induktionsmotors  hat  im  Pnnzip  Ferraris  gegeben  2. 

Wie  man  zui  Erklärung  des  optischen  Drehungsvermögens  aktiver  Substanzen 
das  linear  polarisierte  Licht  m  zwei  entgegengesetzt  rotierende  Komponenten  zer- 
legt denkt,  so  kann  auch  jedes  magneüsche  Wechselfeld  konstanter  Kraftlinlen- 
nchtung  aufgefaßt  werden  als  die  Übereinanderlagerung  in  entgegengesetztem  Sinne 
rotierender  Felder  von  halber  Intensität  der  maximalen  Stärke  des  linearen 
Wechselfeldes.  Hat  der  Anker  gegen  das  eine  Drehfeld  eine  maßige  Schüpfung, 
so  betragt  seine  Schlupfung  gegen  das  andere  herumlaufende  Feld  nahezu  200%. 
Danach  überwiegt  von  den  beiden  entgegengesetzt  genchteten  Drehungsmomenten 
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Figur  372 

bei  weitem  das  erstere.  Es  ist  verständlich,  daß  Emphasenmotoren  mit  etwa  SN. 
geringerem  Wirkungsgrade  arbeiten  als  Drehstrommotoren.  Hauptnachteil  des 
Emphasenmotors  aber  ist,  daß  er  nicht  mit  Belastung  und  nicht  von  selbst  in 
Gang  kommt 

Zum  Anlassen  mechanische  Hilfe  entbehren  zu  können,  versieht  man  den 
Stator  außer  der  Hanptwicklnng  noch  mit  einer  zweiten  um  den  halben  Polabstand 
entfernten  Wicklung.    Durch  diese  Hilfswicklung  wird  ein  vom  Betriebsstrom  ab- 

tR..  \^'$^  darüber  2.  B  H  GöRGES,  D  R  P  Nr  61951;  Elektrotechn.  Zeitschr.  12  699 
1891;  A.  HEiLANB.  Elektrotechn  Zeatechr.  22  633.  1901  und  23.  560.  1902;  M.  LAToi^,  Zd 
23.  463  u-  600  1902:  sowie  C.L  F^,i^mann.  L  c.  -  2  g  m^s.  Nuovo  Cimento  (  )  36 
99.  1894  -  Von  exakteren  Behandlungen  seien  genannt  F.  ElCHBESO,  Elektrotechn  Zeitschi 
21    484    1900  und  H  GöRGK,  Elektrotechn.  Zeitschi.  24.  271.  1903.         *  ^°'^"»^-  ^emcai. 
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gezweigter  Bmchteil  geschickt,  dessen  Phase  man  mittels  vorgeschalteter  Induk- 
tionsspule oder  mittels  einer  meist  elektrclj^tischen  „Kapazität"  (Sodalösung  mit 
Eisenblechelektroden)  im  einen  oder  anderen  Sinne  verschoben  hat.  („Kunst- 
phase".) Die  Verwendung  eines  Anlaßkondensators  zeigt  Figur  372.  Auf  diese 
Weise  kann  dem  pulsierenden  Felde  eine  rotierende  Komponente  hinzugefügt 
werden,  stark  genug,  um  den  unbelasteten  Motor  auf  die  normale  Tourenzahl  zu 
beschleunigen.  Der  Motor  lauft  als  Zweiphasenmotor  an.  Die  zweite  Phase 
wird  nach  Erreichung  der  Tourenzahl  ausgeschaltet. 

Die  Bemühungen,  dem  einphasigen  Induktionsmotor  Anzugamoment  zu  ver- 
leihen, haben  zu  sehr  verschiedenartigen  Konstruktionen  gefuhrt,  über  die  noch 
nicht  das  letzte  Wort  gesprochen  ist  Steinmetz,  Blondel,  Latour,  Eichberg, 
Winter,  Finzi,  Lamme,  Osnos,  Heubach,  Schuler  u.  a.  haben  hier  gearbeitet. 
Einige  ihrer  Maschinen  charakterisiert  man  wohl  als 

Repulsionsmotoren.  Figur  373  zeigt  das  schon  1887  von  E.  Thomson  i 
angegebene  Prinzip.  Der  Rotor  ist  nach  Art  eines  Gleichstromankers  hergestellt 
Die  Bürsten,  deren  Verbindungslinie  unter  45  ^  gegen 
die  Feldachse  verschoben  liegt,  werden  beim  Anlaufen 
durch  einen  Widerstand  verbunden,  nachher  kurz  ge- 
schlossen'ä.  Das  Drehungsmoment  kommt  durch 
Wechselwirkung  zwischen  den  Feldpolen  und  den  in 
Verbindungsrichtung  der  Bürsten  entstehenden  Anker- 
polen zustande. 

Werden  Vorrichtungen  zu  Kompensation  derSelbst- 
induktionen  hinzugefügt,  so  bekommt  man  einen  fast 
stetigen  Übergang  zu  den  sogenannten 

Reaktionsmotoren.  Sie  benutzen  mit  mehr 
oder  weniger  Gluck  die  von  E.  Thomson  entdeckten 
Rotationserscheinungen  im  magnetischen  Wechsel- 
felde, das  teilweise  durch  die  Wirbclströme  in  körper- 
hchen  Leitern  oder  kurz  geschlossene  Spulen  ab- 
geschirmt ist     (Handbuch  5.  F)89.)" 

Nie  das  Stadium  von  Demonstrationsapparaten  überschritten  haben  dagegen 
der  Hysterismotor  1  und  der  thermomagnetische  Motor  ^ 

Transformatoren. 

Von  den  zylindrischen  Funkeninduktoren  des  physikalischen  Laboratoriums, 
bei  denen  es  sich  in  erster  Linie  um  die  Erreichung  hoher  Spannungen  handelt, 
unterscheiden  sich'  die  technischen  Vorrichtungen  zu  möglichst  ökonomischer 
Änderung  der  Spannung  von  Wechselströmen  dadurch,  daß  bei  ihnen  der  mag- 
netische Kreis  vollständig  durch  Eisen  geschlossen  ist.  Zwischenformen  von  einem 
mittleren  magnetischen  Widerstände  für  besondere  Zwecke  sind  der  Igeltrans- 
formator ^  und  diq  sogenannten  Funkentransformatoren  ^. 

Beim  heutigen  Starkstromtransformator  erfüllen  das  Kupfer  für  die  Strom- 
leitung und  das  aus  dünnen  Blechen  bestehende  Eisen  für  den  magnetischen 
Kraftfluß,  mathematisch  gesprochen,  mehrfach  zusammenhängende,  miteinander  ver- 
kettete Räume.  Im  Interesse  leichterer  Herstellung  und  um  Material  zu  sparen, 
baut  man  jedoch  die  Eisenkörper  nicht  aus  Blechen  mit  eingestanzten  Löchern 
auf,   sondern  setzt  jeden   Elementarring   aus   einzelnen  Stücken   zusammen   und 

1  i^lLmu  Thomson,  Electrical  World.  NewTork  28.  Mai  1887.  —  2  Siehe  z.  B.  G.  Kapp, 
Dynamomaschinen  134.  1904.  —  M.  Osnos,  Elektrotechn.  Zeitschr.  25.  l  und  25.  1904.  Brown, 
BüVBRi  &  Co.  ibid.  28.  818.  1907.  —  3  F.  UppENBOaN,  Elektrotechn.  Zeitschr.  12.  707  1891. 
—  H.  GöaoES,  ibid.  23.  730.  1907.  —  *  Heinkes  Handbuch  8.  §  141.  —  B  Heinkes  Handbuch 
9.  §  IS7J  Kittelers  Handbuch  2.  Lippmann  Cours  de  Tbennodynamlque  1I3.  Pans  1889.  — 
6  I.  SwiNBDBNB,  Engl.  Patent  Nr.  12237;  Elektrotechn.  Zeitschr.  11.  65,  515,  575.  1890.  — 
'  Fr.  Kungklfuss,  Drudes  Ann.  6.  837.  1901;  siehe  auch  Elektrotechn.  Zeitscbi.  26.  869.  1905. 
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vermeidet  den  magnetischen  Widerstand  der  stumpfen  „Stoßfugen"  meist  dutcl 
Verzapfung  Figur  374  oder  Überlappung  Figur  375.  Die  Dicke  der  markt 
gangigen  Transformatorbleche  betragt  etv^a  ^/g  mm. 
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Figur  374 


Figur  37 S. 


Man  ujiterscheidet  Kemtransformatoren  und  Manteltransformatoren.  Bei  de 
Kemtype  Figur  376  ist  ein  Eisennng  {K)  mit  den  pnmaren  {P)  und  sekundäre 
Windungen  {ß)  bedeckt  Bei  den  Manteltransformatore 
Figur  877  werden  von  den  pnmaren  {P)  und  sekundäre 
Wicklungen  {S)  zwei  eng  aneinandergrenzende  Ringe  g( 
bildet  und  vollständig  von  äußeren  Eisenmassen  {M)  un 
schlössen.  Ein  Unterschied  in  der  Wirkungsweise  beid( 
Typen  macht  sich  nur  insofern  geltend,  als  einmal  bei: 
Kemtransformator  meist  das  Kupfervolumen,  beim  Mante 
transformator  das  Eisen  relativ  überwiegt  und  als  andere 
seits  beim  Kemtransformator  das  Kupfer,  beim  Manteltran 
formator  das  Eisen  besser  gekühlt  wifd.     Es  kann  dies  fi 

die  Ökonomie  bei  verschiedenen  Verwendungsweisen  von  Bedeutung  sein   (siel 

unten  S.  778).     Mathematisch  steckt  die 

Theorie  des  Wechselstromtransformators  zum  großen  Teile  in  der  £ 
anderem  Orte  (Handbuch  5.  580)  behandelten  Aufgabi 
Zwei  Stromkreise  wirken  durch  Induktion  aufeinande 
Die  dortigen  Gleichungen 


Figur  376. 
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Figur  377. 
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waren  zur  Berücksichtigung  von  Hysteresis  und  Wirbelströmen  m  der  Weise 
erweitern,  daß  man  noch  einen  dntten  fingierten  Stromkreis  hinzunimmt,  welch 
durch  Induktion  mit  dem  ersten  und  zweiten  Stromkreise  in  Wechselwirkung  ste 
Die  Endformeln  würden  dadurch  allerdings  naturgemäß  noch  verwickelter  ward 
und  trotzdem  der  durch  die  Anwesenheit  des  Eisens  bedingten  Abhängigkeit  d 
Induktionskoeffizienten  Z  von  den  Stromstärken  nicht  Rechnung  tragen. 

Um  eine  anschauliche  Übersicht  über  die  physikalische  Wirkungsweise  v 
Transformatoren  zu  gewinnen,  hält  man  siich  zweckmäßiger  an  die  Betrachtunj 
weise  der  Techniker  und  ihre  graphischen  Darstellungsmethoden  (siehe  außer  d 
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oben  S.  729  geuannten  Werken  besonders  C.  P.  Fioldmann,  Wirkungsweise,  Prüfung 
und  Berechnung  der  Wechselstromtransformatoren,  Leipzig,  1894/95.  E.  Aenold 
und  J.  L.  La  Cour,  die  Transformatoren,  Berhn,  1904.  G.  Kapp,  Transformatoren 
für  Wechelstrom  und  Drehstrom,  Berlin,  3.  Auflage  1907). 

Em  Transformator  hat  an  vier  Punkten  Energieverkehr  mit  der  Außenwelt, 
an  den  beiden  Enden  der  primären  und  an  denen  der  sekundären  Wicklungen. 
Im  allgemeinen  sind  gegeben  die  primäre  Klemmenspannungsdifferenz  p^  und  die 
Beschaffenheit  des  äußeren  sekundären  Stromkreises,  d.  h.  seine  Belastung  imt 
Widerstanden,  Lampen,  Motoren.  Gefragt  wird  nach  der  sekundären  Klemmen- 
spannung ^2'  ^^^  Strömen  2\,  u,  ihren  Leistungen  A^  und  A^. 

Nehmen  wir  zunächst  an,  der  Transformator  habe  keine  Streuung,  d.  h.  der 
gesamte  Kraftfluß  <Z>  durchsetze  alle  n^  primären  und  alle  «3  sekundären  Draht- 
windungen. Außerdem  mögen  die  Wicklungen  verschwindend  kleinen  Widerstand 
haben,  so  daß  die  Klemmenspannungen  ^^,  p^  gleich  den  elektromotorischen 
Blraften  e^  und  ßg  gesetzt  werden  können.  Im  Falle  harmonisch  veränderlicher 
primärer  Klemmenspannung 

/*isin(a)^)  Volt 
gilt  dann 

p^  =  P^  sin(a)  /)  =  «1  -.-  .  10-8  :       <?  =  -~^-  cos(cü  t)  •  10« 

ilt  Tl-^  •  CO 

'M 

wo  M  den  magnetischen  Widerstand  bezeichnet.     Man  sieht  hierauf) : 

1.  ungestört  durch  Strombelastung,  ungestört  durch  die  Abhängigkeit  des  M 
von  der  magnetmotorischen  Kraft,  ungestört  durch  Komplikationen  wie 
Hysteresis  und  Wirbelströme  sind  Kraftfiuß  und  sekundäre  Klemmenspannung 
harmonische  Funktionen  der  Zeit,  faJls  die  primäre  Klemmenspannung  eine 
Sinusfunktion  der  Zeit  ist; 

2.  die  Maximalwerte  und  demnach  auch  die  Effektivwerte  beider  Größen 
hängen  nur  von  der  effektiven  Primärspannung  ab.  Der  Kraftfluß  bleibt 
um  90°,  die  elektromotorische  Kraft  der  Sekundärwicklung  bleibt  um  180*^ 
gegen  die  primäre  Spannung  zurück; 

3.  das  Übersetzungsverhältnis   U  ist  gleich  dem  Verhältnis  der  Windungszahlen 

P^^rfi==F^U    ; 

4.  die  Summe  von  primären  und  sekundären  Amperewindungen  ist  in  jedem 
Moment  gleich  den  für  offenen  Sekundärkreis  (d.  h.  ig  gleich  Null)  herr- 
schenden primären  Leerlauf-Amperewindungen 

Der  Leerlauf-  oder  Magnetisieningsstrom  «q   ergibt  sich  gemäß  Formel  (2) 

S.  735  aus  Gleichung 

-M      i'iCosCcüO'lOS     10  /  /         ^ 
»0  •=  <P—  -  — —- 7- h  <5 


Es  bedeutet  /  die  mittlere  Länge  des  Kraftlinienweges;  q  den  mittleren 
Querschnitt  des  Eisenkörpers  abzüglich  der  von  der  Isolation  zwischen  den 
Blechen  eingenornjoenea  Fläche  (meist  10%);  d  die  BÜorrektion  wegen  etwaiger 
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Stoßfugen  (pro  Fuge  ungefähr  0,005  cm).     Der  Faktor  von  ^ 


fi 


ist  für  die  einzelnen  Zeitmonente  einer  Periode  aus  derjenigen  Hysteresis-jffÄ"- 
Kurve  des  Eisenmateriales  zu  entnehmen,  welche  für  Zyklen  der  Induktiona- 
amplitude 

B  =  +    ' 

gilt  und  deren  Form  stark  vom  Primarspannungsscheitelwerte  jF^  abhängt.  Soll 
zugleich  der  Einfluß   der  Wirbelströme  im  Eisen  berücksichtigt  werden,  so  haben 

wir  an  Stelle  der  statischen 
^^Kurve  eine  etwa  mit  dem 
Oszillographen  bei  der  Perio- 


denzahl 


CO 


— —     aufgenommene 

2  7t 


Figur  378. 


„dynamische"  Hysteresisschleife 
der  Berechnung  von  jlo  und  i^ 
zugrunde    zu   legen.      Die    so 
punktweise  ermittelte  Magneti- 
sierungsstromkurve   ist    weder 
sinusförmig,  noch  symmetrisch 
in  bezug  auf  die  Maximalordi- 
naten.      Ihre    aus    Figur    378 
ersichtlichen    Spitzen     werden 
•um   so    steiler,  je   mehr    sich 
bei  den  Strommaximis  das  Eisen 
der  Sättigung  nähert.      Behufs 
"Widergabe    des  Leeilaufstromes  Zq    in  Vektordiagrammen    muß    man    ihn    durch 
einen  äquivalenten  rein  smusformigen  Strom  /  =  ^  cos(o>/+ a)  ersetzen.     Seine 
Amplitude  /q  und  Phasenvoreilung  oc  gegen  0  ist  durch  die  Forderungen  bestimmt, 
daß  Eflfektivwert  sowohl  als  Arbeitsverbrauch  im   magnetischen  Kreise  für   äqui- 
valenten und  deformierten  Strom  gleich  sind.    Einfacher  als  aus  den  Zqco  ^"^^  ^{t) 
Kur\'en  ergeben  sich  beide  Werte  experimentell  in  folgender  Weise.     Man  mißt 
mit   dem  Amperemeter  t^^,  mit  dem  Voltmeter  jJj^eff»   mit  dem  Wattmeter  Aq 
und  hat  so 

A 

«OoffAeff 


/o=y2 


•'oefiE 


COSfX 


Zerlegung  des  äquivalenten  Leerlaufstromea  ^q  gibt  die  als  nur  „magnetisierend'* 
gedachte  wattlose  Komponente 

/jT  =  /cosa 

tmd  die  Hysteresis  und  Wirbelstromarbeit  leistende  Wattkomponente 

Das  Fundamentaldiagramm  Figur  379  für  den  idealen  Transformator  ohne 
Streuung  und  ohne  OHMschen  Spulenwiderstand  bedarf  kaum  der  Erläuterung.  Für 
gegebenes  i'j  folgen  F^,  0,n^J^,(x  gemäß  den  vorstehenden  Formeln  unabhängig 
von  der  Strombelastung  der  sekundären  Wicklung.  J^  imd  cp^  sind  durch  P^  und 
durch  Widerstand  W  und  Selbstinduktion  L  (eventuell  auch  Kapazität)  des  sekun- 
dären äußeren  Stromkreises  bestimmt  und  vaiiieren  mit  diesen  Größen  nach  dem 
OHMschen  Gesetz  für  Wechselströme.  n^I^  endlich  konstruiert  sich  nach  Größe  und 
Richtung  auf  Grund  der  Forderung  mit  «3  I^  zusammen,  «^  ^  als  Resultante  zu  geben 
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^'^  soi  jetzt  Streuung  vorhanden.     Die 
Priuifirwickhing  durchsetze  der  Kraftfluß 

<Zii  =  0  +  1/^1     . 

du;   sekundäre   entsprechend 

dii'  (jfeötrciutcn  Krafthnien  ip^  und  ip^  ver- 
laufen |j[rc)(itenteils  in  Luft  und  sind  darum 
d(Mv  Strönipu  z\,  z\  proportional. 

Den  Faktor,  mit  dem  ein  Strom  multi- 
pliziert werden  maß,  um  die  Zahl  der  von 
ihm  erzeugten  Kraftlinien  zu  geben  (jede 
Kriiftlinie  so  oft  gerechnet,  als  sie  den 
Strom  umschlingt),  nennen  wir  aber  Selbst- 
induktion. Ein  Transformator  mit  den  Streu- 
llüasun  yt^y  \(k^  wirkt  daher  wie  ein  idealer 
Trunsformator,  dessen  primdrex  und  sekun- 
därer Wickhing  widerstandslose  Spulen  von 
den  Selbstinduktionen 


/-. 


V>\ 


und 


]/Tr»+(  oL 


^oTctg'^ 


Mjrgeschaltet  sind.  Die  mit  n^  resp.  n^  multi- 
plizierten Streuflüsae  pro  Stromeinheit  nennt 
man  darum  wohl  auch  Ergänzungsselbst- 
induktionskoeftizienteu  von  primärer  und 
sekuudiirer  Wicklung.      Analog    können    die  Figur  379. 

OiiMBchen    Widerstände    w^     und    w^    der 

j)rimaren  und  sekundären  Wicklung  dem  idealen  Transformator  vorgeschaltet  ge- 
dacht w("rden  (Figur  300). 

Die  Spannung   an   den  primären  Klemmen  eines  gegebenen  Transformators 
ist   darum    gleich   der   Spannung   an  den  Klemmen  A^,  B^   des   entsprechenden 


B. 


Figur  380, 


idealen  Transformators  ohne  Streumig  und  Kupferdrahtwiderstand,  nennen  wh:  sie 
Jf\  plus  dem  Spannungsabfall  in  der  vorgeschalteten  aus  Wi  mxd  Xj  zusammen- 
gesetzten Impedanz 

Analog  bei  dem  sekundären  Stromkreis.  Figiir  379  etweitert  sich  demgemäß  zu 
Fieur  381.  Man  nimmt  in  erster  Annäherung  für  j?i  das  gegebene  F^ ,  leitet  daraus 
wie  oben  der  Reihe  nach  JS,,  0,  n,I„  oi,  n,I„  <p  ab  und  konstruiert  schließhch 
«,  A  ,  Alsdann  wird  I,  w  in  Richtung  von  I^,  es  wiid  /^  coZ-^htwinklig  dazu  an  E, 
angetragen.  Das  so  gefundene  zu  große  F^  liefert  deix  FafclQl?.-^  welchen  E^  ver- 
kleinert werden  muß,  um  eine  zweite  und  piaiti6.c|i  itamg^#gende  ^aherung 
für  5, ,  und  für  alle  übrigen  GröUen  zu  gebej.  Füri<äi^Pf^  mmmt  dxe  sektm- 
däre  Spannung  P,  bis  Vollbelastung  .bei  Tr^gl(^W^^ÄW"«i^^ge^  ^°^^" 
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nur  um  weniger  als  2  bia  3%  ab.  Anblick  des  Schemas  381  lehrt,  daß  bei  induk- 
tiver Belastung  (großem  933)  dieser  Abfall  wesentlich  von  der  Streuung,  bei  nicht 
induktiver  Belastung  (kleinem  qj^)  wesentlich  vom  OHMSchen  Widerstände  her- 
rührt. Ebenso  lehrt  sie,  daß  Primär-  und  Sekundarstrom  bei  einigermaßen  er- 
heblicher Belastung  für  beliebiges  q^,  fast 
^i^^i  ^    genau   entgegengesetzt  gleiche   Phase    haben. 

Der  Wirkungsgrad 

A, 

das  Verhältnis  der  abgegebenen  zur  auf- 
genommenen Leistung,  wird  am  einfachsten 
durch  Bestimmung  der  Verluste 

z'  =  ^0  +  ^i^eff  «'1  +  t-hs  tiJ^i 
ermittelt.  v^  die  Hysteresis  und  Wirbel- 
atromwärme  im  Eisen  ist  gleich  den  leicht 
beobachtbaren  pnmaren  Leerlaufwatt  minus 
den  sehr  kleinen  «o^eff^i  ^^^d  t>Gi  konstantem 
F^  unabhängig  von  der  Belastung  A^  ■  Da- 
gegen sind  i^  und  z^  bei  stärkerer  Belastung, 
wie  aus  dem  Diagramm  ersichtlich  ist,  pro- 
portional Aj^  .     Wir   können   daher  schreiben 

A  _  A  

A, 

^2  +  Z'O  +  '^  A^ 

_  1 

Dies  wird  ein  Maximum  für 

^^^'^^^'  v,  =  cAi  =  t,\sw,+z^fiiv^     , 

d.  h.  bei  derjenigen  Belastung,  bei  der  die  Verluste  im  Eisen  gleich  den  Verlusten 
im  Kupfer  sind.  Analoge  Ansätze  lehren,  daß  bei  gegebenem  Gesamtvolumen  des 
Kupfers  es  am  vorteilhaftesten  ist,  die  Querschnitte  der  Drähte  so  zu  wählen 
und  das  Kupfer  so  zwischen  Primärwicklung  und  Sekundärwicklung  zu  verteilen, 
daß  bei  normaler  Belastung 

wild.  Die  Anwendung  dieser  Prinzipien  führt  zu  wesentlich  verschiedenen  Dimen- 
siomerungen  von  Eisen  und  Kupfer,  je  nachdem  es  sich  um  Transformatoren 
handelt,  die  Motoren  speisen  und  die  darum,  wenn  überhaupt  im  Betrieb,  dann 
meist  nahezu  voll  belastet  sind,  oder  um  Lichttransformatoren  für  Dauerbetrieb 
ab'er  eine  geringe  durchschnittliche  Belastung,  da  sie  wahrend  des  Tages  ja  meist 
ganz  leer  laufen.  In  letzterem  FaUe  wird  man  die  Verluste  im  Kupfer,  die  täglich 
nur  wenige  Stunden  in  voller  (jToße  auftreten,  verhältnismäßig  groß  machen,  die 
Eisenverluste  aber  durch  genügend  reichliche  Eisenquerschnitte  und  damit  Ver- 
minderung von  B  möghchst  herabdrücken.  Für  die  Hysteresiswärme  Va  pro 
Zyklus  und  pro  Volumeinheit  gilt  die  empirische  Steinmetz  sehe  Formel^ 

Vjk  =  propjS^®     . 

1  Näheres  etwa  bei  R.  Pohl  \mä  U.  Bode,  ElektrotechtL  Zeitschr    26.  897.   1905, 


BdV 
Elektriziuit 


Die  Starkstromtechnik  der  Gegenwart. 


779 


Die  Belastbarkeit  eines  Transformators  für  Dauerbetrieb  ist  (wie  die  einer 
jeden  stromdurchflossenen  Vomchtung)  durch  die  Größe  seiner  Oberfläche  be- 
stimmt. Die  Verlustwatt  müssen  an  die  Umgebung  abgegeben  werden,  ohne  daß 
die  Temperaturerhöhung  das  Isolationsmaterial  gefährdet  oder  das  Eisen  allmählich 
in  der  Weise  umwandelt,  daß  die  Hysteresis  sehr  stark  (auf  über  das  Doppelte) 
steigt.  Als  zulässige  Grenze  für  die  Temperaturerhöhung  rechnet  man  60  bis 
70*'  C,  und  dies  erfordert  für  die  gewöhnliche  Luftkühlung  25  bis  30  cm^  Kühl- 
llache  pro  Watt  Verlust  Wie  bei  den  Maschinen  gestalten  sich  die  Verhältnisse 
mit  dem  Größerwerden  der  Transformatoren  immer  ungunstiger,  da  die  Oberflachen 
nur  quadratisch  wachsen,  wenn  die  Volumina  kubisch  zunehmen.  Um  hier  die  Aus- 
nutzbarkeit zu  steigern,  verwendet  man  künstliche  Kühlmethoden.  Selbst  kost- 
spielige» Anordnungen  wie  Luftgeblase,  Einbettung  der  Transformatoren  in  öl  nnd 
mechanifiche  Zirkulationsvorrichtungen  fui  das  öl,  oder  Anordnung  von  Wasser- 
kuhlschlangen  im  Öl  verlohnen  sich. 


CeU70 


aus\v1derstanc 

Elsen 

Kupfer(oben) 

Kupfer(jnllle) 


B       6       7       8 
Figur  382. 


9     lü     11    i2  3lunden 


Für  kürzere  Zeit  (Experimentierzwecke)  kann  umgekehrt  der  große  Transfor- 
mator wegen  seiner  größeren  Wärmekapazität  stärker  überlastet  werden.  Figur  382 
veranschaulicht  den  zeitlichen  Temperaturanstieg  der  verschiedenen  Teüe  eines 
20  Kilowatt-Kemtransformators  mit  natürHcher  Luftkühlung  auf  Grund  Aknou)  scher 
Versuche.  Figur  383  gibt  KAPPsche  Messungen  wieder  über  die  Endtemperatur, 
welche  Transformatoren  in  gußeisernen  Gefäßen  mit  oder  ohne  Ölfüllung  erreichen, 
in  ihrer  Abhängigkeit  von  der  Abkühlungsüäche  per  Watt  Verlust 

Sollen  Diagramme,  wie  Figur  381  nicht  nur  als  Grundlage  für  trigonometrische 
Berechnung,  sondern  zur  quantitativen  Wiedergabe  oder  zeichnerischen  Lösung 
praktischer  Aufgaben  verwandt  werden,  so  stört  meist  die  verschiedene  Größen- 
ordnung der  Strecken  E^  und  E^ ,  wie  sie  aus  einigermaßen  erhebHchem  Über- 
setzungBverhältnis 

Ei       «1 

folfft     Für  alle  magnetischen  und  aUe  Wärmewirkungen  einer  Spule  und  darum 
auch  für  die   Arbeitsleistung  und  die  Verluste  ist  es   aber  gleichgültig,   ob    die 
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Windungen  parallel  oder  hintereinander- 
geschaltet sind,  wenn  nur  iu  beiden  Fallen 
in  jeder  Windung  derselbe  Strom  fließt. 
Man  kann  darum  den  gegebenen  Trans- 
formator für  Diagrammdarstellungen  durch 
einen  Transformator  ersetzen,  bei  dem  immer 
U  der  n^  sekundären  Windungen  des  ge- 
gebenen Transformators  parallel  geschaltet 
smd  oder  zu  einer  Windung  von  ^''fächern 
Querschnitt  vereinigt  werden^.  —  Dieser 
äquivalente  Transformator  hat  dann  also 
das  Umsetzungsverhaltnis  1.  Der  sekundäre 
Strom  wird  C^mal  größer,  die  Klemmensi)an- 
nung  C/mal  kleiner;   an  Stelle  von  w,  tritt 


Wn     =    "-- 


'■'•2 


an  Stelle  von  Z^ 


m 


pn- 
das 


Das  Verhältnis   der    sekundären    und 
maren    Amperewindungen    ist    direkt 
Verhältnis  der  Strome  selbst. 
Praktische  Ausfuhrung  wird,   nebenbei  bemerkt,    ein  Transformationsverhält 
ms  1  nur  bei  Senenschaltung  Figur  384  einer  größeren  Anzahl  von  Transforma 


-rm — w* — ^w — ^rmp — w 


pS]        PI        p]       p]       PI        pjü5 


Figur  384. 

toren  finden.    Man  kann  in  diesem  letzteren  Falle  aber  noch  einen  Schritt  weiter 
gehen  und  statt  «^  gleich  «g  ^^  machen,  die  primäre  und  sekundäre  Spule  viel- 


Figur  385. 

mehr  zusammenfallen  lassen  und  wie  Figur  385  schalten.  Dieser  Übergang  von 
eigenüichen  Traasformatoren  zu  den  Verbrauchsstellen  parallel  geschalteten  Drossel- 
spulen entspricht  dem  Schritt  vom  Zweispuleninduktorium  zum  Extrastrominduktor. 


1  Für  Heruntertransfoimationen  »j  >  «g  sind  natürlich  einfach   die  Worte   sekundär  und 
pnmar  überall  zu  vertaaschen. 
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Die  Anordnung  Figur  385  ist  angewandt  bei  der  1895  von  der  Firma  Het,ios  ein- 
gerichteten Beleuchtung  des  Nordostseekanals  mit  Glühlampen  i.  Es  durfte  dies 
noch  immer  die  einzige  große  elektrische  Senenanlage  in  Europa  sein. 

Weniger  der  technischen  Bedeutung  als  des  physikalischen  Interesses  wegen, 
mag   hier  auch  noch  genannt  werden   die  Verwendung  von  Transformatoren    als 


\^ 


lA 


Figur  386 


i;. 


-*a 


nsw\ 


Spannungserhöher  oder  Booster  zur  Kompensation  des  Spannuugaabfalles  hi  Speise- 
leitungen. (Siehe  S.  785.)  Wie  Figur  386  zeigt,  sind  dabei  sozusagen  prhnäre  /'und 
sekundäre  Wicklung  S  parallel  geschaltet  Die  sekundäre  Wicklung,  deren  Windungs- 
zahl mittels  Schalthebels  nachMaügabc  der  Belastung  reguliert  werden  kann,  befindet 
sich  in  der  Speiseleitung  B.  Die  primäre 
Wicklung  liegt  parallel  zu  den  Sammel- 
schienen A  der  Dynamos  in  der  Zentrale. 

Als  analogen  KuustgriflF  zur  Kompen- 
sation des  Spannungsverlustes  in  den  Schienen 
von  Wechselstrombahnen  hat  G.  Kapi»^  so- 
genannte Saugtransformatoren  angegeben.  Ihre 
Primärwicklungen  sind  in  gewissen  Zwischen- 
räumen in  die  Oberleitung  eingeschaltet,  wäh- 
rend die  Sekundärwicklungen  in  Serie  mit  der 
Schienenleitung  liegen.  Figur  3H7  veranschau- 
licht, daß  in  dem  Maße,  als  der  Hinstrora  I^  in  T*,  anwächst,  auch  3'^  m  Aktion 
tritt  und  im  Sinne  eines  Spannungeausgleiches  zwischen  Schienen  und  Erde  wiikt". 

Werden  an  einem  Transformator  Spannungen  angelegt,  die  sich  nicht  nach 
einem  Sinusgesetz  ändern,  so  hat  man  mit  den  einzelnen  Gliedern  der  Fourikr- 
schen  Reihe  zu  rechnen,  und  die  Theorie  muß  auf  verwickelte  Annäherungsformeln 
hinauslaufen.  Nur  darauf  sei  zum  Schhisse  hingewiesen,  daß  die  aus  den  Grund- 
gleichungen eines  Transformators  ohne  Streuung 

d<P 

Pi  -  «'i  ^1  =  «1 


^oi 


I^igur  387. 


dt 


J>g  —  O/j  fcj  =  —  '»s 


dt 


bei  genügend  kleinem  Wi  und  o/g  und  genügend  geringer  Belastung  folgende  Beziehung 

«2 


A  =  -A 


»1 


t  A.  RoTHSRT,  Elektrotechn.  Zeitschr.  17.  14.2.  1896.  —  2  Elektrotechn.  ZeitacJir.  23. 
1902,  -^  3.  Vgl.  auch  Behn  Eschsmbuao,  ELektrotechn.  Zeltschr.  26.  311.  1904. 
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zwischen  den  Inatantanwerten  p^  und  p^  der  Klemmenapannungen  unabhängig  von 
der  Pnmärspamimigskurvenforin  gilt,  was  für  die  Verwendung  von  Transformatoren 
zu  Meßzwecken  z.  B.  bei  Oszillographen  oder  Voltmetern  von  Bedeutung  ist  (Meß- 
transformatoren). 

Drehstromtransformatoren.  Statt  bei  Transformation  von  Mehrphasen- 
strom für  jede  Phase  einen  besonderen  Einzeltransformator  zu  benutzen,  wendet  man 
auf  die  magnetischen  Kraftflusse  der  einzelnen  Phasen  analoge  Überlegungen  an, 
wie  bei  Schaltang  der  elektrischen  Stromkreise  selbst  Zunächst  kann  man  beim 
Dreiphasentransformatör  beispielsweise  den  drei  Eisenkreisen  1,  2,  3  (Figur  388) 
die  gemeinsame  magnetische  Rückleitung  a  geben.  Da  aber  in  einem  Drehstrom- 
system ohne  neutrale  Ruckleitung  die  algebraische  Summe  der  Momentanwerte 
der  drei  Ströme  stets  gleich  Null  ist,  so  gut  dies  bei  symmetrischer  Windungs- 
anordnung auch  von  den  magnetomotorischen  Kräften.  Die  Eisenrucklcitung  wird 
kraftflußlos  und  kann  fortgelassen  werden.     Eine  magnetische  Verkettung,  wie  sie 


Figur  388 

Figur  389  darstellt,  spart  nicht  nur  Eisenmatenal,  sondern  wirkt  bei  unsymmetrischer 
Belastung  auch  ausgleichend  auf  die  elektromotorischen  Kräfte.  Was  die  Bewick- 
lungsweise angeht,  so  sind  da  für  primären,  wie  sekundären  Kreis  sowohl  Stem- 
aJs  Dreiecks-  oder  gemischte  Schaltungen  ausfuhrbar.  Es  besteht  also  eine  über- 
große Zahl  von  Kombmationsmöghchkeiten. 


Gleichstrom  und  Wechselstrom-Gleichstromumformer. 

Die  Änderung  der  Spannung  von  Gleichstrom  und  die  gegenseitige  Umwand- 
lung von  ein-  oder  mehrphasigem  Wechselstrom  und  Gleichstrom  geschehen  meist 
mittels  zwei  auf  einer  Achse  sitzender  getrennter  Maschinen,  von  denen  die  eine 
als  Motor,  die  andere  als  DjTiamo  läuft  Auch  können  die  beiden  Gleichstrom- 
wicklungen von  verschiedener  Windungszahl  bzw.  die  Wechselstrom-  und  die  Gleich- 
stromwicklung, auf  demselben  Anker  angebracht,  zwischen  denselben  Feldmagneten 
rotieren.  Bei  Gleichstrom-Wechselstromumformung  endlich  kann  die  Ineinander- 
arbeitung  der  beiden  Maschinen  noch  einen  Schritt  weitergehen.  Dieselbe  Anker- 
wicklung wird  mit  Kollektor  für  Gleichstrom  und  zugleich  mit  Schleifringen  für 
Wechselstrom  versehen.  Allerdings  ist  man  dann  bei  gewöhnlichem  Wechselstrom 
an  das  Klemmenspannungsverhältnis 


P  Gleichstrom 
Peff  Wechselstrom 


=  # 


gebunden  und  muß,  wenn  von  diesem  Verhältnis  abgewichen  werden  soll,  die 
Wechselstromseite  noch  mit  einem  Wechselstromtransformator  versehen  werden. 
Im  Falle  «-phasigen  Drehstroms  werden  «-Gleitringe  symmetrisch  am  Anker  an- 
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gebracht,  und  zwischen  zwei  benachbarten  Ringen  besteht  dann  die  Eifektivspaunung 

Sin— 

— =-  von  der  Spannung  der  Gleichstromseite. 

Endlich  kann  wie  der  Anker  eines  Gleichstrom-  oder  eines  synchronen 
Wechselstrommotors,  so  auch  der  Anker  eines  Induktionsmolors  mit  einem  äußeren 
Verbrauchskreise  verbunden  werden.  Wir  haben  dann  einen  Periodenzahl- 
umf  ormer  vor  uns,  welcher  Strom  von  der  Frequenz  der  Schlüpfung  abgibt,  oder 
wie  man  sich  auch  ausdruckt,  wir  haben  einen  allgemeinen  Wechselstromtrans- 
formator, d.  h.  einen  Wechselstromtransformator  mit  bewegUcher  Sekundarspule. 
Auch  als  Phasenumformer  1  zur  Erzeugung  von  „Kunstphasen"  kann  ein  leer- 
laufender Induktionsmotor  verwendet  werden. 

Leitung  und  Verteilung. 

Leitungsmaterial.  Abgesehen  von  Luftleitungen,  bei  denen  der  größeren 
Tragfähigkeit  wegen  Bronze  verwandt  wird,  geschieht  der  Transport  elektrischer 
Leistung  meist  in  Kupferdrähten  oder  -Kabeln.  Als  Normalkupfer  von  100  °/o 
Leitfähigkeit  gilt  Kupfer,  dessen  Leitfähigkeit  60  beträgt,  d.  h.  bei  dem  Draht 
von  1  mm  Querschnitt  für  15"  C  auf  60  m  Länge  ein  Ohm  Widerstand  hat.  Kupfer 
geringerer  Leitfähigkeit  als  57  ist  nach  den  Kupfemormalien  des  Verbandes 
Deutscher  Elektro techniker^  vom  18.  Juni  1896  als  Leitungskupfer  nicht  annehmbar. 

Wirtschaftlicher  Querschnitt.  Die  auf  einer  Leitung  pro  Längeneinheit 
durch  Joule  sehe  Warme  verlorene  Energie  ist  umgekehrt  proportional  dem  Draht- 
querschnitte. Die  Kosten  des  Meters  Leitung  und  damit  Verzinsung  und  Amorti- 
sation wachsen  dem  Kupfcrquerschnitte  teilweise  direkt  proportional. 

Der  Ausdruck 

~  +  ^a  (7  +  '^B 

kann  also  die  gesamten  jährlichen  Unkosten  einer  elektrischen  Leitung  darstellen. 
Er  wird  em  Minimum  für  q  —  q^  wenn 

gilt.  Folglich  ist  am  wirtschaftlichsten  ein  Querschnitt,  bei  dem  der  von  der  Dro-ht- 
stärke  abhängige  Anteil  der  Leitungsverzinsung  und  Amortisation  ebensoviel  beträgt 
als  der  Geldwert  der  in  der  Leitung  verwüsteten  Energie  (Thomsons  Satz)''.  Letzteren 
berechnet  mau  in  der  Technik  nach  der  Formel* 

^^   'i^ät'-  Mark. 
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m  sind  die  Kosten  der  Pferdekraftstunde,  die  hier,  um  den  Reibungsverlusten 
Rechnung  zu  tragen,  nur  zu  600  Watt  angenommen  wird,  q  ist  die  Leitfähigkeit 
des  verwandten  Kupfers,  /  die  Länge  der  Leitung,  x*  das  Quadrat  der  jeweiligen 
Stromstärke,  ät  die  Zeit  in  Stunden,  während  deren  sie  herrscht  Das  Integral  ist  über 
ein  Jahr  auszudehnen.  Betragen  die  Anlagekosten  I  (aq  -\-  i)  Mark,  wo  a  und  d 
von  der  gewählten  Isolation  abhängen,  und  werden  ä°/o  als  Zins  und  Tilgangsbetrag 
eingesetzt,  so  folgt  gemäß  den  jährlichen  Gesamtkosten  der  Leitung 

^  P.  Stbinmbtz,  Transactioi»  of  tite  AmMjoaa  Inst,  of  Electr.  Engiaeers  38.  1900.  — 
?  Sidterheitsvorflchriften  d.  V.  D.5„  AoilRjjgA.  BerJla,  Springer.  —  3  Brit,  Assoc.  1881;  Engi- 
neenne  31?,  3^4.  188 1.  —  4  (j.  QBAHWnWflBfc»!^  SteRBCKWW,  Hilfsbuch,  3.  Teil,  Abschnitt  IV, 
e.  Affl.,  -§,4^^  Berlin  190c 
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für  den  vorteilhaftesten  Querschnitt 

'  QmT 
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die  auf  Vollbelastung  J  reduzierte  Betriebsstundenzahl  bezeichnet 

Rentable  Spannung.  Der  wirtschaftliche  Spannungaverlust,  d.h.  derSpannungs- 
Verlust  pr  beim  wirtschaftlichen  Querschnitte  betragt 

der  Wirkungsgrad  der  elektrischen  Energieübertragung  demgemäß 

Da  py  unabhängig  von  der  Betriebsspannung  P  und  proportional   der  Entfernung 

—  von  Erzeugungs-  und  Verbrauchsort  ist,  so  wird  die  Rentabilität  einer  elektrischer 
dl 

Energieubertragungsanlage  (der  Wirkungsgrad)  um  so  größer,-  je  höher  man  die 
Spannung  wählt,  und  man  muß  mit  um  so  höherer  Spannung  arbeiten,  um  je  längere 
Strecken  /  es  sich  handelt 

Den  Kollektoren  und  Bürsten  von  Gleichstromdynamo  -und  Gleichstrommotoi 
mutet  man  zurzeit  bis  1000  Volt  zu.    AJs  Grenze  für  Wechselstrombetrieb   ohne 
Transformatoren  können  5000  Volt  gelten.    Darüber  hinaus  wird,  doppelte  Trans- 
formation nötig:  gennge  Spannung  in  den  Erzeugungs-  und  Verbrauchsapparaten, 
hohe  Spannung  m  der  Leitung.    Mit  der  letzteren  ist  man  über  6'0  000  Volt  hinaus- 
gegangen, besonders  m  Amerika i,  ja  bei  Kabeln  umsichtigstei 
Isolierung  bis    100  000  Volt^   hinauf.     Doch    beginnt    in   Luft 
schon   bei  40  000  Volt  merklicher  Energieverlust   durch  Strah- 
lung aus  den  Drahten. 

Die  zur  Isolation  hoher  Spannungen  bei  der  Laufen-Frank- 
furter Übertragung  angewandten  öhsolatoren  (Figur  390)  haben 
sich  nicht  bewährt  Das  öl  m  den  kreisförmigen  Rinnen  R 
erhöht  die  Obeiflachenisolation  überhaupt  nur  so  lange,  als  sich 
kern  Wasser  auf  ihm  kondensiert  hat  Vor  allem  aber  kommt 
Figur  390.  ^^  ^^™  Hochspannungsisolator  auf  Durchschlagsfestigkeit  und 

Sicherheit  gegen  Randenladungen  an,  während  der  Verluststrom 
eines  Isolators  größtenteils  Ladestrom  ist  Diese  Gesichtspunkte  sind  auch  bei 
Hochspannungsversuchen  im  Laboratorium  zu  beachten  8. 

Anders  als  bei  Kraftubertragungsanlagen  oder  den  ihnen  gleichwertigen 
Sekundärstationen  mit  rotierenden  Umformern  liegen  die  Verhältnisse  bei  der 
Stromverwendung  direkt  für  Beleuchtungszwecke.  Da  sich  brauchbare  Glühlampen 
nur  bis  250  Volt  haben  herstellen  lassen,  und  man  vielfach  solche  von  110  Volt 
bevorzugt,  so  würde  dies  auch  die  obere  Grenze  für  das  EüisoNsche  System 
einfacher  Parallelschaltung  sein.  Bei  den  mit  Dampf-  oder  Gasmaschinen  betriebene^ 
Zentralen  unserer  Städte  bedeutet  dies  aber  nur  ein  bis  zwei  Kilometer  rentable^ 
direkter  Verteilungsmöglichkeit     Man  griff  daher  zu  den  | 

Mehrleitersystemen.  Ihr  Zweck  ist:  mit  einem  Vielfachen  der  Spannung  der 
einzelnen  Lampe  arbeiten  zu  können,  ohne  die  wenigstens  bedmgte  sogenannte 
Elastizität  der  Anlage   aufzugeben,   d.  h.   die  Möghchkeit,  Verbrauchsstellen    ein4 

,  1  Siehe  z  B.   Elektrotechn.  Zeitschr    26    1081.  1905.   —  2  Elektrotechn.   Zeitschr.    27i 

•[  731-  1906.   —  3  Siehe  R.  N.  Fruse,  Das  PoizeUan    als  Isolier-  tind  Konstinktionsmaterial  ifl 

\  der  Elektrotechnik   76—99    1904.     Porzellanfabnk  Heimsdorf,  Klosterlausmtz ,   S.-A.      Femei 

\  W.  Weicker,  Elektrotechn.  Zeitschr    28.  283    1907;  adäerdem  das  Referat  über  emen  Vortrai 

''  „Über  amerikanische  Erfahrungen"  von  M.  H.  Gehsy  jr.,  Elektrotechn.  Zeitschr.  28.  223.   1907 
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nud  ausschalten  zu  können,  ohne  die  anderen  zu  beeinflussen  i.  Figur  391  der 
drei  Leiteranordnungen  zeigt,  wie  im  Mittelleiter  bc  immer  nur  die  Differenz  der 
Belastungsströme  beider  Netzhalften  fließt  Der  Ausgleichleiter  wird  darum  auch 
meist  entsprechend  schwächer  gewählt  und  vielfach  als  blanker  „Nullleiter"  an 
Erde  gelegt.     Die  beiden  großen  Maschinen  DD^  kann  man  durch  eine  Maschine 


— *PosiäFerAiissmlctUr 

[)_  Icitang         i^   i^  ^  ^  ^   ^         ij: 

* — X&g.aiiverAuss  enLeiter 

H 


220VÖW 


T 


a, 


Negalm}MtzTiälfte  4  i 

Figur  391. 


von  der  doppelten  Spannung  ersetzen,  wenn  durch  zwei  kleine  Hilfsmaschinen 
(i,  dy  oder  durch  Akkumulatoren  dafür  gesorgt  wird,  daß  die  Spannung  der 
Außenleiter  auch  bei  unsymmetrischer  Belastung  durch  den  Mittelleiter  halbiert 
wird.  Die  Hilfsmaschinen  rcsp.  Akkumulatoren  brauchen  nur  so  groß  zu  sein, 
um  den  Ausgleichleitungsstrom  aufnehmen  zu  können.  Derselbe  Zweck  ist  in 
emfapherer  und  wohlfeilerer  Weise  auch  durch  den  Dobrowolky sehen  Spannungs- 
teiler ^  zu  erreichen.  Er  besteht  in  einer  Drosselspule,  deren 
Enden  d  und  e  (Figur  392)  zu  zwei  au  der  Gleichstromdynamo 
außerdem  angebrachten  Wechselstromachleifringen  fuhren,  während 
die  Mitte  M  mit  dem  Ausgleichleiter  b  verbunden  ist.  Auf  die 
mehr  als  drei  Leitersysteme,  etwa  die  Verdoppelung  des  Drei- 
leitersystems, das  schon  recht  selten  angewandte  Fünfleitersystem 
(in  der  Stadt  Königsberg  z.  B.)  können  die  vorstehenden  Be- 
merkungen einfach  übertragen  werden. 

Verteilt  man  zwischen  den  drei  Leitern  eines  Drehstrom- 
systems  die  Lampen  einer  Beleuchtungsanlage,  so  bedeutet  auch 
dies  Kupfererspamis  gegenüber  einfachem  Wechselstrom.  Die 
Ausnahmestellung  eines  der  drei  Leiter  als  Mittelleiter  fällt  weg. 
An  Stelle  der  algebraischen  Summen  tritt  die  Vektorsumme  der  einzelnen  Ströme  8. 

Verteilungsnetze.  Wegen  der  Empfindlichkeit  von  Glühlampen  und  Nemst- 
lampen  gegen  Spannungsschwankungen  und  wegen  der  praktischen  Notwendigkeit, 
in  allen  Teilen  einer  Anlage  dieselben  Lampen  brennen  zu  müssen,  darf  der 
zwischen  den  einzelnen  Verbrauchsstellen  im  sogenannten  Vorteilongsnetze  bei 
Volllast  stattfindende  Spannungsabfall  nicht  nach-  dem  Groaids^tze  der  Wirtschaft- 
lichkeit bemessen  werden,  sondern  er  darf  nur  bi«  zu  etwa  S^'/q  betragen. 
Figur  393  gibt  einen  Teil  des  Dreileitersyfltemneties  eitter  städtischen  Zentrale 
wieder.  Die  in  die  einzelnen  Grundstück*  fahrenden  Abzweigungen  H  gehen 
von  dem  mehr  oder  weniger  zusammenhängenden  und  behixfs  'Spannungsausgleich 
mannigfach  verflochtenen  Verteüungsnetze  B  aus.  Diesem  Verteilungaaetze  wird 
der  Strom  durch  sogenannte  Speiseleitungen  (Feeders)  S  ^  den  Speisepunkten  M 
zugeführt     Für  die  Speiseleitungen  wäMti'taaa  den  wktj^te^J^'ohen  Querschnitt, 
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das  Verteilunganetz  nur  bis  zu  2  ^j^,  für  die  Abzweigungen  bis  zu  1  «/„  Spannungs- 
abfall als  zulassig  gelten.  Um  dem  zentralen  Ende  jeder  Speiseleitung  stets  die 
nchüge  Überspannung  gegenüber  der  Netzspannung  geben  zu  können,  fuhren  zu 
den  Speisepunkten  mit  den  Feeders  noch  sogenannte  Pmfdrähte,  welche  die  in 
jedem  Speisepi;mkte  jeweils  herrschende  Spannung  von  der  Zentrale  aus  mit  Volt- 
metern zu  kontrollieren  gestatten.     Die  Regulierung  der  Spannung  der  einzelnen 


Figur  393. 


Speiseleitoigen  ist  besonders  einfach  bei  Zentralen  mit  Akkumulatorenbatterien. 
L>ie  bei  Stadtegebieten  größeren  Umfanges  nötig  werdende 

c  v.^-'^.^^^  Verteüung  mit  Hilfe  von  Umformern  oder  Akkumulatoren  in 
Sekundai.taüoneiL  oder  für  Wechselstrom  mittels  Transformatoren  läJJt  große 
Mannigfaltigkeit  der  Ausfühnmgen  zu  -  besonders  Drehstrom  zur  Speisung  der 
Unterstaüonen  und  dort  Umwandlung  m  Gleichstrom  hat  sich  bewährt  - .  Sie  bieten 
aber  physikalisch  kein  spezielles  Interesse  dar.  Dagegen  sind  interessante  An- 
ordnungen ersonnen  worden,  um  m  kupfersparender  Weise  den  Bedürfnissen  ent- 
gegenzukommen, welche  bei  Wechselstromanlagen  auftreten,  sobald  diese  zu  gleicher 

11  ^gtLr  w^rd^  ^"  ""'''  ^''-''^  ^°"^^-  ^^''  ^°^  ^-  -^^-  -^^*- 
Das  monozyklische  System  von  Proteus  SxEiNMirrzi  (ausgeführt  2.  B.  in 
M.'h^r  J^'^''"^-  -^^^  ^°t°^e-befa.eb  ist  des  einfacheren  i^gehens  wege^ 
fen^ort.T^°"  vorzuziehen.  Für  Lichtbetrieb  dagegen  bietet  Einphasenstrom 
den  Vorteü   besserer  Spannungsregnlierung  und    emfacherer  Isolation.      Wird  in 

•1  Elektrotechn.  Zeitachr   16.  586.  1895;  Electr.  Engin.  10.  4^6.  ^895. 


Elekta^tiiL  ^^'^  Sturkstrouitechuik  fki  Gefjenwart.  <^7 

einer  Anlage  hauptsächlich  Beleuchtiingsstrom  und  nur  in  uiiLergeordnoLcm  MaUe 
Kraftstrom  verlangt,  so  kann  folgende  Anordnung  am  Platze  sein.  Auf  dem  Anker 
der  Wechselstromdyuamo  befindet  sich  außer  der  Hauptwicklung  noch  eine  zweite 
Wicklung  aus  dünnerem  Drahte,  deren  eines  Ende  an  die  Mitte  der  Hauptwicklung 
angeschlossen     ist.      Die     zweite 

Spule  sei  so  angeordnet  und  be-  ''j..  — 6' 

messen,  daß  die  in  ihr  erzeugte 
elektromotorische  Kraft  um  90° 
gegen  die  der  Hauptwicklung  in 
Phase  verschoben  ist,  und  daß 
deren  Amplitude  yi  von  der 
Hauptwicklung  beträgt.  Dann  bil- 
den die  an  den  drei  Klemmen 
a,  bj  c  Figur  394  herrschenden  ^ 
Wechselpotentiale   m  vektorieller  p. 

Darstellung  ein  gleichseitiges  Drei- 
eck. Es  kann  ihnen  also  gewohnlicher  Drehstrom  für  Motorbetrieb  entnommen 
werden,  während  zwischen  a  und  b  das  Beleuchtungsnetz  anzuschließen  ist.  Die 
Stromquelle  des  monozyklischen  Systems  läßt  sich  auch  als  einen  Dreiphasenanker 
mit  besonderer  unsymmetrischer  Sternschaltung  ansehen.  Entsprechend  den  ge- 
ringeren Kraftstrombedürfnissen  wird  der  an  c  anschließende  dritte  Leiter  ent- 
sprechend schwacher  gewählt  werden  als  die  zugleich  den  Beleuchtungsstrom 
führenden  Drähte  aa^,  bb^. 

Das  polyzyklische  System  ^  Das  System  bezweckt,  elektrische  Energie 
mittels  Strömen  verschiedener  Spannungen  und  verschiedener  Periodenzahl  unter 
Zuhilfenahme  nur  eines  neuen  Drahtes  durch  dasselbe  Leitungsnetz  gleiclizeitig 
zu  übertragen  und  zu  verteilen,  ohne  daß  diese  Ströme  sich  gegenseitig  beeinflussen. 
Es  kann  dies  bei  solchen  Kraftzentralen  praktisch  sein,  die  nebenbei  Beleuch- 
tungsstrom in  beschränktem  Maße  abzugeben  haben.  Denn  Motoren  werden  besser 
für  niedrige  Frequenzen  gebaut,  die  Niagarawerke  z.  B.  arbeiten  darum  wie  schon 
erwähnt  auf  Lord  Kelvins  Gutachten  hin  mit  25  Perioden.  Ruhiges  Licht  da- 
gegen ist  nur  mit  höherer  Periodenzahl  zu  erreichen, 

Die  Unabhängigkeit  von  Strömen  verschiedener  Frequenz,  die  in  demselben 
Drahte  fließen,  können  wir  so  formulieren:  1.  Die  Effektivwerte  der  Stromstärken  und 
Spannungen  setzen  sich  zusammen  wie  Ströme  und  Spannungen  gleicher  Frequenzen, 
aber  mit  einer  Phasenverschiebung  von  Oü".  2.  Die  Gesamtleistung  ist  gleich  der 
algebraischen  Summe  der  Leistungen  der  einzelnen  Ströme,     In  Buchataben 


/.ff  =  y/^ff  +  /a'eff        ^eff  =  W^+  -Sa^ff 

Ä  =  i?ieff /leff  COa^o^  -I-  ^Bcff /aeff  «=08 9?j       . 

Das  Prinzip  des  monozyklischen  Systems  besteht  darin,  daß  man  den  zweiten 
Strom  in  Punkten  von  gleichem  Potential  des  ersten  Stafomsystems  hinein-  und 
hinausleitet.  Figur  395  zeigt  eine  von  Fr.  Bedell  angegebeoÄ  ATssfüliriingsform 
dieses  Gedankens.  Der  in  den  neutralen  Punkten  a  b  der  Drelphaaendröhstromanlage 
A,  B  angeschlossene  Wechselstrom  der  Maschine  C  speist  die  b«i  D  induktiv 
angeschlossene  Beleuchtung.  Für  die  Praxis  ist  diese  einfachste  Anordnung  EJler- 
dings  darum  nicht  brauchbar,  weil  der  superponierte  WechselsfeBom  in  den  WicMungen 
des  Generators  Ä  und  des  zur  Speisung  der  Motoren  M  di^Wide»  Preiphasen- 
transformators  B  einen  sehr  großen  induktiven  Sp^mjngB^Jöi  exleidep,  nauß. 
Diesen  Umstand  haben  Arnold,  Bragstad  und  La  Cour  «iia^im^y^löbl^den«  Weisen  * 
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Figur  395- 

zu  überwinden  gelehrt  Der  eine  Kunstgnff  besteht  darin,  sämtliche-  Wicklungen, 
deren  Selbstinduktioa  für  den  überlagerten  Strom  vom  Übel  ist,  nach  Art  des 
Schemas  Figur  396  auszuführen.    Vom  Hauptstrom  werden  die  bifilar  nebeneinander 


Figüi  396. 


Figur  397. 


gewickelten  Windungen  «  und  ß  in  gleichem  Sinne  durchflössen.  Ihre  induktiven 
Wirkungen  summieren  sich,  während  der  superponierte  Strom,  auf  den  sich  die 
gestrichelten  Pfeile  beziehen,  in  beiden  Hälften  die  entgegengesetzte  Richtung  hat, 
so  daß  sich  für  ihn  die  mdnktiven  Wirkungen  gegenseitig  aufheben.  Figur  397  stellt 
die  analoge  Anordnung  für  Dreiphasenstrom  dar. 
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II.  Telephonie. 

Von  L.  Rellstab. 


Die  Fernubertragiing  des  Schalles  und  der  menschlichen  Stimme  mit  Hilfe 
des  elektrischen  Stromes  ist  als  eine  der  größten  Erfindungen  des  19.  Jahrhunderts 
anzusehen.  In  das  Verdienst  derselben  teilen  sich  Manner  der  verschiedensten 
Nationen.  Der  Franzose  Ch.  Bourseuil  hat  wohl  zuerst,  im  Jahre  1854,  den  Grund- 
gedanken der  telephonischen  Übertragung  in  klarer  Weise  zum  Ausdruck  gebracht 
und  veroflFentlicht,  ohne  jedoch  jemals  au  die  Verwirklichung  seiner  Idee  durch 
das  Experiment  herangetreten  zu  sein.  Dies  ist  vielmehr  unstreitig  das  Verdienst 
von  Philipp  Reis  aus  Friedrichsdorf  bei  Frankfurt  a.  M.,  der  im  Jahre  1861  mittels 
sinnreicher  elektromagnetischer  Apparate  die  Fernubertragung  von  Musik  und  Sprach- 
lauten verwirklichte.  Die  Reis  sehen  Erfindmigen  wurden  aber  zunächst  weiteren 
Kreisen  nicht  bekannt  und  gaben  nicht  eigentlich  den  Anstoß  zur  Entwicklung 
des  Fernsprechweaens.  Dies  war  vielmehr  den  Bemühungen  einer  Reihe  von 
Männern  zu  verdanken,  die  in  den  Jahren  1876 — 78  nahezu  gleichzeitig  die 
wesentlichsten  Apparate  des  Fernsprechverkehrs  schufen.  Alexander  Graham  Bell 
in  Baltimore,  ein  Schotte  von  Geburt,  erfand  das  Telephon  und  verwirklichte  mit 
zwei  als  Geber  und  Empfänger  zusammengeschalteten  Telephonen  das  Grund- 
prinzip der  reinen  elektromagnetischen  Schwingungsübertragung.  Die  Amerikaner 
Thomas  A.  Edison  und  Elisha  Gray,  der  Deutschamerikaner  Emile  Berliner,  sowie 
der  auch  durch  seinen  Typendruck-Telegraphen  in  der  Geschichte  der  Telegraphie 
hochbedeutende  Amerikaner  David  Edwarii  Hughes  erkannten  nahezu  gleichzeitig 
die  Möglichkeit,  mittels  eines  variablen,  stromdurchfiossenen  elektrischen  Kontaktes, 
der  durch  eine  schwingende  Membrane  beeinflußt  wird,  einen  Geber  zu  schaffen, 
der  unter  dem  Namen  Mikrophon  für  die  praktische  Fernsprechtechnik  von 
derselben  fundamentalen  Bedeutung  geworden  ist  wie  das  Telephon.  Die 
Elemente  dieser  Erfindungen  lagen  allerdings  teilweise  bereits  in  den  von 
Philipp  Reis  getroffenen  Anordnungen. 

Sogleich,  nachdem  das  Telephon  von  Bell  bekannt  geworden  war,  begann 
man  in  den  verschiedensten  Ländern  mit  der  Einführung  des  neuen  Verkehrs- 
mittels, und  überraschend  schnell  entstanden  in  allen  Kulturstaaten  städtische 
Fernsprechnetze  und  bald  auch  Fernlinien  für  den  Verkehr  von  einer  Stadt  z}?i 
anderen.  Wenn  auch  die  ersten  Ausführungsformen  des  Fernsprechers  einen 
Verkehr  auf  große  Entfernungen  noch  nicht  gestatteten,  und  man  zunächst  die 
richtige  Anlage  und  Bemessung  der  Leitungen  für  Femsprechzwecke  noch  nicht 
erkannte,  so  dehnte  sich  doch  der  Wirkungsbereich  des  Telephons  über- 
raschend schnell  aus.  Heutzutage  sieht  man  keine  wesentlichen  Schwierigkeiten 
mehr  darin,  Fernsprechleitungen  für  8000  km  Länge  in  befriedigender  Weise 
herzustellen.  Allerdings  wachsen  die  Herstelli^ngskosten  derselben  in  solchem 
Maße,  daß  derartige  Linien  nur  zwischen  sehr  großen  Verkehrszentren,  wie 
beispielsweise  Berlin  und  JParis,  Paris  uad  RoWi  rentabel  sjad*  Die  weitesten 
Entfernungen  sind  in  Arö^rikei  tel^honisoh  überbrückt  wo^^aa.  Große  Schwierig- 
keiten boten  bia  i»tet  difeM^eie  föi  den  telephcmisöh«iii¥s^«häE»  >  I>ie  Untersee- 

c^6gen,  daß 
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selbst  die  kurzen  Kabel  durch  die  Nord-  und  Ostsee  bisher  nur  eine  mäßige  Verständi- 
gung zuließen.  Allmahhch  scheint  man  aber  auch  diese  Schwierigkeiten  durch  die  ge- 
nauere Erkenntnis  der  Bedingungen  der  telephonischen  Übertragung  zu  überwinden. 

Vom  rein  physikalischen  Standpunkte  aus  betrachtet  ist  der  Femsprecher 
lediglich  eine  Vorrichtung,  um  Schallwellen  verschiedenster  Starke  und  Tonhohe 
m  elektrische  Schwingungen  entsprechender  Frequenz  und  gleicher  relativer 
Amplitude  zu  verwandeln.  Es  handelt  sich  dabei  um  das  Bereich  von  etwa 
40 — 40  000  sekundlichen  Schwingungen.  Die  entsprechenden  elektnschen  Schwin- 
gungen müssen  in  einer  solchen  Stärke  erzeugt  werden  und  im  Femorte  zur 
Wirkung  kommen,  daß  sie  dort  eine  elektrisch -mechanische  Vorrichtung  hin- 
reichend stark  beeinflussen,  um  genau  dieselben  Schallschwingungen,  welche  am 
Geberorte  vorhanden  waren,  wieder  zu  erzeugen.  Die  Intensität  dieser  Schall- 
schwingungen muß  ausreichen,  um  vom  menschlichen  Ohre  noch  wahrgenommen 
zu  werden.  Dies  Problem  enthalt  also  zwei  Energie-Transformationen,  einmal 
von  mechanischer  zu  elektrischer  Energie,  dann  von  elektrischer  zu  mechanischer 
Energie.  Hierbei  soll  jedesmal  Frequenz  und  relative  Amplitude  der  Schwingungen  un- 
verändert bleiben.  Ist  dies  auch  nicht  m  aller  Strenge  möglich,  so  muß  jedenfalls 
eine  hinreichende  Ähnlichkeit  zwischen  dem  erzeugenden  und  dem  erzeugten 
Schall  vorhanden  sein;  Tatsache  ist,  daß  beim  Fernsprechen  gewisse  Buchstaben 
schlecht  übertragen  und  daher  meist   aus   dem  Zusammenhange  erraten  werden. 

Außer  den  eigentlichen  Femsprechapparaten,  Telephon  und  Mikrophon,  be- 
nötigt die  heutige  Fernsprechtechnik  zahlreiche,  komplizierte  Organe  und  be- 
sondere Konstruktionen  und  Schaltungsformen  für  ihre  vielgestaltigen  Anlagen. 
Insofern  hierbei  überall  physikalische  Probleme  und  Aufgaben  der  experimentellen 
Elektrizitätslehre  auftreten,  erschien  es  wünschenswert,  im  Rahmen  dieses  Hand- 
buches eine  kurze  Übersicht  über  das  gesamte  Gebiet  des  Femsprechwesens 
zu  geben. 

1.  Telephon,  Mikrophon  und  verwandte  Apparate. 
A)   Telephon. 

Das  Telephon  wird  heutzutage  nur  noch  als  Empfanger  benutzt,  seine  Wirk- 
samkeit als  Geber  ist  zu  gering  im  Vergleich  zu  der  mit  dem  Mikrophon  erzielten. 

Das  Bell  sehe  Telephon  besteht  aus  einem  ca.  10  cm  langen  Stabmagnet, 
dessen  Ende  einen  Polschuh  aus  Weicheisen  und  eine  denselben  umgebende 
Dr4htspule  tragt.  Die  kreisförmige  Schallplatte  befindet  sich,  senkrecht  zur 
Ma^etachse  angeordnet,  in  etwa  Ya  ™^™  Entfemung  vor  dem  Polschuh.  Das 
Gehäuse  (aus  Holz,  Hartgummi,  Preßmasse  usw.)  dient  als  Lager  sowohl  für  den 
Stabmagnet,  wie  für  die  Schallplatte.  In  der  Regel  ist  der  Magnet  durch  eine 
Schraube  m  seiner  Langsachse  verschiebbar,  um  die  Entfemung  von  der  Mem- 
brane reguherbar  zu  machen.  Die  Membrane  wird  bedeckt  von  einer  Hörmuschel 
aus  Hartgummi  oder  dgl.,  welche  nur  etwa  ^/^  der  Membrane  frei  läßt  und  durch 
ihre  Form  die  feste  Anlegung  des  Telephons  an  das  Ohr  erleichtert  Heutzutage 
werden  die  Telephone  allgemein  zweipohg  ausgeführt:  Das  Magnetsystem  hat 
Hufeisenform,  und  jeder  der  beiden  Pole  tragt  Polschule  mit  Drahtspulen,  die  bis 
dicht  an  die  Mitte  der  Schallplatte  heranreichen.  Vielfach  bevorzugt  man  dis 
sogenannten  Löffeltelephone,  bei  denen  das  Magnetsystem  nicht  senkrecht, 
sondern  parallel  zur  Ebene  der  Schallplatte  gelagert  ist;  femer  die  Dosen- 
telephone, bei  denen  das  Magnetsystem  in  einer  flachen  Metalldose  montiert 
ist.  Im  letzteren  Falle  besteht  das  Magnetsystem  aus  einem  oder  zwei  halbkreis- 
förmigen Magneten,  die  flach  auf  dem  Boden  der  Doöe  liegen;  die  Polschuhe 
sind  nach  oben  gerichtet  und  tragen  die  Spulen,  die  Schallplatte  .ist  gewöhnlich 
auf  dem  Rande  der  Dose  gelagert  Darüber  wird  die  Hörmuschel  befestigt  In 
Deutschland   sehr   verbreitet   ist   das   gestielte    Dösentelephon,    welches    in 
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der  Handhabung  und  Form  dem  Loffeltelephon  ziemlich  nahekommt  Das 
Dosentclephon  findet  fexner  Verwendung  beim  sogenannten  Mikrotelephon,  einer 
Vereinigimg  von  Telephon  und  Mikrophon  durch  emen  als  Handgriff  dienenden 
Bügel.  Auch  die  sogenannten  Kopftelephone  der  Telephonistinnen ,  welche 
au  einem  Bügel  dauernd  am  Ohr  getragen  werden,  sind  als  Dosentelephone  aus- 
gebildet. Unter  den  ersten  Konstrukteuren  von  Telephonen  sind  namentlich 
Ader,  d'Arsonval,  Böitcher,  Gray  und  Phelps  zu  nennen,  deren  Konstruktionen 
jedoch  allmählich  gegenüber  den  eben  beschriebenen  Normaltypen  in  den  Hinter- 
grund getreten  sind. 

Die  Stromempfindlichkeit  des  Telephons  hangt  ab  von  der  Stärke  des 
Maguetsystems,  von  der  Regulierung  des  Polabstandes,  von  der  Dicke,  der 
Permeabilität  und  dem  Sättigungsgrad  der  Eisenmembrane  und  von  der  Windungs- 
zahl (Widerstand)  der  Spule.  Die  Polschuhe  sind  durch  Einschnitte  möglichst 
zu  unterteilen,  um  den  Wirbelstromverlust  im  Eisen  zu  verringern.  Wirbelstrom- 
verlust und  Selbstinduktion  sind  bei  verschiedenen  Telephonen  für  hohe  und 
niedere  Frequenzen  von  M,  Wien  genau  untersucht  worden.  Die  Empfindhchkeit 
der  Telephone  als  Funktion  der  Stromfrequenz  ist  häufig  untersucht  worden  u.  a. 
von  Warren  de  la  Rue,  Beibl.  3,  S.  47,  von  Pellat,  Beibl.  5,  S.  624,  1881,  von 
FER14ARIS,  Atti  di  Tonne  13,  1878,  Beibl.  3,  S.  43,  Lord  Rayleigh,  Phil.  Mag.  (5), 
S.  285—295,  1894,  R.  Franke,  Elektrotechn.  Zeitschr.  1898,  M.  Wien,  Drudes  An- 
nalen  der  Physik  4,  S.  450,  1901. 

R.  Kemi'F-Hartmann  hat  die  Eigenschwingungen  der  Telephonmembranen 
auf  photographiachem  Wege  eingehend  untersucht^. 

Telephone  mit  Membranen  aus  unmagnetischem  Metall'  tönen  durch  die 
Wirkung  der  Wirbelströme.  Auch  ohne  Membrane  tönen  die  Polenden  der 
Telephone  bei  starker  Erregung,  da  sich  das  Eisen  unter  wechselnder  Magneti- 
sierung ausdehnt  und  verkürzt.  Auf  diesen  Wirkungen  beruhte  das  erste  Telephon 
von  Reis  und  spater  das  Eisendrahttelephon  von  Ader. 

Der  permanente  Magnet  des  Telephons  kann  fehlen,  da  das  Eisen  immer 
einigen  remanenten  Magnetismus  besitzt,  doch  schlagt  der  Ton  bei  sehr  kräftigen 
Schwingungen  leicht  in  die  höhere  Oktave  um. 

Die  Schwingungsweite  der  Telephonmembrane  betragt  bei  den 
schwächsten  Bewegungen,  bei  welchen  eben  noch  der  Schall  wahrnehmbar  ist, 
nach  A.  Franke^  ungefähr  1/1000000  mm. 

Die  sogenannten  lautsprechenden  Telephone  zeichnen  sich  durch  größere 
Schallplatte  und  sehr  starkes  Magnetsystem  aus. 

Zur  Schallverstärkung  werden  häufig  Schalltrichter  aus  Pappe  oder  Metall 
verwendet  wie  bei  Phonographen.  Die  gleichzeitige  Anwendung  von  zwei  Tele- 
phonen bewirkt  in  erster  Linie  den  guten  Abschluß  der  Außen geräusche.  Durch 
Anbringung  von  Gummipolstem  auf  den  Hörmuscheln  kann  dies  noch  voll- 
kommener erreicht  werden. 

Eine  mathematische  Theorie  des  Telephons  hat  Wietlisbach  unter  verein- 
fachenden Annahmen  gegeben. 

B)   Mikrophon. 

Das  Mikrophon  besteht  im  wesentlichen  aus  der  Schallplatte,  dem  an  der 
Schallplatte  befestigten  Kontaktstück,  dem  hinter  der  Schallplatte  liegenden  festen 
Kontakt  und  einigen  oder  vielen  losen  Kontäktatücken  zwischen  den  festen 
Elektroden.  Eii^  dosen-  oder  kapselartiges  Gehäuse  hält  das  hintere  Kontakt- 
stuck und  die  Schallplatte  in  ihrer  gegenseitigen  Lage  fest  Die  Zwischenkontakt- 
stücke sind  entweder  durch  die  besondere  Form  der  beiden  Kontaktplatten 
(Nuten,   Höhlungen  usw.)    oder  mit  Hilfe  von  elastischen  Hülsen  zwischen   den 

1  R.  Kbmpf-Hartmann.  Ann.  d.  Phys.  8.  481.  1902.  ~  2  A  Feanke,  Elektrotechn. 
Zeitscjix.  11.  289.  1890. 
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beiden  Elektroden  lose  aufgeschichtet  und  festgehalten.  Eine  der  Hönnuschel 
des  Telephons  ähnliche  Schutzplatte  mit  kreisrundem  Ausschnitt  bedeckt  die 
Schallplatte.  Diese  Deckplatte  tragt  noch  einen  kleinen  Schalltrichter,  in  den 
hineingesprochen  wird. 

Die  ältesten  Mikrophone  von  Hughes,  Blake -Bell,  Berliner  u.  a.  hatten 
einen  oder  wenige  wirksame  Kontaktpunkte,  deren  dauernd  zuverlässige  Ein- 
stellung schwieng  war.  Sicherer  arbeiteten  die  Walzenmikrophone,  bei  denen 
auf  der  Schallplatte  Kohlenwalzen  m  Lagerbocken  und  Kohle  lose  gelagert  waren 
(Mikrophon  von  Ader,  Gower,  Walzenmikrophone  Mix  &  Genest  u.  a.). 

Durch  Anwendung  von  Kohlenkörnern  oder  Kugeln  aus  Kohle  wird  eine 
sehr  große  Zahl  von  Berührungsstellen  erzielt,  die  samtlich  mikrophouisch 
wirksam  sind;  diese  Kontakte  sind  zu  vielen  in  Reihe  und  parallel  geschaltet, 
alle  aber  haben  die  Eigenschaft,  ihren  Widerstand  im  gleichen  Sinne  zu  andern, 
wenn  die  Schallplatte  nach  innen  oder  nach  außen  durchgebogen  wird  (Kömer- 
und  Kugelmikrophone  von  Berliner,  Siemens  &  Halske,  Vielhaben,  Mix  &  Genest, 
Deckert  &  Homolka  u.  a.).  Besonderen  Wert  haben  die  Konstrukteure  darauf 
gelegt,  die  Kohlenkorner  gleichmaßig  und  ohne  Druck  über  die  ganze  Fläche 
der  Kontaktstucke  zu  verteilen.  Beim  Berliner-Transmitter  wird  dies  durch 
honzontale  Anordntmg  der  Schallplatte,  oberhalb  welcher  das  Kohlenpulver  ruht, 
erreicht;  bei  den  meisten  anderen,  die  vertikal  angeordnete  Schallplatten  be- 
nutzen, durch  Vertiefungen  auf  dem  hinteren  Kohlenkontaktstück  (Nuten-,  Zellen-, 
Hohlpyramiden).  Häufig  ist  die  Kohlenkomerkammer  durch  weiche  Stofie 
ringsum  abgedichtet,  damit  die  Kömer  nicht  herausfallen  (Seidenbeutelmikrophone 
Siemens  &  Halske;  Filznnge,  Tuchringe,  Asbestringe,  bei  anderen  Konstruktionen). 
Bei  Anwendung  größerer  Kohlenkugeln  können  diese  weichen  Abschlußstücke 
fehlen  (Mikrophone  Vielhaben  u.  a.). 

Als  wesentlich  für  das  Mikrophon  muß  die  Herstellung  mindestens  eines 
der  Kontaktteile  aus  Kohle  gelten.  Mikrophone  mit  reinen  Metallelektroden 
oder  Metallkörnem  geben  keine  praktisch  brauchbaren  Lautwirkungen. 

Die  Schallplatte  war  anfänglich  meist  eine  dünne  Holzplatte,  später  wurden 
Membranen  aus  Metall  und  Preßkohle  bevorzugt.  Letztere  hat  namentlich  den 
Vorteil,  gleichzeitig  als  Kontaktstdck  zu  dienen.  Bei  Metallmembranen  empfiehlt 
es  sich  nicht,  den  Strom  unmittelbar  vom  Metall  auf  die  Kohlenkorner  zu  leiten, 
man  befestigt  besser  Kohlenplatten  an  den  Metallmembranen  oder  vergoldete 
resp.  platinierte  Elektroden.  Wichtig  ist  die  Dämpfung  der  Schwingungen  der 
Platte.  Sie  erfolgt  entweder  durch  weiche  Zwischenlagen  oder  durch  besondere 
Dämpferfedem,  Bürsten,  Pinsel  usw. 

Der  Widerstand  der  Mikrophone  richtet  sich  nach  dem  Verwendungszweck, 
er  schwankt  m  der  Praxis  etwa  zwischen  5  Ohm  und  200  Ohm.  Die  Mikrophone 
mit  sehr  hohen  Widerstanden  werden  für  sogenannte  Zentralbatterieschaltungen 
benötigt,  bei  welchen  der  Widerstand  einer  längeren  Leitung  mit  dem  Mikrophon 
in  Reihe  geschaltet  ist.  Besonders  weite  Verbreitung  hat  eine  amerikanische  Kon- 
struktion für  diese  Betnebsart,  der  sogenannte  Solid-Back-Transmitter,  erlangt 

In  den  weitaus  meisten  Fallen  besitzt  jede  Sprechstelle  eine  eigene  kleine 
Mikrophonbattene  von  2—3  Volt  (1*  Sammler  oder  2  Braunstein-Zink-  oder  ähn- 
liche Elemente. 

Die  Übertragung  der  Schwingungen  auf  die  Leitung  erfolgt  alsdann  durch 
kleine  Transformatoren.  Bei  diesen  Stationen  werden  gewöhnlich  Mikrophone 
von   10 — 30  Ohm  Widerstand  benutzt 

Der  Widerstand  eines  Mikrophons  vaniert  beim  Sprechen  m  sehr  weiten 
Grenzen.  Der  durchschnittliche  Widerstandswert  ist  auch  abhängig  von  der 
Strombelastung.  Bei  Überlastimg  treten  starke  Nebengeräusche,  Kochen  und 
Sausen  im  Mikrophon,  auf.  Häufig  backen  die  Körner  zusammen,  und  die 
Schallübertragung  hört  ganz  auf. 
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Znr  Speisung  von  Mikrophonen  kann  in  der  Regel  nur  der  Strom  von 
galvanischen  Elementen  verwendet  werden.  Maschinenstrom  gibt  infolge  des 
bestandigen  Kurzschließ ens  der  Kollektoraegmente  zu  Nebengerausclicn  Ver- 
anlassung. Durch  geeignete  Kombinationen  von  Drosselspulen  uud  Kondensatoren 
können  aber  die  Undulationen  des  Dynamostromes  so  weit  gedampft  werden, 
daß  man  denselben  auch  zum  Sprechen  benutzen  kann. 

Eine  reichhaltige  Übersicht  über  die  Literatur  geben  Chk..  Jensen  und 
H.  SievekinCt  in  „Anwendungen  des  Mikrophonprinzips".    Hamburg  1900. 

C)  Sonstige  Vorrichtungen,  welche  wie  Mikrophone  und  Telephone  wirken. 

Die  durch  das  Zusammenwirken  von  Telephon  und  Mikrophon  bewirkte 
Übertragung  der  Sprache  kann  auch  durch  voUig  anders  geartete  Apparate  be- 
wirkt werden,  denen  eine  technische  Bedeutung  vorlaufig  allerdings  nicht  zukommt, 
die  aber  doch  erhebliches  physikalisches  Interesse  bieten.  In  erster  Linie  ist  hier 
der  sprechende  Kondensator  (Berlinür,  Dülukar,  Poj.laru  und  Garnikk) 
zu  nennen.  Schichtet  man  aus  einigen  Blättern  Stanniol  und  Seidenpapier  einen 
kleinen  Kondensator  lose  auf,  ladet  denselben  auf  ein  konstantes  hohes  Potential 
und  sendet  die  von  einem  Mikrophon  erzeugten  Sprechwechselstrome  hindurch, 
erfährt  die  zwischen  den  Stanniolblattern  wirksame  elektrostatische  Anziehungs- 
kraft penodische  Änderungen,  der  Kondensator  zieht  sich  zusammen  und  dehnt 
sich  ans  und  erzeugt  somit  Schwingungen  und  Sprcchlaute  wie  ein  Telephon, 
unter  gunstigen  Bedingungen  sogar  von  ähnlicher  Intensität.  Die  konstante  Lade- 
batterie entspricht  dabei  dem  permanenten  Magneten  eines  Telephons.  Auch 
ein  Mikrophonkontakt  kann  telephonische  Wirkungen  hervorlinngen,  wenn  er  von 
Sprechwechselströmen  durchflössen  wird  (E.  Biciu.inhr  1877). 

Schwieriger  zu  erklaren,  jedoch  wahrscheinlich  von  verwandter  Wirkungs- 
weise ist  Breguets  Kapillartelephon.  Befestigt  man  an  einer  Schallplatte  und 
senkrecht  zu  derselben  ein  kleines  Kapillarelektrometerröhrcheu  mit  Quecksilber- 
elektrode und  sendet  Sprechwechselstrome,  die  von  einem  Mikrophon  erzeugt 
sind,  hindurch,  so  wird  die  Schallplatte,  wahrscheinlich  durch  die  Masöenbeschleu- 
nigung  des  hin-  und  herbewegten  Quecksilbers,  in  Schwingung  versetzt  und  spricht 
wie   ein  Telephon.     Die   gleiche  Vorrichtung  ist  auch  als  Mikrophon  brauchbar. 

Spannt  man  einen  dünnen  Draht  zwischen  einen  festen  Punkt  und  den 
Mittelpunkt  einer  dünnen  Schallplatte,  und  leitet  man  kraftige  Sprechwechsel- 
strome durch  den  Draht,  so  verlängert  und  verkürzt  sich  der  Draht  durch-  die 
penodisch  veränderliche  Stromwärme  und  bringt  die  Schallplatte  zum  Tönen. 
(Thermophon  von  Preeck.) 

Die  Erscheinung  des  sprechenden  und  singenden  Flamraenbogens  (Simon  1898) 
gehört  ebenfalls  hierher.  Leitet  man  Sprechwechselströme  in  einen  Gleichstrom- 
Flammenbogen,  so  wird  das  Volumen  desselben  periodisch  vergrößert  oder  ver- 
kleinert, und  es  entsteht  so  eine  sehr  laute  und  klare  Schallwirkung.  Auch  diese 
Anordnung  ist  als  Mikrophon  verwendbar.  —  Auf  die  Erscheinung  des  sprechenden 
Flammenbogens  ist  von  Simon  eine  Telephonie  ohne  Drahtleitung  begründet  worden 
(vgl.  S.  808). 

Nach  Versuchen  von  Mosler  kann  auch  die  Funkenenüadung  eines  Induk- 
tormms  in  ähnlicher  Weise  wie  der  Flammenbogen  durch  Einleiten  von  Sprech- 
wechselströmen zum  Tonen  und  zur  Wiedergabe  der  Sprache  gebracht  werden. 
Eine  interessante  Variante  dieses  Versuches  stammt  von  Simon  (vgl.  Phys. 
Zeitschr.   1905). 

Edisons  chemisches  Telephon  (Elektromotograph)  beruht  auf  der  Er- 
scheinung, daß  durch  den  elektnschen  Strom  die  Reibung  zwiachän  mit  Kalilauge 
befeuchtefcem  Papier  und  einem  auf  dem- Papier  schleifenden  Platinstift  vermin- 
dert wkdt    E3DIS0N  befestigte  eme  Feder  mit  Platiokontakt  an  einer  Schallplatte 
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beiden  Elektroden  lose  aufgeschichtet  und  festgehalten.  Eine  der  Hörmuschel 
des  Telephons  ähnliche  Schutzplatte  mit  kreisrundem  Ausschnitt  bedeckt  die 
Schallplatte.  Diese  Deckplatte  trägt  noch  einen  kleinen  SchaDtrichter,  in  den 
hineingesprochen  wird. 

Die  ältesten  Mikrophone  von  Hughes,  Blake-Bell,  Berliner  u.  a.  hatten 
emen  oder  wenige  wirksame  Kontaktpunkte,  deren  dauernd  zuverlässige  Ein- 
stellung schwieng  war.  Sicherer  arbeiteten  die  Walzenmikrophone,  bei  denen 
auf  der  Schallplatte  Kohlenwalzen  in  Lagerbocken  und  Kohle  lose  gelagert  waren 
(Mikrophon  von  Ader,  Gower,  Walzenmikrophone  Mlx  &  Genest  u.  a.). 

Durch  Anwendung  von  Kohlenkömern  oder  Kugeln  aus  Kohle  wird  eine 
sehr  große  Zahl  von  Berührungsstellen  erzielt,  die  samtlich  mikrophonisch 
wirksam  sind;  diese  Kontakte  sind  zu  vielen  m  Reihe  und  parallel  geschaltet, 
alle  aber  haben  die  Eigenschaft,  ihren  Widerstand  im  gleichen  Sinne  zu  andern, 
wenn  die  Schallplatte  nach  innen  oder  nach  außen  durchgebogen  wird  (Komer- 
und  Kugelmikrophone  von  Berliner,  Siemens  &  Halske,  Vielhaben,  Mix  &  Genest, 
Deckert  &  HoMOLKA  u.  a,).  Besonderen  Wert  haben  die  Konstrukteure  darauf 
gelegt,  die  Kohlenkörner  gleichmaßig  und  ohne  Druck  über  die  ganze  Fläche 
der  Kontaktstücke  zu  verteilen.  Beim  Berliner -Transmitter  wird  dies  durch 
horizontale  Anordnung  der  Schallplatte,  oberhalb  welcher  das  Kohlenpulver  ruht, 
erreicht;  bei  den  meisten  anderen,  die  vertikal  angeordnete  Schallplatten  be- 
nutzen, durch  Vertiefungen  auf  dem  hinteren  Kohlenkontakts  tu  ck  (Nuten-,  Zellen-, 
Hohlpyxamiden).  Häufig  ist  die  Kohlenkornerkammer  durch  weiche  Stofle 
ringsum  abgedichtet,  damit  die  Kömer  nicht  herausfallen  (Seidenbeutelmikrophone 
Siemens  &  Halske;  Filzringe,  Tuchringe,  Asbestringe,  bei  anderen  Konstruktionen). 
Bei  Anwendung  größerer  Kohlenkugeln  können  diese  weichen  Abschlußstücke 
fehlen  (Mikrophone  Vielhaben  u.  a.). 

Als  wesentlich  für  das  Mikrophon  muß  die  Herstellung  mindestens  eines 
der  Kontaktteile  aus  Kohle  gelten.  Mikrophone  mit  remen  Metallelektroden 
oder  Metallkörnem  geben  keine  praktisch  brauchbaren  Lautwirkungen. 

Die  Schallplatte  war  anfanglich  meist  eine  dünne  Holzplatte,  später  wurden 
Membranen  aus  Metall  und  Preßkohle  bevorzugt.  Letztere  hat  namentlich  den 
Vorteil,  gleichzeitig  als  Kontaktstuck  zu  dienen.  Bei  Metallmembranen  empfiehlt 
es  sich  nicht,  den  Strom  unmittelbar  vom  Metall  auf  die  Kohlenkomer  zu  leiten, 
man  befestigt  besser  Kohlenplatten  an  den  Metallmembranen  oder  vergoldete 
resp.  platinierte  Elektroden.  Wichtig  ist  die  Dampfung  der  Schwingungen  der 
Platte.  Sie  erfolgt  entweder  durch  weiche  Zwischenlagen  oder  durch  besondere 
Dämpferfedem,  Bürsten,  Pinsel  usw. 

Der  Widerstand  der  Mikrophone  richtet  sich  nach  dem  Verwendungszweck, 
er  schwankt  in  der  Praxis  etwa  zwischen  5  Ohm  und  200  Ohm.  Die  Mikrophone 
mit  sehr  hohen  Widerständen  werden  für  sogenannte  Zentralbatterieschaltungen 
benötigt,  bei  welchen  der  Widerstand  einer  längeren  Leitung  mit  dem  Mikrophon 
m  Reihe  geschaltet  ist.  Besonders  weite  Verbreitung  hat  eine  amerikanische  Kon- 
struktion für  diese  Betnebsart,  der  sogenannte  Solid-Back-Transmitter,  erlangt 

In  den  weitaus  meisten  FäUen  besitzt  jede  Sprechstelle  eine  eigene  kleine 
Mikrophonbatterie  von  2  —  3  Volt  (1*  Sammler  oder  2  Braunstein-Zink-  oder  ähn- 
liche Elemente. 

Die  Übertragung  der  Schwingungen  auf  die  Leitung  erfolgt  alsdann  durch 
kleine  Transformatoren.  Bei  diesen  Stationen  werden  gewohnlich  Mikrophone 
von   10 — 30  Ohm  Widerstand  benutzt. 

Der  Widerstand  eines  Mikrophons  variiert  beim  Sprechen  in  sehr  weiten 
Grenzen.  Der  durchschnittliche  Widerstandswert  ist  auch  abhängig  von  der 
Strombelastung.  Bei  Überlastung  treten  starke  Nfebengffräusche»  Kochen  und 
Sausen  im  Mikrophon,  auf.  Häufig  backen  die  Körner  zusammen,  und  die 
Schallübertragung  hört  ganz  auf.  ,■ 
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Zur  Speisung  von  Mikrophonen  kann  in  der  Regel  mir  der  S^rom  von 
galvanischen  Elementen  verwendet  werden.  Masclunengtrom  gibt  infolge  des 
beständigen  Kurzschließ ens  der  Kollektorsegmente  zu  Nebengeräuschen  Ver- 
anlassung. Durch  geeignete  Kombinationen  von  Drosselspulen  und  Kondensatoren 
können  aber  die  Undulationen  des  Dynamostromes  so  weit  gedampft  werden, 
daß  man  denselben  auch  zum  Sprechen  benutzen  kann. 

Eine  reichhaltige  Übersicht  über  die  Literatur  geben  Chr.  Jknsün  und 
H.  SiEVEKENG  in  „Anwendungen  des  Mikrophonprinzips".    Hamburg  190G. 

C)  Sonstige  Vorrichtungen,  welche  wie  Mikrophone  und  Telephone  wirken. 

Die  durch  das  Zusammenwirken  von  Telephon  und  Mikrophon  bewirkte 
Übertragung  der  Sprache  kann  auch  durch  völlig  anders  geartete  Apparate  be- 
wirkt werden,  denen  eine  technische  Bedeutung  vorläufig  allerdings  nicht  zukommt, 
die  aber  doch  erhebliches  physikalisches  Interesse  bieten.  In  erster  Linie  ist  hier 
der  sprechende  Kondensator  (Berlinür,  Düluear,  Pollaud  und  Garnier) 
zu  nennen.  Schichtet  man  aus  einigen  Blätteni  Stanniol  und  Seidenpapier  einen 
kleinen  Kondensator  lose  auf,  ladet  denselben  auf  ein  konstantes  hohes  Potential 
und  sendet  die  von  einem  Mikrophon  erzeugten  Sprechwechaelströme  hindurch, 
erfährt  die  zwischen  den  Stanniolblättern  wirksame  elektrostatische  Anziehungs- 
kraft periodische  Änderungen,  der  Kondensator  zieht  sich  zusammen  und  dehnt 
sich  aus  und  erzeugt  somit  Schwingungen  und  Sprcchlaiite  wie  ein  Telephon, 
unter  gunstigen  Bedmgungen  sogar  von  ähnlicher  Intensität.  Die  konstante  Lade- 
batterie entspricht  dabei  dem  permanenten  Magneten  eines  Telephons.  Auch 
ein  Mikrophonkontakt  kann  telephonische  Wirkungen  hervorbringen,  wenn  er  von 
Sprechwechselströmen  durchflössen  wird  (E.  BKRLmnR  1877). 

Schwieriger  zu  erklären,  jedoch  wahrscheinlich  von  verwandter  Wirkungs- 
weise ist  BRiiGUEi's  Kapillartelephon.  Befestigt  man  an  einer  Schallplatte  und 
senkrecht  zu  derselben  cm  kleines  Kapillarelektrometerröhrchen  mit  Quecksilber- 
elektrode und  sendet  Sprechwechselströme,  die  von  einem  Mikrophon  erzeugt 
sind,  hindurch,  so  wird  die  Schallplatte,  wahrscheinlich  durch  die  Massenbeschleu- 
nigung  des  hm-  und  herbewegten  Quecksilbers,  in  Schwingung  versetzt  und  spricht 
wie   ein  Telephon.     Die   gleiche  Vorrichtung  ist  auch  als  Mikrophon  brauchbar. 

Spannt  man  einen  dünnen  Draht  zwischen  einen  festen  Punkt  und  den 
Mittelpunkt  einer  dünnen  Schallplatte,  und  leitet  man  kräftige  Sprechwechsel- 
ströme durch  den  Draht,  so  verlängert  und  verkürzt  sich  der  Draht  durch«  die 
periodisch  veränderliche  Stromwdrme  und  bringt  die  Schallplatte  zum  Tönen. 
(Thermophon  von  Preece.) 

Die  Erscheinung  des  sprechenden,  und  singenden  Flammenbogens  (Simon  1896) 
gehört  ebenfalls  hierher.  Leitet  man  Sprechwechselströme  in  oinen  GleiK^trom- 
Flammenbogen,  so  wird  das  Volumen  desselben  periodisch  vergiöJiert  oder  ver- 
kleinert, und  es  entsteht  so  eine  sehr  laute  und  klare  Schallwirkuog^  A^ich  di9S6 
Anordnung  ist  als  Mikrophon  verwendbar.  —  Auf  die  Eirsdieioungf,40S  spttoheaadeii 
Flammenbogens  ist  von  Simon  eine  Telephonie  ohne  Drahtleitratg  h^p^udtt  \f Cäf4«® 
(vgl.  S.  808).  "      -  ?  ^   f  t- 

Nach  Versuchen  von  Mosler  kann  auch  die  Funk6ne^tl«dwg-  <&ii3^^-]4V^bdt'< 
toriums  in  ähnlicher  Weise  wie  der  Flammenbogen  durcfe  MäÜSÜsaL  --v&JI-^ 
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und  ließ  den  Kontakt  auf  einer  konstant  rotierenden  Walze,  die  mit  alkalisch 
befeuchtetem  Papier  bezogen  war,  schleifen.  Die  Walze  nahm  dann  durch  Rei- 
bung den  Kontakt  ein  wenig  mit  und  spannte  so  die  Membran  mit  konstanter 
Kraft  Wurden  nun  Sprechatröme  durch  den  Schleifkontakt  geschickt,  so  änderte 
sich  die  Reibung  und  damit  auch  die  Spannung  der  Platte  im  Tempo  der  Strom- 
schwankungen, und  die  Platte  erzeugte  entsprechende  Schallschwingungen. 

2.  Hilfsapparate  und  Schaltungselemente  der  telephonischen 

Sprechstellen. 

Für  den  Verkehr  der  Telephonatationen  sind  Anrufsignale  erforderlich.  Die- 
selben werden  erzeugt: 

1.  durch  das  Telephon  (pfeifendes  Geräusch), 

2.  durch  Wecker  für  Gleichstrombetrieb, 

3.  durch  Wecker  für  Wechselstrombetrieb. 

Als  Geber  dient  im  ersten  Falle  der  Summer,  gewohnlich  als  ein  kleines  Induk- 
torium  mit  Primär-  und  Sekundärspule  ausgebildet  Neuere  Formen  sind  der 
Mikrophonsummer  von  Siemens  &  Halske  und  der  Differentialsummer 
von  Mix  &  Genest  In  den  Anfangen  der  Teiephonie,  als  das  Telephon  noch  als 
Geber  benutzt  wurde,  setzte  man  auf  das  Telephon  die  sogenannte  Rasseltrom- 
pete (von  Siemens  &  Halske)  und  erzeugte  durch  Anblasen  derselben  das  An- 
Tufgeräusch. 

Der  Summeranrui  (phonischer  Anruf)  ist  im  gewöhnlichen  Fernsprechverkehr 
durchaus  ungebräuchlich,  hat  sich  dagegen  in  der  Militärtelephonie  und  beim 
gleichzeitigen  Telegraphieren  und  Telephomeren  auf  einer  Leitung  in  Gebrauch 
erhalten. 

Der  Gleichstrom-Wecker-Anruf  ist  dagegen  allgemem  gebräuchlich  für  tele- 
phonische Hausanlagen;  m  einigen  öffentlichen  Telephonnetzen  ist  er  auch  noch 
m  Gebrauch,  verschwindet  dort  aber  mehr  und  mehr. 

Der  Wechselstrom-Wecker-Anruf  ist  für  öffentliche  Fernsprechnetze  allgemein 
üblich  geworden.  Der  Wechselstromwecker  (polarisierte  Wecker)  besitzt  einen  Anker, 
der  wechselweise  von  zwei  Elektromagnetspulen  angezogen  werden  kann;  der  Anker 
sowie  die  Elektromagnetspulen  sind  durch  einen  kleinen  permanenten  Magneten 
polarisiert,  und  zwar  derart,  daß  die  den  beiden  Elektromagneten  gegenüber- 
stehenden Enden  des  Ankers  gleichnamig  magnetisch  sind.  Umgekehrte  Polarität 
besitzen  die  beiden  Elektromagnetkeme.  Der  Strom  wirkt  so,  daß  er  den  Mag- 
netismus des  emen  Kernes  schwächt,  des  anderen  verstärkt;  folglich  legt  sich 
der  Anker  auf  die  Seite  des  verstärkten  Elektromagnetpoles.  Kehrt  der  Strom 
seine  Richtung  um,  so  wird  der  zuvor  verstärkte  Pol  geschwächt  und  der  ge- 
schwächte verstärkt;  der  Anker  und  nut  ihm  der  IQöppel  wird  umgelegt  Die 
Entfernung  des  Ankers  von  den  Polen  pflegt  emstellbar  zu  sein,  ebenfalls  kann 
der  permanente  Magnet  dem  Anker  genähert  oder  entfernt  werden.  Polarisierte 
Wecker  sind  sehr  stromempfindlich  und  betriebssicher,  da  sie  keine  Kontakte 
besitzen. 

Als  Wechselstromerzeuger  für  telephonische  Anrufzwecke  dienen  die  Induk- 
toren, kleine  magnetelektnsche  Maschinen  mit  Doppel-T-Anker.  Durch  das  Drehen 
emer  Kurbel  wird  in  diesen  eine  Wechselspannung  von  30  bis  50  Volt  bei  ca. 
16  Perioden  per  Sekunde  erzeugt,  wenn  der  Anker  200  bis  300  Ohm  Widerstand 
besitzt  Die  Induktoren  sind  gewöhnlich  so  eingerichtet,  daß  der  Anker  durch 
eine  mechanische  Vorrichtung  im  Ruhezustand  kurzgeschlossen  ist,  und  daß  dieser 
Kurzschluß  beim  Kurbeln  automatisch  beseitigt  wird,  damit  der  Widerstand  und 
die  Selbstinduktion  des  Induktors  nicht  dauernd  in  die  Sprechlmie  eingeschaltet  sei. 

In  neuerer  Zeit  verzichtet  man  vielfach  darauf,  den  einzelnen  Femsprech- 
stellen  emen  Anruiinduktor  zu  geben;  man  läßt  das  Abrufen  ä^t  Station  von  der 
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Vennittlungastelle  (Zentrale,  Amt)  aus  besorgen  und  benutzt  dort  den  Wechsel- 
strom einer  größeren  Wechselgtromdynamo. 

Ein  wichtiges  Hilfsorgan  der  Telephonstatiofi  ist  der  automatische  Um- 
schalter. Im  Ruhezustände  der  Station  muß  der  Wecker  an  der  Leitung  liegen; 
beim  Sprechen  muß  dieser  aus-  und  dafür  Telephon  und  Mikrophon  eingeschaltet 
werden.  Damit  dies  selbsttätig  erfolge,  laßt  man  die  Umschaltung  durch  chusn 
zugleich   als   Aufhangehaken    des  Telephons   ausgebildeten  Schalthebel   ansfuhren. 

Meist  ist  eine  der  Sprechleitungen  an  den  Schalthebel  gefuhrt,  welcher  im 
Ruhezustand  einen  Kontakt  sclüießt,  der  zum  Stationswecker  fuhrt;  im  Arbeits- 
zustande  schließt  der  Umschaltehebel  einen  zweiten  Kontakt,  der  zum  Telephon 
fuhrt:  ferner  wird  in  dieser  Lage  der  Primärstromkreis  des  Mikrophons  ge- 
schlossen. 

Bei  neueren  Telephonstationen  vermittelt  der  Hakenumschalter  auch  den 
automatischen  Anruf  der  Telephonzentrale  sowie  ein  automatisches  Gesprächs- 
beendigungszeichen m  derselben.  Hierzu  ist  erforderhch,  daß  der  Stromkreis  der 
Station  in  der  Ruhe-  und  in  der  Arbeitslage  wesentlich  verschiedene  elektrische 
Eigenschaften  besitze.  Beispielsweise  kann  die  Station  in  der  Ruhelage  einen 
sehr  hohen  Widerstand  (z.  B.  Wecker  mit  mehr  als  2000  ü),  in  dei  Arbeitslage 
einen  sehr  geringen  Widerstand  (Sprechapparate  mit  weniger  als  200  Q)  haben:  dann 
wird  eine  in  der  Zentrale  an  die  Leitung  gelegte  Batterie  einmal  wenig,  einmal 
viel  Strom  abgeben.  Sicherer  ist  es,  den  einen  der  beiden  Stromwege  für  Gleich- 
strom völlig  zu  sperren,  indem  man  einen  Kondensator  in  den  Sprech-  oder 
Weckstromkreis  schaltet  Die  letztere  Schaltungsart  ist  zmzeit  am  weitesten 
verbreitet. 

An  Stelle  der  Kondensatoren  können  auch  PolarisationszcUen  treten. 

Endlich  kann  man  mit  drei  Leitungswegcn  von  der  Zentrale  zur  Telcphou- 
station  arbeiten,  beispielsweise  Telephon  und  Mikrophon  zwischen  die  Zweige 
der  Doppelleitung,  den  Wecker  aber  zwischen  eine  Leitung  und  Erde  schalten. 
Alsdann  gibt  eine  in  der  Zentrale  zwischen  die  Zweige  der  DoppoUeitiiug  gi:- 
■  schaltete  Batterie  Strom  ab,  solange  der  Hakenumschalter  in  Arbeitslage  ist, 
dagegen  keinen  Strom,  sofern  das  Telephon  angehängt  und  die  Schleife;  unter- 
brochen ist 

Als  Schaltungtjelemente  der  Telephonstatioii  sind  weiterhin  die  Mikrophon- 
transformatoren zu  nennen.  Die  gebrauchlichen  Mikrophone  haben  meist  oiiicu 
geringen  Widerstand  von  der  Größenordnung  von  10  Q  und  bedüifcn  eines 
Speisestromes  von  der  Ordnung  0,1  Ampere.  Die  Widerstandsänderungen  beim 
Sprechen  sind  naturgemäß  noch  u.m  eine  Größenordnung  geringer.  Schaltet  man 
solche  Mikrophone  unmittelbar  in  eine  längere  Sprechleitung  von  einigen  Hundert 
Ohm,  so  würde  man  erstens  sehr  große  Batterien  brauchen,  um  die  erforderliche 
Stromstärke  zu  erzielen,  und  zweitens  würden  die  Widerstandsänderungen  des 
Mikrophons  sehr  klein  ausfallen  im  Verhältnis  zum  Gesamtwiderstande  der  Lei- 
tung. Daher  würden  auch  nur  geringe  Sprechwechselströme  erzeugt  werden 
können.  Diese  Schwierigkeit  wird  umgangen,  indem  man  das  Mikrophon  mit 
einer  kleinen  Batterie  (2 — 3  Volt)  und  einer  niederohmigen  Primärwicklung  des 
Mikrophontransformators  in  Reihe  schaltet;  in  diesem  Kreise  können  dann  sehr 
kräftige  Schwingungen  entstehen.  Sie  werden  auf  höhere  Spannung  transformiert, 
da  die  Sekundärapule  etwa.  JO — 20  mal  höhere  Windungszahl  besitzt 

In  neuerer  Zeit  hat  man,  namentlich  im  Öffentlichen  Verkehr,  das  System 
der  Einzel-Mikrophonbatterie  verlassen  und  das  Mikrophon  wieder  direkt  in  die 
Sprechlinie  eingeschaltet  Die  Speisung  der  Mikrophone  erfolgt  durch  eine  große 
gemeinsame  Batterie  des  Fernsprechamtes.  Dadurch  sind  ganz  besondere  Schal- 
tungen der  Teilnehmerstation  entstanden,  und  auch  die  Mikrophone  werden  in 
der  Regel  hinsichtlich  ihres  Widerstandes  anders  ausgeführt.  Der  Zentral- 
Mikrophottbatterle-Betrieb  erfordert  Mikrophone  von  höherem  Widerstand  (Größen- 
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Ordnung  100  iQ  und.  mehr),  oder  es  müssen  besondere  Schaltungen  angewendet 
werden,  durch  welche  die  Vorteile  der  niedervoltigen  Einzelbattene  mit  Trans- 
formation  einigermaßen  wiederhergestellt  werden. 

Weitere  Schaltungaelemente,  die  in  telephoniachen  Sprechstellen  gelegentlich 
Verwendung  fiaden,  sind  die  allgemeinen  Wechselstromwiderstande  (positive  und 
negative  Induktanzen)  m  Form  von  Drosselspulen,  Kondensatoren  und  Polansatious- 
z  eilen. 

Die  ersteren  sind  bestimmt,  einen  Stromweg  für  Gleichstrom  herzustellen, 
der  gegen  Wechselströme  hoher  Frequenz  (Sprechwechselströme,  Rufwcchscl- 
ströme)  so  gut  wie  verriegelt  ist.  Umgekehrt  erreicht  man  durch  Einschaltung 
eines  Kondensators  oder  einer  Polansaüonszelle,  daß  ein  Stromweg  für  Gleich- 
strom verriegelt  ist,  wahrend  Rufwechselstrome  und  erst  lecht  Sprechwechsel- 
strome keinen  erheblichen  Widerstand  erfahren  (Gleichstromsperren  und  Wcchsel- 
strorasperren).  Diese  Verwertung  der  beiden  gegensätzlichen  Schaltangselemenle 
spielt  in  der  Telephome  eine  sehr  große  Rolle. 

Drosselspulen  werden  gewöhnlich  mit  Drahtkemen  oder  lamellierten  Eisen- 
blechkemen  hergestellt,  um  die  Wirbelstromverluste,  die  bei  telephonischen 
Frequenzen  sehr  bedeutend  sein  können,  möglichst  zu  vermeiden.  Da  die 
Drosselspulen  meist  m  gleichstromdurchflossenen  Stromkreisen  angewandt  werden, 
so  ist  auf  die  magnetische  Sättigung  und  die  dadurch  bedingte  Verringerung 
der  Selbstinduktion  Rücksicht  zu  nehmen. 

Die  in  der  Telephome  verwandten  Kondensatoren  haben  paraffiniertes 
Papier  als  Dielektrikum.  Die  allgemein  gebrauchliche  Größe  ist  der  Zwi'i-Mikro- 
farad-Kondensator. 

Bevor  man  lernte,  billige  und  gute  trockene  Kondensatoren  herzustellen, 
spielten  die  Flüssigkeits-Kondensatoren  oder  Polarisationszellen  eine  große  Rolle. 
Ein  kleines  Glasröhrchen,  welches  mit  Elektrolyt  (Schwefelsäure,  verdünnt,  oder 
Natronlösung)  gelullt,  und  in  das  zwei  winzige  Platinelektroden  eingeschmolzen 
sind,  repräsentiert  einen  Kondensator  von  40 — 60  Mikrofarad  (gemessen  bei  tele- 
phonischen Frequenzen).  Allerdings  verriegelt  derselbe  nur  sehr  niedrige 
Spannungen  (1,8—2,7  Volt,  je  nach  Wahl  des  Elektrolyten),  weshalb  zur  Ver- 
riegelung der  gebräuchlichen  Spannungen  von  6 — 30  Volt  eins  mehr  oder 
weniger  große  Zahl  von  Zellen  in  Reihe  geschaltet  werden  muß.  Bei  zehn 
Zellen  m  Reihe  ist  die  Kapazität  des  Zellensatzea  daher  nur  noch  4 — 6  Mikrofarad. 
In  der  Praxis  haben  die  Zellen  manche  Übelstande  gezeigt  (Platzen,  Un- 
dichtwerden), dennoch  sind  sie  ein  schätzenswertes  Hilfsmittel  zur  Verriegelung 
geringer  Spannungen. 

Sicherungselemente.  Telephonapparate  haben  Blitz-  und  Starkstrom- 
Schutz\  ornchtungen.  Die  Blitzsicherung  ist  eine  Spannungssicherung,  eine  kleine 
Funkenstrecke,  deren  einer  Po]  geerdet  ist  Meistens  sind  die  Elektrodenplatten 
ausgezackt  oder  gerieft  oder  sonstwie  mit  Spitzen  versehen.  Häufig  verwendet 
werden  zwei  mit  sehr  geringem  Abstand  (0,1  mm)  übereinander  gelegte  Platten 
aus  Preßkohle;  femer  Metallplatten,  die  durch  ein  Seidenband  voneinander  ge- 
trennt sind.  Bisweilen  wird  ein  derartiger  Blitzableiter  in  eine  evakuierte  Röhre 
eingeschlossen. 

Die  Schmelzsicherungen  werden  als  Grob-  und  Femsicherungen  unter- 
schieden; sie  bestehen  aus  in  Glasröhren  eingeschlossenen,  ca.  40 — 80  mm 
langen  Schmelzdrahten  (aus  Silber,  Konstantan  Rheothan  u.  dgl.),  manchmal 
mit  funkenlöschendem  Pulver  umgeben.  Als  Feinsicherungen  werden  auch  Siche- 
rungen verwendet,  bei  welchen  die  Stromwärme  zur  Loslötimg  eines  kleinen 
Sperrstiftes  benutzt  wird,  der  unter  Einwirkung  einer  Federkraft  steht.  Sobald 
der  Stift  gelost  ist,  zieht  die  Feder  denselben  mit  beträcbtlicher  Kraft  Ifort  und 
öffnet  damit  den  Stromkreis  sehr  schnell  und  weit,  so  daß  Lichtbögen  aus- 
gelöscht werden.  ,  , 
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3.   Aufbau  der  telephonischen  Sprechstelle. 

Die  Vereinigung  der  vorstehend  beschriebenen  ElemonLe  zur  telephonischen 
Sprechstelle  erfolgt  m  verschiedener  Weise,  je  nachdem  die  Sprcciiatelle  für 
Hausbetrieb  oder  für  den  oftentlichen  Verkehr  dienen,  und  [e  nachdem  sie  als 
Tiachstation  oder  als  Wandstation  ausgebildet  werden  soll. 

Bei  den  Hausstationcn  begnügt  man  sich  in  der  Regel  mit  Telephonen  und 
Mikrophonen,  welche  bei  abgehängtem  Telephon  in  Reihe  m  die  Leitung  ge- 
schaltet sind,  wahrend  bei  angehängtem  Telephon  an  Stelle  dieser  Apparate  ein 
Gleichstromwecker  an  der  Leitung  hegt.  Das  Anrufen  einer  anderen  Station 
erfolgt  durch  einen  einfachen  Druckkuopf,  durch  welchen  eine  Gleichstrombatterie 
an  die  Leitung  gelegt  wird. 

Bei  den  Stationen  für  den  oftentlichen  Verkehr,  welche  mit  eigener 
Mikrophonbatterie  arbeiten,  treten  hinzu  die  BlitzachutzVorrichtungen,  der  Aniuf- 
induktor  und  an  Stelle  des  Gleichstromweckcra  ein  Wechselatromwecker.  Die 
Schwingungen  des  Mikrophonstromes  werden  durch  die  Induktionsspule  auf  die 
Leitung  übertragen.  Solange  das  Telephon  am  Haken  hängt,  ist  der  Wecker 
eingeschaltet  Durch  Abnehmen  des  Hörers  wird  das  Telephon  und  die  se- 
kundäre Spule  des  Mikrophontransformators  an  die  Leitung  gelegt  und  gleich- 
zeitig der  primäre  Stromkreis  des  Mikrophons  eingeschaltet.  Am  Induktor  ist 
eine  automatische  Schaltvorrichtung  vorgesehen,  welche  bewirkt,  daß  der  Induktor 
im  Ruhezustande  kurz  geschlossen  ist,  während  er  beim  Drehen  der  Kurbel  in 
die  Leitung  eingeschaltet  wird,  unter  gleichzeitiger  Ausschließung  oder  Knrz- 
schließung  der  übrigen  Apparate.  Soll  die  Station  ein  auLomatischea  Schluß- 
zeichen im  Femsprechamte  hervorbringen,  so  ist  entweder  in  den  Weckerstromkreis  ^ 
oder  in  den  Sprechatromkreis  ein  GleichatromverriegelungMelcment  (Kondensator, 
Polansationszelle)  einzuschalten. 

Wesentlich  einfacher  gestaltet  sich  die  Schaltung  der  Stationen  für  Zentral- 
battcriebetricb.  Der  Induktor  fallt  fort.  Der  Anmf  des  Amtes  erfolgt  durch 
Abheben  des  Hörers  vom  Haken,  indem  durch  diese  Operation  der  durch  einen 
Kondensator  gesperrte  Wecker  ausgeschaltet  und  dafür  Telephon  und  Mikrophon 
in  die  Leitung  eingeschaltet  werden.  Gewöhnlich  wird  allerdings  auch  hier  ein 
Mikrophontransformator  benutzt.  Bei  den  neuesten  Schaltungen  dieser  Art  ist 
dieser  Mikrophontransformator  mit  dem  Wecker  zu  einem  Ganzen  verschmolzen, 
so  daß  die  Station  lediglich  Mikrophon,  Telephon,  Wecker  und  Kondensator 
enthält. 

Bei  Tischstationen  zieht  man  es  meistens  vor,  daß  Mikrophon  und  Telephon 
zu  einem  Mikrotelephon  verbunden  werden.  Man  hat  dann  lediglich  diesen 
einen  Apparat  zu  handhaben,  der  an  einem  beweglichen  Arm  oder  Träger, 
welcher  als  Umschaltehaken  wirkt,  aufgehängt  wird.  Bisweilen  wird  auch  das 
Mikrophon  auf  einer  kleinen  Säule  für  sich  montiert,  während  das  Telephon 
seitlich  an  dieser  Säule  am  Umschaltehaken  aufgehängt  wird.  Der  Wecker  wird 
hierbei  meist  von  der  Station  getrennt  und  an  irgend  einer  passenden  Stelle  im 
Zimmer  untergebracht. 

An  öflfentlichen  FemsprechBtationen  richtet  man  manchmal  sogenannte 
Automaten  ein,  bei  welchen  die  Benutzung  erst  nach  Einwurf  eines  Geldstückes 
möglich  ist 

Linie nwähler.  Für  den  Verkehr  mehrerer  Stationen  untereinander, 
welcher  ohne  eine  vermittelnde  Zentralstelle  durchgeführt  werden  soll,  dient  der 
Linienwähler.  Filr  den  Linienwählet verkehr  müssen  mindestens  so  viele 
Leitungen,  als  getrennte  Sprechstellcn  vorhanden,  sind,  zwischen  den  letzteren  ge- 
zogen werden,  außerdem  gewöhnlich  noch  eine  gemeinsame  Rückleitung  und 
Batterieleltuiig  für  alle  Statioaeh.'  Jede  Station  ethält  ein  kleines  Schaltbrett, 
in  'Swe!(chem   Aaschlalkoutakte    für  säi^tljldxe  •  Leitungen  vorgesehen  sind;   jeder 
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Sprechapparat  kann  durch  eine  Schaltkurbel  oder  Stöpselschnur  mit  jeder  be- 
liebigen Leitung  des  Linienwahlersystems  verbunden  werden.  Die  Ausführung 
der  Linienwähler  ist  äußerst  mannigfaltig,  man  unterscheidet:  Einfachleitungs- 
linienwähler, Doppelleitungslinienwahler  (für  Geheimverkehr),  Linienwählcr  mit 
automatischer  Rückstellung  des  Schaltorgans  in  die  Ruhelage  usw. 

4.  Schaltungselemente  der  Telephonzentralen. 

Die  m  einer  Fernsprechzentrale  zusammenlaufenden  Leitungen  der  Teilnehmer 
endigen  m  Schaltorganen,  „Ellinken"  genannt,  durch  welche  die  Verbindung  be- 
liebiger Teilnehmer  untereinander  erfolgt  Da  eine  sehr  große  Zahl  von  Anschluü- 
kontakten  auf  eine  kleine  Flache  zusammengedrängt  werden  muß,  so  werden  die 
Klinken  in  Streifen  zu  zehn  oder  zwanzig  zusammengefaßt  und  solche  Klinken- 
streifen m  großer  Anzahl  übereinander  aufgeschichtet;  das  so  entstandene  Klinken- 
feld zeigt  in  der  Front  so  viele  kreisförmige  Öffnungen,  als  Teilnehmerlinien  vor- 
handen sind;  in  dieselben  können  Stöpsel  gesteckt  werden,  deren  Metallteüe  mit 
den  hinter  den  Klinken  Öffnungen  hegenden  Kontaktfedem  Kontakt  herstellen. 
Jeder  Stöpsel  bildet  das  Ende  einer  mehradrigen  biegsamen  Leitungsschnur,  deren 
Adern  an  die  einzelnen  isoherten  Metallteüe  des  Stöpsels  angeschlossen  sind. 

Das  Pnnzip  der  Teilnehmerverbindung  durch  Klinken  und  zwei  Stöpsel- 
schnüre  ist  bei  weitem  das  einfachste  und  ermöglicht  mit  den  genngsten  tech- 
nischen Mitteln  die  Herstellung  einer  beliebigen  von  Millionen  möglichen  Ver- 
bindungen. Es  hat  das  ältere  System,  bei  welchem  jede  Teilnehmerleitung  in 
einer  Klmke  und  einer  Schnur  endigte  (Einschnuxsystem),  ganz  und  gar  verdrangt, 
,da  die  Unterbringung  so  vieler  Schnure  schwierig  ist.  Bei  sehr  geringer  Teil- 
nehmerzahl  ist  es  besser,  statt  der  Khnken  und  Stopselschnur  feste  Schalter  an- 
zuwenden; es  sind  aber  dann  so  viele  Schalter  noüg,  als  Verbindungsmöglich- 
keiten zu  zweien  existieren.  Bei  den  automatischen  Fernsprechämtern  erfolgt  die 
Verbindung  zweier  Teilnehmer  durch  elektromagnetische  Schaltmaschinen. 

Die  in  der  Telephonie  verwendeten  festen  Schalter  werden  meistens  aus 
biegsamen  Neusüberblattfedem  hergestellt,  deren  eines  Ende  fest  eingespannt  ist, 
wahrend  das  andere  durch  den  Schalthebel  oder  die  Drucktaste  des  Schalters 
hm-  und  herbewegt  werden  kann.  Die  Befestigung  der  Federn  entspricht  der- 
jenigen in  den  Klinken.  Diese  Schalter  werden  entweder  als  Hebelschalter  oder 
als  Druckknopfschalter  ausgebildet 

Die  Relais  können  als  Schalter  bezeichnet  werden,  welche  durch  ein  mo- 
torisches Organ,  das  in  den  allermeisten  Fallen  ein  Elektromagnet  ist,  bewegt 
werden. 

Ihrer  äußeren  Form  nach  smd  die  Relais  entweder  zweischenkUge  Hufeisen- 
elektromagnete  mit  vorgelagertem  Anker,  ein-  oder  zweispulig  bewickelt,  oder 
emspulige  Topfmagnete.  Bisweüen  wird  das  Magneteisen  lamelhert  oder  sonstwie 
unterteilt,  um  die  Wirbelstromverluste  zu  verringern  oder  die  Selbstinduktion  zu 
erhöhen.  Die  Anker  werden  entweder  in  Stiften  oder  Spitzen  gelagert  oder  sind 
auf  messerartigen  Schneiden  drehbar.  Als  rückstellende  Kräfte  dienen  entweder 
Federn  (Blatt-  oder  Spiralfedern)  oder  das  Eigengewicht  des  Ankers.  Der  Ankerhub 
wird  meist  doppelseitig,  häufig  regelbar,  begrenzt,  damit  weder  zu  große  noch  zu 
kleme  Luftspalte  (im  letzteren  Falle  zu  starker  permanenter  Magnetismus  und 
daher  „Kleben")  vorkommen  können. 

Relais  für  Femsprechzwecke,  welche  m  Aggregaten  von  Hunderten  und  Tau- 
senden vorkommen,  müssen  meist  robuster  und  unempfindlicher  (aber  auch  billiger) 
hergestellt  werden  als  die  in  der  Telegraphie  benutzten,  mehr  als  feinmechanische 
Instrumente  ausgeführten  Relais. 

Die  Relaiskontakte  werden  besonders  sorgfaltig  ausgebildet  (gewöhnlich  Platm- 
spitze   gegen  Platinplättchen,  bei  geringerea  Ausführungen   Silber).     Häufig  wird 
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der  Kontakt  federnd  ausgebildet,  deunit  er  bei  leichten  Vibrationen  nicht  zu  leicht 
unterbrochen  wird.  Der  Kontakt  oder  auch  das  ganze  Relais  oder  ganze  Gruppen 
von  Relais  werden  durch  dicht  schließende  Schutzkappeu  gegen  Staub  und  fahr- 
lässige Eingriffe  geschützt  Der  im  Minimum  erforderliche  KontakLdruck  wird 
häufig  vorgeschrieben. 

Die  vom  Relais  herzustellenden  Kontakte  sind  entweder  am  Ankoi  selbst 
befestigt,  oder  der  Anker  wirkt  wie  ein  Schalthebel  auf  eine  oder  mehrere  Blatt- 
federn, welche  wie  bei  Klinken  und  festen  Schaltern  angeordnet  sind. 

Die  mannigfaltigsten  Kontakte  finden  sich  bei  den  Relais  der  automatiachiMi 
Telephonamter. 

Eine  wichtige  Betatigungsform  eines  Relais  ist  der  „Selbatschluli".  Wenn 
der  Anker  eines  Relais  durch  einen  von  diesem  selben  Anker  hergestellten  Kon- 
takt („lialtekontakt")  festgehalten  wird,  so  sagt  man,  das  Relais  liegt  unter  Selbst- 
schluß.  Häufig  besitzt  das  Relais  für  diesen  Zweck  auch  eine  besondere  Wick- 
lung (Halte  Wicklung). 

Die  Erregung  eines  Relais  kann  im  wesentlichen  auf  drei  Arten  aufgehoben 
werden:  durch  Ausschaltung,  durch  KurzschUeßung  oder  durch  magnc'tische  oder 
elektrische  Gegenwirkung  (DifFerentialwicklung,  Kompensation  der  an  den  Klenaraen 
der  Wicklung  auftretenden  Spannung  durch  eine  Gegenspanming).  Hieraus  re- 
sultiert, daß  eine  große  Anzahl  von  Schaltungsaufgaben  auf  mehreren  Wegen 
gelost  werden  kann. 

Die  Relais  leiten  zu  neuen  Konstruktionselementcn  d(ir  Femsprechvermitt- 
lungsamter  hinüber:  zu  den  Signalelektromagneten.  Dieaelbi'n  haben  die  Auf- 
gabe, ein  deutlich  wahrnehmbares,  in  erster  Linie  ein  optisches  Signal  (Sclinu- 
zeichen)    hervorzubringen.      Sehr   häufig    sind    damit   Relaisfunktionen   verbunden. 

Die  Signalelektromagnete  zerfallen  in  zwei  Klassen:  ].  Stromanzeiger,  2.  Aus- 
lösuDgssignale.  Die  ersteren  zeigen  eine  Signalschoibe,  solange  sie  vom  Signal- 
strom durchflössen  werden;  sie  unterscheiden  sich  prinzipiell  nicht  von  in  der 
Meßtechnik  benutzten  Galvanoskopen;  technisch  nur  insofern,  als  ihre  Form  und 
Größe  der  massenweisen  Anbringung  in  Signalschränken  günstig  sein  muß. 

Diese  Schauzeichen  werden  meist  in  Schutzkästeii  mit  Fenstein  eingebaut, 
hinter  welchen  in  der  Arbeitalagc  eine  weiße  oder  bunte  Signalscheibc  crHrhcint 
(Gitteranzeiger,  Sternschauzeicheu). 

Das  gebräuchlichste  Auslösungssigual  ist  der  Fallklappenelektromagnet:  ein 
Elektromagnet,  an  dessen  Anker  ein  Sperrhaken  befestigt  ist,  welcher  eine  kleine 
drehbare  Metallklappe  m  der  Ruhestellung  festhält  und  bei  der  kleinsten  Be- 
wegung des  Ankers  herabfallen  läßt.  Die  herabfallende  Klappe  gibt  ein  Sigual- 
feld  mit  Nummer  usw.  frei.  Nach  erfolgter  Wahrnehmung  des  Signals  muß  die 
Klappe  mit  der  Hand  wieder  aufgerichtet  werden. 

Häufig  wird  die  Einrichtung  getroffen,  daß  die  Klappe,  wenn  zur  Beant^\'Or- 
tung  des  Signals  em  Stöpsel  in  eine  Klinke  gesteckt  werden  muß,  eben  durch 
diese  Operation  mittelst  einer  mechanischen  oder  elektromagnetischen  VorrichtCing 
selbsttätig  wieder  aufgerichtet  wird  (sog.  selbsthebende  Klappen). 

Allen  diesen  Rufzeichen  hat  sich  in  neuerer  Zeit  das  Glühlampensignal 
überlegen  gezeigt  Der  Signalstrom  erregt  ein  Relais,  welches  eine  kleine,  von 
einer  Lokalbatterie  gespeiste,  niedervoltige  Glühlampe  einschaltet  Die  Lampen 
sind  von  zylindrischer  Form,  ca.  8  mm  Durchmesser  und  30 — 40  mm  lang,  mit 
zwei  Kontaktplättchen  auf  der  Mantelfläche  des  Zylinders;  sie  werden  in  klinken- 
artig ausgebildete  Fassungen  eingeschoben,  und  über  die  Stirnfläche  wird  eine 
kleine  kreisförmige,  matte  oder  farbige  Linse  gesetzt,  welche  ein  gleichmäßiges 
und  angenehmes  Licht  erzeugt  Die  Jltampen  sind  leicht  augwechselbar  und  be- 
anspruchen auf  der  Signalfläche  nicht  mehr  Raum  als  eine  Klinkenöfinung,  wäh- 
rend Klappen  und  Schauzeichen  beinahe  den  zehniatch^n  R^um  erfordern.  Die 
elektrischen  Daten    einer   gebräuchlichen  TelQp^ool^mpe  ,slnd  z.  B.:    Spannung 
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20  Volt,  Stromstärke  0,12  Ampere,  Lichtstarke  0,3  Kerzen,  LebcuHclauer  über 
1000  Stunden. 

Zur  Spöismig  der  Lampen  werden  entweder  Akkumulatoren  oder  Gleichatrom- 
umformer  verwendet. 

Besondere  Einrichtungen,  die  an  dieser  Stelle  erwähnt  werden  musacii,  er- 
fordern auch  die  Rufstromquellen  eines  Fernsprechamtes.  Ein  Kurbelmduktor 
wird  nur  in  kleinen  Zentralen  angewendet  Man  benutzt  meint  dip  80}jfeiiannti'n 
Polwechsler,  elektromagnetisch  betätigte  doppelpohge  Uraschaltci,  welche  den 
Strom  einer  Batterie  von  ca.  30  Volt  m  schneller  Folge  kommuLieien.  In  größeren 
Ämtern  verwendet  man  neuerdings  kleine  Wechselstroraerzcuger,  die  durch  Elcktiü- 
motoren  angetrieben  werden.  Mit  solchen  Rufstrommaschinen  iat  h.iuüg  auch 
eine  Vorrichtung  verbunden,  um  mittels  rotierender  Kollektoren  Wcchsolstrünic 
höherer  Penodenzahl  zu  erzeugen,  welche  zu  verschiedenen  akustisclien  Signalen 
benutzt  werden. 

Neuerdings  werden  zur  Zählung  der  von  den  Teilnehmern  geführten  Ge- 
spräche elektromagnetische  Registrierapparate  auf  den  Zentrfilen  aufgestellt,  die 
mit  den  Klinken  der  Teilnehmerleitung  in  Verbindung  stehen  und  halb-  odei 
A  ollautomatisch  beim  Betnebe  betätigt  werden  (Gesprächszähler). 

5.   Zentralumschalter. 

Nach  dieser  Übersicht  über  die  Konstruktionselemente  der  Zentralen  führen 
wir  die  hauptsächlichsten  Typen  auf. 

Für  die  kleinsten  Fernsprechnetze  bis  zu  20 — 30  Teilnehme! n  bedient  man 
sich  der  Wandzentralen,  kleiner  Wandschränkchen,  auf  deren  Front  die  Annif- 
klappen  und  Khnken  der  Teilnehmer  angeordnet  sind.  Die  Verbindungen  er- 
folgen meist  durch  Einsetzen  eines  Stöpsels  (ohne  Schnur)  in  eine  Klinke.  Jede 
Verbindungsmöghchkeit  ist  durch  eine  besondere  Klinke,  welche  die  Anschhiü- 
fedem  je  zweier  Tednehmer  enthalt,  vorgebildet:  durch  Einsetzen  des  Stöpsels 
werden  nur  die  entsprechenden  Federn  beider  Teilnehmer  untereinander  ver- 
bunden. Da  bei  7i  TeUnehmem  |  («  —  1)  n  Verbmdungsmöglichciten  exiHLi(jrcn, 
so  ist  das  Prinzip  des  „schnurlosen  Umschalters«  wegen  der  rasch  wachsenden 
Klinkenzahl  nur  bis  zu  etwa  20  Teihiehmem  rationell  anwendbar. 

Die  Bedienung  eines  solchen  kleinen  Umschalters  vollzieht  sich  folgend  er- 
maöen: 

Die  Anrufklappe  des  Tednehmers  fallt  Die  Bedienungsperson  (Telepho- 
nistin)  nchtet  die  Klappe  wieder  auf  und  steckt  einen  Stöpsel  in  die  Klinke 
(Abfragekhnke)  des  anrufenden  TeUnehmers,  wodurch  der  Teilnehmer  mit  dem 
Sprechapparat  der  Telephomstin  verbunden  wird  („Abfragen").  Nachdem  der 
Tednehmer  mitgetedt  hat,  mit  wem  er  verbunden  zu  werden  wünscht,  zieht  die 
Telephomstm  den  Stöpsel  aus  der  Abfrageklinke  und  setzt  ihn  in  diejenige  „Ver- 
bmdungskhnke",  m  welcher  die  betreffende  Verbindung  bereits  vorgebildet  ist, 
em.  Darauf  ruft  der  anrufende  Tednehmer  mittels  Kurbelinduktors  den  ver- 
langten Tednehiner  auf.  Die  Anrufklappe  des  emen  Teilnehmers  ist  während 
des  Ge^rachs  als  Schlußzeichen  in  Brücke  zwischen  die  verbundenen  Leitungen 
beider  Tednehmer  geschaltet  Nach  Beendigung  des  Gesprächs  kurbelt  der  an- 
f^uL  T"^5^  S''  ^^'™f^  (»Abklingehi"),  worauf  die  Schlußklappe  in  der 
Zentrale  fallt     Hierauf  wird  die  Verbmdung  von  der  Telephonistin  gelöst 

Dieser  pnnutive  Betneb  wird  zunächst  etwas  ubersichtUcher  durch  die  An- 
wendung des  Zweischnursystems,  wobei  jedem  Schnurpaar  eine  besondere  Schluß- 

GeL^räl?"  '.""u  7^'f  ^  t'^  Anmfklappen  beider  Teilnehmer  während  des 

Ge^rachs  ausgeschaltet  smd.  Jedes  Schnmpaar  pflegt  dann  auch  einen  beson- 
ne enh'r^.l"  fT  ("^^^r^^'^^^-l")  -  -halten,  durch  welchen  sich  die 
Telephomstm  mit  den  Teilnehmern  jederzeit  m  Verbmdung  setzeh.  k«nn. 
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Ganü  eiheblichc  Betriebsverbesserungen  werden  erzielt,  wenn  die  Schluß- 
zci che n Rabe  nicht  durch  einen  willkürlichen  Akt  des  Teilnehmers  (der  leicht 
\orsaurat  werden  kann),  sondern  selbsttätig  erfolgt.  Als  signalgebende  Handlung 
wirkt  dann  das  Wiederanhangen  des  Telephons  an  den  Umschalteliaken. 

Auf  dem  Amt  wird  in  Brücke  zu  den  Leitungen  des  Schnurpaares  ein 
Schauzeichen  oder  Glühlampcnrelais  und  eine  Batterie  geschaltet,  deren  Strom 
ji'  nach  dem  Zustande  der  Teilnehmerstation  geöffnet  oder  geschlossen  ist  Ist 
während  des  Sprechzustandes  der  Teilnehmerstation  ein  Kondensator  eingeschaltet, 
HU  ist  die  Tcilnehmerhnie  wahrend  des  Gesprächs  stromlos,  und  das  Schauzeichen 
bzw.  Relais  im  Amte  spricht  nicht  an.  Sobald  aber  der  Teilnehmer  anhangt^ 
llieüt  ein  Strom  von  der  Amtsbattene  über  das  Schlußzeichen,  die  Teilnehmer- 
linie, den  Wecker  der  Teilnehmeistelle  und  zum  Amt  zur  Schluüzeichenbattene 
zurück;   das  Schlußzeichen  im  Amte  erscheint  dann. 

Kmc  weitere  Verbesaenmg  des  Betriebes  ist  das  doppelseitige  automa- 
tische Schlußzeichen.  Ordnet  man  in  jedem  Schnurpaar  für  jeden  der  verbun- 
denen Teilnehmer  ein  besonderes  Schlußzeichen  an,  welches  unabhängig  vom 
anderen  den  Zustand,  der  einzelnen  Teilnehmerstation  anzeigt,  so  erhalt  die  Tele- 
phonistin  ein  noch  deutlicheres  Bild  von  dem  Zustand  der  von  ihr  zu  über- 
wachenden Verbindungen.  Dazu  ist  erforderlich,  daß  das  Schnurpaar  aus  zwei 
galvanisch  voneinander  unabhängigen  Teilen  besteht,  zu  welchem  Zweck  die  Ver- 
kuppelung der  SchnuqDaarhalften  häufig  durch  Kondensatoren  oder  Transforma- 
toren erfolgt.  Beim  doppelseitigen  Schlußzeichen  ersieht  die  Telephonistin  vor 
allem  auch,  wann  der  verlangte  Teilnehmer,  dem  Weckruf  Folge  leistend,  an  den 
Apparat  kommt;  erforderlichenfalls  ist  sie  m  der  Lage,  einen  zweiten  oder  dritten 
Weckruf  ergehen  zu  lassen.  Hierdurch  wird  es  auch  einwandsfrei  möglich,  das 
Annifen  lediglich  der  Zentrale  zu  überlassen  und  von  der  Anordnung  eines  In- 
duktors auf  der  Teilnehmeistelle  abzusehen.  Das  sogenannte  „Durchrufen"  fallt 
dann  fort. 

Bedeutenden  Einfluß  auf  die  Betriebsart  hat  die  Zahl  der  an  eine  Zentrale 
anzuarhließ enden  Teilnelmier.  Man  rechnet,  daß  eine  Telephonisün  bei  mittlerer 
Verkehrsatärke  100 — 150  Teilnehmer  bedienen  kann.  Sobald  die  Teilnehmerzahl 
einer  Zentrale  diesen  Wert  mehrfach  übersteigt,  ist  es  nicht  ohne  weiteres  mehr 
möglich,  daß  eine  Telephonistin  alle  vorkommenden  Verbindungen  herstellt.  Das 
einfachste  und  meistangewandte  Mittel,  um  diese  Schwierigkeit  zu  beheben,  ist 
der  Vielfachumschalterbetrieb.  Jeder  Teilnehmer  erhklt  eine  Klappe,  da- 
gegen so  viele  Klinken  in  dei  Zentrale,  daß  jede  Telephonistin  m  der  Lage  ist, 
von  ihrem  Platz  aus  die  Klinken  aller  Teilnehmer  zu  erreichen.  Im  Gegensatz 
zu  der  einen,  dicht  bei  der  Klappe  anzubringenden  Klinke,  an  welcher  der  Teil- 
nehmer abgefragt  wird  („ Abfrageklinke "),  heißen  die  anderen,  an  jedem  Um- 
schalteschrank sich  wiederholenden  Klinken  „Vielfachkhnken". 

Gewöhnlich  werden  die  Vielfachumschalter  in  Form  von  Schränken  aus- 
geführt, deren  unterer  Teil  die  Anruforgane,  Schnurpaare  und  Horschlüssel 
enthält,  während  im  oberen  Teil  der  Schränke  das  Vielfachklinkenfeld  angeordnet 
ist.  Jeder  Vielfachschrank  umfaßt  gewöhnlich  die  Arbeitsplatze  dreier  Tele- 
phonißtinnen.  Diese  Schränke  werden  zu  einer  langen  Reihe  aneinandergesetzt. 
Jeder  Schrank  enthält  die  Vielfachklinken  aller  Teilnehmer  der  Zentrale.  Jede 
Telephonistin  kann  mit  den  Stöpseln  die  VielfachkUnken  oberhalb  ihres  eigenen 
und  des  Nachbarplatzes  rechts  und  links  mit  den  Schnurstopseln  bequem  erreichen. 

Die  Zahl  der  Vielfachklinken  (und  der  zugehörigen  Kabeladern)  wächst  für 
eine  gegebene  Schranktype  proportional  dem  Quadrate  der  Teünehmerzahl  des 
Amtes. 

Der  Aufwand  ftir  Anruflampen  und  Relais,  für  Abfragethnken,  Horschlüssel, 
Stöpselschnure,  Schlußzeichen  kann  dagege^  näbenlngswvfeise  der  Teilnehmerzahl 
proporttonal  gesetzt  werden.  ''''!,' 
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Eine  wichtige  Größe  für  ein  Vielfachamt  lat  das  Fassungsvermögen  des 
Vielfachfeldes  (Amtskapazitat).  Es  ist  schwierig,  mehr  als  10  000  Khnken  im 
Handbereich  emer  Telephonistin  unterzubringen.  Indem  man  den  Durchmesser 
der  Khnken  und  Stöpsel  aufs  äußerste  reduziert,  kann  man  etwa  20  000  Klinken 
anordnen.  Damit  ist  aber,  auch  aus  anderen,  wirtschaftlichen  Gründen,  die 
Grenze  erreicht,  bei  welcher  der  Vielfachumschalterbetneb  unzweckmäßig  wird. 
Das  sogenannte  Kellogg-System  ermöglicht  eine  Steigerung  der  Amts- 
kapazitat um  das  Mehrfache.  Jeder  Teilnehmer  erhalt  zwei  (oder  mehr)  Anruf- 
J|  xelais,    die    er   nach  Wahl  betätigen   kann.      Das  Amt   ist  in   zwei   (oder  mehr) 

■■j  l  Abteilungen  geteilt;   jeder  Teilnehmer  kann  in  jeder  Abteilung   anrufen,   besitzt 

'  \  aber  Vielfachklmken   nur  m  einer  Abteilung   des  Amtes.     Wenn   man  jemanden 

,,  anrufen   will,    hat   man   zuvor   dem  Verzeichnis   zu   entnehmen,    in  welcher   Ab- 

I  teilung   des   Amtes  derselbe   im  Vielfachfelde  verbunden  werden  kann.  —  Große 

l'  praktische  Erfolge  hat  das  KeUogg-System  bislang  nicht  gehabt. 

Die  sogenannten  Transfer-  und  Verteilungssysteme  brechen  mit  dem  Prinzip, 
daß   jede  Verbindung  nur  durch  eine  einzige  Telephonistin  hergestellt  wird;   sie 
bestimmen    zwei,    bisweilen    auch    drei    Beamte    für   jeden    Verbindungsvorgang, 
\  welche   sich  m   die    erforderlichen  Funktionen  teilen.     Eine   Kategorie   von   Be- 

amten übernimmt  das  Abfragen,  die  andere  das  Aufsuchen  der  Klinke  des  ver- 
langten Teilnehmers.  Der  Benachnchtigungsdienst  zwischen  diesen  Beamten 
ist  so  vorzüghch  organisiert,  daß  die  Herstellung  einer  solchen  Verbindung  kaum 
mehr  Zeit  erfordert  als  beim  Vielfachbetrieb.  Keins  dieser  Systeme  hat  aber 
bislang  allgemeinere  Verbreitung  erlangt 

6.  Automatische  Zentralen. 

Eine  bedeutende  Rolle  beginnen  neuerdings  die  automatischen  Telephon- 
amter  zu  spielen.  Die  Bestrebungen,  den  ganzen  Vermittlungsdienst  automatisch 
zn  machen,  sind  schon  alter  als  ein  Jahrzehnt,  aber  das  einzige  System,  welches 
ea  über  das  Stadium  des  Experimentes  hinaus  zu  praktischen  Erfolgen  gebracht 
hat,  ist  das  des  Amenkaners  Almon  B.  Strowger. 

Dasselbe  sieht  besondere  Einrichtungen  an  den  Teilnehmerstationen  vor, 
■welche  gestatten,  die  beiden  Zweige  der  Tednehmerleitung  zum  Zweck  des  An- 
rufes mehrfach  für  kurze  Zeit  an  Erde  zu  legen  und  damit  eine  Zahl  von 
i  ;  Stromstößen,    die    den   Ziffern    der   gewünschten   Anschlußnummer    entsprechen, 

jia  Amte  zu  erzeugen.  Jeder  Teilnehmerhnie  ist  ein  besonderer  Schalt- 
mechamsmus  („Wahler")  zugeordnet,  der  unter  dem  Einfluß  dieser  Stromstöße 
in  Bewegimg  versetzt  wird.  Der  bewegliche  Kontaktarm  des  Wahlers,  welcher 
funktionell  emer  Stöpgelschnur  entspncht,  gerät  in  schnttweise,  translatonsche 
und  rotierende  Bewegung  und  bestreicht  dabei  ein  Feld  von  Anschlußkontakten 
der  übrigen  Teilnehmer,  die  auf  der  Innenseite  einer  Zyündermantelfläche  an- 
geordnet sind.  Diese  Anschlußkontakte  entsprechen  funktionell  den  Vielfach- 
klinken eines  gewöhnlichen  Umschalters. 

Das  Strowger-System  verkörpert  daher  em  „Einschnursystem",  bei  welchem 
der  Kontaktarm  (Stöpsel)  vor  einem  zylindrisch  angeordneten  Vielfachkhnkenfeld 
unter  der  Einwirkung  des  Teilnehmers  sich  in  zwei  Koordinatenrichtungen  be- 
wegt, bis  er  die  Anschlußkontakte  (Klinken)  des  gewünschten  Teilnehmers  er- 
reicht hat. 

Die  Bewegung  nach  jeder  Koordinatenrichtung  wird  dabei  durch  je  einen, 
in  emen  der  Leitungszweige  em  geschalteten  oder  besser  durch  Relais  betätigten 
Elektromagneten  bewirkt  Es  sind  so  viele  Kontaktarme  und  Klinkenfelder  nötig, 
als  Teilnehmer  vorhanden  sind. 

Dieses  Grundprinzip  ist  indes  nur  bis  zu  einer  Zahl  von  etwa  100  Teü- 
aiehmem  durchführbar.     Um   eine   größere  Anzahl  m    einem   automatischen  Amt 
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ZU  vereinigen,  muß  der  Wahlvorgang  wiederholt  werden.  Außer  den  jedem 
Teilnehmer  zugeordneten  Wählern  sind  noch  weitere  Wähler  vorhanden.  Der 
erste  Wahler  wählt  einen  zweiten  Wähler,  der  nur  die  Anschlußkontakte  einer 
bestimmten  Teilnehmergruppc  enthalt,  und  dieser  wählt  erst  einen  bestimmten 
Teilnehmer.     Dies  Verfahren  kann  fortgesetzt  werden. 

Die  automatischen  Telephonamter  sind  außerordentlich  komplizierte  Schaltungs- 
systeme.  Außer  den  eben  skizzierten  Grundprinzipien  sind  zahllose  Neben- 
bedingungen zu  erfüllen,  auf  die  hier  nicht  weiter  eingegangen  werden  kann. 
Trotz  der  Unsumme  von  Arbeit  und  Scharfsinn,  die  auf  dies  Problem  verwendet 
smd,  ist  der  endgültige  Erfolg  der  automatischen  Ämter  über  die  von  Tele- 
phonistinnen  bedienten  vorlaufig  noch  zweifelhaft.  Die  Anlagekosten  sind  eben 
sehr  viel  höhere,  und  die  Gefahr  der  Störungen  wird  allseitig  noch  für  sehr  be- 
deutend gehalten.  In  Amerika  arbeitet  bereits  eine  ganze  Anzahl  bedeutender 
Telephonnetze  nach  dem  automatischen  System. 


7.   Haupt-  und  Nebenstellen. 

Nebenstellensysteme.     Sekundärzentralen. 

Das  öffentliche  Fernsprechnetz  muß  sich  von  einer  Teilnehmerstelle  aus 
hanfig  noch  weiter  verzweigen,  sei  es,  daß  mehrere  andere  Stationen  auch  noch 
an  dieselbe,  zum  Amt  führende  Leitung  gelegt  werden  sollen,  sei  es,  daß  ein 
ganzes  Privatfernsprechnetz,  z.  B.  einer  Bank  oder  Fabrik,  besteht,  welches  über 
die  eine  öffentliche  Femsprcchleitung  hinweg  mit  dem  öffentlichen  Netz  ver- 
kehren soll. 

Häufig  wird  es  gestattet,  an  eine  öffentliche  Femsprcchleitung  eine  größere 
Anzahl  Sprechstellen,  parallel  oder  m  sene,  anzuschließen.  Bei  einem  derartigen 
System,  das  als  GesellschaftsleiLung  (partylinc)  bezeichnet  wird,  ist  keine  Station 
vor  der  anderen  wesentlich  bevorzugt 

Dagegen  besteht  ein  gewisser  Vorrang  einer  Station,  wenn  die  öffentliche 
Fernsprechleitung  normal  in  einer  Sprcchstelle  endigt  und  erst  von  dieser  aus 
durch  besondere  Umschalter  mit  einer  oder  mehreren  anderen  Stationen  ver- 
bunden werden  kann.  Die  erstgenannte  Station  heißt  dann  Hauptstelle,  die  ab- 
hängigen Stationen  Nebenstellen. 

Gesellschaftsleitungen  und  Nebenstellen  bringen  manche  Betriebsnachteile  für 
das  öffentliche  Netz  mit  sich,  und  auch  das  Interesse  der  Teilnehmer  wird  nur 
unvollkommen  durch  solche  Einrichtungen  wahrgenommen.  Die  Geheimhaltung 
der  Gespräche  ist  meist  nicht  genügend  verbürgt,  die  Bedienung  der  Hauptstellen 
läßt  häufig  sehr  zu  wünschen  übrig,  und  das  einfache  System  der  automatischen 
Schlußzeichengabe  auf  dem  Amt  gerät  in  Verwirrung,  falls  nicht  besondere, 
komplizierte  Einrichtungen  dafür  geschaffen  werden. 

Eine  Besserung  dieser  Verhältnisse  wird  durch  die  sogenannten  auto- 
matischen Nebenstellensysteme  angestrebt.  Durch  besondere  Einrichtungen 
ist  zunächst  zu  ermöglichen,  daß  das  Amt  jeden  beliebigen  Teilnehmer  für  sich 
anrufen  kann,  ohne  daß  die  anderen  Teilnehmer  gestört  werden;  desgleichen, 
wenn  ein  Teilnehmer  das  Amt  anrufen  will.  Wünschenswert  ist  femer  die  Ver- 
riegelung der  übrigen  Sprechstellen,  sobald  eine  Stelle  ein  Gespräch  begonnen 
hat,  femer  ein  Signal  auf  jeder  Stelle,  welches  das  Frei-  oder  Besetztsein  anzeigt, 
endlich  eine  Möglichkeit,  die  Verriegelung  aufzuheben,  wenn  ein  Teilnehmer  die 
gemeinsame  Leitung  über  Gebühr  in  Anspruch  nimmt  Obwohl  aui  diese 
Probleme  viel  Mühe  und  Scharfsinn  verwendet  worden  sind,  hat  kein  System 
bisher  eine  allgemeinere  Verbreitung  und  Anerkennung  gefunden. 

An  den  vorgeschlagenen  Systemen  ist  der  interessanteste  Punkt  der  Anruf 
einer  einzelnen  untei  vielen  an  eine  Leitung  geschalteten  Stationen.    Es  tritt  hier 
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m  spezieller  Form  ein  allgemeines  Problem  der  Telegraphie  wieder  auf.  Die 
bisherigen  Lösungen  lassen  sich  folgendermaßen  zusammenfassen.  Erstens  ver- 
wandte man  Schaltwerke,  die  durch  Stromstöße  Schritt  für  Schritt  weitergetrieben 
wurden,  von  derselben  Art  bei  automatischen  Ämtern.  Zweitens  benutzte  man 
Ströme  verschiedener  Richtung  und  Starke,  die  auf  Relais  oder  Wecker  ver- 
schiedenartige Wirkungen  ausüben,  wie  bei  der  Quaduplex-Telegraphie.  Drittens 
verwandte  man  die  Resonanzerschemuügen,  sei  es  mechanischer,  sei  es  elektnscher 
Art,  welche  mit  Wechselstromen  verschiedener  Frequenz  erzielt  werden  können. 
Das  Problem  der  Gesellachaftsleitung  erfahrt  noch  eine  weitere  Komplikation, 
wenn  die  einzelnen  SprechsteUen  außer  mit  der  öffentlichen  Fernsprechleitung 
noch  mit  beliebig  vielen  SprechsteUen  eines  pnvaten  Netzes  verkehren  sollen, 
die  ihrerseits  aber  nicbt  in  der  Lage  sein  sollen,  das  öffentliche  Fernsprechnetz 
zu  benutzen.  Diese  Frage  ist  praktisch  von  großer  Bedeutung.^  Über  eine 
weitverbreitete  Losung  siehe  Zopke,  Elektrotechn.  Zeitschr.  1902. 
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8.  Verkehr  zwischen  Zentralen. 

Fernverkehr. 

Ähnliche  technische  Schwierigkeiten  wie  bei  dem  Verkehr  eines  Privatnetzes 
mit  dem  öffentlichen  Netze  erwachsen  auch,  wenn  zwei  öffentliche  Stadtfem- 
sprechnetze  miteinander  m  Verkehr  treten  sollen.  Liegen  diese  zwei  Amter  in 
der  gleichen  Stadt  oder  m  benachbarten  Städten  (Nachbarorts-  oder  Vororts- 
verkehr), so  pflegt  der  Verkehr  sehr  lebhaft  zu  sein,  und  es  sind  zahlreiche 
„Ajutsverbindungsleitungen"  vorzusehen.  Für  solchen  Verkehr  haben  sich  folgende 
Normen  entwickelt  unter  der  Voraussetzung,  daß  beide  Ämter  moderne  Um- 
schaltvorrichtungen mit  automatischer  Schlußzeichengabe  besitzen. 

Die  AmtsverbmdungsleituDgen  werden  in  jeder  Zentrale  in  „ankommende" 
und  „abgehende"  geteilt.  Die  letzteren  sind  an  allen  Arbeitsplatzen  jedes  Orts- 
amtes m  hinreichender  Zahl  durch  Klinken  vertreten.  Die  „ankommenden"  Lei- 
tungen sind  an  besonderen  Umschalteschränken,  an  denen  Anruflampen  der  Orts- 
teilnehmer nicht  vertreten  sind,  auf  Anruflampen  gelegt  Die  Beamten  an  diesen 
Schranken  haben  sich  daher  nur  mit  der  Entgegennahme  der  aus  dem  anderen 
Stadtnetz  kommenden  Gesprachsaufträge  zu  beschäftigen.  An  diesen  Umschaltern 
sind  aber  Klinken  aller  Teilnehmer  des  eigenen  Stadtnetzes  vorhanden,  so  daß 
jeder  einlaufende  Anruf  an  diesen  besonderen  Vorortsschranken  erledigt  werden 
kann.  —  Die  Überwachung  des  Gesprächs  liegt  m  der  Regel  bei  dem  Amte  des 
anrufenden  Teilnehmers.  Das  Schlußzeichen  des  angerufenen  Teilnehmers  wird 
am  besten  über  das  zweite  Amt  hmweg,  ohne  dort  zur  Erscheinung  zu  kommen, 
zum  ersten  Amt  hinübergeleitet.  Nachdem  im  ersten  Amt  doppelseitiges  Schluß- 
zeichen erschienen  ist,  trennt  dieses  Amt  die  Verbindung,  wodurch  im  zweiten 
Amt  ebenfalls  Schlußzeichen  gegeben  wird,  so  daß  das  zweite  Amt  (am  Vorort- 
schranke)  nun  ebenfalls  die  Verbindung  lösen  kann. 

Für  den  eigentlichen  telephonischen  Fernverkehr  hat  man  einen  solchen 
Dienst  nicht  organisieren  können.  Es  liegt  dies  einmal  an  dem  Mangel  an  Lei- 
tungen, da  die  Femlinien  enorm  kostspiehg  sind,  zweitens  an  der  Notwendigkeit, 
eine  besondere  und  zwar  sehr  hohe  Gebühr  für  das  (zeitiicb  limitierte)  Gespräch 
erheben  zu  müssen,  endlich  an  der  häufig  erforderlichen  Inanspruchnahme  meh- 
rerer Ämter  hmtereinander. 

Den  größeren  Stadtfemsprechamtem  sind  in  der  Regel  besondere  Femämter  zu- 
geordnet Diese  zerfallen  vriedemm  m  zwei  Abteilungen,  ein  „Meldeamt",  welches 
die  Gesprächsauftrage  von  dem  Ortsamt  lier  entgegennimmt,  und  ein  eigentliches 
„Femamt",  welches  die  Verbmdung  zwischen  der  Fernleitung  und  einer  beson- 
deren, nach  dem  Ortsamt  laufenden  Leitung  (Ortsverbindungsleitung)  ini  richtigen 
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Augenblick  herstellt  und  überwacht.  Im  Ortsamt  erfolgt  die  Verbindung  des 
Teilnehmers  mit  der  „Ortsverbmdungsleitung".  Es  gilt  als  Regel,  daß  bei  einer 
Femverbindung  die  erste  Klinke  des  Teilnehmers  im  Ortsamt,  unter  gleichzeitiger 
vollständiger  Abschaltung  aller  übrigen  Vielfachklinken  und  Anruf organe,  be- 
nutzt wild. 

9.   Spezialgebiete  der  Telephonie. 

Der  Wirkungskreis  des  Fenisprechers  ist  nicht  auf  das  große  öffenthche 
Fernsprechnetz,  das  jetzt  alle  Kulturstaaten  mehr  oder  weniger  dicht  bedeckt,  be- 
schränkt Für  Geschäfte,  Fabriken  und  Banken,  für  Verwaltungsinstitute,  Bjranken- 
hauser,  namentlich  aber  für  Eisenbahnen,  Bergwerke  und  Schiffe  werden  jetzt 
ausgedehnte  telephonische  Anlagen  geschaffen,  deren  Form  und  Wirkungsweise 
den  besonderen  Bedürfnissen  aller  dieser  Gebiete  angepaßt  wird.  Im  Bergwerks- 
und Fabrikbetriebe  macht  sich  das  Bedürfnis  nach  lautsprechenden  Apparaten 
geltend,  welches  Erfordernis  auch  dem  Schiffstelephon  sein  besonderes  Ge- 
präge gibt. 

Das  Problem  des  Lautsprechers  ist  von  den  Anfängen  der  Telephonie  au 
bearbeitet  worden,  hat  aber  erst  in  neuerer  Zeit  wirklich  technische  Lösungen 
gefunden,  die  ein  dauernd  gutes  Funktionieren  solcher  Apparate  gewährleisten. 
Vorbedingung  ist  dabei  naturgemäß  eine  kurze  Linie  mit  Idemem  Widerstand 
und  geringer  Kapazität,  Fortlassung  aller  nicht  unbedingt  nötigen  Apparate  aus 
dem  Limenstromkreise;  man  wendet  daher  meist  getrennte  Sprechkreise  für  jede 
Sprechrichtung  an  (Dreileitersystem).  Die  Telephone  sind  groß  und  kräftig  zu 
disponieren,  ein  möglichst  starkes  Magnetsystem  wird  empfohlen.  Die  Mikro- 
phone müssen  möglichst  stark  belastbar  sein;  die  durch  den  Speisestrom  hervor- 
gebrachte Erwärmung  muß  gut  abgeleitet  werden,  die  Menge,  Komstärke  und 
Schichtungsweise  des  Kohlenpulvers  ausprobiert  werden. 

Besondere  Rücksicht  ist  auf  die  Gestaltung  und  gegenseitige  Lage  der  Schall- 
trichter für  Telephon  und  Mikrophon  zu  nehmen,  um  eine  wechselseitige  Er- 
regung zu  vermeiden. 

Die  lautsprechenden  Kommando apparate,  wie  sie  namentlich  an  Bord  von 
Kriegsschiffen  Anwendung  finden,  bestehen  aus  wasserdichten,  äußerst  starken  und 
soliden  Metallgehäusen,  in  welche  die  empfindlichen  Apparate  möglichst  geschützt 
eingebaut  sind.  Gewöhnlich  befinden  sich  die  Schallöffnungen  für  Telephon  und 
Mikrophon  übereinander  auf  der  Vorderseite  des  Gehäuses;  häufig  sind  außerdem 
noch  metallene,  niederklappbare  Schallrohre,  die  mit  dem  Telephon  in  Verbin- 
dung stehen,  angebracht,  welche  der  Hörende  ans  Ohr  legen  kann. 

Näheres  über  alle  diese  Spezialkonslruktionen  und  Schaltungen  siehe  in  Zopke, 
„Das  Telephon  im  Seewesen",  Jahrbuch  der  Deutschen  schiffbautechnischen  Ge- 
sellschaft, 1903. 

Über  Anwendungen  des  Mikrophons  und  des  Telephons  in  der  Medizin, 
Erdbebenforschung,  Astronomie  etc.  siehe  Chr.  Jensen  und  H.  Sieveking,  1.  c. 

Auch  im  Heere  hat  das  Telephon  weitgehende  Anwendung  gefunden  (siehe 
E.  Ramdohr,  Kriegstechnische  Zeitschrift,  1903). 

Fixierung  von  Telepbongesprächen. 

Obwohl  es  möglich  ist,  ein  Telephongespräch  mittels  des  Edison  sehen 
Phonographen  zu  fixieren  und  reproduzierbar  zu  machen,  so  wäre  diese  Methode 
doch  zu  umständlich,  um  füi  den  Telephonverkehr  irgend  eine  Rolle  spielen  zu 
können.  Auf  einfache  und  sinnreiche  Weise;,  jedoch  vorläufig  auch  ohne  prak- 
tischen Erfolg,  hat  der  Däne  V.  PoulSen  (1900)  in  dem  vam  ihm  „Telegraphon" 
genanten  kpyax^t  jSie<  Aufzteichnung  •  undL  s|)ätere .  Wiedergal>e  von  Telephon- 
gespraschenr    e^rmögückt,     Dmchj    (üesea   A^pjota* '  treifden;  «^e   i^agnetisierenden 
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Wiikungen   der  Telephonwechselstrome   auf   einem  raschbewegten  Stahldraht  ge- 
wissermaßen zum  Abdruck  gebracht.    Man  leitet  die  Sprechwechselstrome,  welche 
von  einem  Mikrophon  erzeugt  werden,  durch  einen  kleinen  Elektromagneten,  über 
welchen  mit  großer  Geschwindigkeit  ein  Stahldraht  oder  ein  Stahlband  hingleitet. 
Auf    dem  Drahte   bilden   sich   abwechselnd  Nord-    und  Sudpole   aus,    den  wech- 
selnden Magnetisierungen    des  Elektromagneten    entsprechend,    die   vermöge   der 
Remanenz    des  Stahldrahtes  nebeneinander  erhalten  bleiben.     Der  zeitliche  Ver- 
lauf   der    Sprechwechselstrome    wird   somit    auf    dem   Stahldraht   magnetisch    ab- 
gebildet; je  nach  der  Tonhöhe  des  erzeugenden  Schalles  folgen  die  Wechselpole 
bald  schneller,  bald  langsamer  aufeinander,   und  je  nach  der  Starke  des  erzeu- 
genden Wechselstromes  sind  die  Magnetisierungen  starker  oder  schwacher.    Fuhrt 
man   nun   zu.  behebiger   späterer  Zeit   den  Elektromagneten   wiederum  über  den 
mit  magnetischen  Polen   bedeckten  Draht,   so  bewirkt  die  Annäherung  und  Ent- 
fernung   dieser    Pole    im   Kern    des    Elektromagneten    magnetische    Induktionen, 
welche    elektromotorische    Kräfte    in    den  Windungen    des    Elektromagneten    er- 
regen.    Man  erkennt  leicht,  daß  hierbei  Wechselstrome  derselben  Form  erzeugt 
werden  müssen,  wie  sie  vorher  bei  der  Fixierung  der  Magnetpole  gewirkt  haben. 
Verbindet  man  daher  ein  Telephon  mit  der  Wicklung  des  Elektromagneten,   so 
wird  die  auf  dem  Stahldraht  fixierte  Sprache,   Musik  usw.   genau  wiedergegeben. 
Ein   derartiger  Apparat  gestattet  auch  in  sehr  einfacher  Weise  die  Wieder- 
ausloschung  des  fixierten  Gesprächs,  um  den  Stabldraht  für  eine  neue  Gesprachs- 
fixierung  brauchbar  zu  machen.    Man  braucht  nur  mit  einem  kraftigen  Magneten 
über  den  Stahldrat  hinzustreichen  oder  den  Aufschreibelektromagneten,   während 
derselbe  von  Gleichstrom  durchflössen  wird,  über  den  Draht  hingleiten  zu  lassen, 
so  werden  durch  die  starke  Magnetisierung  die  Spuren  des  vorher  aufgenommenen 
Gesprächs  vollkommen  ausgelöscht   Nichtsdestoweniger  ist  der  Draht  sofort  wieder 
geeignet,    ein  neues  Gesprach   aufzunehmen  und  dauernd  festzuhalten.     Näheres 
über  das  PouLSENsche  Prinzip   und  dessen  Ausfuhrungsformen  findet  man  in  fol- 
genden Veröffenthchungen: 

V.  PoüLSEN,  Drades  Ann  d.  Phys    8.754    ^9°°  — H.  Zopke,  Der  Telephonograph.  1900  — 
.  Blondin,  L'Eclairage  electnque.    1900    —  L.  Rellstab,  Elektroteclm    Zeitschr    1901. 

Eine  dem  Telegraphen  analoge  Vorrichtung,  bei  welcher  die  Lichtschwan- 
kungen einer  singenden  oder  sprechenden  Bogenlampe  auf  einem  photographischen 
Film  fixiert  und  später  mit  Hilfe  einer  Selenzelle  im  Telephon  wieder  hörbar 
gemacht  werden,  ist  das  Photographophon  von  Ruhmer  (vgl.  Ann.  d.  Phys.  5. 
803.   1901). 

Eine  dem  remanenten  Magnetismus  analoge  Erscheinung  ist  die  galvanische 
Polarisation.  Auf  Grund  dieser  Überlegung  haben  W.  Nernst  und  R.  v.  Lieben 
ein  Seitenstück  zu  dem  Telegraphon  konstruiert,  indem  sie  auf  einem  Platindraht 
einen  mit  Elektrolyt  getränkten  Holzkeil  schleifen  ließen,  durch  welchen  Sprech- 
wechselströme geleitet  wurden.  Dadurch  wird  der  Platindraht  variabel  polansiert; 
führt  man  spater  den  Holzteil  in  Verbindung  mit  emem  Telephon  und  einem 
Element  über  den  Draht  hin,  so  werden  wieder  entsprechende  Wechselströme 
wahrnehmbar  gemacht. 

Telephonie  ohne  Draht. 

Ein  Fernsprechen  ohne  Hufe  einer  metallischen  Leitung  ist  bisher  auf  zwei 
wesentlich  verschiedene  Arten  versucht  worden.  Es  ist  gelungen,  periodische 
Schwankungen  einer  Lichtquelle,  welche  durch  ein  Mikrophon  beeinflußt  wurde, 
auf  einige  Kilometer  Entfernung  zu  übertragen  und  am  Femorte  die  aufgefangenen 
Lichtstrahlen  mit  Hilfe  einer  Selenzelle  m  solcher  Weise  wirksam  zu  machen, 
daß  em  Telephon  entsprechend  erregt  wurde. 

Die  ersten  Versuche  dieser  Art  stammen  von  Bell,  welcher  das  Licht  einer 
starken  Lichtquelle   auf  eine  hohlspiegelartig  ausgebildete  Membrane  fallen  ließ. 
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Indem  man  gegen  diese  Membrane  sprach,  wurde  deren  Kuimmunysradius  perio- 
disch verändert.  Diesen  Veränderungen  entsprachen  HelligkciLsschwanknngen  des 
durch  den  Hohlspiegel  konzentrierten  Lichtlleckea;  wurde  dieser  LichtÜeck  auf 
eine  Selenzelle,  die  mit  einer  Batterie  und  einem  Telephon  in  Reihe  geschaltet 
war,  gerichtet,  so  ließen  sich  die  Schwankungen  des  Lichtes  in  Stromschwan- 
kungen umsetzen  und  im  Telephon  hörbar  machen.  Eine  wesentliche  Verbes- 
serung dieser  Anordnung  gelang  Professor  Simon  im  Jahre  18ÖK,  indem  er  auf 
der  Geberstelle  den  sprechenden  Flammenbogen,  welchen  wir  bereits  nuf  S.  7I)H 
beschrieben  haben,  im  Brennpunkte  eines  großen  Parabolspiegels  (Scheinwerfers) 
anordnete.  Der  durch  em  Mikrophon  beeinllußte  Fiaramenbogcu  ändert  seine 
Helligkeit  sehr  beträchtlich  mit  jeder  Schwankung  des  Stromes,  und  diese  Heihg- 
keitsschwankungen  lassen  sich  auf  große  Entfernungen  (nach  Versuchen  Aon 
Ruhmer  auf  15  km)  wirksam  übertragen. 

Eine  lebhafte  Erfind  er  tatigkeit  hat  sich  darauf  gerichtet,  die  bisher  für  die 
Telegraphie  ohne  Draht  so  erfolgreich  benutzten  schnellen  Schwingungen  auch 
zur  Übermittlung  telephonischer  Wirkungen  zu  benutzen.  Man  ging  dabei  nacistens 
von  der  Vorstellung  aus,  die  in  dem  eben  beschriebenen  Versuch  der  drahtlosen 
Lichttelephonie  dem  Lichte  zugewiesene  Rolle  den  elekLrischen  Schwingungen 
höherer  Frequenz  zu  übertragen.  Gelingt  es,  ununterbrochene  Serien  elektrischer 
Wellen  von  so  hoher  Frequenz,  daÜ  jede  akustische  Wirkung  derselben  aus- 
geschlossen ist,  herzustellen  und  die  Aussendung  dieser  Wellen  durch  langsame 
Schwingungen  von  der  Art  der  Telephonatröme  bald  zu  begünstigen,  bald  zu  be- 
hindern, so  würde  am  Empfangsorte  nicht  ein  kontinuierlicher  Fluß  elektrischer 
Strahlung  aufgenommen  werden,  sondern  ein  in  langsamem  Tempo  bald  an- 
schwellender, bald  wieder  fallender  Zustrom  elektrischer  Energie,  dessen  langsame 
Änderungen  vielleicht  im  Telephon  zur  Wirkung  gebracht  werden  könnten.  Es 
hegt  in  der  Tat  eine  Reihe  von  Phänomenen  vor,  welche  die  Durchführung  dieses 
Grundgedankens  als  möglich  erscheinen  lassen;  vergleiche  z.  B.  hierüber  Simon 
und  Reich,  Physikalische  Zeitschrift  1903;  Zoi'KE,  Das  Telephon  im  Seewesen. 
Jahrbuch  der  Schifi bautechnischen  Gesellschaft  190IJ. 

Wahrend  der  Drucklegung  dieser  teilen  ist  V,  PouiwSMN  die  Enseugung  kontinmerliehor 
elektnscher  Wellenzuge  durch  Anwendung  eines  in  Wosserstofl  eizeugteu  Flommeubogeiw  gü- 
lungeu,  unmittelbar  darnuf  folgte  auch  die  Verwlrldichuiig  des  Fernhprcchens  mittelst  «olchcr 
Wellen  durch  E.  Ruhmkr.     (Vgl.  Elektrotechn.  Zeitschr.  1906.) 

10.  Telephonleitungen. 

Während  Steinheils  berühmte  Entdeckung  der  Rückleitung  des  elektrischen 
Stromes  durch  die  Erde  für  die  Gestaltung  der  Telegraphennetze  auf  der  ganzen 
Erde  bis  heute  maßgebend  geblieben  ist,  war  eben  diese  Vereinfachung  des  Lei- 
tungskreises für  die  Entwicklung  der  Telephonie  verhängnisvoll.  Es  hat  jahr- 
zehntelanger Arbeit  bedurft,  um  den  Fehler  wieder  gut  zu  machen,  daß  man 
die  ältesten  und  bestentwickelten  Telephonnetze  ans  Einfachleitungen  hergestellt 
hatte.  Der  Hauptgrund,  aus  dem  man  für  die  telephonische  Übertragung  jetzt 
unter  allen  Umständen  eine  Doppelleitung  vorzieht,  liegt  darin,  daß  alle  Arten 
von  induktiven  Störungen,  welche  auf  eine  Einfachleitung  mit  Erdxückleitung 
wirken,  voll  zur  Geltung  kommen,  während  die  auf  die  dicht  aneinander  liegen- 
den Zweige  einer  Doppelleitung  ausgeübten  Induktionswirkungen  sich  gegenseitig 
aufheben.  Dies  gilt  in  ganz  besonderem  Maße  von  der  von  einer  zweiten  Tele- 
phonhnie  am  gleichen  Gestänge  ausgehenden  Induktionswirkung:  die  dieselbe 
durchfließenden  Sprechströme  werden  auf  die  benachbarte  Linie  übertragen  und 
als  sogenanntes  Mithören  lästig  empfunden,  sofern  beide  Linien  als  Einfach- 
leitungen mit  Erdrückleitung  geschaltet  sind;  sind  sie  dagegen  beide  als  Doppel- 
leitungen ausgeführt,   so   hebt  sich  der  größte  Teil  der  induzierten  elektromag- 
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netischen  Kräfte  gegenseitig  auf.  Da  sich  nun  in  allen  verkehrsreichen  Städten 
die  Parallelfuhrimg  der  Linien  auf  weite  Strecken  nicht  vermeiden  laßt,  so  war 
man  zur  Einführung  der  Doppelleitung  gezwungen. 

Noch  in  einem  zweiten  Punkte  war  man  anfangs  den  Überlieferungen  der 
Telegraphie  gefolgt  und  mußte  spater  reformieren:  in  der  Wahl  des  Draht- 
materials. Schon  sehr  bald  erkannte  man  aber,  daß  die  Anwendung  eiserner 
Drähte  für  Telephonleitungen  einen  zu  hohen  Leitungswiderstand  mit  sich  brachte 
und  daher  verlassen  werden  mußte. 

Für  telephonische  Freileitungen  wird  heutzutage  allgemein  Bronze  benutzt, 
und  zwar  Siliziumbronze.  Der  Remkupfergehalt  und  damit  die  Leitfähigkeit  wird 
um  so  mehr  beschränkt,  je  größere  Zugfestigkeit  des  Drahtes  verlangt  wird.  Für 
Femsprechkabel  verwendet  man  reines  Kupfer.  Folgende  Drahtstarken  sind  ge- 
bräuchlich: für  die  Systemkabel  der  Vielfachumschalter  0,6  mm,  für  die  Kajael 
der  Stadtfemsprechnetze  0,6 — 0,8  mm,  für  Freileitungen  der  Stadtfemsprechnetze 
1,5 — 2  mm,  für  Femleitungen  je  nach  der  Länge  3 — 5  mm. 

Bei  der  Übertragung  der  Telephonströme  kommt  nächst  dem  Widerstand 
der  Leitungen  vor  allem  die  Kapazität  derselben  in  Frage.  War  dieser  Einfluß 
bei  den  gewöhnlichen  Telegraphenleitungen  bereits  deuüich  hervorgetreten  und 
in  der  Geschichte  der  transatlantischen  Kabellegungen  von  hoher  Bedeutung  ge- 
worden, so  erwies  er  sich  geradezu  als  ausschlaggebend  für  das  ganze  Problem 
der  Femtelephonie.  Der  Begriff  der  Kapazität  einer  Leitung  und  einer  Doppel- 
leitung bietet  gewisse  Schwierigkeiten.  Gewöhnlich  bezieht  man  die  Kapazität 
auf  die  Längeneinheit  der  Leitung,  d.  h.  auf  1  km.  Die  kilometrische  Kapazität 
der  normalen  Freileitungen  ist  von  der  Größenordnung  eines  Hundertstel  Mi- 
krofarad; bei  Kabeln  ist  sie  betrachüich  größer.  In  der  modernen.  Kabel- 
technik wird  alles  aufgeboten,  um  die  Kapazität  soviel  wie  nur  möglich  zu 
verringern.  Das  erfolgreichste  Mittel  ist  die  Verwendung  der  sogenannten 
Papier-Luftisolation,  d.  h.  der  Knpferdraht  ist  mit  Papierstreifen  derart  um- 
wickelt, daß  große  Zwischenräume  frei  bleiben,  so  daß  das  isolierende  Di- 
elektrikum größtenteils  Luft  ist.  Da  Luft  eine  viel  geringere  Dielektrizitäts- 
konstante besitzt  als  die  meisten  festen  Isolierstoffe,  so  wird  das  spezifische 
Ladungsvermogen  des  Drahtes  durch  die  Papier-Luftisolation  verringert  Bei 
diesen  Kabelleitungen  wird  daher  eine  kilometnsche  Kapazität  von  etwa  vier 
Hundertstel  Mikrofarad  und  weniger  erreicht,  während  z.  B.  die  Seetelephonkabel 
mit  festem  Isoherstoff  etwa  zwei  Zehntel  Mikrofarad  erreichen. 

Die  Selbstmduktion  der  Leitungen  spielt  ebenfalls  eine  Rolle  bei  der  Fort- 
leitung schneller  Schwingungen. 

Eine  vierte  charaktensfasche  Eigenschaft  der  Telephonleitungen  ist  der  Ver- 
lust durch  Ableitung.  Der  Isolationswiderstand  zwischen  Leitung  und  Erde  oder 
zwischen  den  Zweigen  einer  Doppelleitung  ist  niemals  unendlich,  sondern  meist 
sehr  bequem  meßbar.  Auch  wenn  kein  direkter  Isolationsfehler  vorhanden  ist, 
bestehen  zahllose  Stromwege  von  einer  Leitung  zur  anderen.  Man  bezieht  auch 
den  Isolationswiderstand  und  seinen  reziproken  Wert,  die  Ableitung,  auf  das 
Kilometer  Leitungslänge.  Bei  Kabeln  verlangt  man  Isolationen  von  100 — 300 
Megohm,  bei  Freileitungen  erachtet  man  5 — 10  Megohm  als  gute  Werte. 

Fünftens  ist  ein  Verlust  an  Stromenergie  durch  Wirbelströme  und  Induktion 
in  Nachbarleitungen,  sowie  durch  Hysteresis  in  Eisendrähten  oder  eisenarmierten 
Spulen  zu  berücksichtigen.  Diese  Verluste  wirken  wie  eine  Vermehrung  des 
ohmischen  Widerstandes  der  Leitung  und  wachsen  sehr  stark  mit  der  Frequenz 
der  Schwingungen. 

Diese  Umstände  bedingen,  daß  die  in  eine  sehr  lange  Telephonleitnng 
hineingesandte  Wechselstromwelle  eine  starke  Dampfung  erfahrt  Bezeichnen  wir 
den  Strom  mit  /,  die  zyklische  Periodenzahl  mit  co,  die  Zeit  mit  t  und  die 
Länge  der  Leitung,  vom  abgehenden  Ende  gerechnet,  mit  ar,   so  ist- die  Strost- 
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starke  näherungsweise  von  der  Form 

Darin  ist  ß  die  Dämpfungskonstante  der  Leitung,  y  die  die  Wellenlänge  charak- 
terisierende Größe.  Die  Größen  ß  und  y  sind  Funktionen  des  kilometrischen 
Widerstandes  i? ,  der  kilometrischen  Kapazität  C  und  Selbstinduktion  Z ,  der  Ab- 
leitung und  des  Wirbelstromverlustes. 

Berücksichtigt  man  nur  die  Größen   C  und  Ä,    so  reduziert   sich  der  Aus- 
druck für  ß  auf  die  einfache  Form 


»y^ 


Man  erkennt,  daß  das  Produkt  Widerstand  mal  Kapazität  eine  charakteristische 
Größe  für  die  Leitung  ist.     (Sogenanntes  „KR-Gesetz"  von  Pjreece.) 

Es  ergibt  sich  weiter  aus  der  vollständigen  Theorie  dieser  Erscheinungen, 
daß  die  Selbstinduktion  der  Leitung  die  Dämpfungskonstante  vermindert,  also  die 
Übertragung  der  Telephonströme  erleichtert.  Dies  war  lange  bekannt,  ohne  daß 
man  den  nchtigen  Weg  für  die  technische  Ausnutzung  dieses  Resultates  erkannte. 
Es  war  das  große  Verdienst  des  Amerikaners  Professor  Pupin,  das  Mittel,  hierfür 
theoretisch  aufgefimden  und  seine  Anwendbarkeit  experimentell  erwiesen  zu  haben. 
Die  Dämpfungskonstante  einer  Leitung  wird  vermindert,  wenn  man  eine  große 
Anzahl  von  Selbstinduktionsspulen  in  die  Tclephonleitung  einschaltet  —  jedoch 
nur,  sofern  die  Spulen  derart  verteilt  sind,  daß  auf  jede  halbe  Wellenlänge  der 
Stromwelle  mehrere  Spulen  entfallen.  Sind  dagegen  die  Spulen  in  wesentlich 
geringerer  Anzahl  vorhanden,  so  wirken  sie  gewissermaßen  reflektierend  auf  die 
Stromwellen  und  schwächen  die  Übertragung.  Hinsichtlich  des  Wirbelstrom- 
verlustes  und  der  Ableitung  müssen  hierbei  auch  gewisse  Bedingungen  erfüllt  sein, 
sonst  kommt  die  gunstige  Wirkung  der  Selbstinduktion  nicht  zur  Geltung  (Breisig). 

Nach  Pupin s  Verfahren  sind  in  den  letzten  Jahren  zahlreiche  Telephou- 
leitungen  konstruiert  worden,  bei  denen  eine  vorzügliche  Wirksamkeit  dieser  so- 
genannten Induktanzspulen  beobachtet  worden  ist.  Man  erreicht  jetzt  mit  sehr 
viel  dünneren  Drahtieitungen  als  bisher  den  gleichen  Wirkungsgrad  der  tele- 
phonischen Übertragung. 

Über  die  sehr  interessanten  Einzelheiten  der  Theorie  siehe: 

WiKTLiSBACH,  Lelirbucli  der  Telephonie  1899.  —  Pupin,  Tronbactions  of  Ihu  American 
Institute  of  electrlcal  Engineers  1899,  1900.  —  F.  Bnutisia,  Eloktrotedin.  Zeitschr.  1902.  — 
F.  DoLUZALKK  u.  A.  EuELiNo,  ElektroLcchn.  Zoitschr,  1903.  —  T.,,  Rkllstah,  Phys.  Zeitschr.  1903. 

Telephonische  Meßtechnik. 

Nur  kurz  soll  an  dieser  Stelle  auf  einige  Meßmethoden  eingegangen  werden, 
welche  speziell  in  der  Fernsprechtechnik  zur  Untersuchung  der  telephonischen 
Apparate  und  Leitungen  Anwendung  finden.  Auf  die  allgemeine  Bedeutung  des 
Telephons  als  Nullinstrument  in  Brücken-  und  DifFerentialschaltongen,  welche  bei 
den  verschiedensten  physikahschen  Meßmethoden  zutage  tritt,  sei  hier  nur  ver- 
wiesen. 

Die  Intensität  der  Telephonströme  messend  zu  verfolgen,  bereitet  insofern 
große  Schwierigkeiten,  als  es  sich  ja  beim  Sprechen  um  ganz  unregelmäßige,  von 
langen  Zwischenräumen  unterbrochene  Wellenserien  handelt.  Immerhin  kann  man 
sich  die  Aufgabe  stellen,  den  Mittelwert  des  Quadrates  der  Stromstärke  inner- 
halb einer  bestimmten  Zeit  zu  ermitteln,  also  diejenige  Größe,  die  in  der 
Technik  als  effektive  Stromstärke  bezeichnet  wird,  Für  die  Messung  derselben 
kornnj^en  in  Betracht  Spiegeldynamometer,  Dynamoboloaeter,  Elektrometer  und 
Thermqelömente*  also  im  wesentlichen  dieselben  integrierenden  Instrumente, 
welohö  J  aiict .  bei   der  Untersuchung  Hsufrzsch^r  Schwingmjgen   Anwendung   ge- 
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fanden  haben.  Da  die  zu  messende  Wirkung  dem  Quadrate  der  Stromstärke 
proportional  ist,  so  versagen  diese  Methoden  fast  alle,  wenn  die  Intensität  des 
Stromes  wesentlich  imter  die  Größenordnung  eines  Milliampere  herabgeht  Als 
das  empfindlichste  Instrument  dieser  Art  kann  gegenwartig  wohl  eine  von  Duddüi, 
angegebene  Anordnung  angesehen  werden,  bei  welcher  ein  überaus  feiner  Ileiz- 
dxaht,  der  von  dem  zu  messenden  Telephonstrom  durchflössen  wird,  in  unmittel- 
barster Nähe  eines  beweglich  aufgehängten,  an  die  Spule  eines  DKi'KK/-Galvano- 
meters  angeschlossenen  Thermoelementes  angebracht  isL.  Die  Strahlung  dos 
Heizdrahtes  erwärmt  dann  die  Lötstelle  des  Thermoelementes,  welche  einen 
schwachen  Gleichstrom  erzeugt,  der  eine  Spulendrehung  hervorbringt. 

Das  optische  Telephon  von  Max  Wien  (Ann.  d.  Phys.  44.  (581  und  4'2.  5915) 
ist  ein  als  Meßinstrument  ausgebildetes  Telephon,  dessen  Membranbewegung  auf 
einen  Spiegel  übertragen  wird.  Fällt  ein  schmales  Lichtbündel  auf  diesen  Spiegel, 
so  wird  das  reflektierte  Strahlenbundel  durch  die  schnellen  Vibrationen  ver- 
breitert erscheinen,  diese  Verbreiterung  ist  ein  Maß  der  Maximalamplitude  des 
schwingenden  Systems.  Dieses  Instrument  mißt  also  eine  Größe,  welche  dc^r 
Stromstarke   der  Schwingungen  in   erster  Annäherung  direkt  proportional  ist 

Wesentlich  genauere  Messungen  lassen  sich  erzielen,  wenn  man  an  Stelle 
des  natürlichen  Sprechstromes  künstlich  und  regelmäßig  erzeugte  Ströme  sub- 
stituiert, die  hinsichtlich  ihrer  Intensität  und  Frequenz  den  Sprechströmen  etwa 
gleichkommen.  Dies  empfiehlt  sich  zum  Beispiel,  wenn  man  den  Wirkungsgrad 
der  Übertragung  auf  einer  telephonischen  Linie  prüfen  will.  Man  erzeugt  dann 
zweckmäßigerweise  konstante  Wechselstrome  etwa  von  200,  von  500,  von  800, 
von  1000  und  von  1500  sekundlichen  Perioden  und  untersucht  die  Übertragung 
jeder  einzelnen  dieser  Schwingungsarten. 

Die  Erzeugung  derartiger  Schwingungen  zu  Meüzwecken  erfolgt  am  besten 
mittels  der  zuerst  wohl  von  Max  Wien  (Ann.  d.  Phys.  4.  425.  1901)  methodiach 
ausgebildeten  Wechselstromsirene;  dieselbe  besteht  aus  einer  von  einem  Motor 
konstant  angetriebenen  Eisenscheibe,  deren  Umfang  zahnradartig  geteilt  ist.  Gegen- 
über den  Zähnen  der  Scheibe  sind  feststehend  angeordnet  Elektromagnete,  welche 
durch  permanente  Magnete  oder  durch  eine  Gleichstromsp eisung  polarisiert  sind. 
Indem  die  Zäline  der  rotierenden  Scheibe  den  magnetischen  Schluß  dieser 
Elektromagnetkreise  abwechselnd  verbessern  und  verschlechtem,  werden  Schwan- 
kungen des  magnetischen  Flusses  erzeugt,  welcher  in  den  Spulen  Wechselstrom 
induziert  Die  Sirene  für  telephonische  Meßzwecke  ist  von  Dolezalek  vervoll- 
kommnet worden. 

Von  Wichtigkeit  ist  es,  ganz  reine  Sinusschwingungen  zu  erhalten,  da  man 
meist  nur  mit  einer  Frequenz  arbeiten  will;  dies  kann  bis  zu  einem  gewissen 
Grade  durch  die  Form  der  Zähne  der  rotierenden  Scheibe  erreicht  werden. 
Sicherer  ist  es,  den  von  der  Sirene  erzeugten  Strom  zuerst  in  einen  auf  die 
Frequenz  der  Maschine  abgestimmten  besonderen  Schwingungskreis  zu  leiten  und 
den  Meßstrom  erst  diesem  Schwingungskreise  durch  Transformation  zu  entnehmen. 
•Hierbei  werden  alle  nicht  mit  der  Grundfrequenz  übereinstimmenden  Ober- 
schwingungen so  stark  gedämpft,  daß  der  dem  Resonanzkreise  entnommene  Meß- 
strom als  rein  sinusförmig  angesehen  werden  kann  (M.  Wien). 

Die  bereits  auf  Seite  794  erwähnten  Mikrophonsummer  eignen  sich,  wie 
F.  Dolezalek  gezeigt  hat,  besonders  zu  Meßzwecken  an  Telephonapparaten,  da 
sie  sehr  reine  Sinusschwingungen  ergeben.  Alle  anderen  Summer,  Saitenunter- 
brecher usw.  mit  metallischen  Kontakten,  an  welchen  sehr  plötzlich  Strom- 
schließungen und  Öfihungen  stattfinden,  eignen  sich  wegen  der  auftretenden  Ober- 
schwingungen zu  telephonischen  Meßzwecken  nur  dann,  wenn  diese  Ober- 
schwmgungen  durch  besondere  Resonanzkreise  wieder  eliminiert  werden. 

Eine  völlig  exakte  Messung  der  elektnschen  Schwmgtmgen  von  der  Größen- 
ordnung der  Sprechstrome  ist  erreichbar  durch  ein  Instrument  von  A.  Franke, 
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welches  iinter  dem  Naitien  „Wellenmesser"  beschrieben  woidcn  isU  Dasselbe 
verwirklicht  gewissermaßen  das  Prinzip  der  mit  dem  Kompensator  erziclbaren 
Spannungsvergleichung  für  Wechselströme  höherer  Frequenz.  Denken  wir  uns 
zwei  Wechselstromsirenen  von  der  gleichen  Achse  angetrieben  und  die  strora- 
empfangenden  Elektromagnete  verschiebbar  angeordnet,  so  wird  m  beiden  Elektro- 
magneten ein  Wechselstrom  von  derselben  Frequenz  erzeugt,  die  Phase  beider 
Strome  kann  aber  durch  Verschiebung  der  Elektromagnete  längs  des  Umkreises 
des  Ankerradea  beliebig  verschoben  werden.  Durch  Änderung  des  Abstandes 
des  Elektromagneten  von  dem  Zahnradanker  kann  außerdem  die  Intensität  des 
Wechselstromes  in  beliebig  weiten  Grenzen  vaniert  werden^  Denkt  man  sich 
den  Magneten  der  einen  Sirene  fest  angeordnet,  den  der  anderen  Sirene  durch 
zwei  Mikrometerverachiebungen  hinsichtlich  Phase  und  IntenaitAt  verstellbar,  so 
kann  man  dem  zweiten  Elektromagneten  einen  Wechselstrom  entnehmen,  der  zur 
Kompensation  des  dem  ersten  Elektromagneten  entnommenen  Wechaelstromes 
dienen  kann,  welche  Veränderung  auch  immer  dieser  letztere  durch  irgend- 
welche Leitungsanordnungen  oder  Apparate  hinsichthch  seiner  Intensität  oder 
Phase  erlitten  haben  mag.  Sendet  man  daher  den  aus  dem  ersten  Elektro- 
magneten entnommenen  Strom  in  irgend  ein  kompliziertes  Leitungssystem  hinein, 
und  beabsichtigt  man,  den  am  anderen  Ende  der  Leitung  durch  irgendwelche 
Apparate  empfangenen  Strom  zu  messen,  so  kann  dieses  in  der  Weise  geschehen, 
daß  man  die  am  Empfangsapparate  auftretende  elektromotorische  Kraft  des 
Wechselstromes  durch  eine  variable  elektromotorische  Kraft,  welche  man  dem 
zweiten  Elektromagneten  entnimmt,  kompensiert,  wobei  ein  Telephon  als  Nnll- 
matrument  dienen  kann.  Nach  dieser  Methode  sind  interessante  Versuche  an 
telephonischen  Femleitungen  von  F.  Breisig  ausgeführt  worden  (ElekLrotechu. 
Zeitschr.   1902). 

Eine  ideale  Meßmethode  für  Sprechwechselstrome  müßte  den  gesamten  zeit- 
lichen Verlauf  jedes  einem  gewissen  Sprachlaut  entsprechenden  Stromes  ermitteln 
lassen.  Die  ersten  umfangreichen  Versuche,  die  den  Sprachlauten  entsprechenden 
Schwingungsaerien  aufzuzeichnen,  stammen  -von  Fköhlich  (Elcktrotechn.  Zeitschr. 
65.  1889).  Neuerdings  scheint  das  Saitengalvanometer  (von  Einthovrn,  vi'rein- 
fachte  Form  von  Edelmann)  der  für  diesen  Zweck  geeignetste  Oszillograph  mit 
photographischer  Registrierung  zu  sein. 
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Die  Theorien  der  elektrischen  Erscheinungen. 


Von  L.  Graetz. 
(Die  Literatui  Ist  bis  1906  beracksiclibgL.) 

A)  Allgemeine  Betrachtungen. 

§  I.     Femkräfte  und  vermittelte  Kräfte. 

1.  Seitdem  die  Keantnis  der  elektrischen  und  magnetischen  Erscheinungen 
bis  zu  der  Entdeckung  der  Indnktionsersch einungen  vorgedrungen  war,  ist  dieses 
Gebiet  in  theoretischer  Hmsicht  der  Schauplatz  pnnzipieller  Streitfragen  geworden. 
Eine  ganze  Anzahl  von  Tatsachen  ließen  sich  durch  ganz  verschiedenartige  Auf- 
fassungen nahezu  gleich  gut  erklären,  so  daß  durch  sie  eine  Entscheidung  nicht 
geboten  werden  konnte,  und  nur  weitere  Erfahrungen  konnten  das  Übergewicht 
der  einen  über  die  andere  Anschauung  begründen. 

Die  eine  dieser  prinzipiellen  Streitfragen  ist  die  Frage,  ob  die  mechanischen 
Kräfte,  die  wir  in  einem  elektrostatischen  oder  elektromagnetischen  Felde  auftreten 
sehen,  direkte  Fernkräfte  oder  ob  sie  vermittelte  Kräfte  sind.  Vor  MAXWia-L 
suchte  man  alle  Erscheinungen  auf  Femkrafte  zurückzuführen,  erst  Faraday  und 
nach  ihm  Maxwell  versuchten  alle  auftretenden  Wirkungen  auf  Vorgänge  in  der 
unmittelbaren  Nachbarschaft  derselben  zurückzuführen.  Eine  Folge  der  zweiten 
U  ;^  j  Auffassung  ist  die,  daß  stets  ein  Medium  angenommen  werden  muß,  in  welchem 

die  unsichtbaren  Vorgänge,  die  zur  Übermittlung  der  sichtbaren  Wirkung  von 
einer  Stelle  zu  einer  anderen  dienen,  ihren  Sitz  haben  und  eine  weitere  Foljije 
ist,  daß  diese  Wirkungen  Zeit  zu  ihrer  Fortpflanzung  brauchen.  Seitdem  durch 
Hertz  diese  letztere  Folgerung  esperimentell  bewiesen  ist,  werden  die  Fernkräfte 
in  der  Elektnzitätslehre  als  scheinbare  angesehen  und  die  alten  Theorien,  die 
diese  Femkrafte  als  wirkliche  ansehen,  haben  nur  mehr  die  Bedeutung,  daß  sie 
in  gewissen  Gebieten  die  tatsächlichen  Gesetze  dieser  Elräfte  richtig  und  in 
möghchst  einfacher  Form  geben.  Indes  muß  gesagt  werden,  daß  der  Begriff  der 
vermittelten  Kräfte  kein  ganz  klarer  ist.  Er  hängt  unmittelbar  mit  der  Vor- 
stellung kontinuierhcher  oder  diskreter  Verteilung  der  Materie  resp.  des  krafl- 
vermittelnden  Mediums  zusammen.  Eme  innere  Bewegung  eines  wirklich  kon- 
tinuierlichen Stoffes,  also  eine  Bewegung,  durch  welche  nach  verschiedenen 
Richtungen  hin  verschiedene  Spannungen  oder  Drucke  ausgeübt  werden,  dürfte 
kaum  vorstellbar  sein.  Alle  Dilatationen  und  Kompressionen,  Druck  und  Zug- 
wirkungen verlangen,  wie  es  schemt,  diskrete  Teile.  Wenn  man  aber  diskrete 
Anordnungen  für  das  kraftvermittelnde  Medium  zugibt  (für  die  Materie  ist  das 
lange  die  allein  geltende  Vorstellung,  während  man  für  den  Äther  bisher  noch 
meistenteils  Kontmuität  annimmt),  dann  sind  nur  zwei  Möglichkeiten  vorhanden, 
entweder  die  diskreten  Teile  sind  und  bleiben  getrennt,  dann  sind  die  Kräfte, 
die  zwischen  ihnen  auftreten,  auch  Femkrafte,  wenn  sie  auch  nur  auf  sehr  geringe 
Entfernung  wirken,  oder  aber  die  diskreten  Teile  sind  nicht  in  dauernder  Trennung, 
sondern  sie  bewegen  sich  und  stoßen  aneinander,  wie  es  die  kinetische  Gastheorie 
aTiTiiTTfiTTit  In  diesem  letzteren  Fall  allein  scheinen  alle  Schwierigkeiten  gehoben 
zu  sein,    und  wer  von  vermittelten  Kräften  q)richt,  'wird  schließlich   dem  ver- 
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mittelnden  Medium  die  Eigenschaften  der  diskreten  Anordnung  und  der  Be- 
wegung dieser  diskreten  Teile  zuschreiben  müssen.  Indes  ist  heute  die  Frage- 
stellung noch  nicht  ganz  bis  zu  dieser  Grenze  vorgedrungen,  vielmehr  wird  dem 
vermittelnden  Medium  noch  allgemein,  wenn  man  ilberhaupt  über  dasselbe 
Spekulationen  machen  will,  kontinuierlicher  Zusammenhang  beigelegt,  was  eine 
mehr  summarische,  nicht  ms  einzelne  gehende,  also  die  Feinheiten  verwischende 
Betrachtung  ist 

§  2.     Stoff  und  Feld. 

2.  Die  zweite  der  oben  erwähnten  pnnzipiellen.  Streitfragen  ist  folgende. 
Die  Erscheinungen  der  Elektrostatik  und  der  elektrischen  Ströme  lassen  sich 
einfach  so  auffassen,  als  ob  dasjenige,  was  wir  Elektrizitatsmenge  nennen, 
etwas  sei,  was  einem  Stoff,  einer  Materie  ähnUch  ist.  Es  entspricht  in  vieler 
Beziehung  einem  gewöhnlichen,  chemischen  Stoff,  es  hat  manche  Eigenschaften 
mit  ihm  gemein;  dieser  Stoff,  resp.  diese  zwei  Stoffe,  da  positive  und  negative 
Elektrizität  entgegengesetzte  Eigenschaften  haben,  können  im  Gleichgewicht  in 
bestimmter  Weise  verharren  und  sie  können  sich  bewegen.  Gleichgültig,  ob  man 
die  Kräfte  zwischen  ihnen  als  Femkräfte  oder  vermittelte  Kräfte  ansieht,  die 
Annahme  der  stofflichen  Natur  der  Elektnzitat  ist  in  den  eben  erwähnten  Ge- 
bieten eine  brauchbare  und  naturliche  Hypothese.  Andererseits  aber  besitzen 
elektrische  Ströme  ein  magnetisches  Feld,  und  in  dieser  Hinsicht  weicht  die 
Elektrizität  ganz  wesentlich  ab  von  jedem  sonst  bekannten  Stoff.  Daher  wird  in 
der  MAXWELLschen  Theorie  die  stoffliche  Natur  der  Elektrizität,  trotz  allen  An- 
scheines, ganz'  geleugnet  Bei  ihr  ist  der  Zusammenhang  zwischen  elektrischen 
und  magnetischen  Verschiebungen  eines  kontinuierlichen  Mediums  das  allgemein 
gültige  Prinzip  und  unter  speziellen  Umständen  können  diese  Verschiebungen  so 
angeordnet  sein,  daß  ihre  Eigenschaften  den  Eindruck  eines  Stoffes,  eines  stoff- 
lichen Trägers  machen.  Die  Elektrizitätsmengen  sind  in  dieser  Theoiie  kein 
Stoff,  sondern  Konvergenz-  oder  Divergenzstellen  von  Kraftlinien.  Dieser  Teil 
ist  der  unbefriedigendste  der  MAXWELLschen  Theorie.  Insbesondere  gibt  die 
MAXAVEi.Lsche  Theorie  gar  keine  Rechenschaft  über  die  Erscheinungen  und  Gesetze 
der  Elektrolyse,  während  diese  nach  der  Stofftheorie  sich  in  sehr  einfacher  Weise 
zusammenfassen  lassen,  nämlich  so,  daß  dieser  Stoff,  die  „Elektrizität",  in  diskrete 
Teile,  Atome,  geteilt  erscheint,  welche  unabhängige  Existenz  besitzen  und  welche 
mit  der  gewöhnlichen  Materie  in  bestimmte  atomistische  Verbindungen  treten 
können.  Diese  Vorstellung  der  Elektrizitätsatome  hat  sich  nun  weiter  als  sehr 
fruchtbar  erwiesen  im  Gebiet  der  Theorie  der  Kathodenstrahlen,  überhaupt  im 
Gebiet  der  Gasentladungen,  wie  auch  im  Gebiet  der  Becquerel-Strahlen,  bei  den 
magneto-optischen  Erscheinungen  usw.  Und  zwar  lassen  sich  die  Erscheinungen 
dieser  Gebiete  qualitativ  und  auch  quantitativ  zusanomenfassen,  indem  man  die 
Elektrizität  in  kleinste  Teile  geteilt  annimmt,  Elektronen,  positive  oder  nega- 
tive, welche  mit  der  gewöhnlichen  Materie  atomistische  Verbindungen  eingehen 
können,  welche  aber  auch  (nach  der  bisherigen  Kenntnis  nur  die  nega- 
tiven) unter  Umständen  frei  existieren  und  sich  frei  bewegen  können.  Unter 
der  Annahme  der  „Divergenz  von  Kraftlinien"  sind  die  erwähnten  Erscheinungen 
nicht  wohl  einfach  zusammenzufassen. 

3.  Diese  zwei  verschiedenen  Vorstellungsreihen,  von  denen  die  letztere  eine 
schärfere  Umgrenzung  der  Vot-Maxwell  sehen  Anschauungen,  die  erstere  die  Max- 
well sehe  ist,  verknüpft  nun.  die  neuere  Elektronentheorie,  wie  sie  ins- 
besondere von  H,  A.  LoRENTzi  T^d  von  Weechert*  aufgestellt  wurde.  In  dieser 
werden  die  Elektrcxnen  als  selbständige,  für  sich  bestehende  Individuen  betrachtet, 

1  H.  A,  LQK&Nxi,  Versuch  einer  Theorie  der  elektrisclien  und  optischen  Erscheinung  in 
bewegten  Köjqpfeik.'  'Leydeil  1893.  —  2  E.  WlBCHKftT-,  Afch  d.  |ih7».-5kon  Gea.  zu  Königsberg 
1894.  4;  i^^-'h  Wie^.  Ann.  60.  2^y  189^.  .  ^      ,  / 
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welche  auch  selbständige  Bewegung  haben  können.  Andererseits  wird  der  Äther 
als  vorhanden  angenommen,  der  m  bestimmter  Weise  auch  da  elektrische  und 
magnetische  Verschiebungen  zeigt,  wo  keine  Elektronen  vorhanden  sind.  Und 
endlich  werden  die  Elektronen  mit  dem  Äther  m  einen  bestimnaten  Zusammen- 
hang gebracht,  wodurch  ruhende  und  bewegte  Elektronen  ihr  Feld  erhalten,  wo- 
durch   also  die  Felderscheinungen  der  Elektrizität  hervorgebracht  werden. 


iK  §  3.     Übersicht  der  Theorien. 

iVi  4.    Die  Theonen   der  Elektrizität  vor  Maxwell  nahmen  die  Elektnzitat  als 

etwas  Stoffliches  an  und  erklärten  ihre  Wirkungen  als  Femwirkungen.  Die 
g'l  IVlAXWELLsche  Theorie   dagegen  und  die  Elektronentheone,   die  heute  allein  von 

Bedeutung  sind,  betrachten  alle  Wirkungen  der  Elektnzitat  als  vermittelte.  Die 
Elektronentheone  dagegen  hat  wieder  vielfache  Ähnlichkeit  mit  den  Vor-MAXWELL- 
schen  Theorien,  weil  sie  die  Elektrizität  selbst  als  einen  Stoff  annimmt,  was  die 
Maxwell  sehe  Theorie  mcht  tut.  Es  werden  daher  die  alten  Vorstellungen,  welche 
man  sich  vor  Maxwell  gebildet  hatte,  m  der  Elektronentheone  wieder  angewendet, 
j  r :  5.  Was  man  aber  nach  dem  Vorgang  von  Hertz  1  jetzt  unter  der  „Maxwell sehen 

Theorie"  versteht,  ist  etwas  Allgemeineres.  Nach  HDertz  ist  die  MAXWELLsche 
Theorie  das  System  der  MAXWELLschen  Differentialgleichungen  und  als  solches 
ist  sie  unabhängig  von  jeder  Vorstellung  über  den  mechanischen  Zusammenhang 
der  in  ihr  auftretenden  Größen,  unabhängig  von  jedem  Bild,  das  man  sich  von 
den  Erscheinungen  machen  will,  also  auch  unabhängig  von  der  Annahme  eines 
Äthers,  ja  auch  unabhängig  von  der  Annahme  oder  Ablehnung  der  Elektronen. 
Man  kann  in  dem  Fall  der  ruhenden  Körper  die  Elektronentheorie  als  einen 
speziellen  Fall  der  MAXWELLschen  Theorie  ansehen,  speziell  insofern,  als  sie 
zwar  die  MAXWELLschen  Gleichungen  ebenfalls  besitzt,  den  in  diesen  auftretenden 
Größen,  Elektrizitätsmengen,  Dielektrizitätskonstante,  Leitungsfahigkeit  aber  eine 
spezielle  Veranschauhchung  unterlegt 

Anders  ist  es  mit  der  Theorie  der  Elektnzitat  m  bewegten  Körpern.  In 
diesen  sind  die  MAXWELLsche  Theorie,  wie  sie  von  Hertz  explizite  dargestellt 
wurde,  die  Elektronentheone  von  Lorentz  (in  der  ursprunglichen  Form)  und  die 
Theorie  von  Cohn  auch  inhaltlich  verschieden. 

Für  ruhende  Körper  sind  also  die  tatsächlichen  Zusammenhange,  wenn  man 
von  dem  permanenten  Magnetismus  und  der  Dispersion  absieht,  ohne  daß  irgend 
welche  besondere  Vorstellungen  notwendig  sind,  durch  die  Maxwell-Hertz sehen 
Gleichungen  gegeben,  für  bewegte  Körper  ist  auch  der  definitive  tatsächliche 
Zusammenhang  zum  Teil  noch  unbestimmt 

ö.  Alle  Theorien,  welche  nur  tatsächliche  Zusammenhänge  geben,  können 
als  phänomenologische  bezeichnet  werden,  im  Gegensatz  zu  den  mechani- 
schen, welche  spezielle  mechanische  Bilder  von  diesen  Zusammenhangen  geben. 
Die  MAXWELLsche  Theorie  im  Hertz  sehen  Sinne  ist  danach  eine  phänomenologische. 
Die  Elektronentheorie  bildet  auch  hierbei  einen  Übergang,  indem  sie,  durch  die 
Annahme  bestimmter,  für  sich  bestehender  Elektronen,  schon  eine  spezielle  Vor- 
stellung einführt     Die  Theone  von  Cohn  ist  eine  rein  phänomenologische. 

Die  phänomenologischen  Theorien  beschranken  sich  also  rein  auf  die  Dar- 
stellung der  tatsachhch  beobachteten  oder  beobachtbaren  Erscheinungen.  Da 
diese  immer  an  matenellen  Körpern  gewoimen  sind,  da  alle  beobachtbaren  Er- 
scheinungen an  matenellen  Körpern  auftreten,  so  braucht  diese  Methode  in  dieser 
strengen  Form  gar  keine  Vorstellungen  von  unsichtbaren  Dmgen,  die  den  Er- 
scheinungen erst  untergelegt  werden,  wie  von  Elektrizitätsmenge,  Magnetismus- 
menge,   Äther  u.dgl.     Sie  definiert  einfach  aus  den  beobachteten  Gesetzen  die- 

1  H  Hertz,  Ausbreitung  der  elektrischen  Kraft  23.  1893 
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jenigen  von  diesen  Begnffen,  welche  sie  zur  einfachen  Darstellung  der  Erscheinungen 
braucht,  ohne  irgend  welche  speziellen  Vorstellungen  diesen  Begriffen  zugrunde 
legen  zu  müssen. 

Indes  ist  eine  ganz  strenge  Durchführung  dieser  Methode  nicht  möglich. 
Denn  da  die  beobachtbaren  Erscheinungen  immer  an  ausgedehnten  Korpern 
auftreten,  also  je  nach  der  Form  dieser  Körper  von  verschiedener  Größe  und 
auch  Art  sind  (Translationskrafte,  Drehungsmomente),  so  muß  man,  um  nicht  jeden 
Fall  einzeln  zu  behandeln,  sondern  um  alle  Falle  einer  Erschemungsklasse  zu- 
sammenzufassen, auf  die  Elemente,  auf  die  kleinsten  materiellen  Teile  zurück- 
gehen und  insofern  geht  man  auch  schon  über  die  reine  Erfahrung  hinaus.  Das 
wesentliche  ist  aber  bei  dieser  Methode,  daß  sie  ohne  Rücksicht  auf  mechanische 
Möghchkeiten  die  Zusammenhänge  einfach  aus  der  Erfahrung  entnimmt. 

7.  Die  mechanischen  Theorien  suchen  um|;ekehrt  für  die  elektrischen 
und  magnetischen  Erscheinungen  eine  vollständige  mechanische  Erklärung 
zu  geben.  Sie  stellen  ein  mechanisches  Körpersystem  auf,  dessen  einzelne 
Teile  m  angebbarer  Weise  miteinander  zusammenhängen  und  sie  identifizieren 
gewisse  Zustande  oder  Bewegungen  desselben  mit  entsprechend  elektrischen  oder 
mechanischen  Größen.  Natürlich  muß  das  System  so  gewählt  sein,  daß  wenigstens 
zum  Teil  in  ihm  die  Zustande  und  Bewegungen  dieselben  Zusammenhänge  zeigen, 
wie  es  erfahrungsgemäß  die  elektrischen  und  magnetischen  Erscheinungen  tun. 
Diese  Methode  stellt  also  ein  mechanisches  Bild  der  elektromagnetischen  Er- 
scheinungen auf.  Sie  begnügt  sich  zu  diesem  Zwecke  nicht,  und  kann  sich  nicht 
begnügen,  mit  den  erfahrungsgemäß  festgestellten  Beziehungen,  deren  Ausdruck 
zum  Teil  nach  der  ersten  Methode  gewonnen  wurde,  sondern  sie  muß  unsichtbare, 
unbeweisbare  Zwischenglieder  und  Zwischenmedien  supponieren,  um  ihr  Ziel 
erreichen  zu  können,  aber  Zwischenmedien,  denen  sie  möglichst  die  in  der  all- 
gemeinen Mechanik  als  gültig  angenommenen  Eigenschaften  beilegt.  Diese 
Methode  greift  also  weit  über  die  unmittelbare  Erfahrung  hinaus.  Dn  sich  die- 
selben tatsachlichen  Zusammenhänge  durch  eine  Reihe  von  verschiedenen  Me- 
chanismen erzeugen  lassen  —  schon  bei  unseren  gewöhnlichen  Maschinen 
können  wir  gewissen  Maschinenteilen  bestimmte  Bewegungen  durch  verschiedene 
Mittel,  Seile,  Kegelräder,  Exzenter,  auferlegen  — ,  so  kann  es  eine  Reihe  von 
verschiedenen  Bildern  geben,  welche  die  elektrischen  und  magnetischen  Er- 
scheinungen mechanisch  darstellen.  Jedes  dieser  Bilder  wird  nun  außer  den 
bekannten  noch  andere  Zusammenhänge  zeigen  müssen  oder  können,  so  weit  es 
nämlich  über  die  bloße  Erfahrung  hinausgeht  Zum  Teil  werden  diese  neuen 
Zusammenhänge  über  den  Wert  der  einzelnen  Bilder  entscheiden  lassen,  zum 
Teil  werden  sie  nur  die  größere  oder  geringere  Einfachheit  derselben  zu  klassi- 
fizieren gestatten. 

8.  Der  Standpunkt  der  phänomenologischen  Theorien  ist  derjenige  der 
klassischen  Arbeiten  von  Green,  Ampere,  F.  Neumann,  W.  Thomson,  W.  Weber, 
Kirchhoff,  Helmholtz.  Die  Grund elemente,  die  hierbei  ins  Auge  gefaßt  sind, 
sind  Elektrizitätsmengen  und  Stromelemente.  Auch  die  MAXWELLsche  Theorie 
in  der  Form,  wie  sie  Hertz  ihr  gegeben  hat,  gehört  zu  dieser  Klasse.  Hier 
spielen  allerdings  nicht  mehr  die  Elektrizitätsmengen  und  Stromelemente  die  Rolle 
der  Grund  elemente,  sondern  die  elektrischen  und  magnetischen  Kräfte.  Die 
MAXWELLsche  Theorie,  als  phänomenologische  genommen,  ist  umfassender  als 
die  alten,  weil  sie  auch  die  Tatsache  enthält,  die  erst  durch  Hertz  bewiesen, 
obwohl  schon  vorher  von  Maxwell  erkannt  wurde,  daß  die  elektrischen  Wirkungen 
sich  mit  Lichtgeschwindigkeit  fortpflanzen.  Die  Theorien,  die  vor  Maxwell 
aufgestellt  wurden,  sind  daher  naturgemäß  unvollständig.  Die  Fernwirkungs- 
theorie  von  Helmholtz,  welche  die  älteren  Theorien  erweiterte,  umfaßt  zwar 
die  MAXWELLsche  Theorie  als  speziellen  Fall,  sie  beruht  aber  ganz  auf  der  Vor- 
stellung der  Femwirkungen. 
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Für  den  heutigen  Stand  der  Physik  kommt  alBO  als  phänomenologische 
Theorie  nur  die  MAXWELLsche  Theorie  in  Betracht,  soweit  es  sich  um  ruhende 
Körper  handelt 

9.  Die  Einfnhrung  der  Elektronen  m  die  MAXWELLsche  Theorie  durch 
H.  A.  LoRENTZ  bietet  einen  Übergang  von  den  phänomenologischen  Theorien  zu 
den  mechanischen.  Da  sie  eben  den  Elektronen  selbst  noch  ein  Feld  zuschreiben 
muß,  und  der  Zusammenhang  zwischen  der  Bewegung  der  Elektronen  und 
dem  Feld,  ohne  mechanische  Begründung,  rein  phänomenologisch  angenommen 
wird,  so  gehört  sie  zum  Teil  noch  m  die  KHasse  der  phänomenologischen. 
Immerhin  aber  ist  sie  durch  die  Annahme  von  Elektronen  selbst  schon  mechanisch. 

Die  Annahme  von  individuellen  Elektronen  kann  als  eine  Umbildung  der 
alten  Vorstellung  der  elektrischen  Flmda  angesehen  werden.  Jedoch  enthält  sie 
bedeutend  mehr  als  jene.  Die  Fluida  waren  besondere  Matenen,  deren  Teile 
durch  wirkliche  Feinkrafte  aufeinander  wirken.  Den  Elektronen  werden  dagegen 
keine  Femkrafte  beigelegt.  Die  Elektronen  brauchen,  um  die  Wirkungen  in  die 
Feme,  die  sie  tatsächlich  haben,  auszuüben,  als  vemuttelndes  Medium  den  Äther, 
der  bei  den  alten  Fluida  keine  Rolle  spielte.  Die  Teilung  des  elektrischen 
Fluidums  in  diskrete  Teile,  wie  die  Elektronentheone  sie  annimmt,  scheint  den- 
selben Fortschritt  zu  involvieren,  wie  ihn  die  Atomistik  in  der  Untersuchung  und 
Auffassung  der  körperlichen  Materie  hervorgebracht  hat. 


B)   Die  Vor -Maxwell sehen  Theorien. 

§  4.     Die  Fluidumtheorien. 

10.  Eine  große  Anzahl  elektrischer  Erscheinungen  läßt  sich  durch  die  An- 
nahme verständlich  machen,  daß  dasjenige,  was  wir  Elektnzität  nennen,  ein  sehr 
feiner,  leicht  beweglicher  Stofif  sei,  der  so  geringe  Masse  hat,  daß  sein  Gewicht 
mit  unseren  Methoden  nicht  meßbar  ist,  der  also  als  frei  von  Gravitation  an- 
gesehen werden  kann,  d.  h.  daß  die  Elektrizität  ein  ganz  oder  fast  gewichtsloses 
Fluidum  sei.  Dabei  aber  verlangt  der  polare  Unterschied  zwischen  positiver  und 
negativer  Elektrizität  zunächst  sofort  zwei  solche  Fluida-  Ein  unelektrischer 
Körper  ist  danach  ein  solcher,  welcher  gleiche  Mengen  positiver  und  negativer 
Elektrizität  (gebunden)  enthält.  Diese  Mengen  müssen  so  groß  angenommen 
werden,  daß  es  nicht  moghch  ist,  einem  Korper  die  eine  Art  Elektnzität  ganz 
zu  entziehen.  Diese  Hypothese,  die  Hypothese  zweier  Fluida,  rührt  von 
Symmer  (1759)  heri.  Einen  Korper  positiv  elektrisieren,  heißt  danach  eine  ge- 
wisse Menge  positiven  Fluidums  von  einem  anderen  Körper  auf  ihn  übertragen, 
oder  eine  gewisse  Menge  negativen  Flmdums  ihm  wegnehmen  und  auf  einen 
anderen  Körper  überführen.  Von  den  kleinsten  Teilchen  dieser  Fluida  wird 
zunächst  angenommen,  daß  sie  sich  nach  dem  Coulomb  sehen  Gesetz  abstoßen 
oder  anziehen.  "Wenn  zwei  Körper^  und  B  zunächst  neutral  sind  und  man  ent- 
zieht dem  Korper  A  /"Einheiten  positiver  Elektrizität  rmd  bringt  sie  nach  B ,  ent- 
zieht ebenso  dem  Körper  B  iV Einheiten  negativer  Elektrizität  und  bringt  sie 
nach  ^,  so  ist  das  Resultat,  daß  der  Korper  ^5  P-|-  iV Einheiten  positiver  Elektrizität 
frei  besitzt,  daß  dagegen  seine  gebundene  Elektrizität  sich  um  iVEinheiten  von 
-\-  und  —  Elektrizität  vermindert  hat.  Entsprechendes  gut  für  A.  Wenn  man 
dagegen,  was  zu  demselben  Resultat  führt,  P  -\-  N  positive  Einheiten  von  A 
nach  B  fuhrt,  so  ist  Körper^  ebenso  positiv  elektrisch,  aber  seine  gebundene 
Elektrizität  hat  sich  nicht  vermindert  Bringt  man  drittens  P-\- 1^  negative  Ein- 
heiten von  B  nach  A,  so  ist  die  gebundene  Elektrizität  von  B  um  P-\-  iV  positive 
und  negative  Einheiten  vermindert     Die  Hypothese  setzt  also   voraus,   daß  bei 

1  J.  Peiestlky,  Geschichte  d.  Elektrizität  166  ff.  i  07. 
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jeder  Elektrisierung  auch  die  Menge  der  gebundenen  Elektrizität  geändert  werden 
kann.  Man  kann  die  Tatsache,  daß  sich  das  größere  oder  geringere  Quantum 
gebundener  Elektrizität  durch  nichts  kenntlich  macht,  nur  so  verstehen,  daß  man 
das  absolute  Quantum  gebundener  Elektrizität  in  jedem,  auch  dem  kleinsten, 
Körper  als  ungeheuer  groß  ansieht  Auch  in  der  Elektronentheorie,  welche 
dieselben  Vorstellungen  benutzt,  muß  die  Zahl  der  Elektronen  selbst  in  den 
kleinsten  Mengen  wagbarer  Körper  als  sehr  groß  angesehen  werden,  was  nach 
dem  Vorgang  der  Gastheorie  keine  erhebliche  Schwierigkeit  hat 

11.  Eine  andere  Hypothese  ist  von  Franklin i  aufgestellt  worden,  die 
Hypothese  eines  einzigen  Fluidums.  Das  eine  von  den  beiden  obigen 
Fluida  wird  beibehalten,  z.  B.  das  negative.  Ein  Korper  ist  dann  negativ,  wenn 
er  mehr  von  diesem  Fluid  um  enthält  als  im  normalen  Zustande,  positiv,  wenn 
er  weniger  enthält.  Man  muß  bei  dieser  Hypothese  auch  die  wägbare  Materie 
mit  m  Rechnung  ziehen  und  hat  dann  eigentlich  die  Hypothese  zweier  Fkiida, 
nur  daß  das  eine,  etwa  das  positive,  durch  die  Materie  ersetzt  ist  oder  mit  der 
Materie  fest  verbunden  ist.  Zwei  Teilchen  des  Fluidums  stoßen  sich  nach  dem 
Coulomb  sehen  Gesetz  ab,  ebenso  zwei  Teilchen  der  Materie.  Dagegen  ziehen 
sich  Fiuidumteilchen  und  Materienteilchen  nach  demselben  Gesetz  an.  Dabei 
kann  man,  um  die  gewöhnliche  Gravitation  mit  zu  erklären,  annehmen,  daß  die 
Anziehung  zwischen  Flmdum  und  Materie  caeteris  patibus  größer  ist  als  die  Ab- 
stoßung zwischen  Fluidum  und  Flmdum,  oder  zwischen  Materie  und  Materie.  Ein 
zusammengesetztes  Element,  aus  einem  Körperteilchen  und  Fluidum  bestehend, 
zieht  daher  ein  ebensolches  Element  an.  Daher  erklärt  sich  die  gewöhnliche 
Attraktion  (eine  ahnliche  Annahme  macht  die  Gravitationstheorie  von  H.  A.  Lorentz 
s.  unten  Nr.  157).  Die  normale  Ladung  mit  Fluidum  hat  ein  Korper  dann,  wenn 
sein  Fluidum  ein  außerhalb  des  Körpers  befindliches  Fiuidumteilchen  ebenso  stark 
abstößt,  wie  seine  Materie  es  anzieht  Maxwell ^  macht  darauf  aufmerksam,  daß 
nach  dieser  Hypothese  sehr  viel  elektrisches  Fluidum  zur  normalen  Ladung  eines 
Gramms  Materie  gehöre.  Denn  1  g  Gold,  zu  einem  Blatt  von  1  qm  ausgewalzt, 
kann  mindestens  noch  60000  elektrostatische  Einheiten  negativer  Elektrizität 
fassen.  Seme  normale  Ladung  muß  also  noch  viel  größer  sein.  Übrigens  ändert 
keine  noch  so  hohe  Elektrisierung  das  Gewicht  eines  Korpers  um  meßljare  Beträge. 

§  5.     Elektrostatik  und  elektrische  Ströme. 

12.  Die  beiden  Hypothesen  erklären  an  sich  die  rein  elektrostatischen  Er- 
scheinungen gleich  gut 8.  Die  Ladung  eines  Körpers  durch  Mitteilung  von 
Elektrizität  beruht  einfach  auf  einer  Zuführung  resp.  Wegnahme  von  Fluidum. 
Die  Influenzwirkungen  auf  einem  neutralen  Leiter  kommen  durch  die  femwirkenden 
Kräfte  der  Flmda  zustande.  Die  Eigenschaften  der  Dielektra  werden  durch 
Trennung  der  Elektrizitäten  in  den  Molekülen  der  dielektrischen  Körper  erklärt, 
was  noch  in  verschiedener  Weise  geschehen  kann,  wie  in  Bd.  4  dieses  Hand- 
buchs S.  78  ff.  ausgeführt  ist  Die  ganze  ältere  mathematische  Theorie  4er  Elektro- 
statik spricht  stets  von  solchen  Elektrizitatsteilchen,  ohne  daß  jedoch  ihre  Folge- 
rungen mit  dieser  Hypothese  fallen.  Deim  im  Grunde  beruht  sie  nm  auf  dem 
erfahrungsmäßig  bekannten  Coulomb  sehen  Gesetz.  Zur  Erklärung  der  Kontakt- 
elektrizitat  wird  nur  noch  die  Erfahrungstatsache  hinzugenommen,  daß  an  der 
Grenzfläche  zweier  heterogener  Körper  eine  Kraft  auftritt,  welche  die  Elektrizitäten 
scheidet  Diese  läßt  sich  durch  eine  verschieden  starke  Anziehung  der  ver- 
schiedenen Körpermaterien  auf  die  Elektrizität  erklären*.     Der  Unterschied  von 

1  B  Franklin,  s.  ParasxLKY,  a.  a.  0.  —  2  Cl.  Maxwell,  Elektr.  u.  Magnetismus,  1.  §  37. 
—  3  Bei  der  translai-oiischen  Bewegung  von  Strömen  ergeben  sicli  dagegen  Unterschiede,  siehe 
A.  FöPPL,  Wied.  Ann.  27.  410.  1886.  —  E.  L.  NwHOLa  und  W.  S.  Fhaioclin,  SUl.  Joum.  (3) 
37".  J03.  1889.  _  4  H.  v.  Helmholtz,  Geawnm.  Abhandl.  1.  858. 
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Leitern   und  Nichüeitem  wird   auf  eme  freie  Beweglichkeit  des  Fluidums  in  den 
ersten,    und    ein    Festhaften    derselben    an    den  Molekülen    m    den    zweiten   ge- 
i  \\\  schoben. 

18.    Was  den  elektrischen  Strom,  der  dem  Ohm  sehen  Gesetz  folgt,  betrifft, 
IS  so  legt  zunächst  die  Tatsache,  daß  der  Strom  eine  Richtung  hat  (was  sich  speziell 

;|j  aus    den    elektrolytischen   Erscheinungen    ergibt),    die    Annahme    nahe,    daß    das 

1[  elektrische  Flmdum  selbst  m  den  Leitern  strömt.    Da  aber  anderseits  die  Theorie 

i.  zeigti,  daß  im  Innern  eines  konstanten  Stromes  keine  freie  Elektnzitat  vorhanden 

'  sein   kann,   so  folgt   notwendig   bei   der  Theorie    zweier  Fluida,    daß  die  beiden 

Elektrizitäten   in    gleichen   Betragen    nach   entgegengesetzten  Seiten    durch   jeden 
>;,ff  Querschnitt  fließen.      Der    zuerst    kompliziert    erscheinende    Mechanismus    einer 

solchen  Doppelbewegung  wird  anschaulicher  gemacht  durch  die  elektrolytische 
Leitung,  bei  der  die  Elektrizität  an  den  Ionen  haftet  und  sich  mit  ihnen  bewegt. 
Bei  dieser  geht  aus  den  Versuchen  von  Hittorf  und  anderen  hervor,  daß  die 
Ionen  sich  tatsachhch  in  einer  solchen  Doppelbewegung  befinden,  daß  die  An- 
lonen  nach  der  einen  Seite,  die  Kationen  nach  der  anderen  Seite  im  Stromkreis 
wandern.  Der  früher  oft  gegen  die  dualistische  Theone  erhobene  Einwand  in- 
folge der  Unverstandlichkeit  dieser  Doppelbewegung  ist  also  nicht  stichhaltig, 
S  J  allerdings  nur  dann  nicht,  wenn  man  die  Fluida  nicht  als  kontinuierliche  Körper, 

I  [  j,  sondern  als  m  diskrete  Teile  geteilt  auffaßt 

'   ^^  Die  Kirchhoff  sehe  Theone,   die   für  das   Innere    eines   konstauten  Stromes 

keine  freie  Elektnzitat  ergibt,  beruht  übrigens  auf  einer  Reihe  von  mechanischen 
Grundlagen,  die  Budde^  erörtert  hat 

14.  Da  ein  elektrischer  Strom  in  einem  Leiter  m  emer  Doppelbewegung 
der  beiden  Elektnzitäten  besteht,  so  ist  von  vornherein  nicht  zu  sagen,  ob  die 
Bewegung  einer  einzigen  Elektnzitat  durch  Konvektion,  also  mit  ihrem  Träger, 
dieselben  Wirkungen  hat  wie  ein  galvanischer  Strom.  Versuche  darüber  hat  zu- 
nächst RowLAND^  angestellt,  indem  er  zeigte,  daß  ein  geladener  Sektor  emer 
Kreisscheibe  bei  der  Rotation  dieser  Kreisscheibe  auf  eine  Magnetnadel  ebenso 

'iHl  wirkt  wie   ein   im   Kreise   fließender   Strom.      Ähnliche    Versuche    hat   Lecher* 

mit  negativem  Erfolg  wiederholt,  dann  aber  wurden  dieselben  ausführlich  von 
HmsTEDT^  and  nochmals  von  Rowlaimd  und  Hutchinson  ^  mit  unzweifelhaft  be- 
jahender Antwort  von  neuem  angestellt  Es  hat  danach  die  konvektive  Fort- 
führung der  Elektrizität  einer  Art  dieselben  elektromagnetischen  Wirkungen  wie 
ein  elektnscher  Strom ^.  Man  kann  aber  natürlich  aus  dieser  Tatsache  nicht 
etwa  schließen,  daß  nun  tatsächlich  in  einem  galvanischen  Strom  das  elektrische 
Flmdum  strömt. 

15.  Der  Widerstand,  den  die  Leiter  ejnem  elektrischen  Strom  entgegen- 
setzen, wird  m  der  einfachsten  Weise  als  ein  Reibungswiderstand  aufgefaßt,  den 

t  G.  KmcHHOFF,  Gesanun  Abh.,  49  —  2  E.  Budde,  Wied.  Ann  16.  558.  1882.  — 
S.  a.  A.  Ledieu,  C.  R.  95.  619.  1882.  —  A.  Föppl,  Wied.  Ann.  29.  591.  1886;  31.  306. 
1887  —  3  H.  A  ROAVLAMD,  Pogg  Ajin.  158  487  1875  —  4  e.  Lechbr,  Rep.  d  Phys.  20. 
151.  1884.  —BF.  HiMSTEDT,  Wied  Ann.  38.  560.  1889;  40.  720.  1890;  s.  W.  C.  RöNTcaiN, 
Berl  Ber.  1885.  198,  Wied.  Ann.  40  93.  1890.  —  6  h.  A.  Rowland  und  C.  T.  Hutchinson, 
Phil.  Mag.  27  445.  1889.  —  ^  Die  Anzweiflung  des  RowLAND sehen  Resrdtates  durch  V.  Chbmiku 
hat  eine  große  Anzahl  von  Arbeiten  über  die  Konvektionsströme  hervorgerufen,  die  aber  alle 
das  RowLANDsche  Resultat  bestätigt  haben,  welchem  Resultat  sich  schließlich  auch  Crumieu 
anschloß.  Die  einschlägige  Literatur  ist  folgende:  V.  CaEMEEU,  C.  R.  130.  1544;  131.  578  797. 
1900.  —  H  A.  Wn^ON.  Phil,  Mag  (6)  2.  144.  319.  1901.  —  V.  Chemieu,  ibid.  235.  1901.  — 
A.P0TIER,  L'öclair  61.  25.  352.  1900.  —  V.  Chemieu,  Jonm  de  phys.  {3)  10.  453.  1901;  Ann, 
de  chim.  et  phys.  (7)  24.  25.  85.  146  1901;  C.  R  132.  327.  1108.  —  H.  C  Pockungton, 
Phü  Mag.  (6)  1  32s  1901  —  H.  Pendeb,  ibid  (6)  2.  179.  1901;  6.  34.  1903..  —  A.  Eichen- 
wald, Phys.  Zeitschr.  2  703.  1901;  Drudes  Ann.  U.  i,  421,  872.  1903.  —  E.P  Adams,  Phil. 
Mag  (6)  2.285.  1901;  Phys  Zeitschr.  3.  41.  1903.  —  A.  Righi,  N.  Cim.  (5)  2.  223  1901; 
Phys.  Zeitschr.  3.  409.  449.  1902.  —  F.Himstedt,  Drudea  Ann  13.  100.  1904.  —  Abschließend: 
V.  Chemieu  und  H.  Penbkr,  PhoL  Mag.  (6)  6    442.  1903. 
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etwa  die  Korpermolekule  der  Bewegung  des  elektrischen  Fluidiims  entgegensetzen. 
Bei  den  Elektrolyten,  bei  welchen  sich  die  Elektrizitäten  eben  zugleich  mit  den 
körperlichen  Atomien  bewegen,  muß  dann  der  elektnsche  Widerstand  direkt  gleich 
dem  Reibungswiderstand  sein,  oder  die  elektrolytische  Reibung  muli  gleich  der 
kapillaren  Reibung  sein.  Nachdem  schon  lange  Beziehungen  zwischen  elektro- 
lytischem  und  Reibungswiderstand  gefunden  waren i,  hat  F.  Kohlrausch-  gezeigt, 
daß  in  der  Tat,  wenn  man  zu  Schichten  von  molekularer  Dicke  übergeht,  die 
kapillare  Reibung  von  derselben  Größenordnung  lat  wie  die  elektrolytische.  Für 
den  metallischen  Leitungswiderstand  dasselbe  anzunehmen,  wurde  direkt  aussagen, 
daß  der  Widerstand  der  körperlichen  Materie,  welchen  sie  dem  Strömen  des 
Fluidums  (das  nach  der  Elektronentheorie  in  diskrete  Atome  geteilt  ist)  entgegen- 
setzt, gleich  dem  Leitungswiderstand  sei.  Indes  kann  man  sich  auch  andere 
Vorstellungen  über  die  Natur  des  Leitungswiderstandes  bilden. 

So  hat  zuerst  L,  Lorenz"  die  bestechende  Ansicht  ausgesprochen,  daß  in 
jedem  auch  scheinbar  homogenen  Korper  innere  Diskontinuitäten  vorhanden  sind, 
welche  Veranlassung  zu  thermoelektrischen  Differenzen  und  dadurch  zum  Peltier- 
Phknomen  geben.  Durch  diese  wurde  aber,  wie  man  sofort  übersieht,  einerseits 
m  einem  an  sich  widerstandslosen  Material  em  scheinbarer  OHMscher  Wider- 
stand erzeugt  werden,  andererseits  wurde  ein  solcher  Körper  das  Wiedemann- 
FRA>fzsche  Gesetz  befolgen  müssen.  Der  Gedanke  von  Lorenz  wurde  später 
aber  unabhängig  von  ihm,  auch  von  Ostwald ^  und  Liedenov^^ '•  gefunden  und 
letzterer  hat  dieser  Hypothese  eine  ausführliche  Behandlung  gewidmet. 

Weniger  anschaulich  sind  zunächst  die  Vorstellungen,  welche  einen  elektrischen 
Strom  stets  mit  einem  Wärmestrom  verknüpft  annehmen.  Diese  Annahme  ist 
zuerst  von  F.  Kohlrausch"  gemacht  worden,  in  anderer  Weise  auch  von  Liedenow''. 
Eine  Veranschaulichung  erhält  sie  durch  die  neuere  Elektronentheorie  der  Metalle, 
welche  unten  (Nr.  1 25  f.)  behandelt  wird. 

Man  kann  auch  den  spezifischen  Widerstand  der  Leiter  dadurch  erklären^ 
daß  man  die  Leiter  als  Gemenge  von  vollkommen  adielektrischen  und  dielek- 
trischen Molekülen  annimmt,  von  denen  die  ersteren  absolut  leiten". 

16.  Das  Ohm  sehe  Gesetz  setzt  nun  weiter  die  Intensität  des  Stromes  in 
jedem  Moment  proportional  der  in  diesem  Moment  wirkenden  elektromotorischen 
KrafL  Wenn  tatsachlich  der  Strom  durch  Strömung  eines  Fluidums  hervorgebracht 
mid,  so  kann  dieses  Fluidum  danach  keine  Trägheit  besitzen,  da  sonst  die 
Stromintensität  nicht  der  augenblicklich  herrschenden  Kjraft  proportional  wäre.  Zu 
den  wirkenden  elektromotorischen  Kräften  muß  man  aber  dabei  auch  die  bei  ver- 
änderlichem Strom  etwa  wirkenden  Induktionakräfte  hinzurechnen.  Würden  sich 
Abweichungen  der  so  berechneten  elektromotorischen  Kräfte  von  den  beobachteten 
ergeben,  so  würde  das  auf  eine  Trägheit  der  Elektnzität  schließen  lassen  8.  Diese 
Frage  wurde  von  Hertz  i"  untersucht.  Er  zeigte,  daß,  wenn  die  Elektrizität  träge 
Masse  habe,  daß  dann  die  elektromotorische  Kraft  der  Extraströme  ebensowenig 
wie  die  Integralströme  der  fremden  Induktion  durch  solche  Trägheit  beeinflußt 
werden  können,  daß  dagegen  die  Integralintensität  des  Extrastromes  (die  durch- 
gehende Elektnzitätsmenge)  dadurch  größer  sein  müsse,  als  sie  ohne  diese  An- 
nahme berechnet  wäre.     Wenn  in  der  Volumeneinheit  eines  Leiters  X  Einheiten 

1  G  WiaDEMANN,  Pogg.  Ann.  99.  230. 1851.  —  A.  Grotrian,  Pogg.  Ann.  167.  130.  1S76; 
160.  338.  1878.  —  2  F.  Kohlrausch,  Wied.  Ann.  6.  209.  1879.  —  3  L.  Lorrnz,  "Wied.  Ana. 
13.  600.  1881.  —  *  "W.  Ostwald,  Zoitschr  f  phys.  Chemie.  11.  310.  1893.  —  5  C.  Libbbnow, 
Der  elektnsche  Widerstand  der  Metalle.  HaUe  bei  G.  Knapp.  1898;  Zeitschr.  f.  Elektrochemie 
4.  515.  1898.  —  e  F.  KOHLSAUSCH,  Pogg.  Ann.  156.  601.  1875;  Wied.  Ann.  67.  630.  1899. 
—  7  C.  LiEBENOV^r,  Wied.  Ann.  68.  316,  Dmdes  Ann.  2.  630.  647.  —  8  C.  V.  Btoton,  Phü. 
Mag.  (s)  38  SS.  1894.  —  L.  SiLBEfiSTEiN,  Elektrochem  Zeitschr.  3.  191.  215.  1896;  4.  145. 
1897.  —  Ähnlich:  R.  Eeiff,  Wied.  Ann.  66.  42.  1895.  —  8  W.  WKBBa,  Elesktrodyn.  Maß-" 
bestunmungen,  msbesondere  über  elektnsche  Sch'wingungen.  Bei,,d.  s^chs.  Ges.  0.  71Q.  1864.  — 
10  H.Hertz,  Wied.  Ann.  10.  414.  1880;  14.  581.  1S81. 
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positiver  Elektrizität  vorhanden  sind  und  jede  Einheit  q  mg  wiegt,  so  ist  die 
ganze  in  einem  Leiter  vom  Querschnitt  ^  und  der  Lange  /  bewegte  träge  Masse 
=  QgXlm.g.  Fließt  ein  Strom  von  der  Intensität  t  durch  den  Draht,  so  ist  die 
Zahl  der  elektrostatischen  Einheiten,  welche  durch  jeden  Querschnitt  fließt,  einer- 
seits =  155  370  ■  10^»  (bei  der  WEBERschen  Meßmethode  für  den  elektrischen 
Strom),   andererseits  =  Xg mal  der  Geschwindigkeit  z)  der  Strömung.     Also  ist 


Jl 


w 


155370.108« 
qk 

und  die  kinetische  Energie  T  der  Strömung  ist: 

^       1  ,       ,/155370.10ö\2  3!-2 


_  1  /z-2     1553702.  1012  _  1      u% 

T^-    ^  -„    ^«^  -  „.  p.  1553702. 10"  .     ,    .     .      ^     „ 

Die  Große  —  ist  meßbar,  ytt  =  ist  diejenige  Große,  welche 

zu  bestimmen  ist  Hat  die  Elektnzitat  keine  Trägheit,  so  ist  /^  =  0,  anderenfalls 
ist  II  von  Null  verschieden,  yi  (m  mg/mm)  ist  die  kinetische  Energie  der 
Strömung  in  1  mm^  eines  Leiters,  m  welchem  die  magnetisch  gemessene  Strom- 
dichtigkeit  1  herrscht  Aus  seinen  ersten  Versuchen  mit  Kupferdrähten  erhielt 
Hertz  für  /^  den  Weit  <  0,008  mg/mm,  d.  h.: 

Die  kinetische  Energie  der  elektrischen  Strömung  m  einem  mm^  eines 
kupfernen  Leiters,  welcher  von  einem  Strome  von  der  Dichtigkeit  1  (im 
magnetischen  Maß)  durchflössen  wird,  ist  kiemer  als  0,008  mg/mm.  Da  man 
Tiber  die  Geschwindigkeit  v  der  Strömung  mchts  weiß,  so  kann  man  daraus 
auch  nicht  etwa  auf  die  Masse  eines  Elektrizitätsteilchens  schließen.  Während 
dieser  Wert  von  }jl  aus  der  Integralintensität  von  Extraströmen  abgeleitet  war 
und  nur  unter  gewissen  Annahmen  richtig  war,  ergab  sich  bei  einer  zweiten  ganz 
anderen  Versuchsanordnung  (über  die  die  Origmälarbeit  nachzusehen  ist)  das 
bestmimte  Resultat,  daß  /t<  0,000185  mg/mm  ist  Hertz  macht  übrigens 
darauf  aufmerksam,  daß  in  Elektrolyten  die  elektrischen  Ströme  zweifellos 
erhebliche  Trägheit  besitzen,  da  die  Elektrizität  sich  bei  diesen  nur  mit 
träger  Masse  zugleich  bewegt i.  Die  obere  Grenze,  die  von  Hertz  festgestellt 
wurde,  ist  so  groß,  daß  sie  den  neueren  Ansichten  der  Elektronentheorie  nicht 
widerspricht 

§  6.    Das  Feld  von  Strömen.     Elementargesetze. 

17.  Die  Erscheinungen  des  Elektromagnetismus  und  der  Elektro- 
dynamik sind  zunächst  nicht  auf  Femwirkongen  bewegter  Elektrizität,  sondern 
auf  Elementarwirkungen  der  Stromelemente  zurückgeführt  worden. 

Das  BiOT-SAVARTsche  Gesetz,  welches  die  mechanische  Kraft  herrührend 
von  einem  Stromelement  von  der  Lange  dl  und  der  Stromstärke  /  (elektro- 
magnetisch gemessen)  und  angreifend  an  einem  Magnetpol  von  der  Stärke  7n 
in  der  Entfernung  r  gleich  setzt 

tdlmBin.{r,dl) 
r2 

und  welches   dieser  Kraft  die  Richtung  senkrecht  zu  dar   durch  dl  und   r  be- 
1  Versuche  über  dieselbe  Frage  s.  L.  Lobbnz,  Wied.  Aiuj.  7    i6i.  1579, 


'  ■     iihil-  ^  r    i\ 


Elcktnritat  ^^^  Vor-MAX WELL  sehen  Theorien.  ^21 

stimmten  Ebene,  entsprechend  der  Ampere  sehen  Schwimmerregel  zuschreibt, 
dieses  Elementargesetz  ist  naturgemäß  nur  gewonnen  aus  Beobachtungen  an 
geschlossenen  Strömen.  Seme  einfachste  Form  gewinnt  es,  wenn  man  es  an- 
wendet auf  einen  gradlinigen,  unendlich  langen  Strom.  Dann  folgt  aus  ihm,  daß 
die  mechanische  Kraft  desselben  an  dem  Magnetpole  in  der  Entfernung  q  von 
der  Achse 

2  /  w 
Ä  =  — — 
Q 

ist,  ein  Resultat,  welches  in  der  Maxwicll sehen  als  allgemein  gültig  angesehen 
wird,  nämlich  für  einen  beliebig  kurzen  Strom  in  dessen  unmittelbarer  Umgebung 
(s.  unten  S.  833). 

18.  Die  elektrodynamischen  Anziehungen,  Abstoßuugen  und  Rotationen  sind 
von  Ampere  in  ein  Elementargesetz  gebracht  worden,  welches  aber  auch  ab- 
geleitet wurde  aus  Versuchen  an  geschlossenen  Strömen.  Das  AMPüRKsche 
Gesetz  sagt  aus,  daß  die  mechanische  Kraft  zwischen  zwei  Stroraelementen  dl 
und  äl'  mit   den  Stromstarken  z   und  i'  (elektromagnetisch  gemessen)    gleich   ist 

2tt'dldl' 
Ä  =  —  „         (cosfi  —  2  cosw'cos'cr)     . 

Darin  ist  e  der  Winkel  zwischen  den  beiden  Stromelementen,  •&■  und  iY  sind  die 
Winkel,  welche  dl  resp.  dl'  mit  r  bilden,  und  K  ist  eine  abstoßende  Kraft,  wenn 
es  positiv,  eine  anziehende,  wenn  es  negativ  ist.  Da  indes  diese  Formel  aus 
Experimenten  an  geschlossenen  Strömen  abgeleitet  wurde  und  man  aus  dem 
Wert  einer  Summe  nicht  auf  die  Werte  der  enizelnen  Sammandcn  schließen 
kann,  so  ist  die  AMPfiREsche  Formel  zwar  eine  zulässige  und  mögliche,  aber 
nicht  die  einzige  mögliche  Form  des  Elementargesetzes,  selbst  im  Sinne  der  Fern- 
kraftstheorie.  Alle  wirkhche  Erfahrung  an  geschlossenen  Strömen  lilßt  sich  auf 
das  F.  NEUMANNsche  Potential  zurückfuhren,  welches  aussagt,  daß  die  elektro- 
dynamischen Kräfte,  sowohl  die  Translationskrdfte  wie  die  Drehungsmomente, 
welche  ein  System  starrer  Stromleiter  angreifen,  sich  als  Differentialquotienten 
des  elektrodynamischen  Potentials  darstellen 


-// 


dldl'  co^E 
r 


i  ^ 


Die  von  Ampere  seiner  Ableitung  zugrunde  gelegte  Annahme,  daß  die  Kräfte 
zwischen  zwei  Elementen  notwendig  nur  in  Attraktions-  und  Repulsionskräften 
bestehen,  ist,  selbst  wenn  man  die  ganze  Betrachtung  der  Elementarkräfte  selbst 
zulaßt,  nicht  notwendig.  Man  kann  versuchen,  außer  der  Ampere  sehen  Ab- 
stoßungskraft  noch  Kräftepaare  an  den  Stromelementen  anzunehmen.  Derartige 
Untersuchungen  sind  von  Stefan  S  KoRTEvrao»,  Lorentz^,  Margules*,  Riohi'' 
u.  a.ö  angestellt  worden. 

Das  Grassmann  sehe  Kraftgesetz  lautet: 

ii'  dldV 
K^ sin^8in(«,  ^/')     . 

t  J.  Stkfan,  Wien.  Ber.  69.  693.  1869.  —  2  D.  J.  KoRTJEWKO,  Grelle  Jotirn.  90.  49.  1880; 
BeibL  4.  686.  1880,  —  3  H.  A.  Lobentz,  Axch.  nierl.  17.  8$.  1882.  --4M.  MabgULBS,  Wieu. 
Anzeiger  1878.  195.  —  B  A.  RiOHi,  Mem.  di  Bologfna  (+)  10.  217.  1889;  (5)  1.  l.  fSgo.  — 
8  H.  GSASSMANN,  Pogg.  Ann.  64.  i.  1845.  —  J.  Fabkas,  Math.-natiirw.  Ber.  ans  Ungarn 
11.  161.  1893;  BeibL  18.  S90.  947.  —  0.  Nedmann,  Sachs  Ber.  1896.  aai.  —  F.  Kehntler, 
BeibL  21  538.  'I897;  22.  618.  1898;  Das  AMPÖMsche  elektrodynamische  Potential,  Buda- 
pest 1903.  17  pp.  _  L.  HoüLLKViGUE,  Journ.  de  phys.  (3)  7.  465.  1898.  -^  U.Kkvjüav,  Joura. 
de  phys.  (3)  9.  150.  1900. 
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Dann  ist  n  die  Normale  zu  der  durch  dl  und  r  gelegten  Ebene  und  die 
Richtung  der  Kraft  steht  senkrecht  auf  der  durch  dl  und  n  gelegten  Ebene. 
Dieses  Kraftgesetz  ergibt  sich,  wenn  man  die  Wirkung  eines  geschlossenen 
Stromes  L  mit  dem  Element  dl  auf  em  Stromelement  dl'  bildet,  nach  dem 
AMPfeREschen  Gesetz,  und  dann  die  ganze  Kraft  auf  die  Elemente  so  verteilt, 
daß   das  Argument  des  Integrals  die  Kraft  des  Elements  ist 

Helmholtz^   hat   ein    erweitertes  Elementargesetz  in    der  Form    aufgestellt, 
daß  die  Kräfte  ein  Potential  Q  haben,  welches  gleich  ist: 

(2=  —^—dldl'{l  +Ä)cos£  +  (l  — /6)cos7?costy)     . 

In  diesem  Ausdruck  tritt  eine  noch  unbestimmte  neue  Konstante  k  auf'^. 

Alle    diese  Ausdrucke   geben,    auf  geschlossene   Ströme    angewendet,   die 
gleichen  Resultate. 

Die  Stromelemente,    die   man   bei   den   elektrodynamischen  Rotationen   voi 
sich  zu  haben  glaubte,  sind  tatsächlich  keine  solchen,  sondern  sind  durch  Gleit- 
\  stellen  verbundene  Teile  geschlossener  Ströme,  so  daß  Elementarwirkungen  sich 

nur   direkt   ans  Experimenten  an  nngeschlossenen  Strömen  ableiten  ließen.     Für 
!  diese  aber  gibt  die  MAXWELLsche  Theorie  ganz  andere  Resultate,  weil  bei  dieser 

\  stets  eine  Mitwirkung   des  Dielektrikums   auftritt,   die   die  Femkrafttheorien   aus- 

f  schheßen.     Die   elektrodynamischen  Elementargesetze   in  der  alten  Form   haben 

I  also    heute  nur   noch  Bedeutung  für  geschlossene,    stationäre  Ströme.     Und   für 

I  diese  sind   sie  überflüssig,  da  das  NsuMANNsche  Potentialgesetz  diese  allein  schon 

V  vollständig  umfaßt  und  emfacher  ist,  wie  sie. 

Jl  19.    Die    elektrodjTiamischen    Gesetze    haben    zu    einer    Zurückführung    der 

l'i  magnetischen  Erscheinungen  auf  elektrodynamische  gefuhrt  durch  die  Theorie  der 

magnetischen  Molekularströme,   wie   in  anderen  Abschnitten    dieses  Werkes  aus- 
geführt ist  (Kapitel:  Magnetismus). 

20.  Die  Znrückführung  der  elektrodynamischen  Erscheinungen  auf  Elementar- 
gesetze  zwischen  Stromelementen  ist  unabhängig  von  jeder  Vorstellung  über  die 
Art  des  elektrischen  Stromes  und  seiner  Feldwirkung.  Wenn  man  den  Versuch 
macht,  die  elektrodynamischen  Erscheinungen  auf  Grund  der  Annahme  der  zwei 
Fluida  (von  welcher  die  Hypothese  eines  Flmdums  nach  dem  Obigen  nur  ein 
spezieller  Fall  ist)  und  auf  Grund  der  Annahme  des  Coulomb  sehen  Gesetzes  als 
des  Grundgesetzes  der  Wirkung  zwischen  zwei  Teilchen  dieser  Fluida  zu  erklären, 
so  gelingt  dieser  Versuch«  nicht.  Wenn  es  sich  um  zwei  Stromelemente  handelt, 
so  hat  man  m  jedem  eine  doppelte  Bewegung  der  Elektrizität  anzunehmen,  und 
man  hat  dann  vier  Wechselwirkungen  zwischen  den  Elektrizitatsmengen,  zwei  ab- 
stoßende zwischen  den  beiden  positiven  mid  den  beiden  negativen  und  zwei  an- 
ziehende zwischen  der  positiven  Masse  im  ersten  und  der  negativen  im  zweiten 
und  zwischen  der  negativen  im  ersten  und  der  positiven  im  zweiten  Stromelement. 
Diese  anziehenden  und  abstoßenden  ICräite  sind  aber  einander  gleich  und  ent- 
gegengesetzt nach  dem  Coulomb  sehen  Gesetz,  und  daher  wurden  zwei  Strom- 
elemente  keine  Kraft  aufeinander  ausüben,  entgegen  der  Erfahrung,  welche  in 
dem  AMPfeREschen  Gesetz  niedergelegt  ist.    Will  man  also  den  elektrischen  Strom 

1  H.  V  Helmholtz,  Cielle  Joum.  72.  57.  1870,  75.  35.  r873;  78.  273  1874;  Ges.  Abi.  I. 
S4S — 763  —  ^  Über  das  HKUmoLTZsche  Potentialgesetz  s.  die  Arbeiten  von  J.  Bertrand,  C.  R. 
73  965.  1871;  C  R.  76  861.  1872;  79.  337.  187+  —  C.  Neumann,  Sachs.  Ges.  d.Wiss  1872. 
148;  Pogg  Ann.  153.  226  1875.  —  F.  Zöllner,  Wissensch.  Abb  3.  §  158.  —  F.  LmPlCH,  Pogg. 
Ann.  163.  616.  1874.  —  H.  Herwig,  Pogg.  Ann.  153.  263  1874.  —  H.  v.  Helmholtz,  Ges. 
Abh-  I.  545 — 763  —  Femer  P.  Duhem,  Ann  de  Toulouse  7.  i  1893;  Beibl  18.  479.  1894;  lö- 
252.  1895;  Ann.  deToTilonse  10  87.  1896;  Fortschr.  d.  Phys  1896.  382.  —  C.  Neumann,  Die 
elektrischen  Kräfte.  2.  Teil.  Leipzig,  Tenbner  1898.  —  P  DüHEM,  Arcb.  nfierl.  (3)  6,  2*7.  1900. 
—  P.  Ddhem,  Les  thöories  ölectnques  de  Ol.  Maxwell.    Pans,  A.  Hermann  iqo2. 
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durch  die  Bewegung  der  elektrischen  Fluida  erkläreu,  so  muß  man  annehmen, 
daß  die  ICraft  zwischen  den  Tedchen  derselben  nicht  bloß  von  ihrer  Ladung  iind 
ihrer  Entfernung,  sondern  auch  von  ihrer  Bewegung  abhängt,  und  man  kommt  so 
folgerichtig  zu  dem  WEBERschen  Grundgesetz  i,  welcher  das  Coulomb  sehe  als 
speziellen  Fall  enthalt. 

Es  ist  dabei  noch  auf  folgendes  aufmerksam  zu  machen.  Die  Ampere  sehen 
Gesetze  beziehen  sich  auf  die  an  den  Stromtragem  angreifenden  Kräfte,  die 
elektrostatischen  Kräfte  auf  die  Elektrizitäten.  Die  Resultante  der  elektrostatischen 
Kräfte  wird  an  dem  Stromträger  angreifen,  wenn  die  Elektrizität  mit  diesem  fest 
verbunden  ist.  Das  ist  aber  im  galvanischen  Strom  nicht  der  Fall.  Aber,  wenn 
anch  die  Elektrizitäten  m  der  Richtung  des  Leitungsdrahtes  verschiebbar  sind, 
so  sind  sie  doch  in  dieser  Richtung  nicht  frei  beweglich.  Denn  sonst  müßte 
der  Strom  auch  bei  Ausschaltung  der  elektromotorischen  Kraft  dauernd  fort- 
bestehen. Der  Trager  der  Elektrizitäten  übt  also  tatsächlich  einen  Widersland 
gegen  die  Bewegung  der  Elektrizitäten  aus  und  infolge  dieses  Widerstandes 
werden  die  Kräfte,  die  auf  die  Elektrizitäten  wirken,  mittelbar  auf  den  Träger 
übertragen. 

§  7.    Punktgesetze. 

21.  Aus  den  elektrodynamischen  Erscheinungen  folgt  nach  W.  WEBiiR  untc^r 
der  Annahme  der  elektrischen  Fernkrafte,  daß  die  Kraft  zwischen  zwei  elektrischen 
Massen  nicht  bloß  von  den  Elektrizitatsmengen,  sondern  auch  von  ihrer  relativen 
Geschwindigkeit  und  sogar  von  ihrer  relativen  Beschleunigung  abhängt.  Er 
findet,  daß  die  Kraft,  mit  der  zwei  elektrische  Massen  e  &'  m  der  Entfernung  r 
aufeinander  wirken,  ist^ 


^=% 


r"  L 


2    \dt)  ^  df- 


Diese  Formel,  die  das  WEOERsche  Gesetz  ausdruckt,  gibt  also  die  Kraft 
zwischen  zwei  Elektrizitatsmengen  ganz  allgemein.  K  ist  eine  abstoßende  ICraft, 
wenn  es  positiv  ist 

Daß  durch  diese  Annahme  über  die  Kraft  das  AMi>i;REBche  Gesetz  sich  ab- 
leiten laßt,  hat  Weber  in  folgender  Weise  am  einfachsten  gezeigt. 

Die  AwpfeREsche  Formel  für  die  abstoßende  Kraft  zweier  Stromclemente   ist 


'itt 


~(cose—  |cosi9'Cosiy)  rf/rf/' 


worin  dl^  dV  die  Längen  der  Stromelemente,  «',  i'  die  Stromstärke,  r  die  Ent- 
fernung, e  den  Winkel  [dl,  dl'),  •&  den  Winkel  (r,  dl)  und  ■&'  den  Winkel  (r,  dl') 
bedeuten. 

Es  sei  nun  e  die  Menge  positiver  Elektrizität,  welche  in  einer  Längeneinheit 
des  Drahtes  enthalten  ist,  also  edl  die  im  Element  dl.  Es  sei  u  die  Geschwindig- 
keit der  positiven  Elektrizität  im  Strom  von  der  Stärke  i.  Ferner  sei  —e  die 
negative  Elektrizität  im  Element  dl  mit  der  Geschwindigkeit  — «.  Endlich  seien 
-\-e'  und  —  e'  die  Elektrizitäten  im  Element  dl',  mit  den  Geschwindigkeiten  -{-t/ 
und  — «'. 

Nach  dem  WEBERschen  Gesetz  ist  die  Kraft  zwischen  -)-e  und  -\-e' 


.        A^  fdr\\      .,    d^r 


1  W.  WKBEa,  Elektrodyu.  Maßbestünmungen  I.  1846;  zweiter  Abdruck  Leipzig  1890.  — 
2  Statt  der  WiBBa  sehen  Konstanten  ist  in  dieser  Formel  die  reziproke  Lichtgeacnwindigkeit  A 
eingefulurt,  während  die  WEBffiRsche  Konstante  der  /a  te  Teil  derselben  ist. 
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Und  es  ist  darin 

dr  __dr  dl_       ör_dl^ 
'di''~YlTt'^J?~di 

'df-^U^KätJ  "^  "  JTd? Itli'^  8n  \dti  ^  (5/  df^  ^  dr  df^   ■ 

7  7  Jll 

Die  Großen  —  und  —  bedeuten  die  Geschwindigkeiten  u  und  //  der  positiven 
dt  dt 

Elektrizität  in  den  beiden  Elementen. 

Für  die  Kraft  zwischen  -f  ß  und  —d  haben  wir  nun  zu  ersetzen 

-|-  &'         durch     —  / 

dV      ,      ,  dl' 

-\ — —      durch — 

^  dt  dt 

(ßl'     ,      ^  d^l' 

_|_  —^     durch — r 

^  df^  df^ 

Für  die  Kraft  zwischen   —e  und  -\-^  haben  wir  zu  ersetzen 

-|-  e         durch     —  e 

dl       ,      ^  dl 

-\ durch - 

^  dt  dt 

d^l      ,      ,  d^l 

+  -TT     durch — ■     . 

^  rf/2  dt^' 

Endlich  für  die  Kraft  zwischen   —e  und   — e'  haben  wir  zu  ersetzen 

+  e         durch     —  e  und        +  e'         durch      —  e' 

^ — —      durch —        und        A — —      durch — 

^  dt  dt  dt  dt 

dU     ^      ^  d^l  ,  d-^l'      .      .  d^i' 

+  -— -     durch — -        und        -\ — — -      durch r--     . 

^  dt'-  dt^  ^  dt^  dt^ 

Addieren  wir  die  vier  Kräfte  zusammen,  so  wird  das  Glied,  welches  in  der 
KUammer  den  Faktor  1  enthält,  gleich  Null.     Das  zweite  Glied 


wird 


Das  dritte  Glied  wird 


dr  dr  dl  dl' 
~lJl'~dt1i 

6V    dl  dl' 
dldl'Tt~di 


4  ^2 

dl  dl'  dt  dt 


8^2 


Folglich  wird 
Setzen  wir  mm 


%A^eef  l     av         1  dr  dr\ 

^    r3    \'dJd?~Ydi'dr) 


QA^ee^f     d^r         1  dr  dr\  dl  dl' 

Tt~dt 


dl 
idl=2eA-r=  2eAu 
dt 

dl' 

i'dl'=2e'A-—  =  2^Ai/ 
dt 
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SO  wird  "Iti'dldl'l     b^r         1  8r  dr 

r2  '~'\'drd"r~  2  dl  c)7 
und   da  .  . 


cos  19'  = 


-,       cos,y=--^-. 


dr  dr  d^r 


-cos£  =.  ^  .--  +  ; 


/     ' 


so  ist 


0/  dr  '      d/dl 
2tidldl'  ,,        -        „,^ 

K== (cOSf  —   ^  C0SJ7C0SI7  )       , 


womit  das  AMPEREsche  Gesetz  als  Folge  des  WKiiURsclien  sich  ergibt.  Zugleich 
ergibt  sich,  da  i  elektromagnetisch  gemessen, 

=  2  ^  ß  //  =  ^  (e  «  +  ß'  //) 

ist,  daß  A  das  reziproke  Verhältnis  der  elektrostatischen  und  elektromagnetischen 
Einheiten,  also  gleich  der  reziproken  Lichtgeschwindigkeit  ist. 

22.  Der  hohe  Wert  dieses  WEDERschen  Gesetzes  ergab  sich  sofort  daraus, 
daß  es  Weber  auch  gelang,  ganz  allgemein  die  Gesetze  der  Voltainduktion 
aus  diesem  Grundgesetz  abzuleiten.  Er  brauchte  zu  diesem  Zwecke  nur  die 
Änderungen  der  Geschwindigkeiten  der  beiden  Elektrizitatsarten  in  Rechnung 
zu  ziehen,  welche  einerseits  durch  Veränderung  der  Stromstarke,  d.  h.  durch 
Veränderung  der  Geschwindigkeiten  der  Elektrizitäten  im  Leiter,  andererseits 
durch  die  Bewegung  des  Stromleiters,  der  die  Elektrizitäten  mit  sich  führt,  her- 
vorgebracht wurden. 

P2s  wird  also  z.  B.  die  elektromotorische  Kraft  gesucht,  die  in  einem  SLrom- 
element  dl'  dadurch  hervorgebracht  wird,  daß  ein  Stromelement  dl  sich  im 
Räume  bewegt  und  zugleich  Änderungen  in  seiner  Stromstärke  unterworfen  ist 
Während  die  mechanische  Kraft  von  der  Summe  der  Wirkungen  auf  die  beiden 
Elektrizitäten  des  angegriffenen  Elements  abhängt,  hängt  die  elektromotorische 
Kraft  von  ihrer  Differenz  ab. 

Da  dl'  positive  und  negative  Elektrizität  entliält,  so  ist  die  elektromotorische 
Wirkung  auf  dl'  die  Differenz  der  Wirkungen  von  dl  auf  die  beiden  Elektrizitäten, 
und  da  diese  Wirkungen  in  der  Verbindungslinie  von  dl  und  dl'  stattfinden,  so 
findet  die  Gesamtwirkung  ebenfalls  in  derselben  Richtung  statt.  Die  elektro- 
motorische Kraft  in  dl'  erhält  man  dann  durch  Projektion  dieser  Wirkung  auf 
die  Richtung  von  dl' .  Bezeichnet  man  wieder  die  Geschwindigkeit  der  Elek- 
trizität im  ersten  Element  mit  u ,  die  im  zweiten  mit  j/,  wobei  beide  für  die 
eine  Elektrizität  -f-,   für  die   andere   —  zu  nehmen    sind,    und    entwickelt   man 

( dr\^  d'^r 

I  —=j    und  -— — ,  so  erhält  man  Glieder,  welche  von  u'^ ,  t/^,  ui/,  u,  u   abhängen 

\al  J  dl"^ 

und  solche,  welche  weder  u  noch  li  enthalten.     Bildet  man  dann  die  vier  Kräfte, 

nämlich  1.  von  ■\-6  auf  +«'»  2.  von  +6  ^'^^  —^■>  3.  von  — $  auf  -|-ff'  und  4.  von 

—  6  auf  — d  und  kombiniert  sie  in  der  Form 


(1)  _  (2)  +  (3)  ~  (4)     , 

so  findet  man,  daß  nur  dasjenige  Glied  einen  von  Null  verschiedenen  Wert  gibt, 

welches  mit  u6(^  multipliziert  ist.    Dieses  gibt  nämlich  den  vierfachen  Wert  von  (1). 

{ dr^         d^r 
Um  die  Rechnung  auszuführen,  haben  wir  l-jr)  und  -j~^  zu  bilden. 

Nun  ist  ,331 

dr         er       /^^   t   ^^ 


ti^^ '  ^  r.\'.)  i?(ii ;-,  :  ■'  ■  ;^uüiJin;r 


■s  1  * 
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(^0  —  die  m  der  Zeit  dt  stattfindende  Entfemungsänderung  der  beiden  Elemente 

dt 
bedeutet,  die  von  der  Richtung  der  beiden  Elemente  unabhängig  ist). 

Also  ist 
'drV  fdrV  (drV      /drV  ,dr  dr    ,   ^     ^r  dr   ,   ^   ,€>?  dr 

Die    elektromotorische   Kraftwirkung    hängt    also    nur    ab    von    dem    Ghede 

br    dr 


dl    dt' 
Ferner  ist 


d'^r 
7^ 


d  (    dl-         ,dr 


dl\    dl 


dl' 


.    d    (    dr    ,      .  dr 

■^'^-d7\'-d-i"''^T¥ 

d  l    dr    ^     j  dr         dr 

du  dr 
Die  elektromotorische  Wirkung  hangt  daher  nur  ab  von  -^  -^ . 

Es  wird  dann  nach  der  WEBERschen  Formel  die  in  dl'  erzeugte  elektro- 
motorische Kraft  (Differenz  der  Kräfte  auf  die  Elektrizitätsmenge  e'=  2  elektro- 
statisch oder  ^'=2A  elektromagnetisch) 

1      ,1   dr  du         dr  dr\   dr 
dE=  2Ae  —  dl'[r^-^—u^-^] 


oder 


d£ 


dl  dt  dl  dt)  dl' 


dr  dr    d  /u 


'^'jiwtAt'' 


Wird  wieder  2Aeu  =  idl  (Stromstarke,  elektromagnetisch  gemessen)  gesetzt,  so  ist 

dr   dr    d  ( i\  ,,  ,,, 

Ist   der  Strom  dl  geschlossen,  wahrend  dl'  ein  Element  bleibt,    so   ist   die 
elektromotorische  Eaaft 


^=-^4 


1  dr  dr     ', 


Fugt  man  dazu  noch 
und  beachtet,  daß 


'öV 


dldl 


',dl=0 


so  ist: 


J\TdidT'^dTdT'l  J     r 


0/ 


''cose  dl 


Ist  der  Kreis  mit  dem  Element  dl'  ebenfalls  geschlossen  und  setzt  man 

"cose 


//' 


'■  dldl' 


so    ist    die    gesamte    elektromotonsche   Kraft   in   dem    Stromkreis    C    (mit    dem 
Element  dl') 
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und  das  ist  der  erfahrungsmaßige  Ausdruck  für  E .  Es  ist  P  das  gegenseitige 
Potential  der  beiden  Stromkreise  i. 

Im  Falle,  daß  m  einem  Stromkreise  Gleitstellen  vorhanden  sind,  erfordert 
das  Weber  sehe  Gesetz  besondere  Aufmerksamkeit,  weil  an  den  Gleitstellen  die 
Geschwindigkeiten  der  Teilchen  sich   andern  2. 

Es  ist  dabei  jedoch  zu  bemerken,  daß,  wahrend  man  anfangs  die  Ableitung 
der  Induktionsgesetze  aus  dem  auf  die  AMPtoEsche  Formel  aufgebauten  Weder- 
schen  Gesetz  für  ein  ausgezeichnetes  Argument  für  die  Richtigkeit  dieses  Gesetzes 
betrachtete,  man  jetzt  einsieht,  daß  die  Induktion  in  dieser  Form  sich  durch 
das  Prinzip  der  Erhaltung  der  Energie  direkt  aus  der  AMPÜREschen  Formel 
ergeben  muß.  Da  die  aus  dem  WEBERschen  Gesetz  folgende  Kraft  ein  Potential 
besitzt,  so  ist  die  Tatsache,  daß  das  WEBERsche  Gesetz  die  Induktion  umfaßt, 
kein  ueues  Argument  für  seine  Richtigkeit 

23.  Das  WEBERBche  Gesetz  umfaßt  also  tatsächlich  alle  zur  damaligen  Zeit 
bekannten  elektrischen  Erscheinungen  der  Elektrostatik,  Elektrodynamik  mid 
Induktion.  Dagegen  ist  es  mit  den  Erscheinungen,  welche  von  Hertz  und 
seinen  NacMolgem  beobachtet  wurden,  zunächst  nicht  in  Einklang i'. 

Weber  selbst  hatte  bei  seiner  Ableitung  die  Theone  der  zwei  Fluida  und 
der  elektrischen  Doppelbewegung  im  Strome  zugrunde  gelegt  Doch  läßt  sich, 
wie  C.  Neumann*  gezeigt  hat,  dasselbe  Gesetz  auch  ableiten,  wenn  man  annimmt, 
daß  nur  die  eine  der  beiden  Elektrizitäten  sich  bewegt,  die  andere  aber  nicht. 
Wenn  man  dabei  die  ruhende  Elektrizität  mit  der  Körpermatene  identifiziert,  so 
daß  man  die  Theone  eines  Fluidums  hat,  so  läßt  sich  die  Ableitung  dabei 
natürlich  ganz  ebenso  machen,  wie  bei  Weber,  aber  es  ist  möglich,  ja  sogar 
wahrscheinlich'',  daß  man  dabei  zu  Widersprüchen  mit  der  Erfahrung  gelangt 
speziell  bei  den  Konvektionsströmen". 

Übrigens  ist  durch  die  Einwände  von  Helmholtz  und  die  sich  daran  an- 
schließende Diskussion  gezeigt  worden,  daß  das  Weber  sehe  Gesetz  an  sich,  als 
Punktgesetz,  auf  gewisse  unwahrscheinliche  Folgerungen  fuhrt  Der  Einwand  von 
Helmholtz,  daß  das  WEBERsche  Gesetz  der  Erhaltung  der  Energie  widerspreche, 
ist  allerdings  von  Weber  zunächst  dadurch  widerlegt  worden,  daß  er  zeigte,  daß 
die  Kräfte  nach  seinem  Gesetz  ein  Potential  haben.     Dieses  Potential  ist 


—  _„ 


^-^'''% 


Da  aber  dieses  Potential  nicht  wie  die  Potentiale  der  Mechanik  nur  von  den 
Koordinaten,  sondern  auch  von  der  Geschwindigkeit  abhängt,  aö  ergeben  sich 
aus  den  WEBERschen  Kräften  trotzdem  unzulässige  Folgerungen.  Diese  Er- 
örterungen, die  heute  mehr  historisches  Interesse  haben,  sind  in  den  unten 
zitierten  Aufsätzen  enthalten ''.     Sie  hatten  seinerzeit  eine  sehr  große  Bedeutung, 

1  W.  Webbr,  Elektro dyn.  Maßbestinunnngen  1.  126.  1846.  —  E,  Scheäing,  Pogg.  Ann. 
104.  266.  1858;  s.  femer  E.  Rikcke,  Wied.  Ann.  IL  299,  1880.  —  2  "W.  Weueh,  Elektrudyn. 
Maßbestimmuagen  2.  323.  1852.  —  3  H.  Hertz,  Ausbreltang  der  eL  Kraft,  19.  —  *  C.  Neu- 
MAHN,  Sachs.  Berichte  1871.  386.  —  B  R-  Clausius,  Mechan.  Wärmetheorie  2.  332,  — - 
6  L.  BoLTZMAMN,  Wied.  Ann.  29.  598.  —  H.  Loubbrg,  Wied.  Ann.  27.  666.  i88G;  31. 
131.  1887  —  E.  AULINQER,  Wied.  Ann.  27.  119.  1886.  —  7  h.  v  Hblmholtz,  Ges.  Abhandl. 
1.  S4S.  1870;  647  1872;  702  1874,  763.  1874;  774.  1875;  687.  i88i.  —  W.  Wkbbr, 
Abh.  d  Sachs.  Akad.  10.  i.  1871;  Pogg.  Ann.  166.  3i.  1875 j  Abh.  d.  sächs.  Akad.  11.  b88. 
1878,  Wied.  Ann.  4.  366.  1879.  —  C.  Nedmann,  Abh.  d.  sächs.  Akad.  1871;  Pogg.  Ann.  165. 
211.  i87S;  Abh.  d.  sächs.  Ges.  11  77,  1875;  Ber.  d.  sächs.  Akad.  162.  1872;  132.  1874; 
I  187s;  35.  1880;  Abh.  d.  Sachs.  Akad.  10.  417,  Mathem.  Annal.  5.  602.  1873,  6.  350.  1873. 
—  E.  RmcKE,  Gatt  Nachr.  1873,  Juli;  Wied.  Ann.  11.  298.  1880.  —  R.  Clausius,  Grelle  Journ. 
82  (2).  83.  1876.  —  F.  ZöliNKS,  Pogg.  Ann.  110.  514.  1877  u.  Wissensch.  Abh.  1. '2.  3. 
S.  ferner  H.  PomcARi,  C.  R.  110.  825.  1890.  —  H.  Lohbero,  Wied.  Ann.  49.  392.  1893,  — 
C.  Deun,  Acta  Univ.  Lund  34.  30.  1898;  Fortschr.  d.  Phys.  1899.  428.  —  P.  DüHEM,  Bolfc!- 
mann-Fest^ehilft  1904.  13. 
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da  sie  das  Vertrauen  auf  das  WEBERsche  Gesetz  und  damit  das  Vertrauen  auf  die 
Fernkrafte  überhaupt  erschütterten  und  so  den  Boden  für  die  Annahme  der 
MAXWELLschen  Theorie  bereiteten. 

24.  Von  demselben  Gedanken  wie  Weber  ausgehend,  hatte  Gauss  ein  ähn- 
hches  Punktgesetz  gefunden,  welches  aber  erst  nach  seinem  Tode  veröftentlicht 
wurde  1.  Sein  Gesetz  steht  aber  mit  dem  Prinzip  der  Erhaltung  der  Energie 
nicht  in  Einklang  2.  Ein  anderes  elementares  Punktgesetz  ist  von  Riemann  auf- 
gestellt worden ^  welches  ebenfalls  auf  der  dualistischen  Theorie  beruht  und  mit 
der  Theorie  eines  Fluidums  nach  Clausius*  mcht  vereinbar  ist^.  C.  Neumann'' 
hat  ein  Punktgesetz,  und  zwar  einen  Ausdruck  für  das  Potential  der  Kräfte  zweier 
bewegter  Elektrizitatsmengen,  aufgestellt,  unter  der  Annahme,  daß  das  Potential 
Zeit  brauche,  um  von  einem  Ort  zu  einem  andern  zu  gelangen.  Schon  vorher 
hatte  Rienlann''  das  Potential  zweier  Elektrizitatsmengen  so  bestimmt,  daß  eine 
Fortpflanzung  des  Potentials  mit  bestimmter  Geschwindigkeit  eingeführt  wurde. 
Die  Differentialgleichung  des  Potentials  ist  die  sogenannte  Gleichung  des  retar- 
dierten Potentials.  Dadurch  wird  dieser  Ausdruck  sehr  ahnlich  dem,  den  die 
Elektronentheorie  findet.  Die  RiEMANNsche  Auffassung,  wie  die  von  C.  Neumann 
berühren  sich  also  mit  neueren  Versuchen,  die  von  der  Elektronentheorie  aus- 
gehen.    (S.  unten  Nr.  103.) 

25.  Clausius^  hat  ein  auf  der  unitanschen  Theorie  basiertes  Grundgesetz 
aus  den  bis  dahin  bekannten  Erfahrungen  abgeleitet,  welches  für  die  Kraft 
zwischen  zwei  Elektrizitätsteilchen  einen  von  ihrer  absoluten  Geschwindigkeit 
im  Räume  abhangigen  Wert  gibt  Es  ist  das  bei  jedem  derartigen  Gesetz, 
welches  die  unitanache  Theorie  anwendet,  eine  notwendige  Folge.  Denn  wenn 
man  das  elektnsche  Fluidum  mit  dem  Äther  identifiziert,  so  bewegt  sich  nach 
der  unitarischen  Theorie  der  Äther  in  einem  gewissen  Körper  gegen  den  übrigen, 
als  ruhig  angenommenen  Äther.  Absolute  Bewegung  ist  aber  eine  solche,  welche 
auf  einen  im  Räume  festen,  d.  h.  m  dem  mit  Äther  angefüllten  Räume  festen 
Punkt  sich  bezieht.  Daher  muß  das  CLAUSiussche  Gesetz  und  es  müßte  auch 
das  der  unitarischen  Theorie  adaptierte  WEBERSche  Gesetz  die  absoluten  Ge- 
schwindigkeiten enthalten ". 

Das  CLAUSiussche  Gesetz  gibt  für  die  elektrodynamischen  Wirkungen  (ab- 
gesehen von  den  statischen)  zweier  Elektrizitätsmengen  e  und  ß',  die  die  abso- 
luten Geschwindigkeiten  v  und  v'  haben,  das  Potential 

6^      , 
0  =  A^ — -&Z' cosfz/,  z/)     , 
r 

wenn  A  die  reziproke  Lichtgeschwindigkeit  ist 

Eine  Reihe  von  experimentellen  Kombinationen,  durch  welche  man  zwischen 
den  drei  Punktgesetzen  von  Weber,  Riemann,  Clausius  entscheiden  könnte,  hat 
BuddeI**  angegeben.    Aus  seiner  Untersuchung  seien  folgende  Resultate  mitgeteilt: 

Es  gibt  eine  Anzahl  von  Versuchen,  die  zwischen  den  drei  Grundgesetzen 
zu  entscheiden  gestatten. 


1  C.  F  Gauss  Werke,  B.  6i6  1867.  —  2  Cl  Maxwell,  Elektrizität  und  Magnetismus  2, 
§  852  —  3  b.  Riemann,  Schwere,  Elektrizität  und  Magnetisimis  1876.  —  *  R.  Clausius,  Pogg. 
Ann.  135  613.  1868.  —  J.  Fröhuch,  Wied.  Ann.  9  261.  1886.  —  B  Andere  Ponktgesetze 
imd  einschlägige  Betrachtungen,  die  Leute  nur  historische  Bedeutung  haben,  mögen  nur  zitiert 
•werderu  Betti,  Nuov  Cun  27  1868.  —  Th  Wand,  Pogg  Ann  159  94.  1876.  — 
L.  Lorenz,  Pogg  Ann  118.  in.  1863;  121.  579.  1864;  131.  243.  1867,  Wied  Ann.  7,  161.  1879. 
—  6  C.  Neumann,  Math.  Ann.  1.  317.  1869  —7b  Riemann,  Pogg  Ann.  18X.  237.  1867,  Ges. 
Werke,  2  Aufl.,  288.  1892  —  8  R  Clausius,  Pogg.  Ann.  166  657.  1875;  Wied.  Ann.  1. 
14.  1877;  4.  317.  1878,  11.  604.  1880,  Mechan.  Warmetheone.  2.  227.  —  9  Einwände  gegen 
das  CLAUSiussche  Gesetz-  F.  Zöllnes,  Wied.  Ann  2  604.  1877.  —  J.  Fröhlich,  Wied.  Ann. 
9.  261.  1880;  12.  121.  1881.  In  Betreff  der  Theorie  eines  oder  zweier  Flnida  s.  H.  Lohberg, 
Pogg.  Ann.  Erg    8.  599    1871.  —  10  E.  BüDDE,  Wied.  Ann.  29.  488.  1886,  30.    100.   1887. 
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Die  besten  sind  folgende: 

a)  Ladung  und  Entladung  eines  metallischen  Hohlköipera,  in  dem  ein 
Magnet  an  einem  Kokonfaden  so  suspendiert  ist,  daß  seine  magnetische  Achse 
vertikal  hangt  Dej  Magnet  erleidet  nach  Clausius  keine  Wirkung,  nach  Wluf.r 
einen  sehr  schwachen,  nach  Riemann  einen  dreimal  stärkeren  rotatorischen  Stoß. 

b)  Rotatorische  Schwingungen  eines  möglichst  großen  isolierten  Magnets  und 
Ableitung  desselben  von  dem  Punkt,  wo  die  Rotationsachse  seine  Oberflache 
schneidet,  in  dem  Augenblick,  wo  er  seine  Maximalgeschwindigkeit  hat.  Wenn 
er  zur  Ruhe  kommt,  findet  man  ihn  nach  Riemann  geladen,  nach  den  beiden 
andern  Gesetzen  ungeladen. 

Weniger  gut,  aber  mit  außerordentlichen  Mitteln  vielleicht  noch  erreichbar, 
sind  folgende  Versuche: 

c)  Rotation  einer  stark  elektrisierten  Scheibe,  wie  bei  dem  RowLANiJschen 
Versuch,  wahrend  ein  ruhender  Drahtnng  so  befestigt  ist,  daß  seine  Ebene  durch 
die  Rotationsachse  geht.  Nach  Weber  entsteht  in  dem  Ring  ein  stationärer  Strom, 
nach  den  beiden  andern  Gesetzen  nicht. 

d)  Rotation  eines  kreisförmigen  Multiplikators,  entweder  in  einem  magne- 
tischen Feld  oder  mit  einem  Kommutator,  der  den  im  Ring  fließenden  galva- 
nischen Strom  nach  jeder  halben  Drehung  umkehrt.  Die  Achse  der  Drehung  ist 
honzontal  zu  legen,  und  in  der  Honzontalebene,  welche  durch  die  Achse  geht, 
ein  fein  suspendierter,  polarelektrischer  Körper  anzubringen.  Nach  Weueh  wird 
derselbe  abgelenkt,  nach  Riemann  und  Clausius  nicht. 

Als  hoffnungslos  sind  zu  verwerfen:  1.  Alle  Versuche  über  geokiuetische  Wirkungen 
nach  dem  Clausius  sehen  Gesetz;  2.  alle  Versuche,  in  denen  bloß  freie  Elektrizität 
A'orkommt  ^ . 

§  8.    Fliiidum  gleich  Äther. 

26.  Die  Theorie  der  Elektrizität,  die  Edlund^  aufgestellt  hat,  ist  eine 
Femkrafttheorie,  die  ganz  auf  den  bisher  besprochenen  Anschauungen  beruht, 
nur  nimmt  sie  den  Lichtäther  als  denjenigen  Stoff  an,  dessen  größere  oder  ge- 
ringere Menge  in  einem  Körper  die  Elektrisierung,  dessen  Strömung  den  elek- 
trischen Strom  bedingt  Der  Lichtäther  soll  also  das  elektrische  Fluidum  sein. 
Ein  Körper  besteht  aus  materiellen  Molekülen  mit  ÄLherhüUnu  und  freiem 
Äther.  Em  Überschuß  an  letzterem  über  den  nonnalen  Betrag  macht  den 
Körper  positiv  elektrisch,  ein  geringerer  Betrag  negativ  elektrisch.  Die  An- 
ziehungen und  die  dadurch  hervorgebrachten  Bewegungen  zwischen,  zwei  Körperu 
finden  nicht  im  leeren  Räume,  sondern  im  Äther  statt,  müssen  also  nach  dem 
Archimedi sehen  Prinzip  berechnet  werden. 

Der  galvanische  Strom  entsteht  durch  Fortbewegung  des  Äthers.  Die 
Stromstarke  ist  der  Äthermenge  proportional,  die  durch  einen.  Querschnitt  pro 
Sekimde  hindurchgeht  Die  elektromotorische  Kraft  wirkt  wie  eine  Pumpe,  die 
den  Äther  durch  den  Leitungskxeis  treibt  Der  Widerstand  wird  durch  den 
hydrostatischen  Druck  erklärt,  nicht  etwa  durch  eine  Reibung  zwischen  den 
Molekülen.  Der  so  definierte  Widerstand  ist  der  Stronastdrke  proportional.  Es 
ergibt  sich  dann,  daß  der  Widerstand  eines  Leiters  von  seiner  absoluten  Ge- 
schwindigkeit abhängen  muß,  ein  Resultat,  welches  wieder  zeigt,  daß  bei  uni- 
tarischen Theorien  —  und  eine  solche  ist  die  EüLUNDsche  —  die  absolute 
Geschwindigkeit  im  Räume  eine  wesentliche  Rolle  spielt  Die  elektrodynamischen 
Wirkungen  werden  dadurch   erklärt,  daß  die  Kraft,    die   zwischen   zwei  Körpern 

1  Ähulicte  Untersuchungen:  J.  Fröhlich,  Wied.  Ann.  9.  26i.  i88o;  12.  I2i.  i88i.  — 
Delsaulx,  Beibl.  5  891.  1881.  —  H.  LoHBBaaG,  Pogg.  Ann.  Erg.  8.  599.  1877.  —  Schatz, 
Über  das  Grundgesetz  der  Elektrodynamik.  Bonn,  Dissert.  1880.  —  2  e.  Edlund,  Aich.  sc. 
phys.  nat.  Nouv.  S6r.  43.  2oq.  1871;  Pogg.  Ann.  Erg.  6.  95.  1873;  Kongl.  Sveuska  Vetenskaps 
Akademiens  Handlingar  12,  Nr.  8.  16,  Nr.  l;  Pogg.  Ann.  148.  42I;  149.  87.  1873;  156.  590. 
1875,  Wied.  Ann.  2.  347.  1877;  15.   165.  1882. 
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wirkt,  Zeit  braucht,  um  vom  ersten  zum  zweiten  zu  gelangen.  Daher  hangt 
diese  Kraft  ab  von  der  Bewegung  der  beiden  Teilchen.  Entwickelt  maij  den 
Ausdruck  für  diese  Kraft  nach  dem  Taylor  sehen  Lehrsatz,  so  müssen  dann  die 
relativen  Geschwindigkeiten  und  Beschleunigungen  und  eventuell  noch  höhere 
Potenzen  auftreten.  Die  bei  dieser  Entwicklung  sich  ergebenden  Konstanten 
bestimmt  Edlund  aus  dem  Ampere  sehen  Gesetz. 

Im  wesentlichen  ist  also  die  Edlund  sehe  Theorie  —  bis  auf  Einzelheiten  — 
eine  unitarische  StoflFtheone,  bei  welcher  das  positive  Fluidum  mit  dem  Äther 
idenüfizieit  wird.  Die  wesentliche  Frage,  ob  die  Kraft,  die  von  einem  elektrisiertea 
Körper  ausgeht,  in  der  Zwischenzeit,  bis  sie  zu  einem  zweiten  Körper  gelangt, 
in  dem  Zwischenmedium  etwa  Veränderungen  hervorbringt  und  welcher  Art 
diese  smd,  wird  nicht  berührt  imd  nicht  beantwortet  i. 

Emwättde  gegen  die  Edlund  sehe  Theone  sind  von  Baumgartner  2 ,  Chwol- 
SON^,    Herwig*,    Rorri'J,  Lecher °,  Ruoss''   erhoben  worden   und   zum  Teil   von 
*'.  Edlund   widerlegt  worden.      Rom   hat   eine   Entscheidung    der    Frage,    ob    der 

elektrische  Strom  ein  Ätherstrom  ist,  dadurch  zu  finden  gesucht,  daß  er  zeigte, 
es  müsse  der  Durchgang  des  Lichtes  durch  leitende  Körper  im  bejahenden  Fall 
geändert  werden.  Seine  Versuche  zeigten  das  nicht,  ebensowenig  die  von 
Lecher.  Doch  hat  Edlund  dieses  Experiment  mit  Recht  überhaupt  nicht  als 
entscheidend  anerkannt. 

Zusammenfassend  ergibt  sich  also,  daß  die  Femkrafthypothesen  der  elek- 
trischen Fluida,  um  alle  Erscheinungen  der  Elektnzität  zu  erklaren,  zwischen 
zwei  Teilchen  des  elektrischen  Flmdums  Kräfte  annehmen  müssen,  die  von  der 
Geschwindigkeit  und  Beschleunigung  der  Teilchen  abhängen.  Dabei  macht  die 
dualistische  Theorie  diese  Kraft  abhängig  von  den  relativen  Bewegungen,  während 
die  unitarische  Theorie  sie  von  den  absoluten  Bewegungen  abhängen  laßt.  Die 
Frage  nach  der  Zulassigkeit  der  Femkrafttheorien  kommt  also  hinaus  auf  die  Frage 
nach  der  Richtigkeit  dieser  elektrodynamischen  Kraftgesetze.  Abgesehen  von  den 
Einwanden,  welche  v.  Helmholtz  gegen  das  Weber  sehe  Gesetz  erhoben  hat,  ist 
durch  die  HERTZschen  Versuche  eme  defimtive  Entscheidung  gegen  diese  Gesetze 
gegeben,  insofern  als  diese  Versuche  sich  aus  diesen  Gesetzen  nicht  theoretisch 
ableiten  lassen. 

C)   Die  MAxwELLSche  Theorie  für  ruhende  Körper f*. 

§  9.     Tatsachen  und  Hjrpothesen 
und  Ableitung  der  Maxwell  sehen  Gleichungen. 

27.  Die  reinen  Femkrafttheorien  der  Elektrizität  erwiesen  sich  als  unvoll- 
ständig, als  von  Hertz  nachgewiesen  war,  daß  die  elektrischen  und  magnetischen 
Kräfte  Zeit  brauchen,  um  sich  durch  den  Raum  fortzupflanzen,    daß   also  in  der 

1  So  "wae  bei  Edlund    die   elektrodynamischen  Krfifte  mir  aus   der  Annahme    abgeleitet 
werden,   daß  die  Kraft  Zeit  braucht,  um  sich  fortzupflanzen,   ohne  daß  näher  nntersucht  -wird, 
i  -wie  diese  Fortpflanzung  geschieht,  ebenso  geschieht  dies  nicht  bei  einigen  andern  Theorien,  die 

hier  nur  zitiert  -werden  können.  Die  oben  erwähnten  Formeln  von  Gauss  (Werke  5  6ib.  1867) 
und  RiEMANN  (Pogg  Ann.  131  337.  1867),  C.  NEUMANN  (Math.  Ann  1  317,  1869,  Die  elek- 
tnschen  Kräfte  Leipzig,  Teubner  1875)  gehören  dazu  und  femer  die  Arbeiten  von  L..  LORENZ, 
Pogg.  Ann.  U8.  in  1863;  12L  579.  1864,  13L  243.  1867;  Wied.  Ann.  7.  161.  1879.  — 
LoscHMiDT,  Wien,  Bei.  58  17.  1868  Die  Betrachtungen  von  Lobenz  sind  zum  Teil  in  den 
neuesten  Theonen  -wieder  aufgenommen.  —  2  Q.  BAUMGARTNBa,  Fogg.  Ann.  154.  305.  1875.  — 
3  O  Chwolson,  Pogg,  Ann.  Erg.  8.  140.  478.  1876.  —E,  Edlund,  Pogg.  Ann.  161.  133.  1874J 
152.  643.  1874;  153.  612.  1874  —  *  H  HiESWiG,  Pogg  Ann.  150.  623  1873.  —  ^  A.  Rom, 
Pogg  Ann.  150  164  1873,  b  H.  WnaESFoacE,  Trans.  Cambr.  Phil.  Soc.  14.  170.  1887.  — 
6  E.  Lecher,  Rep,  d.  Phys.  20.  151.  1884.  —  7  Ruoss,  Schlömilchs  Zeitschr.  37  (2).  121;. 
1892;  Beibl   le.  751 

8  Größere  Werke  und  Abhandlungen -über  die  MAXWBLLsche  Theorie  und  die  El^ktronentheoria 
sind  folgende.  J.  Cl  Maxwell,  A  treatise  on  electricity  an^  magnetism.  2  Bde.  Oxford.  l.  Aufl. 
1873    2  Aufl.  1881.  3.Aufl    1892.  Deutsch  von  B.  Weinstein.   3  Bände.  —  L.  Boltzmann,  Vor- 
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Zwischenzeit,  während  ein  elektnscher  Vorgang  \on  einer  Stelle  A  ausgeht  und 
bis  er  zu  einer  Stelle  B  gelangt,  in  dem  Zwischenraum  irgend  eine  Veränderung 
vorhanden  ist.  Obwohl  für  die  Tatsache  der  Fortpflanzung  elektnscher  und 
magnetischer  Störungen  noch  kein  experimenteller  Beweis  vorlag,  sondern  nur 
eine  Andeutung  dann,  daß  die  kritische  Geschwindigkeit,  das  Verhältnis  der 
elektrostatischen  und  elektromagnetischen  Einheiten,  sich  gleich  der  Lichtgeschwin- 
digkeit erwies,  hatte  Maxwell  in  seinem  großen  Werke  und  m  Emzelabhand- 
lungen  auf  Grund  Faradav scher  Vorstellungen  diese  Ausbreitung  behauptet. 
Zunächst  nicht  im  Gegensatz  zu  den  Femkrafttheonen,  sondern  in  Verbindung 
mit  ihnen.  Man  kann  namlich  die  Fortpflanzung  solcher  Wirkungen  durch  don 
Raum  auch  als  durch  allmählich  fortschreitende  dielektrische  und  magnetische 
Polarisierung  des  Zwischenmediuma,  die  iiber  selbst  durch  Femkräfte  bewirkt 
wird,  verursacht  ansehen.  Die  veischiedeneu  Auffassungen,  die  dabei  möglich 
sind,  hat  Hertz ^  in  der  Einleitung  zu  der  Sammlung  seiner  Arbeiten  über  die 
Ausbreitung  der  elektrischen  Kraft  in  fesselnder  Weise  dargelegt.  Man  kann 
danach  auch  das  ganze  Maxwell-Hertz  sehe  Gleichungssystem  erhalten,  indem 
man  Femkräfte  anmmmt^.  In  der  Tat  hat  Helmholtz"  ganz  allgemein  die  ver- 
schiedenen möglichen  Theorien  (Femkrafttheorien)  kritisch  zusammengefaßt  durch 
Einführung  einer  neuen  Konstante  ^,  der  Helmholtz sehen  Konstanten,  wie 
man  sie  wohl  nennt,  und  hat  gezeigt,  daß  unter  der  Voraussetzunji;  der  Polari- 
sierung des  Zwischenmediums  im  allgemeinen  Falle  sowohl  transversale  als  longi- 
tudinale  Wellen  möglich  sind.  Für  einen  speziellen  Fall  dieser  Konstanten,  i'  =  Q, 
gehen  die  Gleichungen  von  Helmholtz  in  das  Maxwell  sehe  Gleichuugsaystem 
über,  welches  keine  longitudinalen,  sondern  nur  transversale  Wellen  kennt.  Die 
eigentliche  Meinung  aber  der  MAXWELLschen  Theorie  ist,  wie  sie  heute  aufgefaßt 
wird  und  wie  sie  wohl  auch  Maxwell  meinte,  die,  daß  alle  Femkräfte  überhaupt 
fortfallen  sollen  und  daß  nicht  die  Kräfte  eine  Polarisierung  der  Zwischcumedien 
bewirken,  sondern  daß  die  Bewegungen  des  Zwischenmediums  allererst  die  beobacht- 
baren Kräfte  hervorbnngen:  dieses  ist  der  Standpunkt  der  reinen  Theorie  der  ver- 
mittelten Kräfte.  Danach  ist  überall  in  einem  Räume,  iu  welchem  elektrische  und 
magnetische  Erscheinungen  vor  sich  gehen,  das  gesamte  Medium,  das  don  Raum 
erfüllt,  und  zwar  sowohl  in  ponderablen  Körpern,  seien  es  Leiter  oder  Nichtleiter, 
als  auch  im  von  Materie  freien  Raum,  Sitz  von  Bewegungen  oder  Zustanden, 
welche  uns  unter  Umständen  durch  ihre  mechanischen  Bewegungen  oder  durc:h 
von  ihnen  ausgehende  Kräfte  —  denn  nur  diese  beobachten  wir  —  zur  Kenntnis 
kommen.     Die  Vorgänge  in  diesem  Medium,  obwohl  wir  sie  nicht   direkt  sehen, 

lesungen  über  Maxwmlls  Theorie  der  Elektnzität  1.  Leipzig  1891;  2.  läys.  —  H.  HuRT/,, 
Unteraachungen  über  die  Aasbreitnug  der  elektrischen  Kraft.  Leipzig  1892.  —  H.  PoiNCARli, 
Electricitö  et  opbque.  l.  Aufl.  1890.  2.  Aufl.  1901.  Pfiris.  —  O.  Heavisidm,  Electrica!  ptipers 
2  Bände.  London  1892;  Electromagnetic  iheorie.  2  Bde.  London  1893.  1899.  —  H.  A.  LoUENTZ, 
La  Üieotie  älectroin.-ign6tique  de  MAXWELL  et  son  upplication  aux  Corps  niouvants.  Leiden  189a; 
Versuch  einer  Theone  der  elektrischen  und  optischen  Erscheinungen  iu  be^wegteu  Koiperu. 
Leiden  1895;  Maxwells  elektromagnetische  Theone.  Enzyklopädie  d.  nmtli.  "Wlbsenschaften 
B  (2).  64.  1904;  Elektronentheorie,  ibidem.  174.  1904.  —  J.  J.  Thomson,  Notes  on  leceut  re- 
searches  in  electncity  and  magnetism.  Oxford  1893  —  A.  FöPPL,  Einführung  In  die  MAXWEl.Lsche 
Theone.  1894  (2-  Aufl.  siehe  unten:  Abraham).  —  P.  Drude,  Physik  des  Äthers.  Stuttgart  1Ö94. 
—  R.  RjaiFF,  Theorie  molekular -elektrisch  er  Vorgänge.  Freiburg  1.  B,  und  Leipzig  189b.  — 
A.  Gray,  A  treatise  on  magnetism  and  electricity  1,  London  1898.  —  E.  Wiechert,  Gruudlagen 
der  Elektrodynamik.  Leipzig  1899.  (Festschrift  zur  Feier  der  Enthüllung  des  GAUSS-WlBttR-Denkmols 
in  Göttingen)  —  J.  Larmor,  Aether  and  matter.  Cambridge  1900.  —  S.  T.  WAuaR,  Aborriition 
and  aome  other  problems  connected  with  the  electromagnetic  field.  Carabndge  1900.  —  E,  CüliN, 
Bas  elektromagnetische  Feld,  Leipzig  1900.  —  C.  Nedmann,  Abh.  d.  Sachs.  Ges.  d.Wiss.,  i.  Abh. 
27.  213.  1901;  2.  Abh  27.  753.  1902,  3.  Abh,  28.  75.  1903.  —  P.  Duhbm,  Les  thdories 
electriques  de  MAXWELL.  Pans  1902.  —  A.  H.  BüCHERER,  Math.  Emfiihrung  in  die  Elektronen- 
theoiie.  Leipzig  1904.  —  M.  Abrahaj*,  Theone  der  Elektrizität  Bd.  I  und  IL  Leipzig  1905. 
(Bd.  I  von  M,  Abraham  und  A.  Föppl.) 

^   H.  Hertz,  Ausbreitung  der  elektr.  Kri^ft,  Einleitung     1892.  —  2  Siehe  H.A.  LoRENTZ, 
Enzykl,  d  math.  Wissenschaften  6  (2)    143.  1904.  —  3  H.  v.  Helmholtz,  Ges.  Abhaudl.  L  556  ff. 
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smd  also  das  primäTe,  die  beobachteten  Kräfte  sind  das  sekundäre.  Wenn  ein 
Magnet  bewegt  wird,  so  entstehen  dadurch  primär  direkte  Veränderungen  in  den 
Zustanden  des  raumerfullenden  Mediums  und  dadurch  erst  etwa  sekundär  in 
einem  stromleitenden  Draht  die  Induktionsströme. 

28.  Bei  dieser  Anschauung  ist  nun  der  Lichtäther  im  allgemeinen  dasjenige 
Medium,  m  welchem  die  elektromagnetischen  Vorgange  sich  abspielen,  denn  es 
gehen  diese  Wirkungen  durch  den  luftleeren  Raum  hindurch  von  einer  Stelle 
zur  andern.  Nach  den  Anschauungen,  wie  sie  Fresnel  m  die  Optik  eingeführt 
hat,  muß  man  den  freien  Äther  und  den  Äther  m  den  Körpern  unterscheiden. 
Der  freie  Äther  wird  direkt  als  ein  Kontinuum  aufgefaßt.  In  den  Körpern  wurden 
natürlich  streng  die  ponderablen  Moleküle  und  der  Äther  unterschieden  werden 
müssen.  Für  viele  Erscheinungen  des  Lichtes  aber,  nämlich  für  alle  Erscheinungen, 
bei  denen  Absorption,  Dispersion  und  Metallreflexion  keine  Rolle  spielen,  genügt 
es  bekanntlich,  den  Äther  allein  zu  betrachten  und  ihm  auch  dieselben  Eigen- 
schaften zuzuschreiben  wie  dem  freien  Äther,  nur  in  anderen  quantitativen  Ver- 
haltmssen,  d.  h.  ihm  andere  Konstanten  beizulegen.  In  derselben  Weise  lassen 
sich  viele  Erscheinungen  der  Elektrizität  auch  in  den  ponderablen  Körpern  be- 
handeln, wenn  man  in  diesen  auf  die  molekulare  Konstitution  keine  Rücksicht 
nimmt,  sondern  nur  dem  Äther  m  ihnen  andere  Konstanten  beilegt  wie  dem 
freien  Äther.  Eine  Anzahl  anderer  Erscheinungen,  wie  insbesondere  den  perma- 
nenten Magnetismus,  kann  man  aber  auf  diese  Weise  nicht  behandeln.  Diese 
beiden  Konstanten,  die  also  von  Körper  zu  Körper  verschiedene  Werte  haben, 
sind  die  Dielektrizitätskonstante  e  und  die  magnetische  Permeabilität  f/,.  Außer- 
dem aber  sind  die  Leiter  noch  durch  eine  weitere  Konstante  A,  die  Leitfähig- 
keit, unterschieden.  Für  den  freien  Äther  werden  e  und  jli  je  gleich  1  gesetzt, 
während  A  =  0  isL 

29.  Dieser  Äther  nun  kann  in  allen  Körpern  zweierlei  verschiedene  Ver- 
schiebtmgen  aasführen,  elektrische  Verschiebungen  3£^3  und  magnetische  Ver- 
schiebungen SSÜßSt  (beide  auf  die  Volum enemheit  bezogen).  Diese  Verschiebungen 
sind  elastischer  Natur,  indem  sie  namhch  elastische  Kräfte  entwickeln  und  durch 
deren  Einfluß  zurückgehen,  wenn  die  äußeren  sie  bedingenden  Ursachen  aufgehört 
haben.  Die  elastischen  Kräfte,  welche  durch  die  elektrischen  Verschiebungen 
entwickelt  werden,  seien  XYZ ,  diejenigen,  die  durch  die  magnetischen  Ver- 
schiebungen entwickelt  werden,  LMN,  nnd  es  bestehen  dann  für  isotrope  Körper 
die  Beziehungen,  daß 

X  =  e.Y,       •^^  =  eY,       3  =  eZ, 

ist.  In  den  Leitern  mft  eine  Kraft  XYZ  einen  Strom  hervor,  dessen  Dichtig- 
keit die  Komponenten 

u==XX,     v  =  XY,     w  =  XZ 

hat  Durch  die  Verschiebungen  wird  daher  in  jedem  Volumenelement  är  eine 
gewisse  Energie  aufgespeichert  (siehe  Handbuch  Bd.  4,  S.  86),  nämlich  die  elek- 
trische Energie  S,  und  die  magnetische  Energie  Sm, 

S,  =  ^{?iX+VY-^QZ)dr    , 
o  jr 

OTT 

Die  wesentliche,  bei  Maxwell  stets  in  den  Vordergrund  geruckte  Behauptung 

ist  nun  die,  daß  die  zeitliche  Änderung  einer  Verschiebung,  also  die  Größe  mit 

,      xr  ,      ^3e     ^S     dS 

den  Komponenten   — ,    —  ,    —   analog  ist  dem  elektrischen  Strom  m  Leitern, 


El  ktrimät  ■^^^  MAXWEixsche  Theone  für  nihende  Korper  838 

also  insbesondere  dieselben  magnetischen  Kräfte  um  sich  herum  erzeutrt  wie*  ein 

solcher.     Wenn    in   einem   Dielektrikum   an   einem   Querschnitt  dot    die   Grtjücn 

dTl       d"^       d^ 

—  ,     —  ,     — —    von    Null   verschiedene  Werte   haben,   so   werden    die    Gießen 

dt         dt        dt 

dH  d%)  dS 

-j-dcü  ,  — z-flfcü,  -^-dcü  die  Komponenten  des  elektrischen  Verachiebun[ja- 
dt  dt  dt 

Stromes  durch  diesen  Querschnitt  genannt.  Em  solcher  findet  nicht  allein  in 
vollkommenen  Dielektrika  statt,  sondern  ist  auch  in  den  Leitern  neben  dem 
eigentlichen  Leitungsstrom  vorhanden.  Dieser  Verschieburigsstrom  wird  im  all- 
gemeinen nur  sehr  kurze  Zeit  dauern  und  zu  schwach  sein,  um  merkliche  mag- 
netische Wirkungen  hervorzubringen.  Erst  bei  raschen  Oszillationen  tritt  er  zu- 
tage und  bedingt  dabei  nicht  bloß  die  Fortpflanzung  solcher  Oszillationen  durch 
den  Raum,  sondern  macht  sich  auch  direkt  durch  seine  Induktionswirkungen  be- 
merkbar, wie  Hertz  zuerst  gezeigt  liat^.  Immerhin  ist  dadurch  der  Beweis  für 
das  Auftreten  solcher  Verschiebungsströme  nur  indirekt  geführt,  wenn  sie  auch 
sogar  vom  Standpunkt  der  alten  Theorien  vollkommen  plausibel  erscheinen-. 
(Über  direkte  Nachweise  s.  unten  Nr.  33.) 

30.  Der  Zusammenhang  zwischen  einem  elektrischen  Strom  und  den  in  seiner 
Umgebung  auftretenden  magnetischen  Kräften  (die  aber  zunächst  hier  als  elastische 
Kräfte  aufgefaßt  werden  sollen)  ist  durch  das  BiOT-SAVARTsche  Gesetz  gegeben, 
welches  also  als  Grundlage  für  die  MAXWELLsche  Theone  dient.  Allerdings  ist 
dieses  als  Femwirkungsgesetz  aufgestellt,  während  es  in  der  Maxwei-L  sehen  Theorie 
niu  den  Zusammenhang  zwischen  Stromkomponenten  und  magnetischen  Kräften 
in  einem  und  demselben  Stroraelement  angeben  soll.  Sind  die  Komponenten 
der  Stromdichtigkeit  in  einem  Element  eines  Körpers  u,  v,  w  (die  Stromdichtig- 
keit ist  gleich  der  Stromstarke  dividiert  durch  den  Querschnitt  des  Elementes 
senkrecht  zu  der  Stromrichtung),  so  laßt  sich  aus  dem  BiOT-SAVAUTschen  Gesetz 
leicht  beweisen",  daß  bei  einem  Koordinatensystem,  bei  welchem  man  von  der 
X-  zur  y-  zur  3- Achse  durch  Drehung  im  Sinne  des  Uhrzeigers  gelangt,  diese 
Beziehungen  folgende  sind: 

,       ,  dM      fW 

ÖS        oy 

,      ,  dN      dL 

ox        dg 

,    ,      dz     m 

äy        ox 

Dann  ist  A  eine  allgemeine  Konstante,  welche  sich  als  die  reziproke  Licht- 
geschwindigkeit im  freien  Äther  erweisen  wird.     Em  Element  also,   in  welchem 

zugleich  Leituugsstrom  («z»«/)  und  Verschiebungsstrom  (-31  -y- ,  ~7']  herrscht, 
besitzt  die  magnetischen  (elastischen)  Kräfte  ^  ^ 

>3e   ,    ,      ^         dM       dN 
dt  dz        dy 

und  zwei  entsprechende.  Der  Faktor  A^n  ist  in  dem  ersten  Glied  in  den  Aus- 
druck für  3£^3  hineingenommen. 

Bl.  Ein  zweites  System  von  Gleichungen  wird  abgeleitet  aus  den  Induktions- 
erscheinungen.    Wenn  die  magnetischen  Verschiebungen  an  einer  Stelle  sich  mit 

1  H.  HaaTz,  Wied.  Ann.  34.  273.  1887.  Ausbr.  d.  el.  Kraft,  102.  1892.  —  2  s.  auch 
Vaschy,  C.  R.  120.  255.  1895.  —  '^^  NicoLAjBVB,  Joum.  de  phys.  (3)  4.  2^5.  1895.  — 
R  Blondlot,  C.  R.  133.  778  848.  1901.  —  3  Eine  einfache  Ableitung  der  folgenden  Glei- 
chungen ist  in  Helmholtz'  Vorlesungen  über  die  elektromagnetiflche  Theorie  des  Lichts,  T-eipzig 
1897,  S.  34,  enthalten. 


834  L   Graetz,  Die  Theonen  der  elektnschea  Erscheinungen.  Phyf^*'^"Anfl. 

der  Zeit  ändern,  so  entsteht  entsprechend  ein  magnetischer  Verschiebungs- 

Strom   mit   den   Komponenten    -— ,    — ;— ,    -7-    pro  Flachenemheit.     Kings  um 

di        dt        dt 

einen  solchen  Verschiebungsstrom  entsteht  in  einem  Draht  ein  Induktionsstrom, 
und  der  mit  A  multiplizierte  magnetische  Verschiebungsstrom  ist  gleich  der  elektro- 
motorischen Kraft  desselben.  Geht  der  magnetische  Verschiebungsstrom  nach 
der  .r-Achse,  so  fließt  der  erzeugte  Strom  m  der  yz-Ebene,  und  es  ist,  wenn  co 
die  kleine  Flache  ist,  die  von  dem  Draht  umfaßt  wird, 

dQ  „,        f  dl 

dt  J  Xq 

i 
wenn  q  der  Querschnitt  des  Drahtes,    W  der  Widerstand  ist     Da  —    gleich    der 

z 
VW 

Stromdichtigkeit  a  mit  den  Komponenten  7i,  v,  w  ist,  und  da  y,  —  gleich  den 
elektnschen  Kräften  Y  und  Z  sind,  so  ist 

und  das  letztere  Integral  ist  nach  dem  Stokes  sehen  Satz 

(dz       dY\ 

Indem  man  diese  Gleichungen  auf  die  einzelnen  Richtungen  anwendet,  erhalt  man 

dQ  _  dz        dy 
dt         dy         dz 

.dm  _  dX        dz 
dt         dz         dx 

.d^  _dy       dX 
dt         dx         dy       ^ 

das  zweite  System  der  Max^vell- Hertz  sehen  Gleichungen,  welche  als  Nahe- 
wirkungsgleichangen  den  Zusammenhang  zwischen  den  magnetischen  Ver- 
schiebungen S3}i$Il  und  den  elektnschen  Kräften  XYZ  an  einer  Stelle  des 
Raumes  angeben.  Dag  Hypothetische  dabei  ist,  daß  das  Auftreten  solcher  elek- 
trischer Kräfte  m  der  Nähe  emes  magnetischen  Verschiebungsstromes  nicht  bloß 
für  die  Leiter,  sondern  auch  für  die  Isolatoren  eingenommen  wird. 

82.  Die  Maxwell  sehen  Gleichungen  geben  nur  den  Verlauf  der  elektro- 
magnetischen Bewegungen  an,  wenn  diese  einmal  eingeleitet  sind.  Über  die 
Ursache  der  Bewegungen  sagen  sie  nichts  aus.  Diese  Ursachen  werden,  wie  in 
der  Mechanit  als  äußere,  unabhängig  gegebene  Kräfte  angenommen;  die  Art  der 
Bewegungen  oder  Zustände,  welche  sie  hervorrofen,  ist  aber  durch  die  Gleichungen 
bestimmt.  Daß  in  einem  elektrostatischen  Feld  Elektnzitätsmengen  vorhanden 
sind,  die  durch  Reibung  oder  auf  andere  Weise  entstanden  sind,  wird  als  gegeben 
angenommen.  Nur  die  Verteilung  der  elektrischen  Elräfte  bei  gegebener  Elek- 
tnzitätsmenge  folgt  aus  den  Gleichungen.  Ebenso  ist  es  mit  permanenten 
Magneten,  deren  Vorhandensein  unabhängig  postuliert  wird.  Die  Tatsache,  daß 
durch  chemische  oder  thermische  Einflüsse  m  einem  Prahtkreis  ein  Strom  fließt, 
ist  in  den  obigen  Gleichungen  nicht  enthalten.  Auch  diese  thermischen  und 
chemischen  Prozesse  sind  als  äußere  Ursachen,  oder  wie  es  Heaviside^  bezeichnet, 
als  impressed  forces  (eingeprägte  Kräfte),  zu  betrachten.     Man  kann  die  letzteren 

1   O.  HEAVisroE,  Elechical  papers  1.  1892. 
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in  die  Gleichungen  als  Konstanten  einführen,  die  aus  der  Erfahniug  zu  bestimmen 
sind.  Bedenkt  man  namlich,  daß  beim  Kontakt  zweier  verschiedener  Leiter  eine 
Potential difterenz  entsteht,  also  eine  äußere  Kraft,  so  sieht  man,  daß  der  Strom 
in  einem  Leiter  nicht  bloß  durch  die  elektrischen  Kräfte  entsteht,  welche  ver- 
möge der  MAXWELLSchen  Gleichungen  in  ihm  auftreten  können,  sondern  auch  ver- 
möge der  konstanten  elektrischen  Kräfte,  welche  durch  die  Natur  des  Leiters  selber 
bedingt  sind.  Bezeichnen  wir  diese  konstanten  elektrischen  Kräfte  (eingeprägte 
Kräfte)  mit  — X' ,  —  Y' ,  — Z' ,  so  sind  die  Gleichungen  für  die  StromkomponeutcMj 

u  =  l{X—X'),     7^  =  A ( 1  ~  F')  .     iv=^l[Z  —  A')     . 

38.  Die  obige  Ableitung  der  Maxwell  sehen  Gleichungen  nahm  eine  Reihe 
von  Erfahrungstatsachen  an  und  interpretierte  den  Zusammenhang  zwischen  den 
dabei  auftretenden  elektrischen  und  magnetischen  Größen  im  Sinne  der  Nahe- 
wirkungshypothesen.  Sie  ging  femer  über  die  Erfahrung  hinaus,  indem  sie  noch 
hypothetische  Zusatzglieder  annahm,  die  zunächst  nicht  direkt  experimentell  bestätigt 
werden  können,  sondern  nur  durch  gewisse  Folgerungen  sich  als  richtig  ergeben. 

Man  kann  übrigens  jetzt  den  Satz  über  die  magnetischen  Wirkungen  elektrischer 
VerschiebungHströme  durch  die  Versuche  von  Eichenwald  ^  und  von  Whitehkad^ 
als  esperimentell  bewiesen  ansehen.  Der  letztere  bemuhte  sich  auch,  die  zweite 
Hypothese,  nämhch  vop  den  elektrischen  Kräften  magnetischer  Verschiebungs- 
ströme  zu  beweisen,  doch  wegen  der  Kleinheit  der  Wirkungen  ohne  Erfolg"*. 

Man  kann  die  Maxwell-Hertz  sehen  Gleichungen  auch  auf  anderen  Wegen 
gewinnen.  Abgesehen  von  den  mechanischen  Theorien,  welche  bereits  so  gewählt 
sein  müssen,  daß  die  beiden  erwähnten  Gleichungssysteme  herauskommen,  sind 
andere  Versuche  zur  Gewinnung  der  Gleichungen  gemacht  worden.  Kettelkr  ^ 
hat  versucht,  aus  den  Tatsachen  der  KristalloiDtik  direkt  zu  den  MAXWELLschen 
Gleichungen  zu  gelangen. 

Gasbasso^  nimmt  für  seine  Ableitung  das  Coulomb  sehe  Gesetz  für  elektrische 
und  magnetische  Kräfte,  das  BiOT-SAVARTsche  Gesetz  und  den  Satz  von  Poynting 
in  spezieller  Form  zu  Hilfe. 

Ebenso  kann  man  auch  von  anderen  als  den  erwähnten  Erfahrungstatsachen  aus- 
gehen ^  und  kann  auch  naturlich  die  obigen  Gleichungen  in  andere  Formen  bringen''. 

Aus  dem  einen  Tripel  kann  man  das  andere  durch  Zuhilfenahme  des  Energie- 
prinzips erhalten^. 

§  IG.    Die  Gleichungen  für  ruhende  isotrope  und  nicht  isotrope  Körper. 

34.  Wie  man  auch  immer  zu  den  eben  abgeleiteten  Gleichungen  kommen  mag, 
sie  enthalten  jedenfalls  die  meisten  Erscheinungen  der  elektrischen  und  magnetischen 
Zustände  in  ruhenden  Körpern.  Man  kann  auch,  wie  es  Hertz  getan  hat,  jüe  Glei- 
chungen einfach  an  die  Spitze  stellen  und  sie  als  erfahrungsgemäßen  Ausdruck  der 
Tatsachen  bezeichnen,  die  ihre  Richtigkeit  eben  aus  ihren  Erfolgen  beweisen  können. 
In  übersichtlicher  Weise  lautet  das  System  der  Maxwell  sehen  Gleichungen  für  iso- 
trope ruhende  Körper  in  der  Bezeichnungsweise  von  Hertz"  folgendermaßen: 

1  A.  Eichenwald,  Drudes  Ann.  11.  i,  421,  872.  1903.  —  2  j.  ß.Wim'EiiffiAU,  Phys. 
Zeitschi.  e.  474.  1905,  s.  H.  A.  LoßKNTZ,  Proc.  Amsterdam  B.  608.  1903.  —  F.  Kolackkk, 
Phys.  Zeitachr.  6.  45,  455,  1904.  —  J.  B.  WurraiiEAD,  ibid.  6.  300.  1904.  —  R.  G-ANS,  ibid. 
5  163,  193,  627.  1904.  —  3  s.  auch  A  H.  Bücherer  und  A.  PFLüGam,  Phys.  Zeitschr.  4  bxü. 
1903.  —  ♦  E.  Ketteler,  Wied.  Ann,  65.  525.  1895.  —  6  A.  Garbassg,  Boibl.  18.  967.  1893; 
ähnlich  N.  Hesehüs,  Joum.  russ.  phys -ehem.  Ges.  27.  239.  1895 ;  Fortschritte  der  Physik  421. 
1896  —  6  j.  Pnpm,  Sm.  J.  (3)  50.  326.  1895.  —  E.  Carvallo,  C.  R.  133.  1290,  1901.  — 
P.  Drude,  Physik  des  Äthers  1894.  —  M.  Abraham  und  A.  Föppl,  Die  Maxwell  sehe  Theorie  1. 
1904  —  E  CoHN,  Das  elektromagnetische  Feld  1900.  —  7  E.  Carvallo,  Lnm.  61  47.  18.  1893. 
—  C.  A,  Mebhis,  Beibl.  22.  619.  1897.  —  8  f.  Richarz,  Marburger  Ber.  1904.  128.  —  8  Dio 
beiden  Systeme  von  Gleichungen  sind  vor  Hertz  schon  von  Heaviside  aus  der  Maxwell  sehen 
Theprie  h^r?iu8gesch51fworden  (O.  Heaviside,  Phü.  Mag.  Febr.  1888).  Eine  etwas  andere  Form 
ist  ih^en  von  E.  Cohn  gegeben  -worden  (E.  CoHN,  Wied.  Ann.  40.  625.  1890.  Das  elektro- 
magnetiijc!^e  Feld,  Stuttgart  1900) 
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1.    Das  System  (I)  (elektrische  Gleichungen): 

dli        ,       ,  dM      dJV 

ät  dz         üy 


W 


d^^  ^   ^      ^  dN 

A— — yinAv   = -7^— 

dt  Bx 


A— — \-4znAw  = 
\       dt    ' 


(11) 


A—-  = 


dt 

dy 

dz 

d^l_ 

dt  ~ 

dX 
dz 

BZ 

Bx 

dm 

ey 

BX 

BL_ 

6z 

BM 
dt    '  By        Bx 

mit  den  Zusatzgleichungen 

(la)  3e  =  eZ,     ''S  =  eF,       ^  =  bZ 

(Ib)  «  =  AZ,      v  =  XY,      w  =  lZ    , 

oder  wenn  man  die  inneren  Kräfte  jedes  Leiters  mit  berücksichtigt, 
u  =  l{X-X'),     v  =  l{Y-Y'),     w  =  X{Z=Z'} 
Femer  das  System  (11)  (magnetische  Gleichungen): 

dQ  _  BZ       BY 

dt        dx        By 
mit  den  Zusatzgleichungen 

(Ha)  S  =  ^Z,     aK=-/^^,     '^  =  ixN    . 

In  den  Gleichungen  (la)  bedeutet  e  die  Dielektrizitätskonstante  des 
Mediums,  in  (Ib)  ist  X  die  Leitungsfähigkeit  des  Mediams.  Ein  jedes 
Medium,  auch  em  leitendes,  besitzt  eine  Dielektrizitätskonstante,  e  lat  also  nirgends 
NuU;  dagegen  ist  X  für  die  guten  Isolatoren  gleich  Null  zu  setzen.  In  Gleichujig 
(IIa)  ist  yi  die  magnetische  Permeabilität,  welche  in  allen  Körpern  außer 
dem  Eisen  nahezu  denselben  Wert  1  hat 

85.  Da  m  jedem  Volumenelement  eines  elektrisch  und  magnetisch  erregten. 
Raumes  eine  gewisse  elektrische  Verschiebung  3£  ^  3  iiD.d  eine  gewisse  magnetische 
Verschiebung  SSJtS'i  vorhanden  sind,  die  selbst  elastischer  Natur  sind,  so  ist  in 
jedem  Volum enelement  auch  eine  gewisse  Energie  aufgespeichert  Nach  den 
Betrachtungen  auf  S.  86  des  Bandes  4  ist  die  elektromagnetische  Energie  der 
Volumeneinheit  S  zusammengesetzt  aus  der  elektrischen  Energie  Se  und  der 
magnetischen  Energie  Sfn  >  so  daß 

S  =  St-\-  S^  ist  und  es  ist 

^;(3ez  +  ?)i^+3^ 


(III) 


Stt 


O  JE 


Die  Gleichungen  (I),  (E),  (HL)  enthalten  keine  Konstanten,  welche  auf  die 
einzelnen  Korperklasaen  bezüglich  sind.  Erst  die  Gleichungen  (la),  (Ib),  (Ha) 
führen  proportionalen  Zusammenhang  zwischen  den  Verschiebungen  und  den 
entsprechenden  Elräften  für  isotrope  Körper  ein. 

Die  Grenzbedingungen  an  der  Grenze  zweier  verschiedener  Medien  erhält 
man  durch  das  HELMHOLTZsche  Prinzip  der  Kontinuität  der  Übergänge.     Es 


Bd  V 

Elektrizität. 


Die  Maxwell  sehe  Theorie  für  ruheude  Korper, 
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ergibt  sich  für  isolierende  Körper,  daß  die  tangentialen  elektrischen  und  mag- 
netischen Kräfte  auf  beiden  Seiten  der  Grenzfläche  einander  gleich  sein  müssen, 
daß  dagegen  der  magnetische  VerschiebungssLrom  senkrecht  zur  Grenzflache  auf 
beiden  Seiten  gleich  ist  und  daß  für  isolierende  Medien  dasselbe  für  den  elek- 
trischen Verschiebungsstrom  gilt.  Bei  zum  Teil  leitenden  Körpern  muß  die 
Summe  vom  elektrischen  Verschiebungsstrom  und  Leitungsstrom  senkrecht  zur 
Grenzflache  m  beiden  Medien  einander  gleich  sein. 

36.  Für  nicht  isotrope,  kristallinische  Körper  ist  nun  die  einfachste 
Aimahme,  die  auch,  soweit  Erfahrungen  vorliegen,  richtig  ist,  die,  daß  m  diesen 
noch  immer  die  Gleichungen  (I),  (II),  (III)  gültig  bleiben,  daß  dagegen  statt  der 
Gleichungen  (la),  (Ib),  (IIa),  welche  proportionalen  Zusammenhang  zwischen  Ver- 
schiebungen und  Kräften  angeben,  vielmehr  andere  treten,  die  allgeuieincii 
linearen  Zusammenhang  aussprechen.  Es  treten  also  für  kristallinische  Körper 
an  Stelle  der  Gleichungen  (la),  (Ib),  (IIa)  folgende: 

a)  Für  die  elektnschen  Verschiebungen 

■  O    =£81-^4"  ^82  '-^H"  ^8«  ^      ' 

b)  für  die  Stromkomponenten 

7/    =  All  A'H- Ai3K-|-^„i? 

(Id)  I  V  ^x,^x  +  k,^y+k.,,z 

.  7V  =  A31  X  -1-  Aaa  ¥+  A„g  Z     , 

c)  für  die  magnetischen  Verschiebungen 

(IIc)  <    m  =  ju^^Z-^  jLi^_^M+ fi^^^N 

Die  elektrische  und  magnetische  Energie  in  der  Volumeiiüinheit  eines  iso- 
tropen Körpers  lassen  sich  nach  (III)  schreiben 


(lUa) 


87r 


(A-2  +  F2  +  i/a)     , 
(Z«  ^M'^-\-N^)     . 


Für  kristallinische  Körper  werden  die  Ausdrücke  entsprechend 
Se  -^(eii^ä+es2>''  +  e88^'  +  2ßi2Ay+2fi2„I'Z+2e8i-2:;0 


§  u.    Allgemeine  Folgerungen.     Elektrizität  und  Magnetismus. 

37.  Indem  man  die  Gleichungen  (I)  resp.  (II)  auf  ein  abgegrenztes 
Volumen  anwendet,  findet  "man  leicht  durch  Integration,  daß  in  einem  isolierten 
Raum  die  Größe 

\dx       oy        dz/ 


ß 
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konstant  bleibt,  durch  elektromagnetische  Vorgänge  nicht  geändert  wird.  Es 
entspricht  diese  Große  daher  derjenigen,  die  man  als  die  Menge  der  m  dem 
Raum  vorhandenen  Elektrizität,  als  die  Elektrizitätsmenge  bezeichnet.  Setzt 
man  die  Größe 

d^      d^      dS 

öx        oy        dg 

so  bedeutet  koa  die  Dichtigkeit  (Raomdichtigkeit)  der  Elektrizität  in  einem 
Volumenelement.  Hertz  bezeichnet  sie  als  die  Dichtigkeit  der  wahren  Elek- 
trizität, im  Gegensatz  zu  der  Größe  kf,  definiert  durch 

die  als  die  Dichtigkeit  der  freien  Elektrizität  bezeichnet  wird  und  die  in  einem 
isotropen  Körper  von  der  Dielektrizitätskonstante  e  mit  der  wahren  so  zusammen- 
hangt, daß 

*,=  - 

ist 

Durch  Anwendung  der  obigen  Gleichung  auf  Flachenelemente  findet  man, 
daß  analog  die  Dichtigkeit  Ä„  der  wahren  Elektrizität  an  einem  Flächenelement 
durch  den  4  n  ten  Teil  des  Sprunges  gemessen  wird,  den  die  Normalkomponente  (S 
der  elektrischen  Verschiebungen  an  der  Flache  machen.  Denkt  man  sich  also 
die  Normale  an  die  Fläche  von  dem  Medium  1*  nach  dem  Medium  2  gezogen 
und  sind  ©j  und  ©g  ^6  Normalkomponenten  der  elektrischen  Verschiebungen 
an  der  Grenzfläche  in  den  beiden  Medien,  so  ist 

©2  —  @1  =  4  TT  ^0, 

und  entsprechend  wird  die  Normalkomponeute  der  elektrischen  Kräfte  S,  wenn 
sie  an  der  Grenzfläche  einen  Sprung  macht,  die  Dichtigkeit  der  freien  Elek- 
trizität angeben,  nach  der  Definition 

S^  —  »Sj  ^  4  ji  Ä/    . 

Diese  Betrachtungen  sind  bereits  Band  4,  S.  85 — 88  angestellt 

88.  Wenn  ein  Raum  J^,  in  welchem  (wahre)  Elektnzitat  vorhanden  ist,  nicht 
isoliert  ist,  also  wenn  seine  Grenzfläche  nicht  bloß  durch  Isolatoren  geht,  so 
kann  sich  der  Betrag  an  wahrer  Elektrizität  in  diesem  Räume  ändern.  Denn  es 
geben  dann  die  Gleichungen  (I) 


R 

oder  wenn  E^  der  gesamte  Betrag  von  wahrer  Elektrizität  in  diesem  Räume 
ist,  und  O  die  Oberfläche  dieses  Raumes,  «,  die  nach  dem  Innern  gezogene  Nor- 
male ist, 

"  =  j  [u  cos(«/ x)  -\-  V  cos{niy)  -\-  w  cos(«,  g)]  dco     . 


dt 


o 


Bezeichnet   man   mit   a   die    Stromdichtigkeit   an   einem   Element   daa    der 
Grenzfläche,  so  ist  also  ' 

dE  C 

(IV)  — ^  =  /  (T  cos  (a  iit)  dco     . 

0 
Der  Betrag  von  E^}  in   dem  Räume  kann   sich   also   mit   der  Zeit    ändern. 
Ist   nur   ein  Element   der  Grenzfläche   0  leitend,   so   reduziert  sich   das  Integral 
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rechts  auf  sein  Argument,  aco9(a,«,)  ist  die  Stromdichtigkeit  senkrecht  zum 
Element  dco,  also  ist  acos{an,)dco  gleich  der  Stromstarke  t,  die  senkrecht 
durch  das  Element  dco  von  außen  nach  innen  fließt  und  die  Gleichung  (IV)  Uefert 

dt 
Im  allgemeinen  Fall  bedeutet  daher 


/' 


ocos(a«j-)  ä(ü 

0 

die  gesamte  Stromstarke  /,  die  durch  alle  (parallel  geschalteten)  leitenden 
Teile  der  Grenzfläche  hindurchgeht  und  auch  hier  ist  also 

^=  T 
dt        -^    ' 

Daraus  ergibt  sich  die  Definition  der  Stromstärke  _/,  daß  sie  gleich 
derjenigen  (wahren)  Elektrizitatsmenge  ist,  welche  pro  Zeiteinheit 
durch  einen  Querschnitt  des  Leiters  hindurchgeht. 

B9.  Die  gleiche  Behandlung  der  Gleichungen  (II),  wie  es  oben  mit  den 
Gleichungen  (I)  geschehen  ist,  fuhrt  zu  den  entsprechenden  Ausdrücken  für  den 
wahren  und  freien  Magnetismus.     Die  Große 

as    dm    m 

öx"^    dy  '^  dz 

ist  =■  4 :7r  mal  der  Dichtigkeit  des  wahren  Magnetismus  in  einem  Volumenelement 
Diese  Größe  ist  aber  überall  gleich  Null,  da  erfahrungsgemäß  in  jedem  kleinsten 
Volumen  gleich  viel  positiver  und  negativer  Magnetismus  vorhanden  ist.  Ent- 
sprechend ist  auch  der  Sprung  der  magnetischen  Verschiebungen  normal  zu  einer 
Grenzflache  zweier  verschiedener  Körper 

welche  gleich  4jtmal  der  Dichtigkeit  des  wahren  Magnetismus  an  diese  Grenz- 
fläche wäre,  gleich  Null.  Es  ist  also  an  allen  Grenzflächen  JE^  ==  2^ .  Die 
entsprechenden  Größen  für  die  Dichtigkeit  des  freien  Magnetismus  werden  durch 
die  Gleichung  bestimmt 

und 

(Jj  —  Ol  =•  4ti7l  jAf      , 

wo  02  und  a^  die  Normalkomponenten  der  magnetischen  Kräfte  sind.  Der  erste 
Ausdruck  fui  die  Raumdichte  muß  aber  überall  gleich  Null  sein,  wenn  man  es 
mit  einem  homogenen  Medium  zu  tun  hat,  da  der  wahre  Magnetismus  ver- 
schwindet Dagegen  ist  ijLf  im  allgemeinen  nicht  Null.  Es  gibt  eben  keinen 
wahren,  sondern  nur  freien  Magnetismus  und  dieser  ist  nur  auf  Grenzflächen 
zweier  verschiedener  Körper  vorhanden. 

40.  Diese  Behauptung,  daß  freier  Magnetismus  nur  auf  Grenzflächen  verteilt 
sei,  ist  scheinbar  nicht  nchtig  für  die  permanenten  Stahlmagnete,  deren  Fem- 
wirkungen sich  nicht  aus  einer  magnetischen  Flächenbelegang  ihrer  Oberfläche 
herleiten  lassen.  -Es  ist  aber  zu  beachten,  daß  Stahl  kein  homogener  Körper 
ist,  sondern  daß  er  aus  Eisen  und  Kohle  besteht,  die  in  variablen  Verhältnissen 
in  seinem  ganzen  Innern  vorhanden  sind.  Infolgedessen  besteht  ein  Stahlstück 
theoretisch  ?iijb  einem  System  von  unendlich  vielen  Gren^flÄcheii,  an  deren  jeder 
freier  Magnetismus  vödiaaden  ist     Mah  kamn   daher  auch  einen  Stahlmagneten 
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auffassen    als   einen  Körper,   in  dessen  Innern    freier  Magnetismus  in  beliebiger 
Raumdichtigkeit  mf 

dL  dM  dN       , 

dx        cy  GZ  ■' 

verteilt  ist,  jedoch  so,   daß    auch   hier  für  jedes  Volumenelement   der    gesamte 
vorhandene  freie  Magnetismus  Null  ist^. 

§  13.    Allgemeine  Folgerungen. 
Änderung  der  Energie  und  Poynting scher  Satz. 

41.  Indem  man  die  Gleichungen  (I)  (S.  836)  mit  X  resp.  Fund  Z,  die  Glei- 
chungen (II)  (S.  836)  mit  L  resp.  M  und  N  multipbziert,  diese  Produkte  auf  ein 
beliebiges  Volumenelement  dx  anwendet  und  über  einen  beliebigen  Raum  R  inte- 
griert, erhält  man  durch  Umformung  der  Raummtegrale  rechts  in  Oberflachen- 
integrale eine  Gleichung 

'  dS 
1i 


(V) 


-t-  \dx{uX^  vy-\-wZ)  =  —  -r—^h^o)  {(W>  —  MZ)  co3{n,x) 


+  {LZ  -  NX)  CQs{no')  +  {MX  —ZV)  cos{«,;;)}     , 

worin  S  die  gesamte  elektromagnetische  Energie  des  Raumes  J?  bedeutet 

Aus  dieser  Gleichung  (V)  ziehen  wir  folgende  Schlüsse: 

42.    a)  Wenn  das  betrachtete  System   ein  m   sich  abgeschlossenes  ist, 

d.  h.  ein  solches,  welches  weder  von  außen  Energie  empfangt,  noch  nach  außen 

Energie  abgibt,  so  müssen  an  der  Grenzfläche  O  die  Kräfte  X,  V,  Z  und  Z,  M,  JV 

verschwinden.     Die  ganze  Imke  Seite  der  Gleichung  (VII)  wird  dann  gleich  Null 

und  es  wird 

dS  f 

—  =  —{uX+vY-\-wZ)dT     . 

R 

Die  elektromagnetische  Energie  des  Raumes  ändert  sich  also  im  allgemeinen  mit 

der  Zeit 

Sind    aber   im  Räume  J?  keine   Leiter  vorhanden,    in   welchen    elektrische 

Ströme  fließen,  so  sind  die  UtVfW  gleich  Null  m  jedem  Element  des  Raumes 

und  es  wird  dann 

dS 

— r-  =  0  ,     also     S  =  const 
dt 

[[  In    einem    in    sich    abgeschlossenen    System,    in   welchem    keine 

elektrischen  Ströme   fließen,    bleibt  die   elektromagnetische  Energie 
'  konstant. 

Wenn  dagegen  in  dem  System  Ströme  fließen,  so  ist,  falls  wir  die  inneren 

Boäfte  jf',  Y',  Z'  zunächst  veraachläasigen,  X  =  —  ,   F==-r,    Z=—   zu  setzen 


und  es  wird 

^2  4.  2,2  _1_  a;2) 
X 


dS___fdr{ui 
dt  ~~J 


1  Das  Verhalten  der  permanenten  Stahlmagnete  ist  mit  den  einfachen  Annahmen  der 
Maxwill-Heitz sehen  Gleichungen  nicht  zu  erklären,  Hkrtz  schreibt  einem  Stahlmagneten 
die  Permeabilität  /*  =  i  und  -wahren  Magnetismus  in  beliebiger  Verteilung  zu,  was  auf  das  obige 
hinauskommt  HEAVismE,  IUectrical  papers  1.  441.  449.  451 — 455  mmmt  fui  Stahlmagnete 
eine  besondere  eingeprägte^  magnetische  Kraft  an  Siehe  auch  die  angeführten  Werke  von 
Abraham -FöPPL,  E.  CoHN'und  H  Ä.  Loekntz,  Enzyklopfidie  d.  math.  Wissenschaften  V,  2. 
lor    1904. 
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Da  das  Argument  des  Integrales  rechts  für  jedes  Element  positiv  ist,  so  ist 

— —  negativ,  die  elektromagneüsche  Energie  nimmt  also  nur  ab. 
at 

Da  femer  u^  ~\-  v^  -\-  w^  =  o^  ist,  wo  o  die  Stromdichte  ist,  die  eine  be- 
stimmte Richtung  hat,  so  kann  man  das  Element  dr  m  das  Produkt  tj  dl  zerlegen, 
wo  dl  die  Richtung  von  o  hat   und  q  der  Querschnitt  ist     Es   ist   dann   femer 

2 

a  =■  —  ,  wo  t  die  Stromstarke  in  der  Richtung  dl  ist  und  es  wird 
Q 

dl 

'•% 

dl 
Die  Große  —    ist  der  unendlich  kleine  Widerstand  dW  des  Leiters  von  der 
lg 

Lange  dl,  dem  Querschnitt  q,  der  LeitungsfäJiigkeit  X  und  es  wird 

dS  r 

welches  aussagt,  daß  die  elektromagnetische  Energie  sich  in  den  stromdurchflossenen 
Leitern  in  Joule  sehe  Wärme  verwandelt 

43.  Während  im  Innern  eines  Leiters  XYZ  sich  durch  die  dort  vorhandene 
Strömung  uvw  allein  ausdrücken  lassen,  treten  an  der  Grenzfläche  zweier  ver- 
schiedener Leiter  noch  besondere  Kräfte  auf,  welche  chemischen  oder  thermischen 
Vorgängen  ihren  Ursprung  verdanken  und  die  sich  von  einem  Potential  ableiten 
lassen.  Ist  cp  das  Potential  dieser  Kräfte  in  der  Übergangsschicht,  sind  cp^  und  cj)^ 
die  Werte,  die  das  Potential  an  beiden  Seiten  der  Schicht  annimmt,  su  wird  für 
die  unendlich  dünne  Schicht,  die  eine  Grenzfläche  bildet, 

\{uX+vY+w2:)dT  =  -j{i.^^l-\-v^-^^w\'''^dr 

=■  —  jdm  [u  {<p-^  —  q)^)  cos(«  x)  -{•  v  {(p^  —  953)  cos(»jj;)  4-  ''*'  i!pi  —  9^8)  coa(« ß)|     , 

wenn  n  die  Normale  von  1  nach  2  ist  (Für  die  uviv  gilt  nämlich  die 
Kontinmtätsgleichung.)  Setzt  man  die  PotentialdifFerenz  (p^  —  'T'i  ^  9^12  »  ^o 
wird  in  der  Grenze 

\{uX-\-v  Y-^  w  Z)dx  ««  /  99i2  \u  cQB[n  x)  -f  v  coB(ny)  -{•  iv  cos(?f  s)\  d(o     . 

Der  letzte  Ausdrack  zeigt,  daß  an  jedem  Flächenelement  der  Überganga- 
schicht  pro  Zeiteinheit  ein  Betrag  von  elektromagnetischer  Energie  in  andere 
Energieformen  verwandelt  wird,  welcher  gleich  ist 

d(o  g3i2  ["  cos(«^  jf)  -\-  V  coB{n,y)  -\-  w  cos«  3]     . 
Da 

\u  cos(«jc)  +  V  co&{ny)  -f-  w  cos(«ä)]  da  »=  doi  0  cos  (an)  =  <  cgb(«,  w)  «—  ü'     , 

also  gleich  der  Stromstärke  i  (in  der  Richtung  der  Normale)  ist,  so  ist  dort 

dS 

Je   nach   der  Richtung   der  Stromstärke   ist   also   ~    positiv   oder  negativ. 

dl 

Je  nach  der  Art  der  elektromotorischen  Grenzschicht  bedeutet  qy^^  entweder  einen 

thetn^oelektrischen   öder   einen  galvanischen  Potentialsprang,   im   ersten  Fall  ist 

q}^2*  ^1^  sti^  <^er  Grenzfläche  auftretende  PELTiERSch-e  Wärme,  im  zweiten  Fall 

bedeutet  gj^j  i  die  auftretende  chemische  Energie. 
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44.  b)  Wenn  das  elektromagnetische  System  nicht  in  sich  abgeschlossen 
ist,  so  ist  der  Betrag  der  Zunahme  der  elektromagnetischen  Energie  6'  und  der 
fremden  Energie  /  in  der  Zeiteinheit  nach  Formel  (V),  S.  840 

—  +  -^  =  --l-fd(o  [(A  Y-  MZ)  cos(«,.^)  4-  {LZ  —  J\rX)  cos («,;■) 
dt         dt  4  31 AJ 

+  [MX—LY)QOQ{fi,z)\      . 

Wir  führen  die  Bezeichnung  ein 

1 


(VI) 


471^ 

1 

AtiA 

1 
4:nA 


{MZ  -  NY) 
{NX-  LZ) 
{L^  -MX) 


und  nennen  ©j;,  S^,  ©«  die  Komponenten  des  PoYNTiNGSchen.  Vektors  oder 
des  Stxahlvektors  (weil  die  Strahlrichtung  m  der  Optik  durch  diesen  Vektor  be- 
stimmt wird).  Ist  dann  ©  die  Größe  des  Strahlvektors  selbst  und  zugleich  seine  Rich- 
tung, so  wird 

dS        dT        f 

-^  +  ^=j^co®cos{IB,..)     , 

0 

welches  man  nach  Pgynting^  so  interpretieren  kann,  daß  die  Zunahme  der 
Energie  m  einem  Räume  dadurch  zustande  kommt,  daß  durch  jedes  Flacheu- 
element  die  Energie  in  der  Richtung  ©  fließt  mit  einem  Betrage  pro  Zeiteinheit, 
der  durch  die  Große  von  @  gegeben  ist     Aus  den  Gleichungen  (VI)  folgt,  daß 


und 


e±{XYZ) 
®±{LMN) 


<:^) 


steht   und    daß,   wenn  F  die   elektnsche  Kraft  ist,   Q  die  magnetische  an  einer 
Stelle  ist,  daß  dann 

ist.  Nach  diesem  PoYNTiNGschen  Satz  dringt  die  elektrische  und 
magnetische  Energie  in  jedes  System  nur  durch  die  Oberfläche  ein, 
m  einer  Richtung,  welche  senkrecht  auf  der  durch  /*  und  Q  be- 
stimmten Ebene  steht. 

45.    Von   diesem   Satz    hat  Poynting   selbst    sofort    einige    An- 
wendungen gemacht,  von  denen  einige  angeführt  werden  sollen. 

a)Ein  gerader  stromführender  Draht  Wenn^^  (Figur  398) 
den  Draht  darstellt  und  der  Strom  von  A  nach  J5  gerichtet  ist,  so  ist 
die  elektrische  Kraft  jp  längs  des  Drahtes  gerichtet,  die  magnetische 
Kraft  bildet  Kreise  um  AB .  Der  Strahlvektor  ©  steht  deshalb  senk- 
recht auf  der  Oberflache,  d.  h.  in  der  Richtung  des  Radius,  und  in 
dieser  Richtung  strömt  die  Energie.  Durch  die  Enden  des  Drahtes 
Fignr  398.  ^^}-^  ^^^^  Strömung,  denn  sie  sind  parallel  der  magneüschen  Kraft. 
Die  ganze  durch  die  Oberflache  gehende  Energie  muß  also  gleich 
der  im  Draht  in  Joule  sehe  Wärme  verwandelten  sem.  Es  sei  r  der  Radius  des 
Drahtes,  i  der  Strom  längs  des  Drahtes.  (pi  —  <Pi  die  Potentialdifferenz  der 
beiden  Enden.     Dann  ist  die  Oberflache  eines  Stuckes  von  der  Länge  /  gleich 
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2  Jtr  i  und  es  ist 


.   ©  = 


4,71  A 


PQ.    . 


also 


alao 


Nun  ist 


Oberflache  •  ©  = 2  nrlPQ  = 2jitQ'Pl 

PI  =  (p-^  —  9?2     und     4,7iAi  =  'inrQ     , 
Oberflache  •  <S  =  /^\     ^^'^  =  /(m,  —  m.) 


Nach  dem  OHMschen  Gesetz  ist  aber  cp^  —  q}^  =  iw,   also 

©•  Oberflache  =  ?*«/     . 

4Ü.  /J)  Langsame  Entladung  eines  Kondensators  (Figur  399).    Der  Kondensator 
sei  durch   einen  Draht  LMN  von  großem  Widerstand  geschlossen.     Die  Niveau- 


Figur  399 

flächen  des  Kondensators  sind  in  der  Figur  richtig  gezeichnet  Bei  der  Ent- 
ladung rückt  die  Energie  aus  dem  Raum  zwischen  der  Platte  heraus  und  dringt 
durch  die  Oberfläche  in  den  Draht  ein. 

47.  y)  Ganz  ähnliche  Verhältnisse  liegen  bei  einem  Stromkreis  vor,  der  ein 
galvanisches  Element  enthält  (Figur  400).  Die  Niveauflächen  liegen  dicht  gedrängt 
zwischen  Zink  und  Säure,  weniger  gedrängt  zwischen  Säure  und  Kupfer,  dringen 
nach  allen  Seiten  aus  diesen  Grenzflächen  in  den  Raum  (die  Luft  oder  das  Glas- 
gefäß des  Elementes)  hinaus  und  treten  dann  senkrecht  in  den  Draht  ein,  wo 
die  Energie  in  Wärme  verwandelt  wird. 

Wie  in  diesen  Fällen,  so  kann  man  auch  in  andern  Fällen  die  Richtungen, 
in  welche  die  Energie  wandert,  graphisch  konstruieren  und  so  ein  denüiches  Bild 
der  Energieströmung  gewinnen  i. 

1  S.  -weitere  Beispiele  bei  Pgynting,  1.  c. ;  femer  J.  H.  POYNTINQ,  Phil.  Trans.  1885.  277.  — 
G.  Mm,  Wien.  Ber.  107.  [II  a]  u  1 3. 1898 ;  Zeitschr,  f.  phys.  Chem-  84.  532.  1900.  —  W.  S.  Frank- 
lin, Phys.  Review.  13.  165.  348.  701.  1901.  —  Femer  Daratolhmgen  und  Verallgemeinerungen 
des  PoYNTiNQschen  Satzes-  Kji.  BmKBLAND,  Arch.  sciences  phys.  nat.  (3)  80.  l86.  1893;  C.  R. 
116.  803.  1893;  Wied.  Ann.  62.  357.  1894.  —  0.  Heavisidä,  Phil.  Tlans.  183.  433.  1893; 
Electncal  papers  1  437,  449,  450.  —  W.  WlBN,  Wied.  Ann.  46.  685.  189a.  —  Vaschy,  C.  R. 
120.  80.  1895.  —  L.  SiLBEESTBiN,  Elektrotechn.  Zeitschr.  3.  53.  1896.  —  H.  A.  Lobentz,  Ak. 
Vet.  Amsterdam  1895/96.  38;  Beibl.  22.  59,  1898.  —  Einwlinde  g^gen  den  POYNTiNGschen  Satz: 
Mac  Aulay,  Phil.  Trans.  183.  686.  1893.  —  P.  Ss.  t.  WflDSliiWsfDBLSÄOÄO,  -Zoits(ihi.  f.  phys. 
Chem.  33.  631.  1900;  35.  604    1900   —  A,  Schbyb,  ibid.  82.  145.  l$OQ. 
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Figur  400. 

Hertz  1  macht  darauf  aufmerksam,  daß  zwar  der  PoYNi'tNGSche  Satz  eine 
richtige  Darstellung  der  Bchließlichen  Energieverhältnisse  gibt,  daß  aber  die  Vor- 
stellung von  einem  Strömen  der  Energie  doch  wenig  Anhaltspunkte  in  unserer 
sonstigen  Erfahrung  hat  und  namentlich  m  der  Mechanik  unseren  Vorstellungen 
widerstrebt  ^ . 

§  13.    Elektrostatik. 

48.  In  den  Gleichungen  der  MAXWELLschen  Theorie  (S.  836)  sind  nun  speziell 
enthalten:  die  statischen,  stationären  und  vanablen  elektrischen  und  magnetischen 
Zustande. 

Die  gesamte  Elektrostatik,  nämlich  die  Verteilung  der  Elektnzitat  und 
die  Eigenschaften  der  Dielektrika  ergeben  sich  aus  den  allgemeinen  Gleichungen, 

wenn  -— ,   — — ,   — —  allgemein  gleich  Null  und  m  den  Leitern  u,  v,  w  ebenfalls 
dt      dt       dt 

gleich  Null  gesetzt  werden.  Die  mechanischen  Kräfte,  welche  geladene  Körper 
ausüben  und  erleiden,  also  das  Coulomb  sehe  Gesetz  ergeben  sich  nur,  wenn  man 
noch  das  Energieprinzip  und  die  Behauptung  zu  Hilfe  nimmt,  daß  die  Änderung 
elektrischer  Energie  durch  Andenmg  der  Lage  der  geladenen  Körper  ihre  Kom- 
pensation in  der  mechajiischen  Arbeit  hat,  die  dabei  geleistet  wird.  Die  Folge- 
rungen, die  die  Maxwell- Hertz  sehen  Gleichungen  für  die  Elektrostatik  zu  ziehen 
erlauben,  sind  in  Bd.  4,  S.  84 ff",  entwickelt 

§  14.    Ruhender  Magnetismus. 

49.  Die  Lehre  vom  ruhenden  Magnetismus  ergibt  sich  sehr  ähnlich,  wie 
die  von  der  ruhenden  Elektrizität     Aus  den  Gleichungen 

dM  dJ^ 

dz  dy 

öiV_  BL 

dx  dz 

BL  dM 

dy  dx 

dm  .    d^ 


dx 


dy  ^  dz 


=  0 


'  H.  Hertz,  Ansbreitg.  d.  elektr.  Kraft  S.  293,  Anm.  31    —  2  s,  a.  L.  Donati,  Mem.  di 
Bologna  (5)  7.  633.   1899. 
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folgt,  daß  die  magnetischen  Kräfte  ein  Potential  yj  besitzen,  ao  daß  also 

dyi 


dyj 

■^ 5      ' 

ox 


■irJ.  —  -;^       , 

öy 


N 


dz 


ist. 


Dieses  Potentaal  ergibt  sich  durch  Anwendung  des  GREENschen  Satzes,  ganz 
wie  m  der  Elektrostatik  Bd.  4-,  S.  89  im  allgemeinen  zu 


yj 


..  f^Üf^  +  /" 


fijdco 
r 


wo  mj  die  Raumdichtigkeit,  ///■  die  Flächendichtigkeit  des  freien  Magnetismus  ist. 
Da  aber  für  jeden  homogenen  Körper  aus  der  letzten  Gleichung  S.  844  folgt,  daß 

dL       dM      eN       ^ 

ox        cy        dz  ■' 

ist,  so  ist  yj  eigenthch  allgemein  durch  em  Oberflächenintegral  darzustellen. 

50.  Indes  zeigt  gerade  der  magnetische  Stahl,  aus  den  oben  S.  840  erwähnten 
Gründen,  daß  diese  Darstellung  bei  ihm  nicht  zutrifft.  Der  Stahl  ist  kein  homo- 
gener Körper  und  man  kann  für  ein  magnetisiertes  Stahlstück  das  Potential  be- 
rechnen, indem  man  eine  beliebige  Anzahl  freier  Magnetismusmengeu  oder  Pol- 
stärken ^m  in  ihm  verteilt  annimmt,  jedoch  so,  daß  in  jedem  Volumen- 
element die  Summe  aller  Polstarken  gleich  Null  ist. 

Ist  dann  ein  kleines  Stuck  magnetischen  Stahls  vorhanden,  ein  magnetisches 
Molekül,  und  legt  man  in  einen  Punkt  desselben  den  Anfangspunkt  des  Koor- 
dinatensystems der  xyz,  so  daß  alle  Pole  nur  kleine  Werte  von  xys  haben, 
und  bezeichnet  man  die  Koordinaten  desjenigen  Punktes,  für  welchen  mau  den  Wert 
des  Potentials  berechnen  will,  mit  ade,  nennt  man  femer  r  den  Abstand  eines 
beliebigen  Poles  xyz  von  ade,  und  q  den  Abstand  des  Anfangspunktes  von  aöe, 
so  daß 

r  =  iiT-  xY  +  {^-  y)'  +>  ~  "Y 


Q  =  y«3  +  ^a  +  c'i 
ist,  so  wird 

c  r  =  a  J     i'  =  Q 


Da  Xm  =  0  ist  und 


ist,  so  ist 


.dz> 


r=Si 


w 


g 

da 


Die  drei  Summen,  über  die  Pole  des  Moleküls  erstreckt,  haben  die  Be- 
deutung  der  Komponenten  des  magnetischen  Moments  M,  des  Moleküls.  £s 
ist  also 

S m X  =  (x' ■=  M' cQs{M' x)     , 

Smy  ^  ß'  ^M'  coa(M'y)     , 


i  .  .M  ! 


n  J  H  ri 
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Nehmen  wir   das  Molekül  jetzt   als  Ted   eines   ausgedehnten   Magneten    an, 
schreiben  ihm  das  Volumen  dx  bei  und  setzen 

oJ=adx,     ß'=ßdx,     y'=ydx     , 

wo  also  oi.,ß,Y  die  auf  die  Volumeneinheit  bezogenen  magnetischen 
Momente  des  Magneten  sind,  schreiben  femer  dem  Molekül  jetzt  die  Koordinaten 
x,y,z,  dem  Punkt,  für  den  das  Potential  berechnet  werden  soll,  noch  immer  die 
Koordinaten  a,b,c  zu,  und  bezeichnen  mit  r  dieselbe  Größe,  die  vorher  mit  q 
bezeichnet  wurde,  so  ist  das  Potential  des  vollständigen  Magneten 

r  (  el      ai      al\ 

51.  Der  allgemeine  Ausdruck  für  yj  laßt  sich  auf  verschiedene  Weise  inter- 
pretieren. Für  einen  gleichmäßig  magnetisierten  Körper  sollen  ocßy  kon- 
stant sein.    Ist  dann  V  das  gewöhnliche  mechanische  Potential  des  mit  der  Dich- 

fäx 
tigkeit  1  erfüllt  gedachten  Raumes  des  magnetischen  Körpers,  also  V  =  \    — ,  so  ist 

Besteht  z.  B.  der  Korper  aus  einer  gleichmaßig  magnetisierten  Kugel  vom 
Radius  R,  so  ist  für  einen  äußeren  Punkt  abc 

4nR^ 

3        Q 

wenn  o  der  Abstand  vom  Mittelpunkte  der  Kugel  ist,  also 

4:71  J?8 
Ö      Q 

52.  Falls  homogene  Körper  in  einem  magnetischen  Felde  sich  befinden, 
so  muß  an  der  Grenzflache  freier  Magnetismus  auftreten  (magnetische  In- 
duktion). Denn  es  ist  die  Normalk ompouente  der  magnetischen  Verschiebungen 
in  beiden  Medien  an  der  Grenzflache  einander  gleich,   also 

und  daher 

/^  ag  =  /^  a^     , 

wenn  a^    und  o^'  die   Normalkomponenten  der  magnetischen   Kräfte    in    beiden 
Medien  sind  (die  Normale  von  1  nach  2  genommen). 
Also  ist 


CT«, 

oder 

wenn  y)  das  Gesamtpotenüal  ist 


Bd.  V. 
Elektrizität 
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Das  Potential  der   gegebenen  äußeren  magnetiaierenden  Kräfte    sei   U,    das 
Potential  des  magnetisch  induzierten  Körpers  K  sei  V,  dann  ist 

47r^i  J  dn  r 
ü 

worin   O  die  Oberfläche  von  K  bedeutet 

Ist  das  äußere  Medium  Luft,  also  ^^^  =  1,  so  ist 

(^  —  1)  [dip   1 
4 

und  man  sieht,  daß  V  das  entgegengesetzte  Vorzeichen  hat,  je  nachdem  /io  >  1 
(paramagnetische  Körper)  oder  ^  <  1  (diamagnetische  Körper)  ist  Allgemein 
wenn  ^g  >  ^  ist,  so  verhalt  sich  der  induzierte  Körper  wie  ein  paramagnetischer, 
wenn  ju^  </J.i   ist  wie  em  diamagnetischer. 

Nach    dem   Green  sehen    Gesetz  (Bd.  4,  18)  kann   man,    indem    man    dort 

P  =   - ,    Q=  ip   setzt  an  Stelle  von  F  schreiben 


■n    Jon   r 


l'  =  ~ 


Gip     r        dip     r        dip     r  \ 


dip 


Da  nun  Aip  überall  =  0  ist,  so  ist 


r= 


4:7Tfl^ 


oip     r        oip     r        aip     r 
dx  dx        dy    dy        ds   ds  / 


eir 


Der  induzierte  Körper  verhält  sich  also  wie  ein  in  seinem  Innern  magneti- 
aierter  Körper,  dessen  magnetische  Momente  pro  Volumen einheit  sind 


Oi  =  — 


f^i-fh^V 


ß--' 


^n/jt^     dx 
4:7Z/j.^     dy 

47i;^     de 

Aus  dem  gegebenen  [/  und  der  Form  des  induzierten  Körpers  ist  ip  zu  be- 
rechnen nach  den  Formeln 

u+r  , 

dn^  r 

Die  letztere  Formel  kann  man   auch  wegen  der  Eigenschaften  des  Oberflächen- 
potentials schreiben 
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Setzt  man  für  den  Fall,  daß  der  Körper  1  die  Luft  iat,  nnd  f,i^  =  1  an- 
genommen wird, 

/^  —  1 
47r 

so  nennt  man  >c  die  Magnetisierungskonstante  des  Korpers  (/^  =  1  -j-  43t«) 
nnd  es  ist  auch 

dV       dV  ,        Syj  ,        (dV  ,    dCA 

^ ^ —  =  —471«^ —  =  —  43r«hr h  ^—1 

oder 

(1  +  4  TT  «)  "5 -r —  =  —  4  TT  ;iir  -= — 

die  charakteristische  Gleichung  für  das  Potential  V  eines  magnetisch 
induzierten  Korpers. 

53.  Die  mechanischen  Kräfte  zwischen  magneüsierten  Körpern  ergeben 
sich,  wie  in  der  Elektrostatik,  aus  dem  Energiepnnzip.  An  einem  Köiper,  au 
dessen  einzelnen  Volumelementen  die  magnetischen  Kräfte  L  ,  M,  N  angreifen  und 
der  dort  die  Polstärken  m  besitzt,  so  daß  Zm  =  0  ist,  wirken  die  translatorischen 
Kräfte 

F  =  2viL  =  JLmfdx     , 

G  =  2mM=  JMmjdx     , 
H:=  EviN=  \Nmfdx 
und  die  Drehungsmomente 

D^=Z7n(jN~zM)  =  jmj{yN—zM)dx     , 

Dy  =  2m  {zL  —xJSr)  =  Jmy{z  L  —xN)dx     , 

Dg=  27n{xM—yL)  =  J7nf{xM —yL)dT     . 

Sind  Z,  M,  N  m  dem  Körper  konstant,  befindet  sich  also  der  Körper  in  einem 
gleichmäßigen  homogenen  Felde,  so  ist 

^=0.     G=(i,     If=Q    , 

D^=j{ßN-yM)dx,    Dy=\{yL-(xJ^dx,     D,=j{o^M-ßL)dx     , 

wenn  x,  ß,  y  di&  magnetischen  Momente  pro  Volumeneinheit  des  Körpers  sind. 
Die  Anwendung  dieser  Gleichungen  auf  die  Bewegung  von  paramagrietischen 
und  diamagnetischen  Körpern  in  einem  Magnetfelde  gibt  folgendes: 
_  Bringt  man  einen  schwach  magnetischen  (paramagnetischen  oder  diamagne- 
üschen)  Korper  m  ein  homogenes,  mit  Luft  erfülltes  Feld,  so  sind  die  mecha- 
nischen Kräfte,  die  auf  ihn  wirken,  von  der  Ordnung  {/j,  -  1)2 ,  oder,  wenn  statt 
der  Luft  eine  andere  Substanz  von  der  Permeabilität  ^^  den  Körper  umgibt,  von 

der  Ordnung  {^  ^^«j  .     Diese   Kräfte   smd  also   außerordenüich    klein    und    in 

unseren  stärksten  Feldern  nicht  zu  beobachten.  Die  wirklichen  Bewegungen  und 
Emsteflungen  solcher  Körper  rühren  immer  her  von  der  Inhomogenität  der 
J^  eider.  In  solchen  ist  nämlich  die  mechanische  Kraft,  die  in  der  Richtung  der 
jr -Achse  wirkt,  ° 

^  f^"^  ^°^emogenen  Feldern  steUen  sich  diamagnetische  Stabchen  transversal 
zu  den  Kraftlimen.  paramagneüache  parallel  zu  denselben. 
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54.  Die  Theorie  des  magaetischen  Potentials  gibt  eine  exakte  Darstellang 
der  FARADAYschen  Konzeption  der  Anzahl  der  Kraftlinien.  Wenn  man  namhch 
die  Flächen  gleichen  Potentials  sich  gezogen  denkt,  die  zu  irgend  einem  magne- 
tischen System  gehören,  so  werden  diese  Flachen  alle  senkrecht  geschnitten  durch 
eine  Schar  von  Kurven,  die  man  zunächst  als  Kraftlinien  bezeichnet  Schneidet 
man  auf  einer  dieser  Flachen  gleichen  Potentials  ein  kleines  Flächenelement  q 
ab  und  zieht  von  allen  Punkten  des  Umfanges  dieses  Elementes  aus  Linien  in 
der  Richtung  der  Kraft,  so  erhalt  man  eine  Kraftröhre.  Aus  der  Gleichmig 
^-1^  =  0  ,  die  für  den  ganzen  Raum  gilt,  erhalt  man,  indem  man  die  Kraftrohre 
durch  zwei  Querschnitte  q^  und  g^  begrenzt  und  den  Satz  (Bd.  4,   IS,  Formel  1) 

auf  diesen  Teil  der  Röhre  anwendet, 

a^  q^  =  Oo  q^      , 

wo  a^  und  ofg  die  magnetischen  Kräfte  sind,  die  an  den  beiden  unendlich 
kleinen  Querschnitten  vorhanden  sind.     Es  ist  also  in  der  ganzen  Kraftröhrc 

a  q  =  konst. 

Beim  Übergang  aus  einem  Medium  in  ein  anderes  macht  die  magnetische 
Kraft  o  einen  Sprung,  da  dort  freier  Magnetismus  auftritt  Verfolgen  wir  also 
eine  Kraftröhre  durch  zwei  verschiedene  Medien  hindurch,  so  macht  der  Quer- 
schnitt an  der  Grenzfläche  einen  Sprung.  Die  magnetische  Verschiebung  2  (senk- 
recht zur  Grenzfläche)  macht  aber  keinen  Sprung.  Die  Größe  qS  bleibt  daher 
beim  Durchgang  durch  eine  Grenzflache  ebenfalls  ungeändert  und  auch  der 
Querschnitt  einer  solchen  Röhre  ändert  sich  nirgends  sprungweise,  sondern  nur 
stetig.  Eine  solche  Rohre  nennt  man  zweckmäßig  eine  Induktionsröhre,  ge- 
wöhnlich aber  wird  auch  für  sie  der  Name  Kraftröhre  beibehalten.  Teilt  man 
nun  ein  endliches  Stuck  einer  Fläche  gleichen  Potentials  in  lauter  solche  Elemente 
ein,  daß  für  jedes  Element 

<72'=  1 
ist,  so  ist  also,  da 

dw 
2  =  —fi -~-  =  +  /^  [Z  cos(iv x)  -f-  Mcoa{ny)  ■\-  JVcos^n s)] . 

=  Qcoa{nx) -\-^coB{ny) -{-^coa{nz)     , 

ist 

q2  =  d(o  [ö  cos(«  x)-\-'^  coQ{ny)  +  S'J  cos(«  «)]  =  1 

und  daher  ist  das  über  das  Stück  der  Niveaufläche  ausgedehnte  Integral  über 
diesen  DiflFerentialausdruck  gleich  der  Zahl  der  Induktionsröhren  S",  welche 
die  Niveaufläche  durchsetzen.  Für  irgend  eine  andere  Fläche  O^  die  beliebig 
die  Induktionsröhren  schneidet,  hat  immer  noch  q  H  den  "Wert  1  und  es  ist  daher 
auch  für  diese 

[S  coa{nx)  -f  S0l  cos(«_j')  -{•  'Sfl  cos(»j?)]  dco  =  S 


/' 


Man  bezeichnet  S,  welches  eigentlich  die  Zahl  der  Induktionsröhren  bedeutet, 
die  die  Flache  schneiden,  kurz  als  die  Zahl  der  Kraftlinien,  die  die  Fläche  0 
schneiden,  indem  man  sich  in  der  Achse  jeder  Induktionsröhre  eine  Kraftlinie 
gezeichnet  denkt  Für  irgend  einen  endlichen  Querschnitt  Q,  an  welchem. 
S,  9Jt,  ^,  also  auth  2! ,  an  allen  Punkten  denselben  Wert  haben,  isj: 

2:.Q  =  3 
oder  c.  * 
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Da  die  Permeabilität  ^  überall,  außer  im  Eisen,  nahezu  den  Wert  1  hat,  so  kann 
man  dies  so  interpretieren,  indem  man  statt  2  vielmehr  o  einführt: 

Die  magnetische  Kraft  o  an  irgend  einer  Stelle  ist  gleich  der  Zahl 
der  Kraftiinien,  welche  eine  an  diese  Stelle  gelegte  Flächeneinheit  senkrecht 
schneiden,  oder  kurz  gleich  der  Zahl  der  Kraftlinien  pro  Flächeneinheit 

§  15.     Stationäre  Ströme.     Stromverteilung. 

55.  Bei  stationären  Zuständen  gehen  die  Maxwell  scheu  Gleichungen  über 
in  folgende: 


(I) 


(U) 


4:7CAU     =   -r 

dz 

dN 
dy 

A          A                   ^^ 

dx 

dL 

dz 

A        A                 ^^ 

du 

4:71  Aw  =  — 

l                       dy 

dx 

(  dz      dy_^ 

dy         dz 

) 

dX       dz 

dz         dx 

j 

dy     dx 

l  dx        dy 

• 

u  =  XX ,   V  =  xy , 


w 


xz 


Aus  den  Gleichungen  (II)  folgt,  daß  XYZ  noch  immer  ein  Potential  97  be- 
sitzen.    Die  Gleichungen  (I)  geben  durch  Differentiation  nach  xyz  und  Addition 


du        dv        dw 
dx        dy         dz 


0 


0 


für  das  Innere  jedes  Volumenelements. 

Diese  Gleichung  geht  vermöge   der  Werte   von  uvw  für   das  Innere  jedes 
Volumenelements  über  in 

Für  das  Innere  eines  homogenen  Leiters  reduziert  sich  diese  Gleichung  auf 

A(p  =  0     . 

An  der  Grenzfläche  zweier  verschiedener  Medien  entspricht  diese  Gleichung  der 
folgenden 

Für  die  Grenzfläche  eines  Leiters  und  eines  Isolators  (für  welchen  jl  =  0  ist) 
geht  diese  Gleichung  über  in 

1^  =  0     . 

An  der  Grenzfläche  zweier  verschiedener  Leiter  tritt  erfahrungsgemäß  noch  eine 
besondere  Bedingung  auf,  nämhch  die,  daß  der  Sprung  des  Potentials  an  einer 
Grenzfläche  einen  nur  von  der  Natur  der  beiden  aneinandergrenzenden  Leiter 
abhängigen  Wert  hat: 

'Pi  —  <Pi=  <Pl2      • 


i : 
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Diese  Gleichungen  sind  die  Grundgleichungen  der  Theorie  der  Strom- 
verteilung. Nehmen  wir  zunächst  einen  unendlich  dünnen  Leiter,  einen  linearen 
Leiter,  der  etwa  in  der  Richtung  der  a-Achse  ausgespannt  und  der  von  einem 
Isolator  umgeben  sei  und  in  dem  ein  stationärer  Strom  fließt,  so  maß  erstens,  da 

-—  =  0  sein  muß,  an  jeder  Stelle  der  Querschnitt  aber  als  unendlich  dünn  an- 
an 

genommen  wird,    cp  m  jedem  Querschnitt  konstant  sein.     Es  kann   daher  q)   nur 

abhängen  von  s  und  die  Gleichung  A<p  =  0  geht  über  in 

^  =  0    , 

deren  Lösung,    q)  =  a  -}-  dz,    angewendet   auf  zwei  Querschnitte   mit   den  Koor- 
dinaten 2q    und   /,   ergibt    q/ — cpQ=-b[^  —  äq).     Da   / — z^    die  Länge  L  des 
Drahtes  zwischen  den  beiden  Querschnitten  ist,  so  ist  (p'—cp^-=bL. 
Ferner  sind  für  unseren  Fall 

ox  oy 

w  =  kZ  = —X-~  = —kb     . 

OS 

Es    ist  also   die  Stromdichtigkeit  w  im   ganzen  Draht  konstant  und   daher  auch 
die   Stromstarke    t  =  ^w,    wo   g  der  Querschnitt  des  Drahtes  ist.     Es  ist  also 

*  =  -"! 

und  daher 

Die  Größe  - —  ist  der  Widerstand  W  des  Drahtes  von  der  Länge  Z ,  Quer- 

schnitt  ^,  Leitungsfähigkeit  X,  und  daher  ist  die  Potentialabnahme  oder  der 
Spannungsverlust  eines  stationären  Stromes  auf  die  Länge  L 

q^o  —  (p'==  iW    . 

Der  Spannungsunterschied  auf  eine  Länge  L  eines  Leiters  ist  auch,  anders  aus- 
gedrückt, ^  ^ 

9^0  -  cp'=^  iJV^  -~  =     j,/l^  UXdx  -{-  Ydy  +  Zdz)     , 

0  0 

also  gleich  dem  über  die  Länge  des  Leiters  erstreckten  Integral  über  die  Arbeit 
der  elektrischen  Kräfte. 

In  einem  geschlossenen  Kreis  aus  linearen  Leitern  ist  daher,  wenn  W  der 
Gesamtwiderstand  ist 

«^"'9'ia+9'28+- ••9^«i     • 
In  Leitern  erster  Ellasse  ist 

«Pia  +  «Pas  +  •  •  •  9''«i  °=  ^     » 
ein  Strom  entsteht  daher  durch  die  Potentialsprünge  an  den  Grenzen  nicht.     In 
Leitern    zweiter    Klasse    ist    <p^^  -f-  cp^^  +  . . .  (pf^x  =  E    von    NuU    verschieden. 
E  wird  die  elektromotorische  Biraft  des  Kreises  genannt  tmd  das  Ohm  sehe  Gesetz 

E 


ist  eine  Folge  unserer  Gleichungen. 


'"w 
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56.  Für  verzweigte  Ströme  folgen  in  gleicher  Weise  die  Kirchhoff  scheu 
Gesetze,  für  flachenhaft  oder  körperlich  ausgedehnte  Leiter  geben  unsere 
Gleichungen,  passend  auf  die  einzelnen  Falle  angewendet,  die  Potentialverteilung. 
Senkrecht  zu  den  Flachen  gleichen  Potentials  sind  die  Stromlinien.  Die  Grenze 
eines  Leiters,  an  der  er  an  einen  vollkommenen  Isolator  grenzt,  ist  immer  aus 
Stromlinien  gebildet 

Aus  der  Verteilung  des  Potentials  folgen  für  jede  Stelle  des  Leiters  die 
Stromdichtigkeiten  aus 

ox  oy  OS 

femer  die  ganze  Stromdichtigkeit 

§  -i6.    Elektromagnetische  Wirkungen  stationärer  Ströme. 

57.  Ist  die  Verteilung  der  Ströme  in  einem  gegebenen  System  von  Leitern 
bekannt,  smd  also  die  uviu  gegebene  Funktionen  von  xyz,  so  bestimmen  sich 
die  magnetischen  Kräfte  an  jeder  Stelle  des  Raumes  durch  die  Gleichungen 

,      ,  dM      dN 

4:71  Au   =  -r ^ , 

dz         oy 

4:7tAv  =  -y: ^—        , 

OX  OS 

,      ,  dL       dM 

4:7lAW  =  -r ^ , 

oy         OX 
Dabei  ist  m  jedem  Raumelement 

dz   ,   dM      dN      „ 
OX        dy         dz 

Außerhalb  der  Leiter,  also  -wo  uvw  gleich  Null  smd,  müssen  die  magnetischen 
Kräfte  auch  hier  ein  Potential  besitzen.     Innerhalb  der  Leiter  aber  nicht 
Um  die  Gleichungen  zu  integneren,  setzt  man 

\os         oy  }       dx 


dx         dz  )        dy 

\dy         dx  J        dz 

Die  Glieder  mit  ip  stellen  nach  dem  Obigen  die  magnetischen  Kräfte  dar, 
welche  von  ruhenden  Magnetismen  herrühren  und  die  sich  den  magnetischen 
Kräften  überlagern,  die  von  den  Strömen  herrühren.  Indem  wir  sie  außer  acht 
lassen,  haben  wir 

-^(ii^-^-  --(i^^-if).  --(ir-i3  • 

Durch  Eintragen  ergibt  sich 

_  d^JV      d^U-      d^V        d^V 
^^~  dxdz~"d^~~d^'^'d^rd^     ' 
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bu     ev    dW 

dx        dv        dz 


Die  Gleichung 


dx 

4:JTV=.  ^^  AV 

öy 

ijiw=    .^-  —  AW 

dz 


du       Bv       div 
ax       oy       dz 


die  für  stationäre  Ströme  überall  gelten  muß,  ist  erfüllt. 

Führen  wir  für  den  Moment  statt   UVW  drei  andere  Großen  ein   U'V'lV, 
die   definiert  sind  durch 


so  wird 


also 


ox  oy  dz 


4:71  J  ox  r 
'knj  oy    r 

w-w — -L/'f^  ^d.  . 

4^n'J  dz    r 


U  unterscheidet  sich  also  von  U'  nur  durch  Größen,  die  von  ;^  abhängen.  In 
den  Ausdrücken  für  LMN  kommt  aber  das  ;^  überhaupt  rächt  vor.  Wir  können 
deshalb  pj  dauernd  gleich  0  setzen  und  daher   UVW  bestimmen  durch 

AU=  —4>nu,       A  V  = 


■4:7171  ,  W^  — 4i7l7V 

Aus  diesen  Gleichungen  folgt 


war 
r 


Die  Integrale  sind  über  den  ganzen  Raum  ausgedehnt,  der  von  stromführenden 
leitenden  Körpern  eingenommen  wird.  Man  bezeichnet  UVW  als  die  Kom- 
ponenten des  Vektorpotentials. 

58.  Für  den  Fall,  der  praktisch  der  wichtigste  ist,  daß  die  Ströme  in 
linearen  Leitern  fließen,  ist,  wenn  der  Querschnitt  des  Drahtes  mit  g ,  ein  Längen- 
element mit  di^  bezeichnet  wird. 


und  es  wird 


udx=uqdl'  =  i! cos (/,  x) dl' ^  i cos (/',  x) dl' '^'i dxf 

V=./^.  .../^.  .=./^  , 


wenn  mit  dxfdy'dif  die  Komponenten  von  dl'  und  mit  *'  die  Stromstärke   in 
dem  Kreis  bezeichnet  werden. 
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Daher  ist 

L  =Al 


M=At'\  \-rr7^ 


Aus  diesen  Werten  fur  die  magoetische  Kraftkomponenten  kann  man  — 
nicht  notwendig,  aber  zulassig  —  entnehmen,  daß  ein  einzelnes  Element  dl'  eines 
geschlossenen  Cweil  stationären)  Stromes  zu  der  ganzen  Kraft  den  Anteil  bei- 
tragt, der  durch  das  Argument  des  Integrales  angegeben  ist.  Diese  Behauptung 
ist  aber  nur  zulässig  für  Elemente  von  geschlossenen  Strömen,  ihre  Ausdehnung 
auf  ungeschlossene  Ströme  ist  hypothetisch.  Jedoch  liegt  gerade  diese  Ausdehnung 
dem  ganzen  IVIaxwell- Hertz  sehen  Gleichungssystem  zugrunde.  Die  magnetische 
Kraft  Q'  eines  Stromelementes  hat  dann,  wie  man  leicht  sieht,  eine  Richtung, 
die  senkrecht  steht  auf  der  Richtung  von  dl'  und  senkrecht  steht  auf  r  und 
die  der  Ampöre sehen  Schwimmerregel  entspricht  Ihre  Größe  entspricht  dem 
BiOT-SAVARTschen  Gesetz 

Ai'dVsm{r,dn 

59.  Durch  Anwendung  des  Siokes sehen  Satzes  kann  man  fur  die  Kraft- 
komponenten eines  geschlossenen  Stromes  einen  andern  Ausdruck  bilden.  Der 
STOKESsche  Satz  lautet,  wenn  PQÄ  irgendwelche  Funktionen  sind,  die  auf  einer 
ungeschlossenen  Fläche  0  mit  der  Randkurve   C  beliebige  Werte  haben: 


//• 


äoi 


(SR    aQ\  (dp    3ä\     ,   ^  ,  (SQ     ^i=^     ,  1 

=/-(-!?+ elf +-|f)  • 


Indem  man  im  F,  Q,  Ji  die  passenden  Werte  einsetzt,  ergibt  sich, .daß  die 
Werte  von  LMIST  sich  folgendermaßen  darstellen: 
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Elektruität. 


daß    also  die   magnetischen  Kräfte  an  jeder  Stelle  außerhalb  der  Strombahn  ein 
Potential  besitzen 


in  welchena  0  eine  beliebige  Flache  bedeutet,  die  durch  die  Stromkurve  begrenzt 
ist  Beim  Durchgang  durch  die  Fläche  macht  ?/)  jedesmal  einen  Spiiing  im 
Betrage  von  LnAi ,  es  ist  also  eine  mehrdeutige  Funktion.  Das  Potential  t/^» 
ist  dasselbe,  wie  dasjenige,  welches  eine  magnetische  Fläche  0  ausüben  würde, 
die  auf  der  einen  Seite  nordmagnetisch,  auf  der  andern  Seite  südmagnetisch  ist 
und  die  pro  Flächeneinheit  das  Moment  besitzt  Ai .  Es  läßt  sich  also  jeder 
geschlossene  Strom  in  seinen  magnetischen  Wirkungen  nach  außen  ersetzen  durch 
einen  kleinen  Magneten  von  dem  Moment  Ai Q,  wenn  ü  die  Größe  der  vom  Strom 
umschlossenen  Fläche  ist  Umgekehrt  können  wir  mit  Ampärk  jedes  Molekül 
eines  Magneten  durch  einen  solchen  Kreisstrom  ersetzen. 
Durch  einfache  Umformung  erhält  man  weiter 


y;  =  —A /  J  dm'  j-^  =  -\-A/  j  —  cos(^  «')  dco' 


=  ±^ ^  j-^^f  =  ±Ai'\dF  --  ±A  a F 


wenn 


dF=  -^  ,       d/ =  ±dco' co3{r ?i') 


df 

ist 

Es  bedeutet  darin  F  den  körperlichen  Winkel,  unter  dem  die  Strombahn 
von  dem  betrachteten  Punkte  aus  gesehen  wird,  und  es  ist  das  ^b  Zeichen  zu 
nehmen,  je  nachdem  die  Richtung  von  r  mit  der  Richtung  von  n  einen  spitzen 
oder  einen  stumpfen  Winkel  macht 

60.  Die  Gleichungen  und  Ausdrücke  für  die  magnetischen  Kräfte  eines 
Stromes  gestatten  nun  vielfache  Anwendungen. 

Die  Magnetisierung  eines  Eisenkörpers  durch  stationäre  Ströme  läßt  sich 
ohne  weiteres  behandeln  durch  die  oben  S.  847  angegebenen  Formeln.  Es  war 
dort 

wenn  U  das  gegebene  magnetische  Potential,  also  hier  das  eben  mit  i/j  be- 
zeichnete Potential  der  Ströme,  und  V  das  Potential  des  magnetisch  gewordenen 
Eisens  ist  Femer  war,  wenn  der  Eiseijkörper  von  der  Permeabilität  jj,  sich  in 
Luft  befand, 

4:7t    J  Olli  r 
oder  an  der  Oberfläche  des  Eisenkörpere 

bV       dV  ,         ^,dO 

Die  magnetischen  Momente  (pro  Volumeneinheit)  an  einem  Punkt  xyz  des 
Eisenköipers  waren  dann 

4k7t      dx  '       ^         '47r      By  '       ''  47r      ö«' 


II 


Handb.  d. 


856  L,  GSAETZ,  Die  Theorien  der  elektrischen  Erscheinungen.  Phya!*  2I AÜR 


Für  den  Fall,  daß  die  magnetischen  Kräfte  ZMJV  kein  Potential  haben,  ist 

4:7t 


«=-"       -  '9^-^)  ' 


Femer 

8V       dV      , 

wo  .Sg  die  Komponente  der  äußeren  magnetischen  Kräfte  an  der  Oberflache  des 
Eisenkörpers  im  Innern  ist. 

61.  Als  Beispiel  für  die  Berechnung  kann  ein  GRAMMEScher  Ring  dienen, 
der  ganz  mit  Draht  umwickelt  ist^.  Es  steht  dann  die  magnetische  ICraft,  die  von 
jeder  Wmdung  eines  Kreisstromes  ausgeübt  wird,  im  Ring  an  allen  Stellen  senk- 
recht auf  der  Ebene  der  Kreiswindungen.  Es  ist  daher  die  Kraft  S^  ,  die  oben 
vorkommt,  und  welche  die  Richtung  der  Normale  an  einen  Punkt  der  Oberfläche 
des  Rings  haben  soll,  NulL     Mithin  wird  aus  der  Oberflachenbedingung 

8V       dV       „ 
i"5 ä —  =  ^      • 

und  da  dies  für  jedes  ^  gelten  soll,  so  muß  V=  const.  sein.  Der  Eisenring 
übt  überhaupt  keine  Kraft  nach  außen  aus.  Es  ist  also,  wenn  die  äußeren 
Kräfte  ein  Potential  U  haben, 

4=71      Bx'       ^  4:71      By  '       ^~  4jr       dz 

oder,  wenn  sie  es  nicht  haben, 

4:71  '^4:71  '  4:71 

Also  hat  das  magnetische  Hauptmoment  M  die  Richtung  der  magnetischen 
Kraft  Q  und  ist  dieser  proportional 

Die  Größe  der  magneüschen  Kraft  an  einer  Stelle,  die  den  Abstand  q  von 
der  Rotationsachse  des  Ringes  hat,  ist,  wenn  n  die  Anzahl  der  Drahtwindungen 
auf  dem  Ring  bedeutet, 

Q 

Ist  der  Ring  nicht  zu  eng  gebogen,  so  ist  q  für  die  einzelnen  Punkte  eines 
Querschnittes  nicht  zu  sehr  verschieden.  Bezeichnen  wir  daher  mit  /  die  Länge 
der  kreisförmigen  Mittellinie  des  Ringes,  so  ist  streng  für  Punkte  auf  dieser,  aber 
angenähert  für  aUe  andern  Punkte 

-j 4  7iAtn 

^~        l 

^.  '  G  KmcHHOFF,  Ges.  Abb  217  —  H.  E.  J.  G.  Du  Bois,  Wied.  Ann.  46.  491.  1892: 
Magnetische  Kreise,  München  1894.  ^  ^7  :/    . 
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Die  Zahl  der  Kraftlinien  (Induktionslinien) ,  welche  durch  einen  Querschnitt  des 
Ringes  hindurchgehen,  ist 

also 

„      4:71  fiAinq 

M    :^    .' 

wenn  unter  q  der  Querschnitt  des  Ringes  verstanden  wird. 

/ 
Die  Größe  — =» «/  bezeichnet  man  als  den  magnetischen  Widerstand 
fxq 

des  Ringes.  Fuhrt  man  femer  statt  der  elektrostatischen  Einheiten  für  die  Strom- 
stärke t  vielmehr  die  elektromagnetischen  Einheiten  ein,  so  ist 

Ai  =>  i„i     , 

und  wenn  man  noch  als  Einheit  das  Ampere  nimmt  und  die  Stromstärken,  m 
Ampere  gemessen,  mit  /  bezeichnet,  so  ist 

s    -/- 
'"      10 

und   es  wird 

„      4 TT  jn 

Die  Größe  -— -  /n   bezeichnet  man  als  die  maenetomotorische  Kraft  M 

und   der  Ausdruck  »^ 

w 

entspricht  formell  ganz  dem  OHMschen  Gesetz.  Diese  Formel,  das  Ohm  sehe 
Gesetz  für  den  Magnetismus,  ist  die  Grundlage  für  die  Berechnung  der 
Dynamomaschinen,  wie  sie  zuerst  von  Hopkinson  gelehrt  wurde  ^ . 

Andere  Beispiele  für  die  durch  Ströme  erzeugte  induzierte  Magnetisierung 
sind  noch  mehrfach  berechnet  worden  2. 

ß2.  Den  Ausdruck  für  das  Potential  der  magnetischen  Kräfte,  herrührend 
von  einem  linearen  Stromkreis 

o 

kann  man  noch  in  anderer  Weise  interpretieren. 
£s  ist 


y;  t=  — j 


f  f  f* 

At'  \d(i)'   j-^coa{n' x^)  +  ^  y  coB(«'y)  +  ^co8(«V) 


Darin  bedeuten  x^yW  die  Koordinaten  eines  Punktes  der  Fläche,  jcyz  die  Koor- 
dinaten desjenigen  Punktes,  auf  welchen  sich  das  Potential  bezieht. 

Denkt  man  sich  nun  im  Punkte  xyz  einen  magnetischen  Einheitspotential, 

so  ist  dessen  Potential  am  Pui^kte  af/^  gleich  —  und  die  magnetischen  Kräfte, 

1  Siehe  W.  Siemens,  Wied.  Ann.  24  93,  1885.  —  2  G.  Kjächhoff,  Ges.  Abh.  1,  c.  — 
H.  E.  J.  G.  DuBOis,  Magnetische  Kreise,  München  1894.  —  E.  Mascaet,  C.  R.  102.  992.  1886. 
—  P.  JANET,  C.  R.  110.  453.  1890. 
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Daher  ist  auch 


die  er  am  Punkte  ^/Z  erzeugt^  sind 

'^—h'    ^'=-v'    "^'^"^ 

V;  =  ^  <'  [[i'  cosK^)  +  J^'  cob(«'j')  +  N'  cos(»'s)]  ^?co     - 

Das  letzte  Integral  ist  aber  gleich  der  Zahl  der  Krafüinien^.  welche   von  dem 
Einheitspol  {xyz)  dnrch  die  Fläche  0  hindnrchgesendet  werden.     Also   ist 

Dieselbe  Betrachtung  gut  auch  für  den  Fall,  daß  man  nicht  einen  Kinheits- 
pol  in  xyz  ,  sondern  emen  wirklichen  Magneten  hat.  Dann  geht  das  ^^^^«^1^^^^ 
Potential  1/;  über  in  das  (mechanische)  Potenüal  W  der  mechanischen  KrAfte 
zwischen  dem  Magneten  und  dem  Strom.  

68.  Die  mechanischen  Kräfte,  die  der  ganze  Strom  »'  auf  emen  Magne^ol 
von  der  Stärke  m  ausübt,  lassen  sich  durch  Integraüon  über  die  einzelnen  de- 
mente des  Stromkreises  erhalten.  Wir  können  daher  rechnerisch  richtig^  als 
mechanische  Elementarkräfte/,  ^,  Ä  von  einem  Stromelement  {:x^y  s!)  auf  emon 
Pol  von  der  Stärke  m{xyz)  folgende  Ausdrücke  hinstellen 

(    sL       ai\ 

Die  Kräfte  f,g',  h\  die  der  Pol  auf  das  Stromelement  ausübt,  kann  man^ 
indem  man  das  Prinzip  von  Wirkung  und  Gegenwirkung  auf  diesen  Fall  anwendet, 
den  fgh  entgegengesetzt  gleich  setzen,  feie  werden  also   aus   den   obigen  Ans- 

r  .          r 

drücken  erhalten,  indem  man  für  -j^-r  schreibt  -r —  . 

asd  ox 

Soweit  nun  der  Stromleiter  em  starrer  Körper  ist,  so  setzen  sich  die  Einzel- 
kräfte, die  von  dem  Pol  m  auf  die  Elemente  ausgeübt  werden,  zusammen  zu  einer 
Translationskraft 

F'=^Zf,     G'^Sg",     H=^Zh! 

und  zn  Drehungsmomenten  um  die  drei  Achsen 

Rechnet  man  die  Drehungsmomente  für  den  ganzen  geschlossenen  Stromkreis  aus, 
so  und  et  man 


r       .  '  ■  i  '  t       j  '-  * 
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DL^—At'm 


_1 ^  dx'    — 


=  -At'mJ  j^i/  dy  -{-  :^  d:^)  -  dx'Y  -^  +  y' 


oder,  indem  man  -„   ,  3(f  dxf  additiv  und  subtraktiv  hinzufügt, 
ax 


=  —Ai'tn 


r 


=  -\-Ai'm 


—  ^:^dxf^ydy^^d^) - dxf  y-^-  +y  ^^ 

y  dr  _  dj^\ 

^2  ^1 


bd 


m  ■ 


0 


=  —Ai'  m 


Für  einen  geschlossenen  Strom  sind  also 

Ein  ganzer  geschlossener  Stromkreis  kann  also  unter  dem  Einfluß 
eines  Magnetpols  (oder  auch  eines  Magneten  als  eines  Systems  von  Polen) 
nie  in  Drehung  versetzt  werden. 

64.  Wohl  aber  kann  ein  Teil  des  Stromkreises,  wenn  er  hir  sich  drehbar 
ist,  in  Rotation  versetzt  werden  und  das  Drehungsmoment  berechnet  sich  dann 
durch 

D'x  =  —Ai'tn  idi — j  =-  —At'nil  d\cQ^{rx)\    , 

I/y  =  —  Ai'mj  d  [cos  (ry)]     , 

Z>;  =  —Az'mfd{cos{rz)]     . 

Em  Beispiel!  dafür  bietet  (Figur  401)  eine 
kreisförmige  Quecksilberrinne,  auf  der  ein  leitender 
Radius  1,  2  sich  drehen  kann.  Der  Drehpunkt  des 
Radius,  sowie  die  Quecksilberriime  sind  mit  einem 
Element  £  verbunden,  ein  Magnetpol  befindet  sich 
senkrecht  über  dem  Mittelpunkt  des  Kreises  im  Ab- 
stand 2.   Das  Drehungsmoment  um  die  js-Achse  wird 

9 

n^:^^A^m[d\co3{rz)]     . 


Flg.  401. 


Da   cos(r«)  für   den  Punkt  2   gleich   cos^,  für  den  Punkt  1   gleich  1    ist, 


so  ist 


Z>;  =  ^r'«(l  —  cos^) 


65.    Man   kann    die  Arbeit,    die   bei  der  Bewegung  eines   Stromelements 
unter  dem  Einfluß  eines  Pols  geleistet  wird,  auf  einen  einfachen  Ausdruck  bringen. 

1  Anelere  ^ojspielt;  :ii.CoäEiN,  Elektromagnetisches  Feld  267  ff. 
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Das  Stromelement  werde  um   Sx,  ö/,  S/  verachoben,  dann  ist  die  Arbeit  der 
elektromagnetischen  Kräfte 

Hat  speziell  das  Stromelement  die  Richtung  der  _y- Achse,  so  daß  rfjc'  =  0  ,  äz'=0, 

und  wird  es  verschoben  in  der  Richtung  der  «-Achse,   also    dxf  ^  0 ,    5/ =  0 , 

so  ist 

d- 
f 

und  a J^ 

dW=h'd7f=At'vidydz'-ö^     . 

Nun  ist  y'bz  gleich  der  Flache  A',  welche  das  Element  dy'  bei  der  Ver- 
schiebung beschreibt,  und  es  ist 

STV=+^^X'coa(rx)     . 

Die  A-- Achse   ist  die  Normale   von  X',   also   ist  X'cos{rx)   die  Projektion   von  A' 

auf  r,  welche  gleich  (/  sei  und  —  ist  gleich  F',  gleich  dem  körperlichen  Winkel, 

den  //,  vom  Pole  aus  gesehen,  bildet,  also  ist 

dW=±Az'mF'     . 

Das  gut  für  beliebige  Stromelemente  bei  beliebiger  Verschiebung,  also  auch  für 
endliche  Stromteile, 

Aus  dieser  Darstellung  in  Verbindung  mit  62  folgt,  daß  die  mechaiiisclie 
Arbeit,  welche  geleistet  werden  muß,  um  einen  konstanten  Strom  in  einem 
magnetischen  Felde  zu  verschieben,  gleich  A  t  multipliziert  mit  der  Zahl  der  Kraft- 
linien ist,  welche  bei  der  Verschiebung  von  der  Strombahn  geschnitten  werden. 

66.  Daraus  ergibt  sich  em  leichter  Übergang  zu  der  mathematischen  Dar- 
stellung der  elektrodynamischen  Erscheinungen:  So  wie  die  magnetische 
Kraft  ein  Potential  ip  besitzt,  so  besitzen  auch  die  mechanischen  Kräfte  zwischen 
einem  Strom  und  einem  Magaetsystem  ein  Potential  Q,  und  zwar  ist  Q  =  AiS, 
wo  S  die  Anzahl  der  Kraftlinien  ist,  die  durch  die  Flache  des  Stromes  hindurch- 
gehen.    Es  ist  also 

^=j[^  cos  (n  x)  +  Jf  cos  {ny)  +  JVcob  (n  z)]  da)     . 

Ist  nun  das  Magnetsystem  dasjenige ,  welches  von  einem  zweiten  Strom  mit  der 
Stärke  /'  herrührt,  welcher  eine  Fläche  «7  umschließt,  so  sind  die  Kräfte  Z,  M,JV, 
welche  dieser  an  einem  Punkte  von  0  erzeugt,  abgeleitet  von  einem  Potential  y>\ 
nämlich 


^/=:—A^' 
Und  es  ist  also 


do) 


Bd.V. 
Elektrizität 


also 


Die  Maxwell  sehe  Theone  für  ruhende  Korper. 

1 


8ül 


Q^+A'^it' 


-,  ilo)  d(i)' 


Off 


Dies  ist  das  elektrodynamische  Potential  zweier  Stromkreise  auf- 
einander^. 

67.  Wir  erhalten  einen  anderen  Ausdruck  für  Q,  indem  wir  in  der  Gleichung 

E  =  \[L  cos(«  x)  -\-  McoB{ny)  +  iV"cos(«  s)]  dco 
o 

für  die  Kräfte  Z,  M,  N,  die  von  dem  Strom  t'  herrühren,  die  AuHdrücke  als 
DifFerentialquotienten  der  Komponenten  des  Vektorpotentials  U'V'lV  cinfletzen. 
Es  ist  dann 


E=  A\ 


____jcos(«:.)  +  ^-^--^jcosM+(^^--^,-jcos(«.) 


(/Oi 


oder  nach  dem  Stokes sehen  Satz 

E AfeiI\l7'co9{xl)  +  F'cos{yi)  +  JV'coa{3l)] 


und  daher 


Nun  ist  aber 


e-^^'A4^^  +  -i>'^l7 


C/' 


'  ^''  W   r 


r  =  n..'%l 


C 


W  =^t'\dl' 


b^   1 
bV    r 


c 


also  wird 


.J  fdlJJ^  coajdlj  dT) 


Das  Integral  über  die  beiden  Stromkurven  ausgedehnt 

^Cdldl'coB{dl,dl') 


Q 


nennt  man  das  F.  Neumann  sehe  Potential  2. 

1  AUgememe  und  spezielle  Probleme  über  elektromagneüsclie  uad  elektxodynaiiiiache  Kraft- 
Tvirkungen  behandeln:  F.  Kolaczek,  Prag.  Bei.  18.  1894.  6pp.i  Fortsoh.  d.  Phys.  I894.  735. 
—  "W-WiÄN,  Wied.  Ann.  59.  523.  1896  (HKLMHOLTZ-aches  Elektrodynamomoter).  —  H.  DmsSEL- 
HOKST,  Berl.  Dissert.  31  pp.  1896;  Beibl.  21.  50.  1897  (dasselbe).  —  0.  COLAHD,  L'iclalrage 
61.  3.  .62.  102.  162.  1895  (fadenfömiigeT  Leitet  Irqi  magnetischen  Feld).  —  G.  M.  MlNCHlN,  The 
Electnciau  903.  603;  906.  706  1895;  Beibl.  20.  148.  1896  (reclxteokigar  StroralBiter).  — 
E.  Carvallo,  C.  R.  133.  1195.  1901.  —  E.  Sobkon,  C.  R.  138.  401.  1901.  —  V.  A.  Jouus, 
Arch.  nöerl.  (2)  6.  17.  1900.  —  H.  Weber,  Dedekind-Festschiift,  Braunsohwelg  igoi.  89.  ~ 
J,  A.  V01XGRAPF,  Diss.  Leiden  1903.  I7ipp.  S.  dagegen  Arch.  nöer^.  (a)  0.  340,  1904.  — 
H.  A.  LoHENTC,  ibid.  380b  1904.  —  E.  DoaN,  Dtudes  Ann.ll.  S89.  1903:  >—  *  Eine  Um- 
formung des  NÄUMANK sehen  Potentiale  gibt  E.  Maltby,  Joüm.1  de  phys.  (3)  10.  33.   1901. 
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68.  Dieser  Ausdruck  gilt  nur  für  zwei  geschlossene  stationäre  Ströme, 
dann  aber  streng.  Man  kann  für  solche  Ströme  aus  ihm  beliebig  viele  Ele- 
mentargesetze ableiten,  welche  alle  die  Eigenschaft  haben,  für  geschlossene 
Strome  richtige  Ausdrücke  für  die  Kräfte  zn  geben. 

Da 

ist,  ist 

dr  bsf  (9i/  d^ 


[''6F)  =  -[-aTe7  +  JJW  +  -eJJF)  — '""^'"'  ""> 

cos(^/,  til')  =  —r 


d 

dl 
also 

8-r         dr    dr 
Bldr  ~~dT  JV 
und  da 

ist 

.o     ,  ffdldl'  dr   dr 

Um  die  aua  dem  Potential  Q  sich  ergebenden  Kräfte  zu  ermitteln,  die  eine 
Änderung  der  Lagen  und  Formen  des  Stromkreises  hervorbringen,  variieren  wir 
alle  Lagen  so,  daß  r  sich  um  dr  ändert.     Dann  ändert  sich  auch 

dr  ödr       dör 

U  ™^   ~JT'^~dr 

Es  wird  daher  der  Reihe  nach 


und 

dr 

dl' 

um 

ödr 

dl' 

ddr 

~  dl' 

• 

dr 

1 

dr 

dör   , 

1  dr 

dör 

dl'   ' 

r 

dl' 

Ö/  + 

r    dl 

dl' 

11  {      r2 

JJ  \     r'       8131'       ei\r  ei'l  Bl'\r    Sil      \ 

JJ  l?-2    il  dl'        r   Biai'j 

Bezeichnen  wir  den  Winkel  dl,  dl'  mit  e  und  die  Winkel,  welche  dl  resp.  dl' 
mit  r  bildet,  mit  ^  resp.  i^,  so  wird 

(5e  =  ^=^2*'//^^<2cose-3cos^co8^>(5r     .  , 

Die  Zerlegung  dieses  Ausdrucks  in  der  Art,  daß  jedem  Element  ein  Beitrag  zu- 
geschrieben wird,  der  durch,  das  Argument  des  Integrals  dargestellt  wif'd,  ist 
willkürlich.     Diese  Zerlegung  gibt  natürlich  wieder  richtige  Resultate,   wenn  man 


, .    1  1 1 : ' .  > 
1 ' : '  M  M  ^  • ' '  • 
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sie  auch  bloß  wieder  auf  geschlossene  stationäre  Strome  anwendet.  Aber  sie 
ist  Bicht  die  einzige.  Vielmehr  kann  man  dem  Argument  des  Integrals  noch 
die  Größe 

hinzufugen,  wo  F  eine  behebige  Funktion  von  r,  /,  /'  ist,  ohne  das  Integral  zu 
andern  1.  Di^  einfachste  vorzunehmende  Zerlegung  des  Integrals  ist  also  nur 
eine  von  unendlich  vielen  möglichen.  Sie  sagt  aus,  daß,  wenn  der  Abstand 
zweier  Stromelemente  um  dr  geändert  wird,  daß  dann  das  Potential  zunimmt  um 

oQ=  „    (cose  —  |-cosj7cosi7)  0; 

Die  Kraft  R,  welche  zwischen  den  beiden  Elementen  in  der  Richtunf,'  von  r 
wirkt,  und  zwar  so,  daß  r  vergrößert  wird,  ist  dann 

QQ  2A^ti'dldl' 

R  = T^  =  —  „      -  -    (COSfi  —  -il  COS'Ö'  C0S17  )       . 

R  ist  eine  abstoßende  Kraft,  wenn  es  positiv  ist. 
Das  ist  das  AMPiiREsche  Elementargesetz. 

Ist  <&  =  "d-' =  ~  ,   e  =  0,  haben  wir  also  zwei  gleichgerichtete  parallele 

^       lA^tt'dldV 
Ströme,  so  ist  R  = ^- ,    die  Kraft  ist  anziehend. 

Ist    e  =  —  ,    'i9'  =  —  >    &'  =  0  ,    haben  wir   also  zwei  senkrecht  auf  ein  ander 

stehende  Strome,  so  ist  R  =  0 . 

Ist  e==0,i9'=0,  (9*^=0,  zwei  in  derselben  Geraden  liegende  Strom- 
elemente, so  ist   i?  = -I ,    die  ICraft  ist  abstoßend. 

Das  sind  die  von  Ampäre  ermittelten  Gesetze'-*. 

§  17.    Die  elektromagnetische  Energie  und  die  Arbeit 
elektromagnetischer  Kräfte. 

69.  Die  magnetischen  Kräfte,  die  ein  linearer  Stromkreis  C"  mit  der  Strom- 
stärke «'  an  einem  Punkte  xyz  erzeugt,  sind 

ox  oy  OS 

ö' 

wo  S  die  Zahl  der  Kraftlinien  ist,  die  O'  durchschneiden,  ausgehend  von  einem 
Einheitspol  in  xyz. 

Ist  an  der  Stelle  xyz  ein  Magnetpol  von  der  Stärke  m  vorhanden,  so  ist  das 
mechanische  Potential  Q^m^p  =  Ai' 3  (wo  3  jetzt  die  KraftUnienzahl,  her- 
rührend von  m  ist)  und  die  mechanischen  Kräfte  sind 

dx  '  dy  '  dz     ' 

1  Das  ist  von  HffiLMitötTz  flu  verschiedene  Fälle  gemacht  TTOräoü.  Oma.  Abh.  X.  545. 
1870.  —  2  S.  die  2;itate  von  $.  821. 
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Bewegt  sich  unter  dem  Einfluß  dieser  Kräfte  der  Pol  um  dxdydz,  so  leisten 
dabei  die  mechanischen  Kräfte  die  Arbeit 

dW^adx^bdy  -\-cdz=^  —  dQ  =  —Ai' dE     . 

Sind    eine    Anzahl    von    Magnetpolen    vorhanden,    die     einen    vollständigen 
Magneten  bilden,  so  ist  immer  noch 

dW=—Ai'dS    . 


Ist  speziell  das  Magnetsystem  ein  anderer  Stromkreis  Cmit  der  Stromstarke  i, 


so  ist 


S=—AiQ 

COSfi 


I  [dl dl  I 

WO  Q  das  NEUMANNsche  Potential  //  ist;  also  ist  die  nach  außen  ge- 

leistete Arbeit  bei  einer  Verschiebung  von  C 

dW^+A'^tt'dQ     . 

Wir  wollen  anderseits  die  Energie  eines  abgeschlossenen  Systems  berechnen, 
in  welchem  freie  Magnetismen  und  stationäre  Ströme  vorhanden  sind,  in  welchem 
also  die  magnetischen  Kräfte  von  der  Form  sind 


wobei 


ist,  herrührend  vom  freien  Magnetismus  mit  dem  Potential  ;^ ,  während 

ist,  herrührend  von  Strömen. 

Die    magnetische  Energie    des   Raumes    ist    dann,    wenn    die   Permeabilität 
f.i  =  \  gesetzt  wird, 

S,n  =  ~\dT{r--\-M'-  +  m)     , 


)x} 


dv 


=  ~jdT{Uu  +  Vv^Ww)  +  i|;^ 


mdr 


Hieraus  erkennt  man,  daß  in  der  Energie  kein  Ausdruck  vorkommt,  der 
eine  Wechselwirkung  zwischen  den  freien  Magnetismen  und  den  Strömen  anzeigt 
Die  Arbeit  eines  Stromes  bei  der  Bewegung  eines  Magnetpoles  ist  also  nicht 
aus  der  Energie  d?s  Feldes  entnommen. 


i^SiüHKii^ 
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Elektnzitat  '^ 

Sind  speziell  nur  lineare  Ströme  vorhanden,  so  ist 

dru  =  täIco8{lx)     , 
cos(/'jc) 


U 


■"^i  Ct'  dl 


wo   die  Summe  sich  über  alle  Ströme  erstreckt,  also 


oder 


wo  r>  f  f^^  dl'  COS  {dl dl') 

r 


■*g(r 


Die  Größen  P^g  und  /*„„  heißen  die  Selbstpotentiale  oder  Selbat- 
induktionskoeffizienten  der  Stromkreise  q  oder  0,  die  Größe /"g^  die  gegen- 
seitigen Induktionskoeffizienten  der  Stromkreise  q  und  er.  Wenn  zwei 
stationäre  Ströme  allein  vorhanden  sind,  so  ist 

S^  =  ~{P^^t^-^'i^Px^hh^P^^i^)     . 

wo  jPi2  =  Q  gleich  dem  Neumann  sehen  Potential  ist. 

Ändert  sich  also  die  gegenseitige  Lage  der  beiden  Stromkreise  (während  sie 
stationär  bleiben),  so  ist 

dSm^^-Ä'-it'dQ     . 

Genau  so  groß  war  aber  die  Arbeit  der  Kräfte  bei  der  Bewegung.  Alao  folgt: 
Die  mechanische  Arbeit,  welche  die  elektrodynamischen  Kräfte  bei  der  Be- 
wegung eines  beweglichen  Stromkreises  leiten,  ist  nicht  gleich  der  Abnahme  der 
magnetischen  Energie  des  Raumes,  sondern  gleich  der  Zunahme  desselben.  Es 
muß  also  dabei  von  außen  Energie  in  solchem  Betrage  zugeführt  werden,  daß 
sowohl  jene  Arbeit  wie    diese  Zunahme   der  Energie   dadurch  gedeckt  werden.  ■• 

§  18.    Veränderliche  Zustände.     Induktionserscheinungen. 

70.  Für  diejenigen.  Zustände,  in  welchen  die  elektrischen  und  magnetischen 
Verschiebungen  von  der  Zeit  abhängig  sind,  kommen  die  vollständigen  Systeme  der 
Gleichungen  (I)  und  (II)  (S.  836)  in  Anwendung.  Diese  Zustände  aber  unterscheiden 
sich  noch  m  ihren  beobachtbaren  Wirkungen,  je  nachdem  die  zeitlichen  Verände- 
rungen von  3£^3  resp.  SSDi9i  verhältnismäßig  langsam,  rasch,  oder  äußerst  rasch 
vor  sich  gehen.  Die  Erscheinungen  der  ersten  Klasse  sind  die  Induktionserschei- 
nungen in  geschlossenen  Leitern  und  auch  die  elektrischen  Vorgänge  in  un- 
geschlossenen Systemen  von  hoher  Kapazität  und  großer  Selbstinduktion.  Zu 
der  zweiten  Klasse  gehören  die  HERTzachen  Schwingungen,  zu  der  dritten  die 
optischen  Erscheinungen. 

1  Weitere  Lil;er^tuT  di^rüber.  H.  Pbllat,  S6anc.  de  la  soc.  fran9.  de  Fhys.  1894.  93  a. 
loo;  Beibl,  I9.  518,  18^5.  —  A.  PaROT,  L'öclairage  61.  22.  5.  1900.  —  A  POTIER,  ibid. 
22^.  §1'.  1900.  —  E.  Carvallo,  C.  R.  133.  1195.  1901.  —  G.  S.  Bakkbr,  Arch.  ne6rl.  (%)  6. 
312    190p.  —  E,  'Sahraü,  C.  R.  133.  401.  1901. 
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Um  die  Induktionserscheinungen  zu.  behandeln,  gehen  wir  von  dem  System  II  aus: 

dt  ~  dy        dz     ' 

d^_dX      dz 
dt        dz        dx 

dt  ~  dx       dy 

Nehmen  wir  in  einem  Räume  veränderliche  Werte  von  S  DK  S^i  an  und  befindet 
sich  in  diesem  Räume  em  geschlossener  Leiter  C,  der  eine  Flache  0  umschließt, 
so  bilden  wir  den  Ausdruck 


A  jdo) 
ö 


-r-  CQsinx)  +  — ;—  cc>a{ny)  +  -rr  cos(««) 
dt  dt  dt 


welcher 


=  f^"  S  -  ll)  ^°''''"'  ''^Tz-^-^  ^"'("^^  +  (1^  -  If)  ^"'«"'^ 


ist. 


Durch  Anwendung  des  Stokes  sehen  Satzes  wird  die  linke  Seite 
=  \{Xdx  +yäy-{-Zdz) 

und  dieses  ist  nach  unserer  früheren  Bezeichnung  (S.  851)  gleich  der  elektro- 
motorischen Kraft  £,  die  m  dem  geschlossenen  Leiter  existiert.  Wir  bezeichnen 
sie   als    die    elektromotorische   Kraft   des  Induktionsstromes    und    es   ist 


E  =  A—  I  [(ß  cos(«  jc)  +  9K  coa{ny)  +  ^  cos(« z)]  dco 


=  A 


dt 


wenn  S  wieder  die  Zahl  der  Krafthmen  bedeutet,  welche  die  Fläche  0  schneiden. 

Die  in  einem  geschlossenen  Kreise  induzierte  elektromotorische 
Kraft  ist  gleich  der  Zunahme  der  die  Flache  des  Stromkreises  durch- 
schneidenden Kraftlinienzahl  pro  Zeiteinheit,  multipliziert  mit  A  ^. 

71.    Wenn  die  Induktion  von  einem  veränderlichen  Strom  /  herrührt,  so  ist 

S=—Ai'Q 
und  es  wird 

E=-A^4-A''Q)     , 


dt 


wonn  Q  das  Neumann  sehe  Potential 


ö  = 


^dldVzoa{dldl') 


1  Ob  diese  Fassung  der  Indiiktionsgesetze  aUgemein  gültig  ist,  darüber  ist  mehrfach,  dis- 
kutiert worden  Bei  richtiger  Anwendung  zeigt  sich  die  aUgemeine  Richtigkeit  der  Fassung 
S.  die  Diskussion  zwischen  M.  Bheslauesl  und  anderen  in  Elektrot.  Zeitschr.  19.  498.  558.  569. 
605  652.  654.  1899.  Über  eine  Ableitang  des  Induktionsgesetzes  aus  energetäschen  Betrach- 
tungen s  H  Ebert,  Zeitschr.  f.  phys.  Chem.  18.  321.  1895.  Die  Frage,  ob  die  beliebige  Fläche  0 
auch  durch  Eisen  gehen  darf,  behandelt  C.  Neomann,  Ber    d.  sichs.  Akad    27.  75  j.,  1902. 
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ist.     Der   veränderliche  Strom  :'   aber   induziert  auch  in  seinem  eigenen  Kreise 
einen  Induktionsstrom,  dessen  elektromotorische  Kraft  sich  ergibt  zu 


wenn 

i  laiai  c( 


,  ^dldl' cm{dldl') 


Es  ist  P  das  Selbstpotential  des  Stromkreises  C  ,  wälirend  Q  der  gegen- 
seitige Induktionskoeffizient  von  C  und   C'  ist. 

Haben  die  beiden  Stromkreise  unveränderliche  Lagen  (und  dieser  Fall  ist 
eigentlich  hier  allein  zu  behandeln,  da  es  sich  um  ruhende  Körper  handelt)  sind 
ihre  Widerstände  w  und  7£/  und  wirken  außerdem  noch  in  beiden  Stromkreisen 
äußere  elektromotorische  Kräfte  E  und  E'j  so  sind  die  Gleichungen  für  die 
beiden  Strome 

dt  dt 

dt  dt 

Die  Induktion  durch  Bewegung  läßt  sich  aber  auch  durch  die  obigen  Fonnehi 
behandeln.  Es  ist  nämlich  die  durch  Bewegung  eines  konstanten  Stromes  /'  gegen 
einen  Kreis  C  induzierte  elektromotorische  Kraft 

dt 

Alle  Erscheinungen  der  Induktion  sind  in  diesen  Gleichungen  enthalten. 

72.  Wenn  ein  Strom  von  der  Starke  i'  und  der  elektromotorischen  Kraft  E' 
und  em  Magnetsystem  vorhanden  sind  und  wenn  sich  durch  die  elektromagnetischen 
Kräfte  das  Magnetsystem  bewegt,  so  leistet  der  Strom  dabei  eine  Arbeit  (S.  864) 

dW=-Ai'dS    . 

Zugleich    wird    aber    dann    in    dem    Stromkreise    eine    elektromotorische    Kraft 

dS 
E'  =  A-—  erzeugt     Nimmt  S  ab  um  d^,  ist  also  d3=—dQ,  so  ist  die  ge- 
dt 

leistete  Arbeit  dJV'^+Ai'dS 

und  die  erzeugte  elektromotorische  Kraft 

^  "^  dt     ' 

Es  ist  daher 

t'^wdt  =  (;E:^E')i'dt 
oder 

t'^wdt^  E't'dt-AiidQ 
oder 

E't'dt=^t'^wdt-\-Ai'dQ'r=d/-^dJf^    , 

wenn  d/  die  in  der  Zeiteinheit  erzeugte  Joule  sehe  Wärme  ist  Infolge  des  be- 
weglichen MagnetsyBtems  muß  die  elektromotorische  Kraft  jetzt  nicht  uur  JoijLEsche 
Wärme,  sondern  auch  Arbeit  leisten. 

Habe»  wir  es  mit  zwei  sich  gegenseitig  induzierenden  Stromkreisen  mit  den 
elektromotorischen  Krälteu  E  und  E'  und  den  Stromstärken  i  und  /'  zu  tun,  so  ist 

dW=+AUt'd£i^dSd 
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und  es  wird  Eidt  =  d/-{-  dW    , 

E'i'dt=d/'+dS„,     . 

Damit  die  Ströme  in  den  beiden  Leitern  dieselben  bleiben  t  und  i'  wie  ohne 
Induktion,  muß  der  Widerstand  und  damit  die  JouLEsche  Warme  verringert 
werden,  letztere  um  den  Betrag  ^W^  resp.  dS^' 

Laßt  man  dagegen,  wie  gewohnlich,  w  und  v/  ungeandert,  so  andern  sich 
die  Stromstärken. 

Ohne  Induktion  sind  die  Stromstärken 

_    E         ,       E' 

Die  Joule  sehe  Warme  ist 

</o  =  i^tudt=  Etodt     , 

df^  =  i'^^y/dt=E't'Qdt      . 

Wahrend  der  Induktion  fließt  ein  entgegengesetzt  genchteter  Strom  durch  die 
Leitungen  und  es  ist 

.£  +  E^  dt 

w  w 

du 

^,_^^E'J-       ^  '  dt 
"uf  iif 

Die  Joule  sehe  Warme  wird 

dJ=t'^wdt=Eidt  —  A^ii'dQ     , 

df==i'^'u/dt=E't'dt—AUt'dQ     , 
also  ist  wieder 

Etdt=dJ-\-A'^ti'dQ  =  dJ-\-dW    , 

E'i'dt=df-^AUt'dQ  =  d/'-^dS„     . 

73.  Die  Gleichung  für  den  veränderlichen  Strom  in  einem  einzigen  Strom- 
kreis ist  (wenn  alle  Größen  elektromagnetisch  gemessen  werden) 

zw  =  E  —  F— 
dt 

oder    anders  geschrieben  wii J  =  _/>       L J,  aus  welcher  folgt 

E  --t 

i~-  =  Ae   ^       . 
w 

Die  Formel  läßt  sich  anwenden  auf  das  Ansteigen  eines  Stromes  in  einem 
Stromkreise,  in  den  zur  Zeit  /==f  0  die  elektromotorische  Kraft  E  eingeschaltet  wird. 
Dann  wird  nämlich  ^ 

74.  Für  eine  periodisch  variable  elektromotorische  Kraft 

er-  ^^ 

E  =  E«,  cos—     , 

'  Siehe  auch  Hj.  Taixqvist,  Drudes  Ann.  14    I02.   1904 


,1;     ; 
lii    ; 
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welche    mit   der  Periode  T  zwischen   den  Maximalwerten  +  E«   schwankt,    ergibt 

dieselbe  Gleichung  mtegnert 

Em  in  t 
cosi— -  — £l 


1- 


J12 


welche  zeigt,  daß  der  Strom  gegen  die  elektromotorische  Kraft  eine  Phasen- 
differenz  e  besitzt,  die  sich  bestimmt  durch 

F 

tange  = 

1  /  />'2  jj2 

und  daß  für  die  Starke   des  Stromes  die  Große   1/  w^  -1 — — -  bestimmend  ist, 

welche  man  die  Impedanz  nennt.     Sie  wächst  mit  wachsendem  SelbstpoLential 

und  wachsender  Penodenzahl  n  (  =  — j  ,   so   daß  für  große  «  häufig  w  gegen  das 

zweite,  induktive  Glied  zu  vernachlässigen  ist,  und  der  Strom  in  einem  Leiter 
wesentlich  von  seinem  Selbstpotential,  nicht  von  seinem  Widerstand  abhängt. 

Die  Anwendungen  des  Induktionsgesetzes  auf  andere  Falle  können  hier  nur 
durch  Literaturangaben  behandelt  werden  i. 

75.  Das  Selbstpotential  F  eines  Stromkreises  una  die  gegenseitige  Induktion 
Af  zweier  Stromkreise  bestimmen  sich  durch 


F  = 


^dldl'cQse 


f  f  dl  dl' co^s 


c 


Für  eine  Reihe  einfacher  Fälle  lassen  sich  diese  Koeffizienten  berechnen-. 
Es  ist  aber  zu  bemerken,   daß  diese  Formeln  nur  gelten,  wenn  die  elektrischen 

1  über  die  theoretische  Behandlung  des  Funkeninduktors  und  der  Vorgnnge  in  ihm 
s.  die  Arbeiten.  R  CoLLKV,  Wied.  Ann.  44.  109.  1891.  —  A.  OBiutnncK,  Wied.  Ann.  56.  (323. 
1895;  62.  109,  1897,  Ö4:.  193.  1898;  67.  593.  1899.  —  B  Waltor,  Wied.  Ann.  62  300.  1897, 
66.  623  u.  636  1899.  —  T.  Moll,  Bih.  tiüH,  K.  Svod.  Het.  Akud.  Fürhnudl.  12.  1886.  —  K.  R.  John- 
son, Drudes  Ann.  3.  438.  744.  1900;  4.  137.  1900.  —  Lord  Raylhigh,  Phil.  Mag.  (6)  2.  581. 
1901.  —  Die  Schirmwirkung  behandelt:  L.  AaONS,  Wied.  Ann.  66.  S9o.  1898.  —  G.  H.  BßYAN, 
Phil.  Mag.  (s)  38.  198.  1894;  45.  381.  1898  wendet  zur  Behandlung  elektromagnetische  Bilder 
an.  —  C.  S.  WfflTEHaAD,  Phil.  Mag.  (5)  48.  165.  1899.  —  T.  Levi-CivitA.,  Rend.  Lincei  (£) 
11.  [1  Sem]  163,  191,  228.  1902;  [2  Sem.]  75.  ig02;  Nnov.  Cim.  (5)  3.  442.  1902;  Ann.  de 
Toidouse  (2)  4.  5  1902  —  G-.  Piccl\.ti,  Rend.  Lincei  (5)  11.  [2  Sem.]  221.  190a.  —  Über 
die  Induktion  m  ruhenden  und  bewegten  Körpern:  H.  Loeberq,  Grolles  Jouin.  71.  53.  1862.  — 
E  JocHMAiW,  Pogg.  Ann.  122.  214.  1864;  Grelles  Joum.  78.  158,  329.  1864.  —  Gl.  Maxwbll, 
Treatise.  2.  310  —  A.  Oberbeck,  Grunerts  Archiv.  66.  394.  1872.  —  H.  Hertz,  Wied.  Ann.  13. 
266,  i88i;  Ges.  Abhandl.  1.  135.  1895.  —  A.  Tauber,  BeibL  23.  1041.  1899.  —  R.  Gans,  Diss. 
Straßbuig  1902;  Zeitschx.  f.  Math.  u.  Phys.  48.  I.  1902.  —  Über  unipolare  Indultüon  siehe  die 
Arbeiten  von:  E.  LECHEB.Wied  Ann.  54.  276.  1895;  60.  181.  1899.  —  C.  RAVEAU,  Joum.  de  phys. 
(3)  9  150.  1900.  — V.  Cremieu,  Soc.  fran9.  de  phys.  Nr.  146. 1.  igpo.  —  A.  Blondel,  ibid.  Nr.  146. 
2.  1900.  —  H.  PoiNCARi,  L'iclair.  61.  23.  41.  1900.  —W.  König,  DrndesAi^i.  2.  854.  1900.  — 
E.  Lecher,  Drudes  Ann.  3.  513.  190a  —  H.  Lorberg.  Drudes  Ann.  3.  522.  1900. — E  Lecher, 
Phys.  Zeitschr.  2.  12.  1900  —  E.  Haqenbach,  Drudes  Ann.  4.  233.  1900.  ■— J.  Königsberger, 
Phys.  Zeitschr.  2.  475  1901.  —  0.  Grotrian,  Drudes  Ann.  6.  794.  1901.  —  G  R.  Ols- 
hausen,  Drudes  Aim.  6.  681.  190:.  —  E.  HOPPE,  Drudes  Ann.  8.  663.  1902.  —  E.  Lecher, 
Drudes  Ann.  9.  248.  1902.  —  J.  A.  Voulgbaff,  Diss.  Leiden  1903;  s.  dagegen  Arch.  nierl.  (2) 
9.  340.  1904. —  H.A.  LoRENTZ,  ibid.  380b.  1904.  —  %  Literatur  über  die  Berechnung  von  Selbst- 
potentialen  und  gegenseitigen  üaduktionskoeffizienten .  -Ct.  MaXwell,  Treatise  II  (deutsche  Ausgabe) ; 
Soleijioide  374—377;  Rollen  378—381 ;  Ringföroiige RoUöa 38 1--+3 84;  Parallele  zylindrische  Leiter 
388 ;  Kurze  weite  Rolle  405 ;  ICreisförmige  Drähte  413.  —^  lORB  Raygleigh,  Phil.  Mag,  (5)  21,  381. 
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Ströme  als  stationär  oder  quasistationar  aBgesehen  werden,  d.  h.  wenn  die 
Stromstärke  in  einem  Querschnitt  des  Drahtes  überall  denselben  Wert  hat  Das 
ist  aber  nicht  mehr  der  Fall,  wenn  man  es  mit  sehr  raschen  Schwingungen  zu 
tim  hat,  bei  denen  im  Gegenteil  dann  der  Strom  sich  im  wesentlichen  auf  die 
periphenschen  Teile  des  Querschnitts  reduziert,  wahrend  das  Zentrum  ziemlich 
stromfrei  ist  Die  gewöhnlichen  Werte  des  Selbstpotentials  haben  dann  keine 
Gültigkeit  mehr.  Die  Berechnung  des  Widerstandes  und  des  Selbstpotentials  in 
diesem  Fall  haben  Rayleigh  und  Stefan  gelehrt  i. 

76.  Die  Betrachtungen,  welche  sich  auf  die  Induktion  in  geschlossenen 
Strombahnen  beziehen,  lassen  sich  auch  noch  dann  anwenden,  wenn  man  es  zwar 
mit  ungeschlossenen  Systemen  zu  tun  hat,  wenn  aber  deren  Kapazität  und  Selbst- 
induktion so  groß  ist,  daß  die  in  ihnen  auftretenden  Bewegungen  noch  ver- 
hältnismäßig langsam  sind,  gegenüber  der  Lichtgeschwindigkeit,  mit  der  die  Be- 
wegungen sich  fortpflanzen.  Man  kann  dann  die  Erscheinungen  noch  als  quasi- 
stationare  betrachten,  weil  der  Querschnitt  von  Drahten,  die  Strom  fuhren,  dabei 
noch  wesentlich  gleichmaßig  stromerfullt  ist  Bei  einer  durch  einen  Draht  ge- 
schlossenen Leidener  Flasche,  deren  Belegungen  die  Potentiale  Vt  und  Va  in 
einem  Moment  haben,  ist  die  auf  der  Flasche  vorhandene  Ladung  g  =  « (^  /^  —  Vd) , 
wenn  x   die   Kapazität  ist     Die   elektromotorische  Kraft   ist  Vi  —  Va  und   es   ist 


de 
oder,  da  t  ^  — —  ist, 
dt 


dt 


de        e        „d-e 

—  w —  = V-  P  — 

dt       y.  dV- 


oder  auch  durch  nochmalige  Differentiation  nach  / 

dl  t  d^t        ,          ^(^i  di    ,     t 

w~  = P-—     oder     F -rr -\- w -— -\ =  0     . 

dt  K  df'  dt^  ^      dt^  X 

Diese  Gleichung  fuhrt  auf  aperiodische  Bewegungen  oder  auf  Schwingungen.     Im 
letzteren  Falle  ist  ihr  Integ^ral 

i  =  Fe~^^  cos{oi  t — y)     . 

l886  —  A.  Gray,  Absolute Measnrements  inElectriaty  andMagnetism  2.  1893.  —  CT. HUTCHINSON, 
Electncian  26  746,  1898.  — J.  Stefan,  Wied.  Ann  22.  112.  1884;  41  400.  1890.  —  G.  Kiäch- 
HOFF,  Pogg  Ann.  Erg.  6.  i.  1871 ,  Pogg.  Ann.  121.  559.  1864.  —  L.  LoBENZ,  Wied  Ann.  7.  192. 
1879.  — B  Weinstein,  Wied.  Ann  21  329  1884  —  M  Brillouin,  Ann.  de  l'öcole  normale  IL 
361.  1862.  —  Mac  Donald,  Trans.  Cambr.  PhiL  Soc  i,  Ser  3.  303.  1892.  —  H.  Hertz,  Wied 
Ann.  10.  429  1880.  —  A  PoTiER,  C.  R.  118.  166.  1894.  —  Anderson,  Phil.  Mag.  (s)  33. 
352.  1892.  —  Ch.  A  GuYE,  C.  R.  118.  1329  1894,  U9.  219.  1894;  Aich.  sc.  phys.  (3)  29. 
427  1893,  30  360  1894;  32  480  574.  1894  —  M  WmN,  Wied.  Ann.  63.  929.  1894.  — 
O.  T.  Blathy,  Elektrotechn.  Zeitschr.  11.  311  1891 ;  Beibl  14.  653.  —  J.  J.  Thomson,  Pbil.  Mag. 
23.  384  1886  —  P.  M.  MiNCHiN,  Phil  Mag.  (5)  37.  300.  1894.  —  E.  Mascart,  C.  R.  118. 
277.  1894.  —  J-  PesiRY,  PM.  Mag.  (5)  30.  223  1890  —  A.  Blondbl,  Lmn.  öl.  49.  373. 
1893  —  W.  M  HiCKS,  Phü.  Mag.  (5)  38.  456.  1894.  —  Über  Induktionskoeffizienten  P.  SiNGER, 
Wien.  Ber.  105.  165  1896;  BeibL  21  434.  1896.  —  F  Kolaczek,  Ber  bohm.  Ges  14.  I. 
1896;  BeibL  21  1005.  1896.  —  V.  Jones,  Abstract.  Proc.  Roy.  Soc  62.  247;  63.  692.  1898, 
Fortschr.  d.  Phya.  1898  889.  —  J  ScHÜRR,  Jonm  de  phys  (3)  6.  588.  1897.  —  R.  BLONDLOT, 
Wied.  Ann.  64.  81 1  1898.  —  GW  Patterson,  Wied.  Ann.  69.  34.  1899.  —  ^-  Garbasso, 
N.  Cim  (s)  2  97  1901  —  G.  F.  C  Searle,  Proc.  Cambr.  Soc.  11  398  1902.  —  J.  E.  IVES,  Ptys. 
Rev.  16    112.  1903.  —  M.  Wien,  Dmdes  Ann.  14.  i,  1904 

1  LosD  Rayleigh,  Phil  Mag  (5)  21  381.  1886  —  J  Stefan,  Wied  Ann.  41.  405. 
1890  —  M  Wien,  Drudes  Ann.  14.  i  19O4.  —  S  anch.  V.  Bjerknes,  Wied.  Ann.  55.  159. 
J895  —  A.  Sommerfeld,  Dnides  Ann.  15.  673.  1904.  —  A  Batelu  und  L  Macsri,  Phil 
Mag.  (6)  6    I.  1903 
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W-  1 

Diese  Lösung  gilt,  wenn  •— —  <  — -  ist.    In  diesem  Fall  erhalt  nian  also  Schvi-in- 

gungen  mit  der  Periode  

1  /         «  w'- 

IV 

und  eine  Dampfung,  deren  Konstante  h  =,7-5  ist.  In  erster  Annäherung,  bei 
kleinem  y.   und  w  und  großem  P  ist  die  Schwingungsdauer 

Stefan  1  hat  die  Theorie  der  oszillierenden  Entladung  von  der  Annahme 
frei  gemacht,  die  bei  Thomson  und  Kjrchhoff  vorausgesetzt  wird,  daß  der  Strom 
den  Querschnitt  der  Drähte  gleichmäßig  erfüllt.  Bei  raschen  Schwingungen  ist 
das,  wie  man  weiß,  nicht  der  Fall,  vielmehr  beschrankt  sich  dann  der  Strom 
nahezu  auf  die  Oberflache  des  Drahtes. 

Die  Formel  für  die  Schwingungsdauer 

wird  nicht  geändert,  aber  P  igt  nicht  das  Selbstpotential  des  Drahtes,  sondern 
es  ist  der  Induktionskoeffizient  für  einen  Faden  an  der  Oberfläche  des  Drahtes. 
Dieses  P  ist  insbesondere  unabhängig  von  dem  magnetischen  Zustand  des  Drahtes, 
also  für  Eisendrahte  dasselbe  wie  für  Kupferdrähle.  Die  oszillatonsche  Entladung 
ist  aus  zwei  Bewegungen  zusammengesetzt,  von  denen  jedoch  die  eine  rasch 
erlischt,  während  die  andere  nach  gewisser  Zeit  den  Charakter  der  Pendelbewegang 
mit  obiger  Periode  annimmt^. 

77.  Hat  man  es  mit  zwei  aufeinander  induzierenden  derartigen  Stromkreisen  zu 
tun,  von  denen  jeder  Widerstand  zü^  und  w^ ,  Kapazität  «^  und  x^ ,  Selbstpotential 
P^  und  Pg  und  welche  die  gegenseitige  Induktion  P^^  besitzen,  so  werden  die  Glei- 
chungen für  die  Stromstarken,  wenn  alle  Größen  elektromagnetisch  gemessen  werden, 

xi  Pj^  "*"  i\     äi  "^  ät^  "•"   i\     th'^  ^        ' 

Ti^P^  '^  P^    dt'^  df^  "*"  P.^    dr-  ""        " 

P  P 

Die    Größen   -^  =  r^    und    -i^- =  Tg    nennt    man    die    Koppelungskoeffi- 

Px  P% 

zienten  der  beiden  Stromkreise  für  die  Stromstärke. 

Die  Gleichungen  für  die  Potentialdifferenz  der  Belegungen  cp  in  jedem  Strom- 

Q 

kreis  sind,  da  m  =  —  ist,  folgende: 

«i>i  "^  i\    dt^    dt^    "^  «1  P^     dt'''    "" 

1  J.  Stefan,  Wied.  Ann.  41.  421.  1890;  Wien.  Sitzb.  99.  (IIa)  1898.  —  *  Über  die 
oszillierende  Entladung  von  Kondensatoren  s.  die  Arbeiten:  W.  ROBL,  Phil.  Mag.  (S)  34.  389. 
1892.  —  H  Tallqdist,  Wied.  Ann.  60.  248.  1897.  —  T.  H.  Blakeslby,  Phil.  Mag  (S)  36. 
419.  1893.  —  J.  Larmor,  Proc.  Lond.  Math.  See.  Nr.  504.  119.  1895.  —  M.  Planck,  Wied. 
Ann.  63.  i^\^  1897.  —  U.  SwtÄR,  Wied.  Ajm.  61.  30.  1897,  "^  A.  5todbll  n.  H.  Taixquist, 
Drades  An^  4.  72.  1901.  —  L,  Mandelstamm,  Drudes  Atta.  8.  323.' 1902,  —  A.  Ekströi**, 
Bih.  Svensk.  Akad.  HaAdl.  28.  [i]  Nr.  7.  1903. 
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Die  Koppelungskoeffizienten  für  das  Potenbal  sind  also 

^^_^^       and       T^,  =  ^^     . 
Jedes  der  Systeme  hat  für  sich,  ohne  Beeinflussung  des  andern,  die  Periode 

Sind  die  Systeme  vorher  genau  gleich  gestimmt,  so  ist 

«  -Po 

T^  =  T^  ,     also     x^  i\  =  «2  ^2  '     ''^Iso     — -  =  ~     , 

^2  -M. 

und   es  ist  dann  tj  =  Tg  ,    T2  =  Tj^  • 

Wenn  nun  die  beiden  Systeme  sich  gegenseitig  beeinflussen,  so  entstehen 
in  jedem  zwei  voneinander  unabhängige  Schwingungen  mit  verschiedenen  Schwin- 
gongszahlen  und  verschiedenen  Dampfungen.     Es  wird  nämlich 

(p^  =  A^  ß-^i'  sin(vi  t  ■\-  q){)  -\-  B^  e"^«'  sin(v2  Jf  +  V'i)     ' 

(P2  =  ^2  e-^'*  sin(vi  t -\- (p^) -\-  B^  e~^^*  s\m{v^  ^  +  V2)     • 

Die   beiden  Schwingungszahlen   (für   2  n  Sekunden)   sind  v^   und  Vg ,    die    beiden 
Dämpfungskoeffizienten  d^  und  d^ . 

Es  kommt  bei  der  Berechnung  der  v  und  6  nun  auf  das  Produkt  der 
Kopp  elungsk  0  effizienten  ,^ 

o        -via 
Tj  Tg  =  t2  = 


^1^2 
an,  welches  für  die  Stromstärke  und  das  Potential  dasselbe  ist. 

Ist  die  Koppelung  vorherrschend,  so  daß,  wenn  Ii^  und  h^^  die  Dämpfungen 
der  Einzelkreise  sind, 

ist,  so  haben  die  beiden  Kreise  nachher  gleiche  Dampfung  und  verschiedene 
Schwingungszahlen. 

Ist  dagegen  die  Dampfung  vorherrschend,  so  erhalt  man  gleiche  Schwin- 
gungszahlen, aber  verschiedene  Dampfung. 

Diese  Betrachtungen  haben  wesentliche  Bedeutung  für  die  drahtlose  Tele- 
graphie.  Bei  loser  Koppelung  läßt  sich  gute  Resonanz  zweier  Schwingungen 
hervorbringen,  bei  enger  Koppelung  nicht,  dagegen  ist  im  zweiten  Falle  die  auf 
das  gekoppelte  System  übertragene  Energie  groß.  Auch  für  die  Konstruktion 
von  Teslatransformatoren  kommen  diese  Entwicklungen  in  Betracht  1. 

§  ig.    Veränderliche  Zustände.     Elektrische  Schwingungen  in 
Isolatoren  und  Halbleitern. 

78.  Wenn  die  Bewegungen  nicht  mehr  so  langsam  sind,  daß  man  sie  als 
quasistationär  ansehen  kann,  so  beschränken  sich  die  Vorgange  nicht  mehr  im 
wesentlichen  auf  die  Leiter,  sondern  es  kommen  die  elektrischen  und  mag- 
netischen Kräfte  an  jedem  Punkt  des  Raumes  in  Betracht. 

'  Siehe  M.  Wien,  Drudes  Ann  8  686.  1902  (vorher  J.  v.  Geitler,  Wien.  Ber.  Febr  u. 
Okt.  1895.  —  B.  Galttzin,  Petersb  Ber  Mai  n.  Juni  1895).  — A.  Obeäbeck,  Wied.  Ann.  SB. 
623.  1895.  —  R  DOMALIP  und  F  KOLACZKK,  Wied.  Ann  57.  731.  1896.  —  M.  WiKN,  Wied. 
Ann.  61.  151.  1897.  —  V.  BjERKNES,  Wied  Ann.  55  120.  1895.  —  P.  DRUDE,  Drudes  Ann. 
U,  957.  1903;  13.  512,  1904.  —  M.Wien,  Drudes  Apn  14.  626  1904  —  M.  Abraham,  Phys. 
Zeitschr.  5.  174.  1904.  —  Diskussion  zwisdien  J.  Zenneck  und  P.  Drude,  Phys  Zeitschr  6.  586, 
745.  1905,  6.  107,  196,  502.  1905.  —  W  Seiet,  ibid.  6.  142.  1905.  —  Siehe  femer  das 
Buch  von  J.  Zenneck,  Elektromagnetische  Sch-wu^gungen,  Stuttgart  1905.  —  Die  ^i  einem  Tesla- 
transformator  auftretenden  Induktionen  smd  behandelt  von  A.  Oberbecic,  Wied.  Ann.  65.  633. 
1895.  —  A.  BlOmcke,  Wied.  Ann.  58.  405.  1896.  —  K.  Domalip  und  F.  Kolaczek,  Wied. 
Ann    57.  731.  1896.  —  P.  Drude,  Drudes  Ann    8.  293,  590    1902,  13.  512.   1904. 
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Wena  wir  die  beiden  MAXWELLschen  Gleichungssysteme  auf  einen  homo- 
genen, isotropen  Isolator  anwenden,  für  welchen  also  X  und  daher  auch  i^vw 
gleich  Null  sind,  und  wenn  wir  wahre  Ladungen  ausschließen,  so  werden  die 
Gleichungen 


Ae——  = 
dt 

dM 

BN 

^     dZ 

dz 

dY 

dz 

dy   ' 

Au——  = 
^  dt 

dy 

dz 

dt 

ÖA^ 

dz 

.     dM 

dx 

dz 

dx 

dz    ' 

^^  dt   = 

Bz 

dx 

dZ 

dz 

dM 

.     d^ 

dY 

dX 

Ae.-—-  = 
dt 

dy 

dx   ' 

""^  dt    ~ 

dx 

dy 

dx        dY       dz       ^  dz        dM       dN      ^ 

ox         dy         03  dx         dy         dz 

Indem  man   die   erste   dieser  Gleichungen  mit  A/j,  multipliziert  und  nach  t  diffe- 
renziert und  rechts  die  Werte  aus  dem  zweiten  System  eintragt,  erhalt  man 

jii       ^1^      a^X       d^Z         d^Y       d^-X 

^^  dt^"  dz^       Bxdz      dydx'^  dy^'^  ' 

Dieselbe   Gleichungsform    ergibt   sich    auch   für    die   ubngen  Kraftkomponenten. 
Es  wird  also 

//2  V  d^M 

A^./^^AY,       A^ef.-j^  =  AM    , 

A^s/-^-f^=AZ.       A^s/-^  =  äJV    . 

Diese  Gleichungen  haben  alle  die  bekannte  Form  der  Wellengleichungen.    Setzen 

wir  a^  = und   bezeichnen  eine  von  den  sechs  Kraftkomponenten  mit  q), 

A^eju 
so  wird  ^, 

_-  =  aM^     . 

Für  den  speziellen  Fall,  daß  93  anßer  von  /  nur  von  einer  Koordinate,  etwa  z, 
abhängig  ist,  ergibt  sich 

dt^  dz*      ' 

deren  Lösung  bekanntlich  aussagt,  daß  sich  die  Größe  99  längs  der  positiven  und 
negativen  0 -Achse  mit  der  Geschwindigkeit  a  fortpflanzt.  Da  alle  Größen  nur 
von  s  abhängen  sollen,  so  liefern  die  beiden  letzten  Maxwell  sehen  Gleichungen 

dZ       ^  dN      ^ 

-di-''    ■7r  =  '  ' 

femer  ist 

Die  Gtößen  Z  und  iV  haben  also'  überall  mid  zu  aUen  Zeiten  denselben  Wert 
Sie   koiTinien  fax  die  Fortpflanzung  dier  3e^egui^gen  niaht  m  Betracht 


.  5  .  t 


:   iV 
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Daraus  folgt,  daß  die  Verschiebungen,  die  sich  fortpflanzen,  rein  trans- 
versale sind.     Die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  ist 

1 
fl=        —      . 
AyEiJL 

Im  freien  Äther,  für  welchen  e  =  1,  fJ,  —  1  ist,  ist  a  =  a^, 

1 

und  da  A  aus  dem  Verhältnis  der  Einheiten  experimentell  gleich  der  reziproken 
Lichtgeschwindigkeit  gefunden  ist,  so  geschieht  die  Fortpflanzung  mit  Licht- 
geschwindigkeit 

Das  Verhältnis  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeiten  in  der  Luft  a^  zu  der 
in  einem  andern  Medium  a,  welches  Verhältnis  in  der  Optik  der  Brechungs- 
index genannt  wird,  ist 

v  =  «  =  l^   . 

a 

Diese  Beziehung  wurde  von  Ma3cwell  aufgestellt  Sie  gilt  für  durchsichtif^c 
Medien,  ihre  angenäherte  Gültigkeit  ist  aber  beschrankt  auf  diejenigen  Sub- 
stanzen, welche  keine  anomale  Dispersion  im  Ultrarot  besitzen.  Da  //  für  aUc 
durchsichtigen  Substanzen  sehr  nahe  =  1  ist,  ist  ebenso  genau 

«^  =  fi     . 

79.  Wenn  wrr  zweitens  eine  Substanz  annehmen,  welche  eine  angebbarc 
Dielektrizitätskonstante  e  und  zugleich  Leitungsfähigkeit  X  besitzt,  also  einen 
Halbleiter,  so  werden  die  Gleichungen  der  beiden  Systeme: 

,    dX  ^    ,      , ,  ^       dM       SN  ^     dL        dz        dy 

Ae—T-+  4.nA/.X=  -^ 5—,       Afi—--  =  -^ r—     . 

dt  dz         oy  '^    dt         oy         dz 

.    dY       ,      ,,„       dN        BL  ,     dM       dX       dZ 

Ae-r--^4:3tAXY  =  -^ 5—'       ^/"— 77-  =  -ä IT'      ' 

di  ox         dz  dt         dz         oa 

.    ^^   ,    .      .,^        ö-^        ^^  .     dJ\r        dy       dX 

Ae—---\-4:7tAAZ  =  -x 5—,       A  fx-j-  = -^ 5—     . 

dt  dy         dx  dt         dx         dy 

Differenzieren  wir  die   erste  der  drei  Gleichungen  nach  x,    die   zweite   nach  _}•, 

die  dritte  nach  z  und  beachten  wir,   daß  -r: k -^ \-  -;r—  =  ^Lnp    ist,    so    er- 

halten  wir  ^^        ^^         ^^ 

dp 
8  — — 1-  4,71X0  =  0     . 
dt 

Diese  Gleichung  gibt  integriert 

43t£ 

Setzen  wir  - — -  =  t  ,  so  ist 

4:7tX  i 

Q  =  Qo^    "     ■ 
g 
Die  Größe  - — r  =  T  nennt  man  die  Relasationszeit      Mit  wachsender   Zeit 

4:7lX 

nähert  sich  q  überall  der  Null,  um  so  rascher,  je  kleiner  t  ist.  Wir  können 
daher  nach  einiger  Zeit  überall  q  =  0  annehmen. 
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Wenn  wir  dann  die  ersten  Gleichungen,   wie  in   der  vongen  Nummer,   be- 
handeln, so  folgt 

und   ebenso 

'^    df^  ^  ^       dt 

Dieselben  Gleichungen  gelten  für  die  andern  Komponenten.  Alle  sechs  Kraft- 
komponenten erfüllen  also,  wenn  wieder 

gesetzt  wird,  die  Gleichunjj; 

d^cp   ,   -in},  dm         „    . 
at^  s      dt 

Wenn  wieder  speziell  (p  nur  von  t  und  einer  Koordinate,  etwa  s,  abhängig  ge- 
nommen wird,  und  wenn  wieder 

e 

=  7 

gesetzt  wird,  so  wird 

d^(p    .    "i-    d(p  g  d'^(p 

~dt^  "*"  7  77  ""  '^    ^ä2" 

Diese  Gleichung  bezeichnet  man  zuweilen  ala  die  „Telegraphcngleichiing", 
Auch  hier  sind  die  Bewegungen,  die  sich  in  der  Richtung  der  s-Achse  fortpflanzen, 
transversale,  weil  aus  den  Gleichungen 

dt  ^  X  dt   ^  % 

das  rasche  Erlöschen  etwa  vorhandener  Werte  von  7.  und  N  folgt 

Die  Lösung  obiger  Gleichung  ergibt  bekanntlich  Fortschreiten  der  Bewegung 
in  der  Richtung  der  s-Achse,  verbunden  mit  Dämpfung.  Man  kann  sie  auf  die 
Form  bringen 

a    xy\t-  -  »I 

■worin  v  eine  willkürliche  Konstante  (Schwingungszahl)  ist  und  n  mid  «  mit  v 
und  T  so  zusammenhängen,  daß 

«2  —  «2  «  1     , 

VT 

ist. 

Eine  Anwendung  dieser  Gleichungen  für  Metalle,  wenn  v  einen  genügend 
kleinen  Wert  hat  (ultrarote  Strahlen),  ergeben  die  Versuche  von  Hagen  und 
Rubens,  welche  in  Bd.  3,  S.  287  u.  4=21  besprochen  sind. 

80.  Die  allgemeine  Lösung  der  Maxwell-Hertz  sehen  Gleichungen  für  ein 
Medium,  welches  Dielektrizitätskonstante  und  Leitungsfähigkeit  besitzt,  gab  Birke;- 
landI.  Die  Lösung  stellt  den  zeitlichen  Verlauf  und  die  räumliche  Verteili;n|f 
der  Kräfte  XyZ,  un4  LMN  in  jedem  Punkte  eines  uneAdlich  ausgedehnte;! 
Mediums  dar,  und  zwar  durch  mehrfache  Integrale.    Speziell  zeigt  sich,  daß  .eine, 

)  '  .  '  .    '   t      '   !        !   .    ■ 

1  ICr.  Bibxei,and.  O.  R.  120-  1046.  1895  J  Axct.aciJhys,  sab.  (3}  83.  g.  iS^g;  ^4*.^ 
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in  diesem  Medium  fortschreitende  Stönmg  sich  so  verhält,  daß  vor  der  Welle 
das  Medium  in  absoluter  Ruhe,  wahrend  hinter  der  Welle  noch  ein  Residuum  bleibt, 
welches  mit  der  Zeit  erst  aUmähhch  abklmgt. 

Den   Durchgang    emer    oszillatorischen    Bewegung    durch    eine   Platte    eines 
Dielektrikums  hat  Yule  theoretisch  und  experimentell  ^  verfolgt. 

§  20.    Elektrische    Schwingungen    eines   Dipols    (Hertz sehe  Versuche). 

Oszillatoren. 

81.  Das  allgemeine  Problem  der  variablen  Zustande  trat  zum  erstenmal  bei 
den  Hertz  sehen  Versuchen  auf  und  Hertz  selbst  gab  auch  sofort  die  theoretische 
Behandlung  für  seine  Versuche  2.  Ein  primärer  geradliniger  offener  Leiter  sei  ge- 
geben. Wir  betrachten  eine  von  den  Ebenen,  welche  diesen  Leiter  enthalt  und 
legen  die  js-Achse  in  den  Leiter.  Dann  ist  die  elektnsche  Kraft,  wenn  in  dem 
primären  Leiter  die  Schwingung  hm  und  her  geht,  jedenfalls  in  dieser  Meridian- 
ebene gelegen  und  ihr  Wert  ist  also  nur  abhängig  von  der  ^-Koordinate  eines 
Punktes  und  von  seinem  Abstand  Q='^x^-\-y^  von  der  2- Achse.  Die  mag- 
netische Kraft  aber  hat  infolgedessen  wenigstens  eine  Komponente  senkrecht  zur 
1  Meridianebene. 

Die   elektnsche  Kraft  an   einem  Punkte  hat  also  die  zwei  Komponenten  Z 

\  ^  y 

j  parallel  zu  js,  und  R  parallel  zu  q,  wobei  R  =  X 1-  Y—  ist.     Die  magnetische 

1  .  Q  Q  y  X 

I  Kraft  hat  eine  Komponente  F  senkrecht  zur  Meridianebene  F  =  L- M —  und 

1  eventuell  eine  Komponente  N  parallel  zu  5 .  Q  Q 

Es  ist  dann  also 


,   \ 


X  =  Rco8{q,  x)  =  R-^ 
öx 


y  =  RcosiQ,y)=^R^     , 

60 
L  =F-^     , 

öy 

M P^    , 

ox 

öy  ox 

Das   zweite   System   der  MAXWELLschen  Gleichungen   wird   daher,    wenn   in   dem 
umgebenden  Isolator  e  =  jbL=  1  gesetzt  wird, 

A—  —  —  ^^        ^^    ^ö 


^_  a^  dQ_       dz  ÖQ 

dt         dz    dx        Sq    dx      ' 

dt         dg    dx        dg    dy  ~  dg  \dy    dx        dx    dy)  ~~ 

'  G.  U.Ydi-E,  Phil.  Mag.  (5)  39.  309.  1895;  Wied  Ann.  50.  742.  1893.  —  S.  auch  O  Lodge, 
Phü.  Mag.  (s)  47.  385.  1899.  —  2  H.  Hkbtz,  Wied.  Ann.  36.  i.  1888 ,  Ausbreitg.  der  el.  Kraft  147. 
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Aus  der  letzten  Gleichung  entnehmen  wir  TV  =  0  .     Die  eraten  beiden  geben 

So                   dp 
durch  Multiplikation  mit  -^  resp. ^  und  Addition 

dP  __  BZ        dR 
dt        Bq        83 
Das  erste  System  der  Maxwell  sehen  Gleichungen  wird 

dX  BF    Bq 


dt 


dz    Bx 


_^__  a^    Bq 
dt  dz     By 


dZ 

It 


BP       P 


Durch  Multiplikation  der  ersten  beiden  Gleichungen  mit  ~—  resp.  ~-  und 


Addition  wird 


Bx 


dR 


BP_ 
"  dt  ^    '  83 
wahrend  die  letzte  Gleichung  sich  schreiben  läßt 


By 


dZ        1     B  d  6 


Daraus  ergibt  sich,  daß  die  hier  in  Betracht  kommenden  Komponenten  R,  Z,P 
und  j^  folgende  Gleichungen  zu  erfüllen  haben: 

(1)  A^(sJl)  =  ~±{sP)     . 


(2) 
(3) 


^Ä(e^)=      ^fei') 


dt 


Indem  wir  die  Gleichung  (1)  nach  g,   die  Gleichung  (2)  nach  z  differen- 
zieren und  addieren,  erhalten  wir 


B 


:^M 


B_ 
Bz 


dt 


{qZ) 


Darauf  folgt,  daß  wir  setzen  können 

d  ,    ^  BS 

Tt^^^--     T^    ' 

dO 
wo  S  eine  zu  bestimmende  Funktion  ist     Setzen  wir   noch   S  »«■  — -=■ ,    so   wird 

dt 


i  { 


878  L.  GäAETZ,  Die  Theonen  der  elektnschen  Erscheinungen.  Phya^  aAufl. 

Die  ersten  beiden  Gleichungen  geben  dann 

d  B    IdQ 

d  8    (dO 

woraus  folgt 

dO 

Die  Gleichung  (3)  gibt  nun 

^     dt^    ~^  d^Q  \q     dgl:^  dz^      ' 

Um  die  rechte  Seite  dieser  Gleichung  auf  eine  bekannte  Form  zu  bringen, 
setzen  wir 

du 


woraTXS  folgt 


^2JT^l__ö_/    dm    .    d'-n 


^'^=J-8^['^}-^-d^  =  '''^ 


d^n 

.  ^^n 

L  = 

A   ,    , 

dxdz 

dtdy 

d^n 

.  d-n 

M= 

A 

dydz 

dtdx 

d'-n 

d^n 

Ar  = 

0     . 

Durch  Einführung  der  Größe  H  werden 
X  = 

Y  = 


dx^     '     dy"^ 

Eine  Lösung  der  Differentialgleichung  für  II,  welche  von  der  Funkenstrecke 
aus  sich  fortpflanzende  Kugelwellen  ergibt,  ist,  wenn'  unter  r  der  Abstand  eines 
Punktes  vom  Anfangspunkt  des  Koordinatensystems,  in  dem  sich  die  Funken- 
strecke befinden  soll,  verstanden  wird. 

TT      £   .    (r        t\^ 
r        \X       Tl 

T 

worin  —  =  ^  ist  Dieser  Ausdruck  stellt  folgende  Eigenschaften  der  Schwingung  dar: 

Im  Nullpunkt,  dem  Schwingungszentrum,  wird  77  unendlich.  In  der  Nahe 
des  Zentrums,  wo  r  gegen  X  verschwindet,  haben  die  elektrischen  Kräfte  ein 
Potential 


„      n      i     d  (1\ 
^  T   dz\r) 


Setzt  man  B  =  El,  so  entspricht  dies  einem  Potential,  das  von  einem  elek- 
trischen Doppelpunkt  mit  dem  Maximalmoment  B=^El  herrührt  Darin  ist  E 
die  Ladung  des  positiven  Punktes,  /  dessen  Abstand  von  dem  anderen  Punkte. 
Das  Moment   schwankt  mit  der  Penode  T  zwischen   -\-El  und    — El  hin  und 
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her.     Die  magnetische  Kraft  P  steht  senkrecht  auf  der  Schwingung  und  hat  die 

Große 

^  E^n         t  ^ 
P  =  A     „„    cos  —  27T  8ini9'     , 
Tr^  T 

worin  ■j?'  der  Winkel  ist  zwischen  /■  und  /. 

Diese  Kraft  entspricht  dem  Biot-Savart sehen  Gesetze.  Für  größere  Ent- 
fernungen ergibt  der  Ausdruck  für  U  und  für  die  Kräfte  folgendes: 

In  der  Richtung  der  Schwingung,  also  für  die  2;-Achse  (ß  =  0)  ist 

^  =  0,     P=Q     , 

Die  elektrische  Kraft  fallt  in  die  Richtung  der  Schwingung,  sie  nimmt  in  kleinen 
Entfernungen  wie  die  umgekehrte  dntte  Potenz,  in  größeren  Entfernungen  wie 
das  umgekehrte  Quadrat  der  Entfernung  von  der  Funkenstrecke  ab. 

In  der  jc_y- Ebene,  also  in  der  durch  die  Funkenstrecke  senkrecht  zum 
primären  Leiter  gelegten  Ebene  ist  die  elektrische  Kraft  parallel  der  Sch^^ingung. 
Sie  nimmt  anfangs  rasch,  spater  nur  sehr  langsam  ab. 

In  großen  Entfernungen  von  der  Funkenstrecke  ist  die  Welle  eine  reine 
Transversalwelle.    Die  elektrische  und  die  magnetische  Kraft  stehen  senkrecht  zu  r . 

Eine  weitere  Diskussion  der  erhaltenen  Werte  der  elektrischen  und  magne- 
tischen Kräfte  ist  von  Hertz  (1.  c.)  durch  graphische  Darstellung  ausgeführt  worden. 

82.  Wahrend  Hertz,  um  die  MAXWELLsche  Theorie  auf  seine  Versuche 
anzuwenden,  als  Erreger  einen  elektrischen  Dipol  annahm,  der  mit  gegebener 
Periode  Schwingungen  ausfuhrt,  ist  es  die  Aufgabe  weiter  eindnngender  Analyse, 
nun  gerade  die  Schwingungszahlen  und  -Formen  verschiedener  Oszillatoren 
zu  bestimmen  und  zugleich  die  Dämpfung  der  Schwingungen  in  dem  Oszillator 
durch  Ausstrahlung  selbst  zu  berechnen.  Die  letztere  Aufgabe  ist  von  Planck  ^ 
fiir  den  elektrischen  Dipol  in  bezug  auf  die  Grundschwingung  gelöst  worden. 
J.  J.  Thomson 2  hat  das  Problem  für  eine  leitende  Kugel  als  Oszillator  gelöst. 
M.  Abraham 8  untersuchte  den  Fall  der  elektromagnetischen  Schwmgungen,  die 
ein  stabförmiger  Oszülator  aussendet  Es  ergibt  sich  aus  dieser  Untersuchung 
unter  anderem,  daß,  wenn  das  Verhältnis  8  der  Dicke  des  Stabes  zu  seiner 
Lange  klein  ist,  so  daß  die  Quadrate  von  s  zn  vernachlässigen  sind,  daß  dann 
die  Wellenlänge  der  Grundschwingung  gleich  der  doppelten  Stablänge  ist.  Die 
Oberschwingungen  sind  harmonisch.  Die  Dämpfung  durch  Strahlung  wird  um 
so  kleiner,  je  geringer  die  Dicke  des  Stabes  ist*^.  Zugleich  findet  Abraham'», 
daß  die  Phase  elektrischer  Schwingungen  von  der  Oberflkche  eines  leiteüden 
Körpers  mit  veräjiderlicher  Geschwindigkeit  hinausschreitet,  einer  Geschwindig- 
keit, die  mit  unendlich  großen  Werten  anfängt  und  in  großen  Entfernungen  gleich 
der  Lichtgeschwindigkeit  wird." 

1  M.  Planck,  Wied.  Ann.  60.  577,  63.  419.  1897.  —  2  J.J.Thomson,  Receut  researci.es 
in  electricity  and  magnetism.  361.  1890.  —  3  M.  ABRAHAM,  Wied.  Ann.  66.  435  1898,  s  auch 
F.  KOLACZBK,  Wied.  Ann.  43.  371.  1890.  —  *  Weitere  Literatur  über  diese  Fragen:  0.  Heaviside, 
Electromagtietic  Theorie,  Nr.  39—48.  1893.  —  C.BaäüS,  SiU.  J.  (4)  6.  343-  1898.  —  H.  Lamb, 
Proc.  Math.  Soc.  29.  523. 1898.  —  L.  Silbsrstbin,  Abh.  Kiak.  Ak.  1899.  206.  —  A.  Tuepain,  C.  R, 
129  178.  1899,  —  5  M.  Abraham,  Wied.  Ann.  67,  804. 1899  —  F.  Hack,  Drudes  Ann.  14  539. 
1904;  18.  034,  1905.  —  F.  Kiebitz,  Drudes  Ann,  6.  87a.  1901.  —  M.  Abraham,  Phys.  Zeitschr. 
2.  329.  igoi.  —  F.  Ehbhnhaft,  Wien.  Ber.  U3  [2a]  273.  1904.  —  F.  Fuchs,  Dissertaüon 
Mimohem  1906.  —  8  Andere  Probleme,  Schwingungen  in  Röhfen:  J.  Larmoe,  Proc.  Lond. 
Math.  Soc.  26.  119  1894.  —  J.  J.  THOMSON»  Regent  research^s  1893.  Art,  300—307.  — 
R.  K^,  Wbbkr,  Drudes  Ann.  8.  72J.  1902.  -=■  A.  KahiJSKB,  Dirudes  AiiQ-  18-  9^-  I90S-  — ^ 
Sch-wingungen  zwischen  konfokalen  BLUp^cgideD.  J.W.  NlCHOtSON,  Phil.  Mag.  (6)  10.  225.  1905- 
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83.  Eine  ausführliche  Theone  des  Hertz  sehen  Resonators  hat  PomcARit^ 
gegeben  und  im  Anschluß  an  ihn  ist  Drude  ^  zu  ahnlichen  Resultaten  gekommen. 
Aus  den  Ergebnissen  sei  hervorgehoben: 

Der  Resonator  reagiert  vorzugsweise  auf  die  elektrische  Kraft  in  der  Mitte  semer 
Leitung,  dagegen  gar  nicht  auf  die  elektnsche  Kraft  an  seiner  Unterbrechungsstelle  ■'^. 

§  21.    Fortpflanzung  der  Elektrizität  in  Drähten. 

84.  Die  Bewegung  der  Elektrizität  in  Drahten,  speziell  in  unterseeischen 
oder  unterirdischen  Kabeln  ist  znerst  1855  von  Lord  Kelvin  (Sir  W.Thomson)* 
behandelt  worden.  In  dieser  Theorie  wird  der  Ladung  des  Drahtes  durch  die 
Polarisierung  des  umgebenden  Mediums  Rechnung  getragen,  dagegen  wird  der 
Einfluß  der  Induktion  vernachlässigt  Kirchhoff  °  hat  die  Theorie  unter  der- 
selben Annahme  entwickelt  Die  elektnschen  Kräfte  im  Draht  und  im  um- 
gebenden Medium  leiten  sich  dann  von  einem  Potential  qy  ab,  welches  die  Be- 
dingung erfüllt 

Acp  =  0 

sowohl  im  Innern  des  Leiters  als  im  Innern  des  Dielektrikums.     An  der  Grenze 
eines  Leiters  und  eines  Dielektrikums  aber  bestehen  die  Gleichungen 

d  /8qp\  d  (B(p\    ,    ,      .    dcp        ,      ^    dcp 

9^2  -  9'i  =  0  • 
Der  Leiter  sei  ein  unendlich  langer  Draht  in  der  2-Achse.  Der  Abstand 
eines  Punktes  P  von  dem  Draht  sei  q  .  Dann  ist  93  nur  eine  Funktion  von  s ,  q 
und  /.  Nimmt  man  die  Abhängigkeit  des  99  von  der  Zeit  /  von  vornherein  der- 
art an,  daß  es  den  Faktor  e"'  enthalt,  wo  r  im  allgemeinen  komplex  sein  kann, 
80  wird  die  Grenzbedingung 

und  die  Differentialgleichung  für  97  wird 

Ö52    ~^    dQ^^    Q     dg  ^        ' 

Die   Grenzbedingungen   sagen  aus,   daß   q)  und    {ev  -\-  4:7cX)  -^    an    der  Grenze 
stetig  bleiben.  ^Q 

Die  Bedingungen  lassen  sich  erfüllen,  wenn  gesetzt  wird 

worin 

d^^  .    1  d0 


m^0  =  O 


dq^        Q   dg 
Setzt  man  mg  =  o,  so  wird 

d^0        1  d^ 
do^^  o   da 

<  H.  PomcAHi,  Les  oscülations  ä.ectriqaes,  Paris  1894.  220fF.  —  Siehe  K.  R.  Johnson, 
Jonm.  de  phys.  (3)  10  365.  756.  1901 ;  dagegen  H.  PomcABi,  L'^dairage  dlecttique  29.  305. 
1901.  —  2  P.  DiUDB,  Wied.  Ann.  B3.  721.  1894.  —  ^  Weitere  Literatur:  W.  Bjehnacky, 
J.  mss.  phys. -ehem.  Ges.  (2)  25.  159.  1893;  Fortschr.  d.  Phys.  1893.  461-  —  <3-.  F.  FlTZ- 
GEHAUJ,  Rep.  Biit  AsB.  Nottingham.  63,  698.  1893.  —  H-  C.  Pockunoton,  Ptoc.  Cambr.  Soc. 
8,  324.  1897.  —  I"  ReJXSTAB,  Dissert.  Kiel  1S98.  —  K.  PbAäson  tu  Auce  Lea,  Ptoc.  Roy. 
Soc-  64.  246.  1899.  —  M.  Ahbaham,  Phys.  Zeitschr.  2.  329.  1901.  —  A.  Tdbpain,  Arch,  n6erl. 
f2)  5.  152.  1900.  —  H.  Seiet,  Elektrotechn.  Zeitschr.  22.  580.  646.  688. 1901.  —  F,  Hasknöhbl, 
Phys.  Ges.  Berlin  3  450.  1905;  Phys.  Zeitschr.  7.  37.  J906.  —  4  Lord  Kelvin,  Phil.  Mag.  (4) 
2.  157.  1855.  —  5  G.  KmcHHOBT,  Gea,  Ahh.  131,  154.  1857;  182.  1877. 
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Eine  Losung  dieser  Gleichung  ist 

worin 

QW  = -PW(log|  + 0,577) +  1;+";^ +;)  +  ...     , 

also  BESSELBche  Funktionen  sind. 

Für  das  Innere  des  Drahtes  selbst,  nämlich  für  q  =  0 ,  wird  Q  unendlich, 
es  muß  also  B  =  0  sein,  und  die  Lösung  ist 

(ß  =  AF(o)     , 

Da  nun  für  kleine  Werte  von  q  und  ifiQ  F{o)=l  ist,  so  ist  für  den 
Draht  selbst 

oder 

(p  =  efi'[C cos {nt-{-  az)\  +  C"Bin(«^+  as) 

~\- e-P'[J)cos{/it  ~  as]-\- I/Binint— az)     . 

JEs  ergibt  sich  also  eine  örtliche  Dämpfung  beim  Fortschreiten  der  Wellen. 

85.  Die  Aufgabe,  die  Bewegung  der  Elektrizität  in  einem  Draht  und  dem 
umgebenden  Dielektnkum  zu  finden,  enthält  als  spezielle  Fälle  mehrere  Teil- 
probleme, nämlich 

1.  der  Draht  wird  als  unendlich  lang,  mit  kreisförmigem  Querschnitt  von 
beliebigem  Radius  angenommen,  und  das  Dielektnkum  erstreckt  sich 
bis  ins  Unendliche; 

2.  der  Draht  des  Problems  1  ist  umgeben  von  einem  konzentrischen  Leiter 
mit  gegebenem  kleinen  Radius  Ji ,  so  daß  die  Verschiebimgsströme  11  Leiter 
zu  vernachlässigen  sind. 

3.  der  Draht  ist  nicht  unbegrenzt,  sondern  hat  endliche  Länge. 

Das  Problem  1  ist  zunächst  von  Hertz  ^  in  Angriff  genommen  worden, 
unter  der  Annahme,  daß  der  Radius  q  des  Drahtes  unendlich  dünn  ist.  Poincarä^ 
hat  die  Theorie  erweitert,  indem  er  auch  die  Drahtdicke  einführte,  behielt  aber 
die  Voraussetzung  bei,  daß  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  die  Lichtgeschwindig- 
keit sei,  welches  erst  zu  erweisen  ist 

Die  Fortpflanzung  elektrischer  Wellen  in  Drähten  geschieht  nach  PomCARfi" 
nach  der  Formel 

d^tp         dq)      d^<p 
'Tß'^     dl^l^     ' 

wenn  <p  das  Potential  ist  und  die  Lichtgeschwindigkeit  gleich  1  gesetzt  wird,  g  ist 
die  Achse  des  Drahtes.     Setzt  man 

(p  =  U6-*    , 
so  wird 

dt^       dz^"^        ' 

1  H.  Hkrtz,  Ausbreitung  d.  elekfer.  Kraft  165  ff.  1888.  —  2  H.  PoiNCABi,  C.  R.  120. 
1046  u.  1239,  1892.  —  M.  BwLLoum,  a  R.  136.  667*  746,  1903.  —  3  h.  PoiNCAai,  C.  R. 
117.  1027.  1893. 
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Diese  Gleichimg  laßt  sich  nach  PicardI  leicht  auf  andere  Fonn  bringen,    indem 
man  statt  der  Variabein  z  und  t  zwei  andere,  r^  und  v,  einfuhrt,  durch 

2  u  =  z  -^  t     , 
2v  =  z  —  i    . 
Dann  wird  die  Differentialgleichung 

ÖU07) 

Ist  U (Uqv)  =  1    und    U{uVq)  =  1    und  setzt  naan 
so  ist  U  =  ip  (_)') ,    wo   ip  der  Gleichung  genügt 

^S+f +  '^  =  «  • 

U  ist  also  eine  BESSELsche  Funktion. 

J.  ].  Thomson 2  hat  das  Problem  2  direkt  angefaßt,  die  Differentialgleichungen 
aufgestellt  und  entwickelt,  und  zwar  für  beliebige  Radien.  In  der  Diskussion 
muß  er  dann  Vernachlässigungen  eintreten  lassen. 

A.  Sommerfeld''  hat  das  Problem  1  direkt  behandelt,  bei  beliebiger  An- 
nahme über  den  Drahtradius. 

Den  allgemeinen  Fall  -von  zylindrischen  Drahten  mit  beliebigem  Querschnitt 
hat  Lord  Rayletgh^  untersucht. 

Den  Fall  emes  frei  endenden  Drahtes  untersuchte  Abraham'^.  Er  bespricht 
auch  die  Frage  nach  der  Energie  elektrischer  Drahtwellen  ß. 

86.  Von  besonderem  praktischen  Interesse  ist  das  Problem  der  Lecher  scheu 
Drähte,  insbesondere  bei  stehenden  Drahtwellen  die  Frage  nach  den  Abständen 
der  Knoten  voneinander  und  von  dem  Anfangs-  und  Endkondensator.  Dieses 
Problem  wurde  im  Anschluß  an  Hertz  zunächst  von  Cohn  und  Heerwagen'' 
behandelt.  Auch  SalvioniS  hat  die  Erscheinungen  genauer  theoretisch  verfolgt. 
Seine  Formel  weicht  von  der  von  Cohn  und  Heerwagen  etwas  ab.  Ist  dio 
Lange  des  primären  Drahtes  von  der  Funkenstrecke  bis  zum  pnmären  Kondensator 
gleich  X,  bedeuten  femer  x  und  x'  die  Kapazitäten  des  pnmären  und  des  Eud- 
kondensators,  ist  /  die  Lange  jedes  sekundären  Drahtes  vom  primären  bis  zum 
Endkondensator,  a  sein  Radius,  b  der  Abstand  der  beiden  Drähte,  ist  z  der 
Abstand  des  ersten  Knoten  vom  primären  Kondensator,  /  der  des  letzten  Knotens 
vom  Endkondensator,  n  die  Anzahl   der  Knoten  und  k   die  Wellenlänge,    so    ist 

1=  n \-  z  -\-  d     , 

z 

nzz'  X 

8  ;r  «'  log  — 

7t 

,     ,     .  1  —  tang2(5  —  x)~ 

8  TT  »  log  — 

r-,  J.5  ^'f^'  ^:  ^-  '^^'  16-  1893  -  2  J.J  Thomson.  Notes  on  recent  researches  in 
Electncity  and  Magnetism.  Oxford  1893.  —  3  A.  Sommerfeld,  Wied  Ann.  67.  212  l8q8.  — 
*  Lord  Ravleigh,  PhiL  Mag.  (5)  44.  199.  1897  -  ^  M.  Abraham,  Drudes  Ann.  2  32.  1900.  — 
A  Eckström.  OJeis  Svensk  VeL  Ak  Förh  1896.  S.  377;  Fortschx.  d  Phys.  1896.  (2).  40X.  — 
6  M  Abraham.  Drudes  Ann  6.  217.  1901.  -  Andere  hierher  gehörige  Probleme  siehe  W  Seitz. 
w^v  T^"""  n  Zi^  c^°';  TJ-^  Ignatowski,  Drudes  Ann.  18.  495.  1078.  1901.  -  A  W.  CON- 
WAV.  Trans.  Dablin  Soa  {2)  8.  95.  1904   -  ^  Cohn  ond  Heerwaghn.  Wied    Ann,  43.  355. 

[1%'  '^  if"^  Ti.^'  ^°^°'  N.  Cm.  (4)  6.  172.  1897.  -  8  .E  SALvtONi,  Perugia  1893. 
36  S  ;  Fortschr.  d.  Phys.  1893.  S.  484.  '  6  :#o 
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Falls  die  pnmären  Drähte  nicht  kurz  genug  sind,  können  sich  in  diesen  auch 
Knoten  bilden. 

Eine  angenäherte  Behandlung  des  Problems  zweier  unendlich  langer  Drähte 
ist  von  CoHN^  geliefert  worden,  und  auch  Drude ^  hat  das  Problem  stehender 
Drahtwellen  nicht  mit  den  Formeln  der  Maxwell  sehen  Theorie,  sondern  auf  Grund 
der  alteren  Induktionsformeln  behandelt  und  insbesondere  auf  das  LECHERsche 
Drahtsystem  angewendet- 

G.  Mie'*  hat  dann  das  Problem  zweier  unendlich  langer  Paralleldrahte  sehr 
ausführlich  und  streng  behandelt,  wahrend  W.  B.  Morton*,  ahnlich  wie  Mie,  die 
Fortpflanzung  von  Wellen  längs  Drahten  für  folgende  Spezialfälle  ausfuhrt: 

1.  Zwei  Drähte  von  wenig  verschiedenen  Radien, 

a)  mit  ungleichartiger, 

b)  mit  gleichartiger  Ladung; 

2.  drei  Drähte  in  Form  eines  gleichschenkUgen  Dreiecks,  die  Schenkel  mit 
entgegengesetzter  Ladung; 

3.  vier  Drahte  in  rechtwinkliger  Gruppierung; 

4.  2;/  Drähte  in  regulärem  Polygon  mit  abwechselnden  Ladungen; 

5.  »  Drähte  in  einem  Polygon  mit  gleichen  Ladungen. 

Es  wird  m  allen  Fallen  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  und  die  Dämpfung 
der  Wellen  durch  Annäherung  berechnet.  In  einer  folgenden  Arbeit^  wird  der 
Fall  4  noch  erweitert". 


D)    Die  Maxwell-Hertz  sehen  Gleichungen  für  bewegte  Körper 

und  das  System  von  Cohn. 

i 

§  22.    Die  Maxwell-Hertz  sehen  Gleichungen. 

S7,  In  der  bisher  dargestellten  Theone  war  stets  die  Annahme  festgehalten, 
daß  die  materiellen  Körper,  in  denen  die  elektrischen  Bewegungen  vor  sich  gehen, 
ruhen.  Wenn  aber  diese  Körper  selbst  in  Bewegung  sind,  so  daß  jedes  Teilchen 
von  ihnen  eine  Geschwindigkeit  (X-ßy  besitzt,  wie  werden  die  elektromagnetischen 
Vorgange  dadurch  beeinflußt?  Da  diese  Vorgänge  nur  zum  Teil  in  der  körper- 
lichen Substanz  ihren  Sitz  haben,  zum  Teil  aber  in  einem  Medium,  dem  Äther, 
das  die  Körper  durchdringt,  so  muß  man,  um  die  Theorie  zu  erweitern,  sich 
zunächst  klar  machen,  wie  sich  der  Ätherinhalt  eines  Körpers  verhält,  wenn 
dieser  Körper  sich  bewegt.  Und  hier  kann  man  sofort  zwei  entgegengesetzte 
Annahmen  machen. 

1.  Der  Ätherinhalt  eines  Körpers  bleibt  in  Ruhe,  während  der  Körper  sich 
bewegt,  d.  h.  der  Körper  ist  bei  seiner  Bewegung  nicht  immer  von  demselben 
Äther  erfüllt,  sondern  immer  von  neuem,  er  durchdringt  den  ruhenden  Äther 
und  wird  von  diesem,  der  selbst  ruht,  erfüllt. 

1  E  CoHN,  Das  elektromagneldfiche  Feld.  471—487.  1900.  —  2  P.  Drdde,  Wied.  Ann.  60. 
I.  1897  —  ^  G-  M"i.  Dmdes  Ann.  2  201.  1900.  —  S.  attch  W.  B.  MORTON,  Phü.  Mag.  (6) 
4.  302  1902.  —  4  w.  B.  Morton,  Phil.  Mag.  (5)  BO.  605.  1900.  —  B  "W.  B.  Morton,  Phil. 
Mag.  (6)  1.  563.  1901.  —  6  Weitere  Literatur:  0.  HKA.visroa,  Beibl.  17.  974.  1893,  18.  387. 
1894;  20  156  1896;  25.  823.  1901.  —  J  D,  VAN  DttR  Waals,  Veral.  K.  Ak.  van  Vet.  Proc. 
1900  S  534  —  E.  H.  Barton,  Phil.  Mag.  (5)  46.  296.  1898,  —  W.  B.  Morton,  Phil.  Mag. 
(S)  47.  296.  1899.  —  A.  Elsas,  Wied.  Ann.  49.  487.  1893.  —  Kr,  BnucELAND,  C.  R.  LLQ. 
499.  625  1893.  —  J.  Blondin,  Lmn.  61.  51.  401.  1894.  —  A  Potdbr,  Joum.  de  phys.  (3) 
3.  107.  1894,  -C.  R.  118.  227.  1894.  —  Vaschy,  C.  R,  U9.  1198.  1894.  —  H.  PomcARÄ, 
Lea  osciUations  ölectriqnes  Paris  1894.  —  H.W.  Macdonaid,  Electric  waxes  Cambridge  1902. 
Doch  siehe  dazu  die  Kntik  von  M.  Abraham,  Phys  2Seitschr.  4  422,  1903  und  Lord  Rayleigh, 
Phü,  Mag.  (6)  8.  105.  1904.  -—  H.W.  MacdonaU),  ibid.  (6)  8.  Ä76,  1904. 
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2.  Der  Athennhalt  eines  Körpers  bewegt  sich  mit  dem  Körper  selbst,  ein 
bewegter  Körper  hat  immer  dieselben  Ätherteilchen  in  sich. 

Während  im  ersten  Fall  dem  Äther  dauernde  Ruhe  zugeschrieben  wird,  wird 
ihm  im  zweiten  Fall  Beweglichkeit  zugeschrieben.  Nach  der  ersten  Annahme 
können  sich  zwar  materielle  Körper  relativ  gegen  den  Äther  bewegen,  nicht  aber 
Äther  gegen  Äther,  nach  der  zweiten  Annahme  kann  sich  auch  Äther  gegen 
Äther  relativ  bewegen.  Daher  folgt  aus  der  zweiten  Annahme  auch,  daß  der 
Äther,  da  er  beweglich  ist,  m  Räumen,  m  denen  keine  körperliche  Materie  vor- 
handen ist,  an  der  er  befestigt  ist,  sich  im  ganzen  bewegen  können  wird. 

Die  zweite  Hypothese  ist  nun  diejenige,  die  Hertz  seiner  Erweiterung  der 
Maxwell  sehen  Gleichungen  zugrunde  legt.  Man  kann  den  dieser  Erweiterung  zu- 
grunde liegenden  Gedanken  kurz  so  aussprechen:  Die  magnetischen  und  die  elek- 
trischen Kraftlinien  sind  an  die  materiellen  Punkte  der  Körper  gebunden  und 
werden  bei  der  Bewegung  der  Körper  mit  diesen  durch  den  Raum  gefuhrt.  Ab- 
gesehen davon  andern  sich  die  elektnschen  und  magnetischen  Kräfte  an  jeder 
Raumstelle  so,  wie  es  durch  die  Ruhegleichungen  angegeben  ist^. 

Nach  dieser  Annahme  besteht  die  ganze  Änderung  der  Gleichungen  im 
folgenden.     In  der  Gleichung 

d2        ^  _  ^ 

ät        dy        ds 

bedeutet  — ^  die  an  einem  ruhenden  materiellen  Punkte,  also  an  auch  einer  be- 
di 

stimmten  Raumstelle  stattfindende  Änderung  von  S  mit  der  Zeit.  Wir  bezeichnen  diese 

öS 
Änderung  von  jetzt  an  mit    5—  .    Ruht  aber  der  Punkt  nicht,  sondern  ist  er  ein 

Punkt  eines  beweglichen  Korpers  and  hat  er  die  Geschwindigkeiten  cc  ßy  in.  bezug 

auf  ein  ruhendes  oder  bewegtes  Koordinatensystem,  so  sei  die  Änderung  von  S,  die 

an  diesem  materiellen  Punkt  dadurch  entsteht,  daß  er  nicht  an  seiner  Stelle  bleibt, 

.    ^3 
sondern  sich   fortbewegt   und   daher  zu   andere  Raumstellen   kommt,    durch    -7— 

ausgedrückt. 

Dann  ist^ 

2?S       öS   ,       5S       ^ö«  ÖQ 

dt        ot  ox  dy       '  GZ 

und    die    Gleichungen    für   bewegte    Körper    entstehen    aus    denen    für   ruhende 

^-  .  ^  öS     .  2)ß 

Korper,  indem  man  statt    •;:—    emsetzt    . 

^  dt  dt 

Da 

88.  Durch  additive  und  subtraktive  Zufügung  einiger  Glieder  zu und  den 

ät 

anderen  Differentialquotienten  werden  daher  die  MAXWELL-HERTZschen.  Glei- 
chungen für  bewegte  Körper  folgende: 

t  Eine  Darstellung  der  elektromagnetischen  Vorgänge  m  bewegten  Körpern  unter  der 
Annahme  einer  selbständigen  Bewegung  der  magnetischen  Kraftlinien  hat  W.  Wien  (Wied.  Ann. 
47  327  1892)  gegeben.  S,  auch  R  H.  Weber,  Verh.  Natmf -Verein  Heidelberg  (N.  F)  7, 
623.  1903  —  2  Wegen  der  Ableitung  s  H  Heätz,  Ges.  Abh.  2.  260.  —  H  v.  Helmholtz, 
Ges.  Abh.  1,  744.  —  C.  Nhumann,  über  die  MAXWELL-HEBTzsche  Theone  I  230.  1901.  — 
H.  PojNCAJai,  ElSctncit^  et  optique  2.  Aufl.  372  f. 
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dz      6Y 

dy        dz 


.{^+.^0.^-..,-,^(/>.-««,-,,(f  +  ^  +  ^)} 


BX  _  dZ 

dz         dx 


.{-H-,t,«.-.,-,^,«-,.)-,.(-^f  +  f)} 


dY      BX 

dx         dy 


-{§n-^^-««)-Ä(«s-..)  +  «(f+f  +  M)} 


dM       dN 
'  dm  dy 


-{f  +  >-^3)-A,.-„.)^-,(|i+|f  +  ^)} 


dz       dJIf 
dy        dx 

Diese  Gleichungen  gehen  natürlich  für  ruhende  Körper  {(X,  ß,  y  gleich  Null) 
in  die  früheren  über^. 

>  Eine  Umformung  dieser  Gleich ungea,  bei  den^n  sie  auch  formell  denen  für  die  Ruhe 
analog  werden,  gibt  V.  Voltesäa,  Nuov.  Cim.  (3)  29.  53  und  147-  Die  Unterschiede  sind  die- 
selben wie  bei  der  EüLKRschen  und  LAGRANOBschen  Form  der  hydrodynamischen  Gleichungen. 

In  der  Schreibweise  der  Vektorentheorie  nach  LÖeentz  sind  diese  Gleichungen  folgende. 

Rot§  =  — ^(4«^+®)     . 

Rot(g  =  ^^     . 

Darin  smd  (S  und  §  die  elektrische  und  magnetische  Kraft,  ®  und  S  die  elektrische  und 
magnetische  Verschiebung  (Erregung),  y  der  Leitnngsstrom ,  und  die  Großen  ffi  und  S  haben 
folgende  Bedeutung,  wenn  ttJ  die  Geschwindigkeit  des  bewegten  Körpers  ist 

®  =  ®  +  divS)  •» +  Rot[S)tl3]     • 

ffl  =  58  +  divJÖ  •  to  +  Rot[ii8to] 

\%ld\  i'e^.  [83 to]  bedeuten  das  Vektorprodukt  aus*®  resp    58  tu«!  W 

■y^wjueiAiAifN,  Physik,    2.  Aufl.   V  ^' 


w 
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Die  von  Maxwell  selbst  abgeleiteten  Gleichungen  für  bewegte  Körper  ^ 
weichen  anbedeutend  von  den  angegebenen  EteRTZschen  Gleichungen  ab.  Die 
Abweichungen  fuhren  zu  Unterschieden  nur  für  permanente  Magnete-. 

Das  Hertz  sehe  Gleichungs System  ist,  was  einen  wesentlichen  Unterschied 
gegen  die  Gleichungen  der  Mechanik  bedingt,  nicht  bezogen  auf  ein  im  Räume 
ruhendes  Koordinatensystem.  Es  gilt  auch,  wenn  unter  xyz  die  Koordinaten  eines 
Punktes,  bezogen  auf  ein  bewegtes  Achsensyatem ,  verstanden  werden".  Daraus 
folgt,  daß  die  absolute  Bewegung  eines  Körpers  keinen  Einfluß  auf  die  elektro- 
djmamischen  Bewegungen  in  seinem  Innern  hat,  sondern  nur  die  inneren  elastischen 
Deformationen.  Nur  durch  die  an  der  Oberflache  des  Körpers  auftretenden 
Deformationen  der  Umgebung,  die  bei  der  Bewegung  eines  starren  Korpers  auf- 
treten, entstehen  elektrische  Bewegungen,  welche  sich  dann  in  das  Innere  des 
bewegten  Korpers  fortpflanzen. 

§  23.    Folgerungen  aus  dem  EDertz sehen  Gleichungssystem. 

89.  Am  einfachsten  übersieht  man  die  durch  diese  Gleichungen  dargestellten 
Erscheinungen,  wenn  man  die  Kräfte  XYZ  und  LMN  in  einzelne  Teile  zerlegt, 
nämlich 

Z  =    Zl    -h    JTg  U.   S.   W.  Z    =    Zl    +   Zg  , 

wonn 

X^  =A(yW-ß^) 

Fl  =A(oc^  -y  S) 

Z^  =A(ß2   -öciD?) 

l,=A(ßS  -yV) 

M^  =  A(y^   -ocQ) 

Wi  =  ^  (a  ^  -ßdi) 

sein  soll,  wahrend  X^Y^Z^  den  Rest  von  XYZ  bedeutet,  und  Zgi^A^  den  Rest 
\on  LMN. 

Die  elektrische  Kraft  X^  Y^Z^  steht  dann  senkrecht  auf  der  Richtung  der 
Geschwindigkeit  und  senkrecht  auf  der  Richtung  der  magnetischen  Verschiebung. 
Angewendet  auf  einen  geschlossenen  Leiter  C  gibt  das  Integral 


Xi  dx  -\-Y^dy-\-  Zy  dz 


die  durch  die  Bewegung  stattfindende  Zunahme  der  Kraftlinien  pro  Zeiteinheit, 
welche  die  Stromfläche  von  C  scheiden.  Es  ist  also  X^  Y-^  Z-^  die  durch  Be- 
wegung des  Körpers  induzierte  elektrische  Kjaft  in  diesem  Punkt  Auch  hier 
wird  die  in  einem  linearen  Stromkreis  induzierte  elektromotorische  Kraft  vollständig 
ausgedrückt  durch  die  mit  A  multiplizierte  Änderungsgeschwindigkeit  der  Zahl 
der  Krafthnien.  welche  eine  anfänglich  durch  die  Kurve  des  Stromkreises  be- 
grenzte Flache,  die  der  Bewegung  der  Kun-e  folgt,  durchsetzen.  In  dieser  Aus- 
sage sind  aUe  Induktionserscheinungen  durch  relative  Bewegung  enthalten*. 

1  Cl.  ]^ax\vell,  On  PLysical  Lines  of  force  Phil  Mag.  Apnl  1861.  —  2  H.  PoiNCAluä, 
Electricit^  et  opbque.  2.  Aufl.  3755.  —  3  c.  Neumann,  BOLTZMANN-Festschiift  258,  1904, 
hat  daraus  geschlossen,  daß  sich  die  Mechanik  nicht  ans  den  Maxwell  sehen  Gleichungen 
ableiten  läßt  (wohl  aber  ans  den  LoÄETNzschen)  —  ♦  Auch  die  Erscheinungen  der  unipolaren 
Induktion.  S.  die  Behandlung  derselben  m  M.  Abrahams  Theorie  der  Elektrizität  1  405. 
1904.  Über  die  vielfach  aufgestellte  Frage  ob  die  Kraftlinien  eines  Magneten  sich  mit  ihm 
bewegen,   welche   grade  bei   der  Theorie  der  unipolaren  Induktion  vielfach   behandelt .  wurde, 
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Die  entsprechende  magnetische  Kraft  L^M^N^  entsteht  in  einem  Körper, 
wenn  er  durch  die  Kraftlinien  eines  elektrischen  Feldes  bewegt  wurde.  Sie  tritt 
auf  in  dem  Versuch  von  RoNTGiiN^,  bei  dem  eine  nichtleitende  Scheibe  zwischen 
den  Platten  eines  Kondensators  rotiert.  Die  genauen  Versuche  von  Eichenwald  2 
haben  diese  Wirkung  quantitativ  meßbar  gemacht.  Er  hat  zugleich  das  Dielek- 
trikum mit  den  Kondenaatorplatteu  zusammen  in  Rotation  versetzt,  und  auch  in 
diesem  Falle  traten  magnetische  Kräfte  auf.  Nach  Lorentz-''  beweist  dieses,  daß 
diese  magnetischen  Kräfte  nicht  durch  die  obigen  Formeln  nchtig  ausgedrückt 
sind.  Vielmehr  kommen  statt  der  Verschiebungen  S?)3  (wahren  Elektrizitäten) 
die  m  der  Elektronenthcone  auftretenden  Polarisationen  J^j,  ^ßp,  5ßj  (freien  Elek- 
trizitäten) in  Betracht. 

Indem  wir  die  Kräfte  X^Y^Z-^  und  L^M^N^  jetzt  aus  unseren  Gleichungen 
absondern,  erhalten  wir  für  die  übrigbleibenden  Großen,  die  wir  nun  wieder 
ohne  Index  schreiben,  folgende  Gleichungen: 


ras  ,     /as  ,  ö9je  ,  59{\\ 


hy        dz 
und 

ds        dv 


In  diesen  Gleichungen  sind  die  elektrostatischen  und  magnetostatischen  Erschei- 
nungen enthalten,  ferner  sind  im  zweiten  Ausdruck  die  magnetischen  Kräfte  enthalten, 

öS      ö?)      SR 
welche  durch  Leitungsströme  m'ie>  und  durch  Verschiebungsströme  -^,    -^- ,    -3-- 

crzeugt  sind.     Abgesehen  von  diesen  aber  gibt  der  zweite  Ausdruck,  wenn  m'7CJ 

gleich  Null  und  -^--,      *    ,   -^     gleich  Null  sind,  noch 

/aX       ö?)   ,   ^\  _  OAf_  dN 
'^[dx  '^'dy  "•"  aj~  dV      "By 

oder,  da  ~  -  +  -^ 1-    „     =  4jrp  ist,  wo  0  die  Dichtigkeit  der  wahren  Elektrizität 

ex        dy        ÖS 

in  einem  Volumenolemcnt  ist: 

A:nA(XQ 

AnAßq 

4r7r  Ay  Q 

In  der  Nähe  einer  sich  mit  der  Geschwindigkeit  o^  ßy  fortbewegenden  wahren 
Elektrizitätsmenge    sind   also   magnetische   Kräfte  vorhanden,   welche  gleich  den 

siehe  die  Arbeiten  von  E.  LECima,  Wied.  Ann.  64.  276.  1895,  69.  781.  1899.  —  C.  Ravkau, 
Journ.  de  phys.  (3)  9.  150.  1906.  —  V.  Cr^mieu,  Soc.  firanc.  de  phys.  146.  i.  1900.  —  A.  Blondel, 
ibid  2.  1900.  —  H.  PoiNCAui,  L'dclalrage  (Slectr.  23.  41.  1900  —  "W.  König,  Dmdes  Ann. 
2.  854.  1900  —  E.  Lecher,  ibid.  3.  513.  1900.  —  H.  Loäbero,  ibid.  3.  s^^.  1900.  — 
E.  Hagenbach,  ibid.  4.  233.  1900,  —  O.  Grotrian,  Ibid.  0.  794.  1901.  —  G.  R.  Olshausen, 
ibid.  6.  681.  1901.  —  E.  Hoppe,  ibid.  8.  663.  1902.  —  E.  Lechee,  ibid.  9.  248.  1901.  ~ 
E.  Lbcher,  Phys.  Zeitschr.  2.  62.  1900.  —  J.  Königsbergeb,  ibid.  2.  475.  1901. 

1  W  C.  Röntgen,  Wied.  Ann.  36.  264.  1888;  40.  93.  1890.  —  2  A.Eichenwald, 
Drudes  Ann.  11.  l.  421.  1903;  13.  919.  1904.  — f  3  H.  A.  Lohentz,  Enzykl.  d.  math. 
Wisaensch. V.  98,  210.  1904.  —  M.  Abraham,  Theone  d.  El.  1.  426.  —  S.  auch  H.  A.Wilson, 
Phil.  Trans    (A)  204.  121.  1904. 
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von   stationären  Strömen   herrührenden   smd,   wenn   deren   Stromdichtigkeit  uvw 
gesetzt  wird 

U  =  OiQ,      v  =  ßQ,      w  ~  y  Q      . 

Die  konvektive  Fortführung  wahrer  Elektrizität  liefert  also  magnetische  Kräfte, 
die  denen  eines  Leitungsstromes  gleich  smd.  Das  ist  der  Inhalt  des  Rowland- 
schen  Versuches  i. 

Man  kann  also  die  linke  Seite  der  drei  elektnschen  Gleichungen  (S.  885)  so 

auffassen,  daß  auf  ihr  die  Komponenten  der  vier  Strome  vorhanden  sind,  nämlich: 

536     a?)     dS 
1.   des   Leitungsstromes  u,v,w'.    2.   des  Verschiebungsstromes    -v— >  -q— »  ~ET ' 

3.   des    Konvektionsstromes    ocq,  ßg,  yo;    4.   des    sogenannten   Rontgenstromes 

d        ,  d 

-^—  (jS  3£  —  a  ^)  —  -K—  (ä  3  —  y  3£)  tind  den  entsprechenden  beiden  andern  Kom- 
ponenten. 

§  24.     Die  ponderomotorischen  Kräfte  und  die  Druckkomponenten. 

90.  Bei  jeder  Veränderung  in  dem  elektromagnetischen  Zustande  eines 
ruhenden  oder  bewegten  Systems  wird  im  allgememen  die  elektromagnetische 
Energie  zunehmen  oder  abnehmen.  Soweit  es  sich  dabei  um  ruhende  Korper 
handelt,  verwandelt  sich  die  Energie  dabei  zum  Teil  in  Warme  oder  in  chemische 
Energie,  und  das  ist  bloß  m  den  Leitern  und  an  der  Grenzflache  verschiedener 
Leiter  der  Fall.  Falls  aber  das  System  beweglich  ist  und  bewegt  wird,  verwandelt 
sie  sich  außerdem  noch  in  mechanische  Arbeit  Es  entspnngen  daher  aus  den 
Bewegungen  der  Körper,  welche  die  Kraftlinien  mit  sich  führen,  mechanische 
ponderomotorische  Kräfte,  deren  positive  oder  negative  Arbeitsleistung  gleich  der 
Abnahme  oder  Zunahme  der  elektromagnetischen  Energie  ist,  soweit  sie  eben 
infolge  der  bloßen  Bewegung  zunimmt  oder  abnimmt  Diese  ponderomotorischen 
Kräfte  aber,  die  zwischen  zwei  beliebigen  Teilen  des  Systems  stattfinden,  müssen 
notwendig  Druckkräfte  sein,  welche  an  der  Grenzfläche  zweier  Elemente  auf- 
treten. Man  kann  daher  die  Druckkräfte  ableiten,  wenn  man  die  ponderomoto- 
rischen Kräfte  zwischen  zwei  Elementen  ans  dem  Energieprinzip  ableitet  und  sie 
in  die  aus  der  Elastizitätstheorie  bekannten  Formen  für  die  Drucke  eines  defor- 
mierten Körpers  bringt  2. 

Hertz  nimmt  nun  bei  der  Berechnung  dieser  Druckkräfte  erstens  an,  daß 
während  em  materielles  Element  sich  fortbewegt  und  dabei  Verzerrungen  erleidet 
daß  dabei  auch  die  magnetischen  (und  elektrischen)  Konstanten  des  Mediums 
Sich  andern.  Zweitens  nimmt  er  an,  da  der  Äther  mit  jedem  Volumenelement 
der  Materie  fest  verbunden  sein  soll,  daß  bloße  Rotationen  dieses  Volumen- 
elements im  ganzen,  also  ohne  mnere  Verzerrungen,  eine  Änderung  der  elektro- 
magnetischen Energie  nicht  hervorbringen.  Aus  dem  ersten  Grunde  muß  er 
eine  Anzahl  Konstanten  einführen,  36  an  der  Zahl,  welche  die  Änderungen  des 
reziproken  Wertes   der   magnetischen  Permeabilität    (wenn    die   Bewegungen    der 

1  H  A.  RowLAiro,  Berl.  Ber.  1876.  211.  —  HA  Rowland  und  C.  T.  Hutchinson,  Phil.  Mag. 
17.  445  1889.  In  bezug  auf  die  neueren  experimentellen Prüfoilgen  desselben  S.V.  CeÄmieu,  C.  R. 
130.  1544;  13L  57S.  797-  1900;  132.  327.  1108.  1901;  Ann.  chim.  phys.  (7)  24.  85.  14S 
299.  1901.  —  H.  Pendsr,  PiiL  Mag.  {6)  2.  179.  1901.  —  E.  P.  Adams,  ibid.  (6)  2.  285. 
1901.  —  H.  Pender,  Phil.  Mag  (6)  6.  34.  1903.  —  H.  Pender  u.  V  CßiMXEU,  C,  R.  136. 
549-  9SS  1903;  Jouin.  de  phys.  (4)  2  641.  1903;  PhiL  Mag.  (6)  6,  442  1903.  (Siehe  dazu 
W  Stjtherland,  Phil.  Mag.  (6)  7.  405  1904.)  —  F.  Himstkdt,  Dmdes  Ann.  13.  100. 
1904  —  N.  Vasilesco-Karpen,  C.  R  136.  609,  998.  1903;  Joum.  de  phys  (4)  2.  667.  1903; 
Ann.  chim.  phys.  (8)  2.  465.  1904.  —  A.  Eichenwald ,  Brudes  Ann.  11.  i,  421.  1903;  13. 
919.  1904  —  S.  auch  das  Werk  von  A.  EiCHBNWAUJ  (russisch):  Über  die  magnetischen  Wir- 
kungen bewegter  Körper  im  elektnschen  Feld  142  pp.,  Moskau  1904.  —  2  S.  auch  N.  SCHnxER, 
Wied.  Ann.  63.  432    1894.  1 
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magnetischen  Kraftlinien  verfolgt  werden)  darstellen,  wenn  das  System  sich  ver- 
zerrt. Es  kommen  nämlich  die  je  sechs  Diflferentialquotienten  dieser  im  ver- 
zerrten System  vorhandenen  sechs  reziproken  Permeabilitäten  (sechs,  weil  der 
Körper  nicht  mehr  isotrop  ist)  in  Betracht,  im  ganzen  also  36  Konstanten.  Diese 
mögen  bezeichnet  werden  mit  /x^y  bis  ^(,,  wobei  im  allgemeinen  ^^  nicht  gleich 
ju;tt  ist.  Aus  dem  zweiten  Grunde  wird  die  mechanische  Arbeit,  die  bei  einer 
Verzerrung  des  Elements  auftritt,  eine  Imeare  Funktion  der  sechs  Geschwindig- 
keitskomponenten  der  Verzerrung 

doc  Bß  By  Boi    .    Bß  ^ß   ,    ^Y  ^V    .    ^^ 

Bx  '        By  '        f's  '        By        Bx  '        Bz        By  '        Bx        Bz 

sein.     Setzen  wir  daher  diese  Arbeit  dlV 

so  smd  die  X^  bis  Z^  die  sechs  gesuchten  Druckkomponenten.  Diese  Arbeit 
läßt  sich  aber  aus  dem  Ausdruck  für  die  magnetische  Energie  berechnen  und 
auf  diese  Weise  findet  Hertz  für  die  gesuchten  Drackkomponenten  folgende  Werte: 

O  TT 
o  TT 

Diese  Ausdrucke  weichen  ab  von  denen,  die  Maxwklt.i  selbst  für  den  all- 
gemeinen Fall  gegeben  hat,  hauptsächhch  dadurch,  daß  bei  Maxwell  nicht 
Xy  =  Yx  usw.  ist  wie  hier,  sondern  daß  vielmehr  diese  tangentialen  Komponenten 
verschieden  smd.  Es  folgt  daraus,  daß  durch  diese  Drucke  bei  Maxwell  ein 
Teilchen  eines  Körpers  als  Ganzes  eine  Rotation  ausführen  kann,  also  wie  ein 
starrer  Körper  sich  bewegen  kann.  Damit  das  der  Fall  sei,  müssen  die  Kräfte, 
die  diese  Drehung  hervorbringen  und  die  an  dem  matenellen  System  angreifen, 
ihren  Stützpunkt  im  Äther  innerhalb  des  Körpers  haben.  Solohe  Kräfte  können 
also  nur  dann  auftreten,  wenn  der  Ätherinhalt  eines  Körpers  eine  relative  Be- 
weglichkeit gegen  den  Körper  selbst  besitzt.  Nach  der  Grund s^Dnahi^e  von  Hert? 
sind  solche  relative  Bewegungen  zwischen  Äther  und  Materie  ausgeschlossen. 
Ferner  sind  bei  Maxwell  die  Verzerrungen  des  Volumenelements  nicht  in  Rech- 
nung gezogen. 

t  Cl  Maxwell,  Treatise  2.  Kap.  li.  §  641. 
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Handb.  d. 
Phvs    2.  Auil 


Die  Maxwell  sehen  Drucke  für  den  allgemeinen  Fall  sind  folgende: 


X:, 

_  1 

4  n 

SZ    - 

^(Z2  +  J/2+i\^2) 

y. 

1 
4  jr 

L 

j{Z'^-\-M'^  +  N^-) 

z. 

1 

■~47r 

^IJV  - 

|(Z2_|.J/2_|_^2) 

Yz 

4:71 

Zy     =      /        9?J/          , 

Z.r 

4:JZ 

X, 

1 

4  JT 

QM, 

43r 

Das  System  dieses  Druckes  laßt  sich  zerlegen  m: 

1.  einem  Druck,  der  nach  allen  Richtungen  mit  derselben  Stärke  wirkt, 
nämlich 

2.  einer  Spannung,  deren  Richtung  m  jedem  Punkte  des  Körpers  den 
Winkel  2  e  zwischen  der  dort  vorhandenen  magnetischen  Kraft  ZT  und  der  dort 
vorhandenen  magnetischen  Verschiebung  Sß  haJbiert,  und  welche  Spannung  die 
Größe  hat 

7'=-i-S8Ä'cos2e     , 

471 

3.  einem  Druck,  senkrecht  zu  der  eben  in  2.  bestimmten  Richtung  von 
der  Größe 


A 


—  «B^sinSfi 

471 


4.  einem  Kräftepaar,  das  jedes  Element  des  Korpers  von  der  Richtung  der 
magnetischen  Kraft  in  die  Richtung  der  magnetischen  Verschiebung  (in  der 
Ebene  beider)  zu  drehen  sacht  und  das  Moment  hat 


Z>  =  — -99jysin(SÖ,^)     . 

4  7t 

Die  Differenzen  zwischen  Hertz  und  Maxwell,  die  im  allgemeinsten  Falle 
vorhanden  sind,  kommen  übrigens  nur  bei  permanent  magnetisierbaren  Körpern 
zum  vollen  Ausdrack.  Sie  verschwinden  vollständig  in  allen  Fällen,  welche  bisher 
der  Untersuchung  zugänghch  sind  (nämlich  für  aJle  schwach  magnetischen  oder 
diamagnetisclien  Körper). 

Die  obigen  allgemeinen  Ausdrücke  von  Hertz  vereinfachen  sich  nämlich  erstens 
für  Flüssigkeiten,  welche  bei  jeder  Deformation  isotrop  bleiben.   Dann  reduzieren 

sich    die    sechs   reziproken  Permeabilitäten    auf  die    eine   —    und    es    tritt  statt 

.1  ^ 
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Diese  Ausdrucke  sind  schon  von  Helmholtz  abgeleitet  worden i.  Wenn  wir 
bei  festen  Korpern  von  der  Magaetostriktion  (reap.  bei  dem  entsprechenden 
System  der  elektnschen  Druckkräfte  von  der  Elektrostriktion)  absehen,  so  können 
wir  diese  vereinfachten  Formen  auch  für  feste  Korper   anwenden.     Wir  können 


diese  sogar  vereinfachen,   indem  wir   die  Glieder,   die   mit 


dß 


behaftet  sind, 


^loga 

fortlassen,  weil  diese  auch  nur  Magnetostriktion  und  Elektrostriktion  hervor- 
bringen. Die  ponderomotorischen  Kräfte  in  allen  Körpern  werden  daher,  soweit 
sie  durch  magnetische  Kräfte  hervorgebracht  werden,  in  allen  Körpern,  abgesehen 
von  der  Magnetostriktion,  dargestellt  sein  durch  die  Drucke: 


O  71 


yy 
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(Z2  -M^-^  N'^) 
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Bis  auf  den  Faktor  jn,  der  aber  in  den  betrachteten  Fällen  immer  nahezu  1  ist, 
und  bis  auf  das  Vorzeichen,  das  bei  Maxwell  entgegengesetzt  gewählt  ist,  stimmen 
diese  Ausdrucke  mit  den  m  gleicher  Weise  vereinfachten  MAXWELLschen  überein. 
Entsprechend  werden  die  durch  die  elektrischen  Kräfte  hervorgerufenen 
Drucke  nach  HJiRTZ  sein 


Stt 


(jfa  _  y2  _i_  ^2)     , 
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1  H.  V  HbLmholtz,  Wied.  Ann.  13.  400.  1881. 
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eE2\    .  Sti      . 

längs    der  Kraftlinien,   wenn  If  und  E  die    ganze   magnetische    und  elek 


Diese  HERTZschen  Drucke  bestehen 

1.  in  einer  Spannung  von  der  Größe  -^ [resp.  für  das  elektrische  System 


Sti 
trische  Kraft  bedeuten; 

2.  einem  Dmck  von  derselben  Größe  in  aUen  zu  diesen  Kraftlinien  senk- 
rechten Richtungen, 

3.  Kräitepaare  sind  mcht  vorhanden. 

_  Die  beobachteten  ponderomotorischen  Kräfte  zwischen  Magneten,  stationären 
Strömen  nnd  elektnschen  Körpern  entsprechen  diesem  System  der  Drucke  i. 

91.  Hertz«  hat  zuerst  darauf  aufmerksam  gemacht,  daß  dieses  System  der 
Drucke  den  freien  Äther  selbst,  der  ja  als  beweglich  in  dieser  Theorie  an- 
genommen wird,  in  Bewegung  setzen  muß.  Es  müssen  auf  jedes  AÜierelement 
ponderomotonsche  Kräfte  wirken,  welche  bei  zunächst  ruhendem  Äther  \on  Null 
verschiedene  Resultanten  immer  dann  haben,  wenn  es  sich  nicht  um  statische 
oder  stationäre,  sondern  mn  variable  Bewegungen  handelt  Durch  diese  pondero- 
motorischen Kräfte  muß  also  der  Äther  in  Bewegung  geraten. 

HEL^fflOLTz3  hat  zuerst  genauer  die  Bewegungen  des  Äthers  durch  diese 
Kräfte  untersucht,  wobei  er  den  Äther  als  eine  inkompressible  Flüssigkeit  annahm, 
welche  einen  Dmck  ^  besitzt  Es  hangt  dann  die  Bewegung  des  Äthers  nur 
ab  von  dem  PoYNTENGschen  Strahlvektor  (oben  S.  842) 


©^  = 


4:7t  A 


(MZ  -  NY) 


®^~4^ 


{J\rx  -LZ) 


<s.= 


4,nA 


{ZY  —  MX) 


m  der  Weise    daß  wenn  q  die  Dichtigkeit  des  Äthers  oc,ß,y  die  Geschwindigkeit 
an  einer  Stelle  des  Äthers  ist,  die  Gleichungen  bestehen 


da        dfi 
Q-rr  =  ^+i7tA^~ 
dt         öx 

dß        Bp 

dy        df) 

dt         dz    ^ 
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<9(S, 


dt 


+  ß 


dt 


L   df 


'v 


dy 

dv 


dz 


—  oc 


ö@. 


dss 


^3l] 

^\   ds  dy 


Das  Zeichen  _  bezieht  sich   dabei   auf  em  mdividueUes  Ätherteilchen,   und  es 
ist  m  bekannter  Weise 

-"  ^  d  d  d 


dt        dt 


dy 


lZ.T^^K-u     .P°^'«™o='^i«.Enerpestiom   steigt    oder   fäUt,    sind   pondero- 
'^:^^^IZ^TTJ^  '-'-'-•  '-  ^"^  ^^  In^o.p.fssibUit.t 

1  S.  auch    O.  Heavisidb,   Phfl.  Ttans    183     ^oi     iRn-,  -o   -n  a        ^ 

Math.  17.   117    t8qa.  "RpiM    lo   7,,    ,o  V  ^1^'    "93-    —    P.  Ddhbm,   Am.  Jonm.  of 
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Derartige  Bewegungen  des  als  eine  Flüssigkeit  beLrathteten  Äthers  sind  aul 
Grand  des  Helmholtz sehen  Ansatzes  "weiter  untersucht  worden  von  W.  Wien^ 
und  G.  Mie2. 

§  25.    Strahlungsdruck. 

92.  Wenn  auf  eine  ebene  Grenzflache  eine  ebene  elektromagnetische  Strah- 
lung senkrecht  auffällt,  so  sind  m  dieser  die  elektrische  Kraft  E  und  die  mag- 
netische Kraft  H  parallel  der  Grenzfläche.  Da  der  Druck  /•„  auf  eine  FläL-hii 
mit  der  Normale  n  die  Komponenten  hat: 

Xn  =  X  cos(«  Ji;)  +  Xy  cos(«j')  +  A''bCOs(//  5)     , 

Y,,  =  YnCoa[nx)  +  l^cos(«jj')  +  l^cos(w5) 

Z„   =  Zx  CQSi^X)  -f-  Z;,C0s(i'iJ')  -\-  Z,:COB{ns) 

und  selbst  den  Wert  hat 

so  wirkt  in  unserm  Falle  senkrecht  zu  den  elektrischen  Kraftlinien  ein  Druck 

senkrecht  zu  den  magnetischen  Kraftlinien  ein  Druck 

Der  Gesamtdruck,  der  senkrecht  auf  die  Fläche  (pro  FlacheneinhpiL)  wirkt, 
ist  also 

ß  -=Pe  +^«  =  /   {X^  +  T'  +  ^«)  H-  -!^-  {L^'  +  ^-  +  N^)      . 

o  TT  n  Jr 

Der  Ausdruck  auf  der  rechten  Seite  ist  aber  die  in  der  VolumeucinheiL  des 
durchstrahlten  Mediums  vorhandene  Energie,  also  folgt,  daü  der  elektroraagnotisciif 
Druck  auf  die  Flächeneinheit  gleich  der  m  der  Volumeneinheit  enthaltenen 
elektromagnetischen  Energie  ist  8. 

Wenn  auf  der  Ruckseite  der  Fläche  ein  anderer  Druck  wirkt  als  auf  dor 
Vorderseite,  so  muß  die  Fläche  unter  dem  Einflixß  dieses  Dnickcs  sich  bewegen. 
Das  ist  der  Fall,  wenn  die  Stralilung  auf  eine  absorbierende  oder  reflektierende 
Fläche  auffallt  Bei  dem  absorbierenden  Körper  ist  vor  der  Fläche  die  ein- 
fallende Strahlung  noit  bestimmter  elektiomagnetischer  Energie  vorhanden,  hinter 
der  Flache  ist  die  ganze  elektromagnetische  Energie  Null,  da  sie  durch  Absorp- 
tion in  Wärme  verwandelt  ist  Der  Druck  ist  also  gleich  der  elcktromagnetiarhen 
Energie  der  einfallenden  Strahlung  der  Volumeneinheit  Bei  einem  vollkommen 
reflektierenden  Körper  ist  ebenfalls  hinter  der  Fläche  keine  elektromagnetische 
Energie  vorhanden,  vor  der  Fläche  aber  ist  die  Energie  der  einfallenden  und  die 
der  refl.ektierten  Strahlung  vorhanden,  welch  letztere  an  Größe  der  eratoreu 
gleich  ist,  so  daß  der  Druck  der  doppelte  von  dem  im  ersten  Fall  ist 

1  W.  WmN,  Referat  iur  die  Natvuforsclierversainiiilimg  iu  Braunsch'welg ,  entholtea  in 
Wled  Ann.  66.  Heft  6  1898.  -^  2  G.  Mm,  Wied.  Ann.  68.  139.  1899;  Naturw.  Ruadschftu 
15.  553.  1899.  —  Siehe  W.  Wien,  Phys.  Zeitschr,  2.  148,  1900.  —  G.  Mltt,  Ibid.  %.  i8l.  3T9, 
1900,  6,  787.  1906,  —  Siehe  feijier  H.  A.  Lgäentz,  Proc.  Roy.  Soo.  Amsterdajn  1,  443.  1^95  j 
NatTjrfor§chexges  1898.  56.  —  3  übca:  die  Berechnung:  J.  J.  Thomson,  Elajn^inta  of  K^Qtr|£% 
and  MagnQtiarci.  Cambridge  1895,  241.  —  S.  Lord  Raylsigh,  Pbil.  M?ig.  (5)'  46.  5?a,  1898,  -^ 
J  J.  Thomson,  Phü.  Mftg.  (5).  46    154.  1898. 
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Versuche,  diesen  Strahlungsdruck  experimentell  nachzuweisen,  sind  von 
Lebedew^  und  Nichols  und  Hull^  angestellt  worden. 

93.  Aus  der  obigen  Ableitung  geht  hervor,  daß  der  Strahlungsdruck  nur  dann 
gleich  der  elektromagnetischen  Energie  der  Volumeneinheit  ist,  wenn  die  ge- 
drückte Flache  senkrecht  steht  zu  den  elektnschen  und  den  magnetischen  Kraft- 
linien. Das  ist  nicht  mehr  ohne  weiteres  der  Fall,  wenn  man  ea  mit  kleinen 
Körpern  zu  tun  hat,  bei  denen  Beugungserschemungen  stattfinden. 

SCHWARZSCHILD ^  hat  den  elektrischen  Druck  auf  kleine  Kugeln  direkt  aus  der 
Beugungstheorie  berechnet  und  findet  für  das  Verhältnis  dieses  Druckes/  zur  elektro- 
magnetischen Energie  ^  der  Volumeneinheit,  bei  Kugeln  von  dem  Radius  a'. 

1.  wenn  a  sehr  groß  gegen  die  Wellenlange  A  ist, 

2.  wenn  a  sehr  klein  gegen  X  ist, 


3    für  zwischenliegende  Werte  wird  bei 

A     -      4           2        [/ä  ^              ^ 

.2.4 

^  ^^     =  0,018     0,35     1,07     2,42     2,16 

1,31     1,22 

P 
Das    Maximum    von    -       .  -     liegt    bei     a=  \X 

und     ist     = 

=  2,5  .       Sobald 


2a  =  2,5 A  =  1,5 /^  wird,  ist  der  Lichtdruck  gleich  der  Schwerkraft  Bei 
kleineren  Kugeln  wird  der  Lichtdruck  größer  als  die  Schwerkraft  und  ist  bei 
2  ff  =  0,3  A  =  0,19^  ISmal  so  groß  wie  die  Schwerkraft.  Bei  noch  kleineren 
Kugeln  nimmt  er  rasch  ab.  Davon  ergibt  sich  eine  leichte  Anwendung  auf  die 
ARKHExrussche*  Kometentheorie  ß. 

94.  Über  die  Große  des  Strahlungsdruckes  im  Sonnenlicht  gibt  folgende 
Berechnung  einen  Anhalt.  Die  Sonne  strahlt  etwa  3  cal  pro  Minute  jedem  cm^ 
zu    (Solarkonstante,    ohne    Absorption).      Infolge    der   Absorption    kommen    etwa 

C3.1 

2  — r-    auf  ledes  cm-  m  der  Nahe  der  Erdoberfläche, 
min 

Da    1  cal  =  4,186  Erg  ist  (Bd.  3,  S.  661),  so  sind 

cal  Er? 

2 =1,395.100-^     . 

min  sec 

Die  Energie  von  1,395  •  lO**  Erg  ist  enthalten  in  dem  Zylinder  vom  Quer- 
schnitt 1  cm2,  der  von  den  Strahlen  in  1  sec  durchlaufen  wird,  das  ist  von  der 
Länge  /  =  3  •  10^**  cm  .     Also  ist  die  Energie  der  Sonnenstrahlung  pro  Volumen- 

,    .    1,395  .  106  Erg 

emheit  =  4,65  •  10  "^  —~ .    Ebenso  groß  ist  also  der  Strahlungs druck 


p  =  4,65  •  10 


_g  Dynen 


cm'' 
er  entspricht  also  etwa    5  .  10"^  mg/cm^. 

1  P    Lebedew,  Dmdes  Ann.  6.  433    1901 ,    siehe  auch  P.  Lebedew,   Congr&s  de  phys. 

2  133.  1900    —   D.  GoLDHAMMERj   Arch.  nfierL  (2).  5  467.   1900.    —   CA    Mbbius,  Wied. 
Ann.  61    638.  1897.   —  2  E.  F  NlCHOLS  imd  G.  F.  HüLL,  Drudes   Ann    12.   225.    1903.    — 

3  K.  ScHWABZscHnj),  Münch.  Ber.  1901.  293    —  ♦  Sv.  Arbhenius,  Phys.  Zeitschr.  2.  81.  .97. 
1900.  —  B  Andere  Berechnungen.  A  Sadowsky,  Fortschr.  d    Phys.  1899,  837 
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Aus  der  Existenz  des  Strahlungsdruckes  ist  von  Boltzmann  das  SxEFANSche 
Gesetz  der  Wärmestrahlung  aus  der  mechamschen  Warmetheone  abgeleitet  worden 
Cs.  dieses  Handbuch  Bd.  B,  S.  373). 

Die  Berechnung  des  Strahlungsdruckes  für  bewegte  Flachen  hat  Abraham  ^ 
ausgeführt  und  aus  ihr  Beziehungen  zur  Thermodynamik  abgeleitet. 

1^  26.    Unzulänglichkeit  der  HERTZschen  Gleichungen  für  bewegte  Körper. 

Das  System  von  Cohn. 

05.  Die  auseinandergesetzten  Gleichungen  von  Hertz  für  bewegte  Körper  be- 
iiihten  auf  der  Annahme,  daß  der  Atherinhalt  eines  Körpers  sich  mit  dem  Körper 
selbst  bewegt,  daß  also  keine  relative  Verschiebung  zwischen  Körper  und  Äther  exi- 
sticTU  Im  Gebiet  der  rein  elektrischen  und  magnetischen.  Erscheinungen  reicht  diese 
Annahme  aus,  es  ist  keine  Tatsache  bekannt,  welche  auf  einer  Verschiebung  zwischen 
Äther  und  Materie  beruht,  es  lälJt  sich  aus  keiner  rein  elektrischen  oder  magnetischen 
Tatsache  ein  Anhalt  über  die  Große  einer  derartigen  gegenseitigen  Verschiebung  ge- 
winnen 2.  Wenn  man  aber  das  Licht  mit  zu  den  elektromagnetischen  Erscheinungen 
rechnet,  so  ist,  wie  schon  Hürtz  selbst  ausführte,  die  angenommene  Vorstellung 
unzureichend.  Bei  dem  Licht  kennen  wir  tatsächlich  Erscheinungen,  welche  (nach 
der  ^rewohnlichen  Auffassung)  eine  relative  Verschiebung  des  Äthers  gegen  die 
Materie  anzeigen.  Diese  können  also  durch  die  obigen  HßRTZschen  Gleichungen 
nicht  dargestellt  werden.  Es  sind  das  hauptsachlich  die  Aberration  des  Lichtes 
und  der  FiZEAUsche  Mitfuhrungskoeffizients.  Sobald  man  diese  Erscheinungen 
mit  von  der  Theorie  umfassen  will,  ist  das  HERTZsche  System  nicht  ausreichend. 

96.  Versuche,  die  Gleichungen  für  diesen  Fall  geeignet  zu  machen,  sind 
verschiedenfach  angestellt  worden*.  Die  wichtigsten  Theonen,  die  dieses  leisten, 
sind  die  LoRENTZsche  Elektronentbeorie  und  die  Theorie  von  Cohn.  Von  der 
ersten  wird  im  folgenden  ausführlich  die  Rede  sein.  Aber  auch  die  einfache 
phänomenologische  MAXWELLSche  Theorie,  bei  der  nichts  über  die  Existenz  von 
diskreten  Elektronen  und  keine  spezielle  Vorstellung  über  das  Wesen  des  elek- 
trischen Stromes,  der  Dielektrika  usw.  angenommen  wird,  läßt  sich  derart  er- 
weitem, daJ3  sie  diese  optischen  Erscheinungen  mit  umfaßt  und  in  bezug  auf  die 
rein  elektromagnetischen  Erschemungen  dasselbe  leistet,  wie  die  Hertz  sehe  Theorie. 
Dieses  ist  E.  Cohn''»  durch  das  von  ihm   aufgestellte  Gleichungssystera   gelungen. 

In  dieser  Theorie  wird  der  Äther  als  durchans  und  immer  ruhend  angenommen, 
die  bewegten  Köq^er  haben  also  eine  relative  Bewegung  gegen  den  Äther. 

Bezeichnen  ocßy  die  Geschwindigkeiten  eines  Punktes  gegen  den  ruhenden 
Äther  und  setzen  wir  ^„  ,  _ 

Ebenso  L'  =  L  -A[ßZ  -yY] 

M'='M—A[yX-(xZ'\ 

N'  =  N-A{p^Y-ßX^ 

Tm  Xbraham,  Drudes  Ann.  14.  236-  1904;  Boltzmann-Festachnfl  1904.  85.  -2  Einige 
Versuche  von  Eichenwald  (s  oben  Nr.  89),  so^e  die  Versuclie  von  H.  A.  Wilson  (Phil.  Trans. 
204  A  l-'i  1904.)  lassen  sich  übngens  nicht  durch  das  HmTzsche  Gleichnngssystem  darsteUen 
(aber  nicht  wegen  des  im  Text  angegebenen  Grandes).  Auch  die  Versuche  von  R.  Blondlot, 
Toum.  de  phvs  (4)  1.  8.  1902,  sprechen  gegen  die  vollkommene  Brauchbarkeit  des  angeführten 
eieichungssystems,  s.  S.  A.  Lobentz.  Enzykl.  d  math.  Wissensch.  V  2.  102.  1904.  ß.  auch 
J.  KöNiGSBiiGER,  Ber.  Nttturf -Ges.  BYeiburg  1.  B.  13.  95-  1903.  -  ^  S.  darüber  d«  Referat 
von  W.Wien,  abgedruckt  in  Wled.  Ann.  66.  Heft  6.  1898.  --  *  G-T-W^uma  iUDertaüon  ajjd 
the  electromagnetic  field.  Cambridge  1900.'-  O.  Heavisidk,  Electrician  4.6.  636.  881.  IJOo^- 
Über  die  Theorie  der  elektromagnetischen  VorgBoge  in  bewegten  Kd^em  yon  ö.  JA^OTIAW  ß. 
Wien.  Ber,  114.  [2a]  1635.  19OS;  Drudes  Ann.  19.  8«i.  1906.  ^  B  E.'Co^,  IJraäÄB  Atta. 
7.  29.  1902 ;  Gott  Nachr.  Heft  i.  1901.  -  Etwas  verändert  E.  Cohn.  Berl.  Ber.  46.  1404.  1904- 
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SO  Wird,  bezogen  auf  ein  ruhendes  Koordinatensystem: 


dM'       diV 


ebenso 


Hierin  bedeutet 


dz 

ÖN' 
dx 

BL' 

dy 

dy 

dX' 
dz 

dr 

dx 


dy 

dz    -"^ 

dM' 
— -^—  =  A 
ox 

dv 

7i —  =  A 


4:JIU     -j- 


dt  . 
dt  , 
dt  . 


dz 

dL' 
dx 

dX' 

dy 


=  A 


=  A 


dt 

Dm 

dt 

DSU 

dt 


Ddi     d^  ,      /ax     d^     dS\      ö   „ , 


dz 


(aB  -  yX) 


und  entsprechend 


dy     '    dz  J    ^    dy 

und  entsprechend  die  anderen  Differentialquotienten. 

Der  Zusammenhang  aber  zwischen  3£^3  niid  XYZ,  ebenso  zwischen 
QWfft  und  LMN  ist  nicht,  wie  bei  rahenden  Körpern  einfach  der,  daß  ^  =  eX 
und  S  =  jU  Z  ist,  sondern  ein  komphzierterer.     Es  ist  nämlich 

3e  =eX'-A{ßN'  —  yM')  , 
"^  =  eY'  -  A(y  L'  -  (x  N')  , 
3  =eZ'  -A{(kM'-  ßL') 

S  =fA,L'  -\-A{ßZ'-yY')  , 
m  =  fj,M'+A{yr-(xZ')  , 
^  ==  j.iN'+A{0LY'-ßX')     . 

Der  Zusammenhang  zwischen  u,v,w  und  Xy  Z  in  einem  beliebig  bewegten  in- 
homogenen Leiter  ist  folgender: 

u  =  X{X'+X^),     v=^X[Y'+Y),     w  =  XiZ'+Z')     , 
wo  X^Y^Z^  innere  elektromotorische  Kräfte  bedeuten. 

CoHN  leitet  aus  diesen  Gleichungen  ab  1.  das  DoppLERsche  Pnnzip,  2.  die 
Aberration  des  Lichts,  3.  die  Erdbewegung  bringt  m  kemem  Interferenzbild  eine 
Veränderung  hervor  (Versuch  von  Michelson  und  Morley,  auch  mit  den  Ghedem 
zweiter  Ordnung),  4.  den  FuESNELschen  Mitführungskoeffizienten. 

Einwände  gegen  die  CoHNschen  Gleichungen  sind  erhoben  worden  von 
W.Woa?!  und  H.  A.  Lorentz3,  sie  sind  zum  Teü  von  Cohn«  widerlegt  worden^. 

Die  CoHN sehen  Gleichungen  sind  mit  sämtlichen  beobachteten  elektromag- 
netischen und  optischen  Erscheinungen  in  Emklang,  und  es  ist  sehr  bemerkens- 
wert, daß  die  Elektronentheorie,  nachdem  sie  von  Lorentz  modifiziert  worden  ist, 
um  die  tatsächliche  Unabhängigkeit  der  Erscheinungen  von  der  Erdbewegung  mit 
zu  umfassen,  mit  den  letzten  Ansätzen  der  CoHNschen  Theorie  übereinstimmte, 

l'.T?^^'  l'    V^^^*--  '^°t-  -T      ^-  ^°™'  ^^^^  ^^'  ^'^'  ^o8-  ^904.  -  ♦  Eine  Erweitermig 
der  U)HN  sehen  lleone  nnd  Beredmnng  verschiedener  Fälle  an?  ihr  p^jf;  R.  Gans,  Drudes  Ann. 

r^'tt  r^'^°^*i®;  ^i^*  ^l^J-  ~  ^-  ^^^  ^  ^  Weber,  Natnrf.-Ges.  Heidelberg  8.  201    1904. 
—  °  E   COHN,  Berl   Ber.  46.   1294,  1404    1904. 
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E)   Die  Elektronentheorie. 

§  27.    Die  Grundlagen  und  einfache  Folgerungen. 

97.  Die  MAXWELLsche  Theorie  ist  besonders  ausgebildet  und  ausgezeichnet 
in  der  Darstellung  des  Zusammenhangs  zwischen  elektrischen  und  magnetischen 
Kräften,  also  in  der  Darstellung  der  elektromagnetischen,  Induktions-  und  optischen 
Erscheinungen.  Sie  gibt  zwar  auch  die  rein  statischen  Phänomene,  aber  die  da- 
bei erfahrungsgemäß  am  einfachsten  auftretenden  Größen,  die  Elektnzitätsmenge 
und  die  magnetische  Polstärke,  erscheinen  bei  ihr  als  Integrationskonstanten, 
welche  also  unabhängig  von  den  Differentialgleichungen  durch  den  Anfangszustand 
gegeben  aein  müssen.  Des  weiteren  erscheinen  die  Dielektrizitätskonstante  (und 
die  Permeabilität)  als  reine  Konstanten,  während  die  Erfahrung  zeigt,  daß  sie 
von  der  Wellenlange  abhangige  Größen  sind,  oder  mit  anderen  Worten,  die 
Dispersion  ist  in  den  MAXWELLschen  Gleichungen  nicht  enthalten.  Der  elek- 
trische Strom  in  Leitern  wird  femer  nur  als  ein  regelmäßiges,  durch  reibungs- 
ähnliche Kräfte  hervorgebrachtes  Zerstören  der  immer  wieder  von  neuem  auf- 
tretenden elektrischen  Kräfte  aufgefaßt  Eine  mechanische  Darstellung  des  Stromes 
selbst  ist  ebensowenig  wie  die  der  Elektrizitatsmenge  durch  sie  gegeben.  Einzelne 
dieser  Mängel  sind  nur  scheinbar  solche,  indem  eben  die  Maxwell  sehe  Theorie 
eine  rein  phänomenologische  ist,  andere,  wie  die  Nichtdarstellung  der  Dispersion, 
die  Veränderhchkeit  der  Dielektrizitätskonstante,  sind  wirkliche  Mängel  derselben. 

Die  vollkommenste  Fortbildung  hat  nun  die  Maxwell  sehe  Theorie  in  der 
Elektronentheorie  gefunden,  welche  von  H.  A.  Lorentz  und  in  weniger  aus- 
geführter Form  von  Wiechert  aufgestellt  wurde  ^.  In  dieser  werden  zur  Dar- 
stellung der  sämtlichen  elektrischen  Erscheinungen  gebraucht: 

1  Die  Lorentz  sehe  Elektroiientheonc  ist  zusammenfassend  aber  ziemlich,  kuiz  behandelt 
von  H.  A.  LoHBNTZ,  EnzykL  d.  math.  Wissensch.  V,  3.  145.  1904.  —  Ausfuhrhch  m  vor- 
zuglicher Weise  von  M  ABRAiiAM,  Theorie  der  ElektnziUt  2.  1905.  Die  Theorie  selbst 
WTirde  von  Lorentz  1904  (Proc.  Akad.  Amsterdam  1904,  809)  iür  Systeme,  die  eine  Trans- 
lationsbe'wegmig  haben,  durch  Einführung  einer  Formdudemng  der  Elektronen  und  einer 
Änderung  der  quasielastischen  ICrälte  durch  die  Translationsbevregung  erweitert,  ■wodurch  sie 
imstande  J5t,  manche  Schwiengkeiten  zu  überwinden.  Von  diesem  erweiterten  System  hat 
E.  CoHN  nachgewiesen  (Berl.  Ber.  46.  1294.  1904)1  daß  es  formell  mit  seinem  Gleichungssystem 
identisch  ist.  Die  Literatur  über  die  Elektroneutheorie  ist  außerordentlich  groß.  Sie  sei  hier  im 
"Wesentlichen  zusammengestellt.  Nach  früheren  Andeutaugen  (W.  Giiisit,  Wied.  Ann.  17  537. 
1882;  37.  576.  1889.  —  A  Schuster,  Proc.  Roy.  Soc.  London  37.  317.  1889.  — 
Sv.  Arrhenius,  Wied.  Ann.  32.  545.  1887;  33.  638.  1888.  —  J.  Elster  u.  H.  Gkitel,  Wien, 
Ber.  97.  na.  1255.  1888.  —  F.  Richaez,  Wied.  Ann.  52.  385.  1894)  wurde  die  Theorie 
von  J.  J.  Thomson  zuerst  aufgegnifen:  J.  J.  Thomson,  Phil.  Mag.  (5)  40  510.  1895.  —-Von 
Stoney  rührt  der  Name  Elektronen  her  (G.  Johnston  Stoney,  Phil.  Mag.  (5)  38.  418.  1894). 
Die  -weitere  Literatur  ist.  H.  A.  Lorentz,  Versuch  einer  Theorie  der  optischen  Erscheinungen 
in  bewegten  Körpern,  Leiden  1895.  —  J.  Larmor,  PhiL  Trans.  186.  (2)  195.  1896;  lÖO. 
205.  1897  —  H.  Reiff,  Theone  molekular  elektrischer  Vorgänge,  Freiburg  u.  Leipzig  1896.  — 
J.  H.  Poynting,  The  Electncian,  44  S.  1895.  —  E.  WmCHERT,  Wied.  Ann.  59.  283.  1896.  — 
Natnrw.  Rnndsch.  U.  597-  1896.  —  Lord  KELVIN,  Nature  66.  84.  1897.  —  H.  PoincaB]^, 
Eclair.  61.  U  481.  1891.  —  F.  Richarz,  Elektrotechn.  ZeitBchr.  18.  285.  1897.  — H.  A.  Lorentz, 
Wied.  Ann.  63.  271.  1697.  —  Versl.  Ak.Wet.  Amsterdam  1898/99.  509-  555.  —  E.  WmCHERT, 
Gott  Nachr.  1898.  87.  —  Festschrift  zur  Enthüllung  des  GAUSS- WEBER-Denkmals,  Leipzig  1899. 

—  J.  J.  Thomson,  Proc  Cambr.  Soc.  10.  49.  1899;  Phü.  Mag.  (S)  47.  2S3.  1899-  — 
H.  A    Lorentz,  Proc.  Acad.  Amsterdam  L  427    1899.  —  H.  Poincar^,  C.  R.  128.  339-  i899- 

—  A,  LiÄNARD.  L'eclalr  61.  14.  417.  456,  1898.  —  W.  KAUFMANN,  Phys.  Zeltschr.  2.  283.  1901. 
-—  W.  MC.  F.  Orr,  Phü.  Mag.  (S)  60.  269.  1900.  —  R.  v.  Lieben,  Phys.  Zeltschr  1.  237. 
1900.  —  H.  PoiNCARi,  Arch.  nöerl.  (2)  6.  252.  1900.  —  H.  A.  Lorentz,  Ges.  d.  Naturf , 
Aachen  1900;  Phys.  Zeltschr.  2.  78.  igoo.  —  M.  Planck,  Arch.  n6erl.  (2)  5.  164.  1900.  — 
A  Schuster,  Phü.  Mag.  (6)  1.  227.  1901.  —  J.  H.  Jeans,  Phü.  Mag.  (s)  49  245.  1900.  — 
George  W  Walker,  Phü.  Mag.  (5)  49.  529.  19Ö0.  —  Th.  des  Coudres,  Arch.  nderl.  (2)  6. 
652.  1900.  —  V.  A.  Julius,  Arch.  nöerl.  (2)  6.  17.  190O.  —  A.  Righi,  Arch.  nöerl.  (2)  6. 
348.  1900.  —  J.  Larmor,  Trans.  Cambr.  PhU.  Soc.  18.  380.  1900.  —  W.  Voigt,  Drudes  Ann. 
e.  4'S9.  1901.  —  Lord  Kslvin,  PhÜ.  Mag.  (6)  3.  257.  1902.  —  A,  Schuster,  Phil.  Mag.  (6) 
1    227.  314.   1901.   —   te.  RtECKE,   Drudes  Ann.  4   3;>'8.  1901.   —  W.  Kaufmann,   Phys. 
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1.  der  Äther,  welcher,  den  ]VIax\vell sehen  Gleichungen  gehorchend,  sowohl 
elektrische  wie  magnetische  Verschiebungen  ausfuhren  kann  und  welcher  die 
Femwirkungen  vermittelt.  Der  Äther  wird  als  absolut  ruhend  angesehen  ^ .  Alle 
Korper,   die  sich  bewegen,  bewegen  sich  relativ  zum  Äther; 

2.  die  Elektronen,  kleme  Volumenelemente  von  besonderem  Zustand,  welche 
wir  als  elektrische  Ladung  bezeichnen,  die  überall  in  den  Körpern  vorhanden  sind 
und  sich  teils  mit  den  Körpern,  teils  unabhängig  von  diesen  in  den  Korpern  bewegen; 

3.  eine  Verknüpfung  zwischen  den  Elektronen  und  dem  Äther,  durch  welche 
die  Elektronen  m  der  Ruhe  und  m  der  Bewegung  Verschiebungen  im  Äther 
hervorbringen  und  umgekehrt  Verschiebungen  im  Äther  Kräfte  auf  die  Elek- 
tronen hervorbringen. 

Die  Ladung  der  Körper  wird  direkt  durch  ihren  Gehalt  an  Elektronen  hen'or- 
gebracht,  von  denen  zweierlei  Arten,  positive  und  negative,  existieren. 

Der  elektrische  Strom  in  Leitern  ist  ein  Strom  der  Elektronen  (Leitungs- 
elektronen), jedoch  so,  daß  wie  in  der  Gastheorie,  jedes  Elektron  nur  einfe 
kleine  Weglange  besitzt. 

Die  dielektnschen  Erscheinungen  der  Korper  werden  durch  ihren  Gehalt  an 
Elektronenpaaren  (Polarisationselektronen)  hervorgebracht,  die  magnetischen 
Erscheinungen  durch  zyklisch  bewegte  Elektronen  (Magnetisierungselektronen). 

Die  Dispersionserscheinungen  beruhen  aaf  dem  Mitschwingen  von  Elektronen- 
paaren,  die  noch  reibenden  Einflüssen  unterworfen  sind. 

Eine  große  Reihe  -von  elektrischen  Eigenschaften  der  Metalle  lassen  sich 
durch  die  Elektronentheone  erklären,  wenn  man  die  Elektronen  in  einem  Metall 
wie  die  Moleküle  in  einem  Gas  als  frei  beweglich  betrachtet. 

Die  Eigenschaften  der  Kathodenstrahlen,  Becquerel-Strahlen,  lassen  sich  durch 
fortschreitende,  das  ZEEMANsche  Phänomen  durch  schwingende  Bewegung  der 
Elektronen  verfolgen. 

Eine  besondere  Wichtigkeit  hat  die  Frage  nach  der  Bewegung  eines  Elek- 
trons unter  dem  Einfluß  der  von  ihm  selbst  im  Äther  erzengten  Verschiebungen, 
also  die  Frage  nach  der  Mechanik  der  Elektronen.  Sie  ist  zum  Teil  für  die 
Erklärung  der  Beobachtungen  an  Kathodenstrahlen  und  Becquerel-Strahlen  wichtig, 
zum  Teil  kann  sie  eine  elektromagnetische  Darstellung  der  Mechanik  geben. 

Zeitschr.  3.  9  1901.  —  W.  Voigt,  Gott  Nachr  169.  1901.  —  E.  v  Evkhdingkn  jr.,  Arch.  n6erl. 
(2)  6  294  1901.  —  J  J.  Thomson,  Phü.  Mag  (6)  3  353  1902.  —  W.  ICaufmann, 
Arch.  neerl.  (2)  5,  148.  1900  —  O.  LoDGE,  Proc  Phys.  Soc  17.  369  1901.  —  E.  RmCKE, 
Drudes  Ann  7.  401.  1902  —  A  Buchkher,  Drudes  Ann  8  336,  9  496  1902.  — 
M  Abraham,  Gott  Nachr.  1902  20.  —  W  Voicsr,  Drades  Ann.  9  11^.  1901,  Gott  Nachr. 
1901.  t  —  F.  Längfeld,  Zeitschr  f  phys  Chemie  6  639  1901.  — TM  Abiiaham,  Drudes 
Ann.,  10.  105.  1903.  —  K.  ScHWAHZSCHlLD ,  Gott  Nachr  1903.  126,  132,  245,  Phys. 
Zeitschr.  4  431.  1903.  —  G,  Herglotz,  Gott  Nachr.  1903.  357,  1904  549  —  M.  Abra- 
ham, Phys.  Zeitschr  5  576.  1904.  —  E.  Kohl,  Boltzmann  Festschr.  1904  678;  Drudes 
Ann.  12  849.  1903;  13  770  1904,  15.  531.  1904  —  W.Wien,  Drudes  Ann  13.  641,  603. 
1904;  Phys  Zeitschr  5.  393.  1904.  —  E.  CoHN,  Berl.  Ber.  1904.  1294,  H04  —  W.Wien, 
Drudes  Ann  14.  632.  1904. —  A  Sommerfiox),  Gott.  Nachr  1904.  99,  363;  1905.  201;  Proc. 
Amsterdam  7  346.  1904.  —  P.Hertz,  Phys  Zeitschr  4  848.  1903;  6.  109.  1904.  — 
H  A  LORENTZ,  Enzykl  d  math  Wissensch  V,  2.  145.  1904;  Proc.  Amsterdam  6  409.  1904; 
Boltzmann  Festschr  1904.  726  —  F  Hasenöhbl,  Wien.  Ber.  113  [2  a]  469.  1904.  —r 
E.  WmcHERT,  Gott  Nachr  1905.  i  —  A.  H  Bucherer,  Phys  Zeitschr  6.  225,  269,  833.  1905; 
7  32.  1906.  —  A.  EmsTEiN,  Drudes  Ann  17  891 ;  18.  639.  1905.  —  H.  A  LoRENTZ,  Vortrag 
Berlan.  Springer,  2  Aufl.,  1906.  —  W.  Wien,  Vortrag,  Leipzig,  Teubnex  1905,  Arch.  n^erL 
(2)  IL  I.  1906.  —  W  Kaufmann,  Drudes  Ann  19.  487;  20.  639  1906  —  A.  Einstein, 
Drades  Ann  21  583  1906.  —  E  Kohl,  Drudes  Ann  19.  587.  1906;  20  641.  1906.  — 
O.  Heaviside,  Nat  72  429.  1905.  —  M  Brilloujn,  C.  R.  141.  942.  1905.  —  A.  H.  Bucherek, 
Phys.  Zeitschr.  6.  833.  1905.  —  J.  J.  Thomson,  Cambr.  Proc.  13.  39  1904  —  J.  Geest, 
Phys.  Zeitschr  7.  160.  1906.  —  H.  PoiNCARi,  C.  R  140  1504  1905.  —  F  LiNDEMANN, 
Abh.  Münch.  Akad.  1907.  235,  340 

1  Über  die  Frage,  ob  sich  der  Äther  mit  der  Erde  bewegt,  s.  W.  Wien,  Phys.  Zeitschr.  5. 
585.  1904.  —  A.  Schweitzer,  ibid  809.  1904,  —  A  A  Michelson,  PhJl.  Mag.  (6)  8.  716  1904. 
—  E.  CoHN,  Berl    Ber   46.   1404.  1904,  —  M.  Brillouin,  C.  R.  140.   1674.   1905. 
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Die  Elektroneatheone  ist  im  Gegensatz  zur  MAXWELLschen  eine  ato mistische 
und  hat  mit  den  Schwierigkeiten  einer  solchen  —  der  Bildung  von  Mittelwerten, 
um  aus  den  molekularen  die  beobachteten  Erscheinungen  zu  ermitteln  —  zu 
kämpfen. 

98.  Was  den  Äther  betnftt,  so  nehmen  wir  an,  daß  im  ganzen  Weltraum  der 
Äther  vorhanden  ist,  der  überall  ein  und  dieselbe  Beschaffenheit  besitzt  und  der 
tils  Ganzes  dauernd  ruht,  so  daß  niemals  irgend  ein  abgegrenztes  Volumen  dieses 
Äthers  sich  durch  den  übiigen  Äther  hindurchbewegea  kann.  Wohl  aber  nehmen 
wir  an,  daß  im  Äther  an  jeder  Stelle  kontinuierliche  Verschiebungen  stattfinden 
können  wie  in  einem  ruhenden  elastischen  Körper.  Der  Äther  soll  nicht  nur 
au  den  Stellen  ^orhanden  sein,  wo  wir  keine  gewohnliche  Materie  antreffen, 
sondern  er  soll  auch  überall  die  materiellen  Körper  (also  auch  deren  Elektronen) 
durchdringen. 

99.  I.  Wir  lassen  an  jeder  Stelle  des  Äthers  zweierlei  Verschiebungen  zu 
mit  den  Komponenten  XVZ  und  LMN.  Diese  Verschiebungen  hangen  im 
freien  Äther,  d.  h.  in  demjenigen  Äther,  der  nicht  im  Innern  eines  Elektrons 
sich   befindet,  m   der  Weise  zusammen,  daß  an  jeder  Stelle 
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ist.      Ferner  soll  überall  im  Äther,   sowohl  im  freien  wie   in   dem   an  Ionen   ge- 
bundenen 

d£    ,    dM   ,    dN      - 

dx        dy        dz 
SL'in.      Und  endlich  soll,  aber  nur  im  freien  ÄÜier,  überall 

dx    ^    dy^  dz 

aein.      Das  Koordinatensystem  der  xys  ist  hierbei  als  im  Äther  fest,   also  mit 
dem  Äther  dauernd  ruhend  angenommen. 

II.    Wir    nehmen    an,    daß    außer    dem  Äther    noch    eine    andere   Substanz 
existiert,  die  Elektrizität,   die  wir  als  in  diskrete  Teile  geteüt  voraussetzen.     Ein 
jedes    solches  Teilchen    nennen    wir    ein  Elektron.     Diese   Elektronen    können 
und  sollen  in  den  materiellen  Körpern  vorhanden  sein,  wobei  wir  unentschieden 
lassen,    ob   die   Körper  nur  aus   Elektronen  bestehen,   oder  ob  sie   noch  davon 
unabhängige   Materie   besitzen.     Für   unsere   Betrachtungen  ist  jeder  Körper,    in 
dem  keine  Elektronen  vorhanden  sind,  als  freier  Äther  anzusehen.    Jedes  Elektron 
soll  einen  gewissen  kleinen  Raum  v  einnehmen,  und  es  soll  eme  gewisse  Eigen- 
schaft   besitzen,    die    wir    seme   Ladung  e   nennen.     Diese  Eigenschaft   konnte 
Masse,  Pulsation,  Schwingung  oder  dgl.  sein,  wir  machen  darüber  keine  Voraus- 
setzung.    Das  Verhältnis   der  Ladung  e  zu  dem  Volumen  v   des  Elektrons  be- 
zeichnen   wir    als    die   Dichtigkeit  q    der  Ladung.      Es  braucht   q,   wenn   das 
Elektron  ein  noch  so  kleines  Volumen  einnimmt,  doch  nicht  im  ganzen  Elektron 
denselben  Wert  zu  haben,    sondern  kann  noch  im  Innern   desselben   vanieren. 
Unser  o  ist  dann  die  mittlere  Dichtigkeit  der  Ladung. 

IIL    Em   ledes   Elektron   wirkt   nun    auf    deA    in    ihm    befindlichen   Äther 
derartig,    daß    dort    die   Verschiebungen   XYZ  nicht   mehr    4er  Bedii,gung    ge- 
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dx       dy       dz 
sondern  vielmehr  der  Bedingung 

dx      dy     dZ      , 

dx       dy       dz 

und   das   gilt   sowohl  wenn  das  Elektron  in  Ruhe   ist,   als   wenn   es   sich   bewegt. 

IV.  Wenn  die  Großen  XYZ  an  einer  Stelle  im  freien  Äther  sich  mit 
der  Zeit  andern,  wie  es  die  Gleichungen  I  voraussetzen,  so  nennen  wir  die 
Größen 

dx       dy      dZ 
~hi'     ~di'     ~di 

die  Komponenten  des  Verschiebungsstroms  an  dieser  Stelle.  Auch  im  Innern 
eines  Elektrons  können  XYZ  sich  mit  der  Zeit  andern,  jedoch  so,  daß,  solange 
das  Elektron  ruht,  immer 

ist  Es  kann  also  em  Verschiebungsstrom  auch  im  Innern  eines  ruhenden 
Elektrons  vorhanden  sem. 

V.  Femer  können  die  Elektronen  sich  durch  den  Äther  verschieben.  Der 
Körper,  in  dem  die  Elektronen  sich  befinden,  kann  im  ganzen,  also  mit  allen 
semen  Elektronen,  eme  gemeinsame  Bewegung  machen.  Oder  es  können  in 
dem  Körper  selbst  von  Punkt  zu  Punkt  wechselnde  Bewegungen  stattfinden,  oder 
endlich  es  kann  sich  em  einzelnes  Ion  bewegen.  Wir  verstehen  unter  Oi  ßy 
die  Geschwindigkeit,  bezogen  auf  das  ruhende  Koordinatensystem,  die  m  einem 
bestimmten  Moment  an  der  Stelle  xyz  herrscht,  wo  gerade  sich  bewegende 
Materie  befindet  Speziell  wenn  em  Elektron  sich  bewegt  und  eine  Stelle  xyz 
gerade  mit  der  Geschwindigkeit  öc  /?  y  passiert,  so  bezeichnen  wir  a  /S  y  als  die 
an  dieser  Stelle  vorhandene  Geschwindigkeit     Die  Größen 

e«,     ßjS,     Qy 

sollen  dann  die  Komponenten  des  Konvektionsstroms  an  der  Stelle  ge- 
nannt werden,  an  der  gerade  Oi^y  herrschen.  Dieser  Konvektionsstrom  zu- 
sammen mit  dem  an  derselben  Stelle  stattfindenden  Verschiebungsstrom  soll  nnn 
die  Verschiebungen  Z,  M^  N  an  dieser  Stelle,  an  der  also  gerade  immer  das 
Elektron  sich  befindet,  so  beeinflussen,  daß  an  dieser  Stelle 

JdX  ,    ^  \       dM       dN 

.{dz   ,    ^         \       dL       dM 

ist.     Die  Größen 

'd  IT  FiV  r^  7 

bezeichnen  wir  als  die  Komponenten  des  Gesamtstroms  an  dieser  Stelle. 
Das  zweite   System   der  Gleichungen  I  bleibt  -an   einer  solchen  Stelle    dasselbe 
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wie  im  freien  Äther,  also 


dL       dz       öY 


dt        dy        ds 

VI.  Wenn  ein  Elektron  sich  bewegt,  so  soll  unter 

ä 

~di 

die  Änderung  einer  Größe   mit  der  Zeit  verstanden  werden,  welche   sich  immer 
auf  dasselbe  Elektron  bezieht,  also  mit  diesem  seinen  Platz  ändert,  wahrend 

Tt 

wie  bisher   die  Änderung  einer  Größe  mit  der  Zeit  an  einer  ruhenden  Stelle  im 
Räume  ist. 

£s  ist  daher  immer 

Die  Ladung  eines  Elektrons  soll  nun  wahrend  seiner  Bewegung  konstant  bleiben, 
also   ist 

de 

■     Tt-'    ■ 

Bezeichnet  v  das  Volumen,  in  welchem  die  Ladung  e  vorhanden  ist,  so  ist 


dt 


{qv)  =  0 


Da  nun 


ist,  so  ist 


also 


1    dv  _d(X       dß       dy 
u   dt~dx       dy      ds 


oder  noch  anders  geschrieben,  indem 


dX  ,    dy  ,   dz 

^       dx       dy       dz 


eingesetzt  wird, 
oder 


r{f+--)  +  Ä(xf+-^'')  +  .;(^  +  --)- 


d%:,    ,     d^y     ,     d^,  . 

ox         dy         dg 


Dieser  Bedingung   haben    d^e  Komponenten  des  Gesartitstrome's  imtner,  z^ 
genügen,  was  au,ch  durch  Drflferehtiation  der  Gleichungen  in  V  sich  eigibfc  1  Ples» 
drückt    ausV  daß    in 
Gesamtstrom  eintreten 


ircü  Diflerehtiation  der  Ciieichungen  m  V  sicn  eigiDt  \  viese 
einen '.üa^jfo.  durch  Bewegung  von  Elekt^on^ß  ^e^^c^lel' 
tt  wie  siijsto^iep  jauß.  \  '  ^  .  v  }    *  ^  4  *  f ';  ^ 
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100.  VIL  Wahrend  die  bisher  aufgestellten  Gleichungen  die  Verschiebungen 
des  Äthers  (sowohl  des  freien  wie  des  in  den  Elektronen  befindlichen)  bestimmten, 
bei  gegebener  Bewegung  der  Elektronen,  haben  wir  nun  noch  die  Gleichungen 
aufzustellen,  welche  die  Bewegung  der  Elektronen  unter  dem  Einfluß  der  Ver- 
schiebungen des  Äthers  bestimmen.  Dazu  dient  folgende  Festsetzung.  An  jeder 
Stelle,  an  der  ein  ruhendes  oder  sich  bewegendes  (punktförmig  gedachtes)  Elektron 
mit  der  Ladung  e  sich  befindet,  wird  auf  dasselbe  von  dem  Äther  eine  mecha- 
nische Kraft  ausgeübt  mit  den  Komponenten 

und  an  jeder  Stelle,  an  der  ein  sich  bewegendes  Elektron  mit  der  Geschwindig- 
keit o^py  vorhanden  ist,  wird  auf  dasselbe  eine  mechanische  Kraft  mit  den 
Komponenten  F,^A[yM-^N)e     , 

G^=A{ocJ^—yZ)e     , 

H^  =A{ßZ  -(KM)e 

ausgeübt.     Die   ganze   mechanische   Kraft,   die    auf   das   Elektron   ausgeübt  wird, 

ist  daher  „       „ 

F=F,-\-F^     . 

G^G^-]-G,     , 

Wir  benutzen  von  dieser  mechamschen  Kraft  immer  die  auf  die  Einheit 
der  Ladung  wirkende  Kraft  und  nennen  sie  die  vom  Äther  auf  die  Ladung 
ausgeübte  elektrische  Kraft.     Diese  hat  die  Komponenten 

f=X-\-A{yM-ßJV)    , 

^  =  Y+A{o^N-yZ)      , 

h=Z-i-A{ßL-oiM)    . 

Durch  Integration  über  das  Volumen  eines  Elektrons  erhalten  wir  dann  die  auf 
dasselbe  wirkenden  Kräfte  und  Drehungsmomente. 

101.  In  den  Nummern  I — VII  smd  die  allgemeinen  Gleichungen  für  die 
Verschiebungen  des  Äthers  bei  gegebener  Elektronenbewegung  und  für  die  Be- 
wegungen der  Elektronen  bei  gegebener  Atherverschiebung  enthalten. 

Aus  den  angeführten  Gleichungen  ergeben  sich  sofort  die  nachstehenden 
Folgerungen. 

a)  Smd   die  Bewegungen   der  Elektronen   (oc  ß  y)   gegeben   und    kennt    man 

XYZ,  LMN  in  einem  Moment  ^=  0,  so  kennt  man  sie  zu  allen  Zeiten.    Denn 

■^1  i^  j.  ^.    TTT         dX     dY     dz         ^  .  ,        ,     ^ 

aus  V  folgen  aus  diesen  die  Werte  -3- ,    -r-  ,    -3-  zur  Zeit   /  =  0    und    ebenso 

dz      ÖM     BN  °^       °^       ^' 

die  Werte  -^  ,   -^ ,   -;r-  zur  Zeit  /=  0,   also   die  Werte   von  XYZ,   ZMN 

Ot  Ol  Ol 

im  folgenden  Moment.  Man  muß  nur  noch  festsetzen,  daß  im  Unendlichen  XYZ 
und  ZMN  dauernd  verschwinden,  dann  gibt  es  keine  zwei  Lösungen  unserer 
Gleichungen. 

b)  Im  freien  Äther  ist  g  =  0 ,  die  Gleichungen  I  sagen  dann  aus,  daß  XYZ, 

ZMN  sich  mit  der  Geschwindigkeit  —  fortpflanzen. 

c)  Wenn  die  Elektronen  in  Ruhe  sind,  also  0(,ßy  verschwinden,  so  ist 
^x  =  -ST  »    ^y  =  -37  f    ^«  =  "äT  >    der  Strom  ist  nur  Verschiebungsstrom. 

d)  Die  Größen  XYZ,  ZMNseien  unabhängig  von  der  Zeit  (statische  und 
stationäre  Zustände).  -  '■ 


,  i  i 


(  , 


nl::    > 
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Dann   gelten  für  die  magnetischen  Verschiebungen  die  Gleichungen 

cN      dL       „        BL      dM 


(1) 

ferner  überall 

(2) 

und  m  der  Unendlichkeit 

(3) 

Daraus  folgt  zunächst 


cz         oy  ox        03  oy 


bx 


Z  =  Q  ,     M=Q  ,     7V=0 


Z  =  - 


d  ^i 


Af^-^,     N  = 


6x  '     "'*  dy 

Ai/J  überall  =  0 


diji 


und  aus  dem  Green  sehen  Satz 


hmAih{^h-l^''^>-f'''^-^- 


daß  überall 

ist. 


Z  =  0,     M=0  ,     iV=0 


Es  gibt  also  keine  magnetischen  Kräfte,  wo  nicht  bewegte 
Elektronen   vorhanden    sind. 

Die  elektrischen  Verschiebungen  besitzen  bei  statischen  Zuständen  ein 
Potential  (f,  sowohl  im  freien  Äther,  wie  innerhalb  der  Elektronen, 


•'»■    r\  > 

OX 

Im  freien  Äther  ist  überall 
in  den  Elektronen  nach  III 


y= 


d(p 
dy 


d(p 


A(p  =  0     , 


Aus    diesen    Bedingungen    ergibt    sich   bei    gegebener    Lage    der    ruhenden 
Elektronen  der  Wert  von  q),  nämlich 

fpär 

<p-J—  ■ 

Auf  jedes  Elektron  übt  der  Äther  eine  mechanische  Kraft  aus 


i<p 


)q> 


dx  oy  ö2 

Sind'  nur  'zwei  Elektronen  im  Felde  vorhanden  mit  den  Ladungen  ß^  und  e^  ,  po  ist 


^       "1  _i_  '^s 
(p  = • 

An  der  Stelle  des  Elektrons  1  mit  den  Koordinaten  x^^,  yi,  «i  siad  die  elektrischen 
Verschiebungen  vorhanden 

Nun  ist  -\  =»  ^^^  für  rj  =  0  selbst  =  0  ,  also 


-.2  _2 


SM 


Xi  =  ^  cos(r2  x) 


'S?*! 

'  !  1?  f 


i  1 


<  i  i  .  i 
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und  daher  wirkt  an  dem  Elektron  1  die  mechanische  Kraft  mit  den  Komponenten 

Die   Kraft  hat   also   die    Große  K=^^^    und  wirkt   in    der   Richtung  der  Ver- 

r'- 

bmduDgslinie  von  e^  und  e^ .     Mithin  gilt  das  CoULOMBsche  Gesetz  für  je 
zwei   ruhende   Elektronen. 

102.  Für  die  Berechnungen  der  Großen  XYZ,  LMN  bei  gegebenen  Elek- 
tronen mit  gegebener  Bewegung  ist  es  vorteilhaft,  das  skalare  Potential  (p  und 
die  Vektorpotentiale   U,  V,  IV  einzuführen  durch  die  Gleichungen 

dV      dW 


ans  denen  sich  ergibt 


z  = 

dz         dy 

dW      du 

M  = 

dx        dz 

du       dV 

N  = 

dy        dx 

X=  ' 

du     d<p 

dt        dx 

y=- 

dV  d<p 
dt        dy 

z  =  - 

dW  dcp 
dt        dz 

Bei   gewissen  berechtigten  Annahmen   erhält   man   für   die  Größen  UVW(p 
die  Differentialgleichungen 

d^U 
—^'^-^-\-^U=~4:7tAQ(x     , 

d^F 

d^W 
-A^-ö^  +  AJF=-4.nAey     . 

Diese  Differentialgleichungen  sind  die  Gleichungen  des  sogenannten  retardierten 
Potentials.  Unter  der  Annahme,  daß  in  unendlicher  Entfernung  die  bei  An- 
wendung des  GREENschen  Satzes  auttretenden  Oberflächenintegrale  verschwinden, 
hat  die  Differentialgleichung 

Ayj-A^-j^  =  —4.7ico     , 
die  Lösung 

worin  das  Integral  über  den  unendlichen  Raum  erstreckt  ist,  dif  em  Element 
des  Raumes  ist.  r  seine  Entfernung  von  Punkt  xyz,  iGx  welchen  w  berechnet 
werden  soll  (Anfpunkt)  und  [ü>J  der  Wert  von  cü  im  Element  d-/  ist,  aber 
nicht  m   dem  Moment  t,  für  welchen   das  y   an  xyz  berechnet  wird,  sondern 


-  '  i  I  I  U  '  '  "  ^  '  ,  i  ( 
'    i  H  1  i    i  w  ^  i  V  <  5 1  t  '^  i  '  ' 
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in  einem  früheren  Moment  o  =  t  —  Ar .  Ks  isL  am  Punkt  j^f y z'  allgemein 
(ü=f{x'y'z't)  und  es  ist  also  \(ü\=f{x'y^a)=f[x'y^,  t~Ar).  Dadurch 
ist  [ö)]  nicht  bloß  von  ocf y  ^  t ,  sondern  auch  von  xyz  abhängig,  da  diese  in  r 
vorkommen. 

103.  Da  das  skalare  Potential  cp  und  die  Vektorpotentiale  U,  V,  IV  sich  als 
retardierte  Potentiale  darstellen,  so  kann  man  den  Anteil,  den  jedes  Volumen- 
element des  Raumes  an  einem  Aufpunkt  zu  einer  Zeit  t  heivorbnngt,  angeben. 
Er  hangt  ndmhch  von  den  Werten  von  g,  ga,  Qß,  gy  ab,  die  an  dem  Volumon- 
element  zu  einer  früheren  Zeit  a  geherrscht  haben.  Aus  den  Potentialen  leiten 
sich  die  elektnschen  und  magnetischen  Verschiebungen  ab  und  aus  diesen  die 
Kräfte  F,  G,  H,  die  an  einem  Elektron  angreifen,  wobei  man  aber  auf  die  Aus- 
dehnung der  Elektronen  Rucksicht  zu  nehmen  hat.  Auf  diese  Weise  gelangt  man, 
wie  zuerst WiECHERi"!  zeigte,  dann  Schwarzschild-  und  H.  A.  Lorentz"  weiter  aus- 
führten, zu  einem  Ausdruck  für  das  elektrodynamische  Elementargeaetz,  djis  eine 
gewisse   entfernte  Ähnlichkeit  mit  dem  Ci.AUSiusschen  Gesetz  (oben  S.  H28)  zeigt ''. 

§  28.    Die  Elektronen  in  Körpern. 

104.  Die  Größen  o(^ßy  sind  die  wirklichen  absoluten  Geschwindigkeiten  diT 
Elektronen.  Diese  können  sich  aus  mehreren  Geschwindigkeiten  zusarameiiBctzen. 
Es  können  nämlich  die  Elektronen  in  einem  Körper  vorhanden  sein  und  der  ganze 
Körper  kann  sich  mit  einer  Geschwindigkeit,  deren  Komponenten  tc/j.  ,  rvy,  w,  sind, 
fortbewegen.  Außerdem  aber  können  die  Elektronen  auch  noch  relativ  zu  dem 
Köqjer  Bewegungen  ausführen,  deren  Komponenten   u^^UyHa  sind.     Dann   ist 

ß    =    Wy    -\-    Uy  , 

y  ==  7£/,    -|-  Ug         . 

Wenn  ?c.v,  7e>y,  w^  =  0  sind,  so  beziehen  sich  unsere  Gleichunge'n  auf  ein  ruhendes 
System.  Wir  wollen  solche  zuerst  ins  Auge  fassen  und  die  Geschwindigkeiten 
der  Elektronen  in  einem  ruhenden  System  jetzt  mit  UxUyU,  bezeichnen. 

Es  möge  zunächst  angenommen  werden,  daß  eine  große  Anzahl  IClcktroneu 
in  emem  sehr  kleinen  Räume  vorhanden  seien,  den  wir  ein  Molekül  nennen. 
Die  Elektronen  sollen  sich  in  diesem  Räume  bewegen,  jedoch  sollen  sie  die 
Grenze  des  Raumes  dabei  nicht  ubernchreiten.  Außerhalb  des  Moleküls  soll 
keine  Ladung  vorhanden  sein. 

Da  das  Molekül  im  Äther  festliegt,  so  können  wir  einen  Punkt  dtisaelben  0 
als  Anfangspunkt  unseres  Koordinatensystemes  nehmen.  Irgend  ein  anderer 
Punkt  Q  des  Moleküls  möge  dann  die  (sehr  kleinen)  Koordinaten  <f  ?;  C  haben,  ein 
Punkt  P  außerhalb  die  Koordinaten  xyz.    Die  Entfernung  OF  sei  mit  E  bezeichnet. 

Dann  läßt  sich''  für  ein  solches  Molekül  jede  der  obigen  Funktionen  xjt  nä,ralich 

(dif  .    ^ 

v  =  /—  m 

darstellen  durch  i     zi  n\  a    ix^w  a    /r  n 

,;,  _  ^  _  -^-  f  W  \  _  ^    W\  __    ^    /M\ 
^       £        dxXEJ       'dy\E)        dz\B}     ' 

v^omi  N  =  j dx  0}  i    [a]=jdr^(0,    bo^jdxrioi,    c^^jdr^co    ist. 

105.  Wenn  alle  Elektronen  ip  dem  Molekül  ruhen,  so  daß  u^t  Uy,  Ug  gleich 
Null  smd,  und  wenn  zweitens  ebensoviel  positive  wie  negative  Elektronen  in  dem 

^  E  WiECHERT,  Drudes  Ann.  4.  667.  1901.  —  2  K.  Schwahzscihld,  Gott.  Nachr.,  Matl».- 
piys.  Klasse  J903  126,  132,  Phys.  Zeitsehr.  4.  431.  1903.  —  3  H.  A.  LoHKNTZ,  Enzykl.  d, 
math  Wissensch.  V,  2.  199.  1904.  —  +  S.  aucli  A.  W.  CONWAY,  Trans,  Dubl.  Soo.  (2)  8,  53, 
1903.  —  E.  T.  WHnTAKER,  Proc.  Math.  Soc.  (2)  1.  367.  1904.  —  6  Siehe  H.  A.  LOBINI^», 
Enzykl    d    math  "Wissensch  V,  2.  177.  1904.  ■  '  . ' 
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Molekül  vorhanden  sind,  dann  sind  nur 

fg^är,     JQrjdT,     fg^dr 

eventuell  von  Null  verschieden.     Ist   das   der  Fall,   so    nennen   wir   das  Molekül 
elektrisch  polarisiert  und 

)p^=JQ^dr,     p^=fQr]dr,     p^=jQCdr 

sind  die  Komponenten  des  elektrischen  Momentes. 

Em  solches  Molekül  bringt  nur  elektrische  Verschiebungen,  keine  maj^iietischeu 
hervor.     Die   elektnschen  leiten  sich  von  einem  Potential 


(P 


dm                    dcp                    dm 
ab,  so  daß  X=—^,    ¥= ^,    Z  = ^    ist 

öx  oy  öz 

Sind  die  elektnschen  Momente  mit  der  Zeit  veränderlich,  so  entstehen  natür- 
lich magnetische  Kräfte.     Die  Komponenten  des  Vektorpotentials  werden  nämlich 

E      dt     '  E      dt     '  E      dt        ' 

Wenn  speziell  die  Größen  pj,  pg ,  pj  sich  einfach  periodisch  ändern,  so  kann 
man  das  Molekül  als  eine  einfache  Lichtquelle  ansehen.     Ist  etwa 

pj  =  ^co82jr^^  +  £J,      pg  =  0,      pä  =  0     , 

so  wird  [pj]  =  ^cos2  n  (— T  "1"  ^)  >  ^enn  —  =  —  gesetzt  wird. 

Man  erhalt  auf  diese  Weise  die  Formeln  von  Hertz  (oben  S.  878  \.)  für  die 
elektrischen  und  magnetischen  Kräfte  eines  hnearen  unendlich  kleinen  Oszillators. 

106.  Wenn  in  dem  Molekül  die  Elektronen  symmetrisch  um  den  Mittelpunkt 
\  erteilt  sind  und  auch  bei  der  Bewegung  derselben  diese  Symmetrie  erhalten 
bleibt,  so  ist 

[g^dr    =0,        lQr]dr    =0,        fgCdr    =0     , 

( QUj,dr  =  0  ,        jguydx  =  0  ,        fgUgdr  =  0     . 

Die  Trägheitsmomente  und  Deviationsmomente  des  Moleküls  um  die  drei  Koordi- 
natenachsen sollen  nun  bei  der  Bewegung  der  Elektronen  unverajidert  bleiben. 
Das  ist  z.  B.  der  Fall,  wenn  die  Elektronen  m  zyklischer  Bewegung  begriffen  sind. 
In  diesem  Fall  läßt  sich  das  Molekül  als  ein  magnetisches  ansehen.  Die 
magnetischen  Momente  in  bezug  auf  die  drei  Achsen  sind  dann 

m^  =  AJq UgTjdx  ,       niy  =  AJqu^C^x  ,       m^  =  AJq  Uy^dx     . 

Die  gesamte  Ladung  des  Moleküls  soU  dabei  Null  sein,  also    [q  dx  =  0  . 

Das  skalare  Potential  99  und  die  Vektorpatentiale  C/F IV  eines  solchen  Mole- 
küls haben  die  Werte 

93=  0     . 

d    [m^]        d    [niy] 


v= 
w= 


oy    E  dz    E 

dss    E  dx    E  )     ' 

1  g     W\ 

dx    E  dy     E  ) 
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107.  Die  dielektrischen  Eigenschaftea  einer  Substanz  werden  durch 
die  Annahme  einer  grolien  Zahl  von  polarisierten  Molekülen  erklart  Sind  p,,  p^,,  p, 
die  elektrischen  Momente  eines  Moleküls  und  sind  i\^Molekule  m  der  Volumen- 
einheit  enthalten,  so  setzen  wir 

^,  =  JVp,,     '^,  =  J^p,,     %  =  Np, 
und   bezeichnen  ^ßj^ßySßj  als  die  elcktnschen  Momente  der  Volumeneinheit.     Die 
Dichtigkeit  der  von  den  Polarisationselektronen  herrührenden  Elektrizität  ist  dann 


dx  dy  dz 

Sind  in  einem  Körper  frei  bewegliche  Leitungselektronen  mit  der  Dichtigkeit  o 
und  Polarisationselektronen  vorhanden,  so  ist  die  Dichte  der  Elektrizität  im  Korpel 

Die  Größe  q'  ist  diejenige,  die  Hertz  aJs  Dichtigkeit  der  freien  Elektrizität, 
die  Größe  q  diejenige,  die  er  als  Dichtigkeit  der  wahren  Elektrizität  be- 
Keichnet  (s.  Bd.  4t,  S.  85  f.).    Die  elektrischen  Verschiebungen  in  einem  Körper  sind 

Um  diese  Gleichungen  auf  die  Maxwell  sehe  Form  zn  bnngen,  hätten  wir  zu  setzen 

}i==eX,     also     ?ßj  =  (£-l)Z 

Die  Polarisationsmomente  sind  also  der  elektrischen  Kraft  proportional  Es  läßt 
sich  das  erklären,  wenn  man  annimmt,  daß  die  Elektronen  eines  Moleküls  duich 
eine  Art  elastischer  Kräfte  zusammengehalten  werden,  ihre  Verschiebung  ist  dann 
der  elektrischen  Kraft  proportional.  Aus  der  näheren  Betrachtung  solcher  Kräfte 
ergibt  sich,  daß  bei  ruhenden  Molekülen  (statischen  Zustanden)  die  Dielektnzitats- 
konstante  e  den  Wert  hat 

'       l-Npil+s)     ' 

Darin  bedeutet  N  die  Zahl  der  polarisierten  Moleküle  pro  Volumeneinheit  und  p 
und  s  sind  Konstanten,  die  von  der  Verteilung  und  Lagerung  derselben  abhängen. 
Für  den  Fall,  daß  die  auftretenden  elektrischen  Kräfte  nicht  konstant,  sondern  mit 
der  Zeit  (periodisch)  veränderlich  sind,  werden  die  Beziehungen,  indem  man  die  träge 
Masse  der  Moleküle  berücksichtigt,  zwischen  Kraft  und  Verschiebung  komplizierter, 
«a  tritt  in  den  Ausdruck  für  ß  die  Periode  ein,  wie  bei  den  Darstellungen  der 
optischen  Absorption  und  Dispersion  gezeigt  wird.  (S.  darüber  Bd.  6,  S.  1319  ff.) 
108.  Die  Leitungsfähigkeit  von  Metallen  und  Flüssigkeiten  läßt  sich  in 
folgender  Weise  einführen.  Wenn  in  der  Volumeneinheit  eine  Anzahl  N  von 
gleichen  Leitungselelctroneii  vorhanden  sind,  jede  mit  der  Ladung  e,  die  sich  mit 
der  Geschwindigkeit  u  bewegen,  so  ist  die  mechanische  Kraft,  die  auf  sie  wirkt, 
wenn  wir  zunächst  \on  dem  magnetischen  Teil  derselben  absehen 

F=^N&X,       G^NeY,       H^NeZ    . 

Im  Falle  stationärer  Strömung  nehmen  wir  an,  daß  diese  Kraft  einem  von  den 
ungeladenen  Teilen  ausgehenden  Widerstände  gleich  ist,  der  der  Geschwindigkeit 
der  Bewegung  und  der  Zahl  der  bewegten  Elektronen  proportional  ist.  Sind  Ux,Uy,  //« 
die  Komponenten  der  Geschwindigkeit  und  k  der  Koeffizient  der  Reibung,  so  wird 

N6X=kJ^u^,       NßY==kNuy,      NeZ^kNu,    , 
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Die  Komponenten  der  Stromdichtigkeit  setzen  wir 

worin  Q  =  N'ß  ist,  also  wird 

Die  Große  — —  bezeichnen  wir  als  die  Leitungsfahigkeit  A.     Smd  mehrere  Arten 
k 

von  Elektronen   vorhanden   mit   den  Ladungen  e^e^  -  ■  • ,    der  Zahl  pro  Voliimen- 

emheit  iV^JV^...  und  den  Widerstandskoeffizienten  k^  k.^  .  .  .  ,  so  ist 

und  es  wird  (J^^AX,       ^,  =  Xy,       ©,  =  ^2     ,  j 

woraus  sich,  wie  m  der  MAXWELLschen  Theorie,  alle  Eigenschaften  der  Leiter 
bei  statischen,  stationären  und  vanablen  Zustanden  ergeben. 

Diese  Behandlung  der  Bewegung  der  Elektronen  in  einem  Leiter  ist  eine 
mehr  summarische.  Die  spezielle  Behandlung,  aus  welcher  sich  eine  Anzahl 
spezieller  Beziehungen  ergeben  werden,  wird  weiter  unten  (S.  927  if.)  ausgeführt 
werden. 

Dadurch,  daß  \^'ir  den  Ansatz  machten 

haben  wir  nur  den  ersten  Teil  der  Kraft  als  auf  die  m  einem  Metall  strömenden 
Elektronen  wirksam  angenommen. 

Der  von  den  magnetischen  Verschiebungen  abhangige  Teil  der  Kraft 

F^  =  A{,yM-ßN)& 

zerfallt,  wenn  der  ganze  Leiter  die  Translationsgeschwindigkeit  w^,  Wy,  iv^  hat 
und   die  Elektronen  die  relative  Eigengeschwindigkeit   dazu   7^^.,  Uy,  u^  haben,    in 

Fl  =  A{w^M-WyN)e     und     F{'  =  A{u,M  —  UyN)e     . 

Der  erste  Teil  enthält  die  durch  magnetische  Kräfte  erzeugten  Induktionsströme. 
Der  z^'eite  Teil  gibt  die  mechanische  Kraft,  die  auf  einen  stromdurchflossenen 
Leiter  in  einem  Magnetfeld  wirkt.  Enthalt  der  Leiter  mehrere  Elektronenarten 
mit  \erschiedenea  Eigengeschwindigkeiten,  so  gibt  der  letzte  Teil  auch  die  Er- 
klärung für  das  HALLsche  Phänomen  und  die  damit  m  Zusammenhang  stehenden 
Erscheinungen!  (s.  unten  Nr.  131  f.). 

109.  Die  Elektronentheorie  der  Magnetisierung  hat  die  paramagnetischen  und 
diamagnetischen  Eigenschaften  der  Korper  auf  Gnindlage  der  Annahme  von 
magnetisierten  Teilchen,  d.  h.  von  in  zyklischer  Bewegung  begriffenen  Elektronen 
zu  erklären.  Die  diamagnetischen  Erscheinungen  kommen  in  derselben  Weise 
zustande,  wie  bei  der  W.  WEBERschen  Theone,  durch  Induktionswirkungen.  Die 
Erklärung  der  paramagnetischen  Erschemungen  muß  verschiedene  andere  Hypo- 
thesen benutzen  2 .  Indem  man  die  Elektronen  m  Bewegung  annimmt,  ergibt  sich,  daß 
in  magnetischen  Feldern  Drehung  der  Polarisationsebene  stattfinden  muß*. 

110.  Sind  in  einem  Körper  sowohl  Leitungselektronen,  wie  Polarisation g- 
elektronen  und  Magnetisierungselektronen   vorhanden  und   alle   in  Bewegung,    so 

1  C.  H  "Wind,  Arch,  n^erL  (2)  1  119.  1898.  —  E.  RmcKB,  Drudes  Ann,  2  835.  1900.  — 
P.  Drude,  ibid.  1  566.  1900;  3  369  1900.  —  E.  van  EvERnrnGKN,  Arch.  nierl  (2)  5.  453 
1900;  8.  294  1901  —  J  J.  Thomson,  Rapport  Congrfes  de  phys.  3.  138  1900.  —  2  W.  Voigt, 
Drades  Aoil  9.  115.  1900  —  S.  auch  J.  J.  Thomson,  Congrfes  de  phys.  3  148  1900;  PM. 
Mag.  (6)  6.  673.  1903  —  H.  A.  Lohentz,  Enzykl.  d.  math  "Wissenscli.  V,  2.  230  ff.  1904.  — 
3  Siehe  W  Voigt,  Wied  Ann.  67.  351.  1899  —LH  Siertskma,  Akad.  Amst^sxdam  I902.  499. 
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rührt  der  entstehende  Strom  nicht  bloß  von  den  Leitangselektronen  her,  sondern 
auch  die  andern  Elektronen  tragen  zu  dem  Gesamtatrom  gewisse  Beträge  bei. 
Das  Produkt  aus  der  Dichte  q  und  der  Geschvnndigkeit  Ujc ,  Uy ,  «^  gibt  nach 
der  Grundannahme  den  Strom  an  einer  Stelle.  Handelt  es  sich  una  Mittelwerte 
aus  vielen  Elektronen,  so  ist  der  Mittelwert  qÜx  für  die  Leitungselektronen  in 
der  Volumeneinheit  die  Stromdichtigkeit  u  des  Leitungsstroms.  Der  Mittelwert 
von  qv^.  fui   die  Polarisationselektronen  hat  die  Komponenten 

d^      b_%       b^ 
dt  '      dt   '      dt      ' 

und   er  addiert  sich  in   einem  polariaierbaren  Körper  zu  dem  Leitungsstrom. 

Für  einen  bewegten  Koqjer,  der  die  Geschwindigkeit  jVrrWpWs  hat,  tritt  an 

Stelle  von     -^   vielmehr   —^"  auf,  wobei 

Die  beiden  letzten  Glieder  stellen  denjenigen  Strom  dar,  der  durch  die  Bewegung 
eines  polarisierten  Dielektrikums  entsteht,  den  sogenannten  Rontgenstrom  (wie 
ihn  Poincar£  genannt  hat).  Die  Versuche  von  Eichenwald  ^  haben  gezeigt,  daß  für 
diesen  gerade  die  Polarisationen  ^j:^j,5ßa)  nicht  wie  in  der  HiiRTZschen  Theorie 
die  vollständigen  Verschiebungen  36^8  iii  Betracht  kommen  (s.  oben  S.  887). 
Ebenso  ist  von  Wilson ^  die  Beziehung  zwischen  der  elektrischen  Verschiebung 
und  der  elektrischen  Kraft  in  einem  im  Magnetfeld  bewegten  Dielektrikums  nach 
der  Elektronentheone  bestätigt  worden. 

§  2g     Kathodenstrahlen. 

111.  Die  Erklärung  der  Eigenschaften  der  Kathodenstrahlen  durch  bewegti' 
Elektronen  ist  zuerst  von  J.  J.  Thomson"  gegeben  worden  und  er  hat  auch  zuerst 

die    bei   dieser  Erklärung  maßgebenden  Größen,   das  Verhältnis         der   Ladung 

eines  Teilchens  zu  seiner  Masse  und  die  Geschwindigkeit  o  der  Bewegung  der 
Teilchen  ermittelt.     Seme  Betrachtungen  sind  von  verschiedener  ArL 

a)  Ein  schmales  Bündel  von  elektrischen  Teilchen,  deren  jedes  die  Masse  vi 
und  die  Ladung  e  hat,  sei  in  Bewegung.  Wenn  JV  solchpr  Teilchen  durch  einen 
Querschnitt  hindurchgehen,  so  ist 

die  Elektnzitatsmenge,  die  sie  durch  den  Querschnitt  transportieren. 

Ist  o  die  Geschwindigkeit  dieser  Teilchen,  so  ist  ihre  kinetiische  Energie 

Es  ist  also  rr,        1    _ 

T        1   «i    2 

E       2   e 
Indem  man  die  transportierte  Ladung  und  die  Energie  (durch  die  Wärmewirkang) 

mißt,  erhalt  man  eme  Kombination  von  —  und  v^ . 

m 

b)  Wenn  diese  Teilchen  sich  in  einem  magnetischea  Felde  bewegen,  dessen 
Starke  H  ist  und  wenn  sie  zunächst  eine  Geschwindigkeit  senkrecht  zu  den  Kraft- 
linien haben,  so  erfahret),  sie  eme  Krümmung  ihrer  Bahn.  Da  ^  v  y  gleich  der 
Starke  t    des  Konvektionsstromes   ist  (g  =«  Dichtigkeit,   q  =  Querschnitt)   und   da 

1  A.  EiCHENWYLD,  Drudes  Ann.  ]J..  l.  421.  1903;  13  9191  1904.  —HA.  Lorentz,  Enzykl. 
d.  math  Wissensch.  V,  2.  210.  19041  —  2  H.  A.  Wc^soN,  Phil.  Trana.  204.  A  121.  1904.  — 
3  J.  J.  Thomson,  Phil.  Mag   (5)  44.  293.  1897. 
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qqdl  gleich  der  auf  der  Strecke  dl  vorhandenen  Ladung  e  ist,  so  ist  qvqdl  ==tdl 
=■  ev .  Die  senkrecht  ablenkende  Kraft,  die  durch  das  Feld  IT  bewirkt  wird,  ist 
nun   C  =  ITidl  =  JUev ,    sie   hat   die   Richtung  der  Normale    der  Bahn    und   ist 

daher  auch  = ,  wo  p  der  Krümmungsradius  der  Bahn  ist.     Folglich  ist 

Q 

mv^        „ 
=  He  V     , 

Q 
also 

'''  TV 

—  v  =  Ho     . 
e 

e 
Aus   a)  und  b)  kann  man   also    —    und  v  bestimmen.     Das  war   die  erste 

Methode  von  Thomson.  ^ 

c)  Eine  weitere  Beziehung  erhält  man,  wenn  man  die  Kathodenstrahlen 
durch  die  senkrecht  zu  ihrer  Bewegung  sich  erstreckenden  Kraftlinien  eines 
elektrostatischen  Feldes  ablenken  laßt.  Ist  F  die  Stärke  des  magnetischen  Feldes 
und  ßj   der  Krümmungshalbmesser  der  Bahn,  so  ist 

m  v^        „ 
=Fe     , 

Qx 

also 

—  vi  =  /Pp, 
e 

Eine  Kombination  der  Fälle  i  und  c  hat  Kaufmann  bei  seinen  Versuchen  gleich- 
zeitig benutzt  1. 

d)  Ist  die  Potentlaidifferenz  zwischen  Kathode  und  Anode  (cp  —  (Pq)  =  V, 
so  ist  die  Arbeit  der  elektnschen  Kräfte,  wenn  sich  ein  — e  Teilchen  von  der 
Kathode  zur  Anode  bewegt,  eV.  Diese  Arbeit  muß  gleich  dem  Zuwachs  der 
lebendigen  Kraft 

sein,  also  ist 

Allerdings  kennt  man  Vq  mcht,  aber  man  kann  es  als  klein  voraussetzen.  Die 
Kombination  von  d  (bei  Dq  =  0 ,    V=  cp  —  cp^  gesetzt)  mit  b  ergibt 

Q  }(   2   m  cp  —  cp^ 

Die  Krümmung  des  Kathodenstrahls  in  einem  Magnetfeld  ist  umgekehrt  pro- 
portional der  Wurzel  aus  der  durchlaufenen  Spannungsdifferenz.  Dies  ist  von 
Kaufmann  2  bestätigt. 

Diese  Betrachtungen  smd  elementar,  sie  erfordern  eine  Vertiefung  durch 
die  genaue  Untersuchung  der  Bewegung  eines  Elektrons  unter  dem  Einfluß 
äußerer  Kräfte  und  der  von  ihm  selbst  ausgehenden  Kräfte. 

§  30.    Das  ZEEMANsche  Phänomen. 
112.    Eine  Erscheinung,  die  sich  durch  die  Elektronentheorie  leicht  in  ihren 

Grundzugen    erklären    läßt    und    auf    denselben    Wert    von    —    führt,    der    bei 

m 
Kathodenstrahlen  gefunden  wurde,  ist  das  ZEEMANsche  Phänomen.     Auf  ein  elek- 

1  AJlgemeinere  Betrachtungen  bei  E.  RmcKE,  Dmdes  Ann.  4.  378    1901;  7.  401.  1902.  

J.  J.  Thomson,  Conduction  of  electncitv  thiough  gazes.    Cambridge  1903    79  ff  2  W   Kauf- 

iiANN,  Wied    Ann.  61,  544.   1897         " 
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tnsche3  Teilchen  von  der  Masse  m ,  das  sich  bewegt  und  vermöge  der  materiellen 
Teile  der  Nachbarschaft  nach  dem  Anfangspunkt  mit  einer  dem  Abstand  proportio- 
nalen (quaaielastischen)  Kraft  hingezogen  wird,  wirken  noch  die  Kräfte 

F=  e\X+  A{y M—  ß N)]     usw.  (oben  S.  902). 

ein.     Es  wird  also 


ä'x 


m 


in 


-k'^x  -\-  e 


-/&2r  +  e 


=  -k'^z  +  e 


X^A 


dt  dt 


,,  dx  ,_       dz  _ 
^     ^  dt  dt 


In  den  Verschiebungen  XYZ,  LMN  stecken  sowohl  die  durch  äußere  Ursachen 
hervorgebrachten,  wie  auch  die  durch  die  Bewegung  des  Elektrons  selbst  er- 
zeugten. Vernachlässigen  wir  die  letzteren  und  nehmen  wir  nur  ein  äußeres  mag- 
netisches Feld  von  der  Stärke  -ST  in  der  Richtung  der  :<;-Achse  wirkend  an,  so  wird 


;;/ 


in  - 


m 


d^x 

djy_ 
'di^ 
d'^s 
~di^ 


dz 


^-k'^y^QA  —  H 

dt 


Betrachten  wir  die  Strahlen,  die  sich  m  der  Richtung  der  s-Achse  fort- 
pflanzen, also  transversal  zum  Magnetfeld,  so  können  für  diese  nur  die  Schwin- 
gungen m  der  Richtung  der  x-  und  ji^-Achse  in  Betracht  kommen.  Dnrch  Auf- 
lösung dieser  Gleichungen  findet  man,  daß  sich  in  der  Richtung  der  s -Achse 
drei  Schwingungen  fortpflanzen  mit  den  Gleichungen: 

X  =  CcobSteI  ,  —     V 


wenn 


y^  =  Z>i  C082  71  [-7   — 

(z 

y^  =Z?2  COS  2  Jll-, 


27t 


271 


ist,  also  wird 


oder,  da  T^  und   T^ 


j ]^ 


\/ 


1  + 


eAJI 


2nM 
wenig  von  T  verschieden  sindj 


AT   e  rr 
In  m 


271  m 
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Wir  erhalten  also  einen  Strahl  J_  ICraftlinien  polarisiert,  zwei  andere  ||  Kraftlinien, 
dem  ZcEMANschen  Triplet  entsprechend. 

In  derselben  Weise  geben  die  obigen  Gleichungen  für  das  Licht,  das  sich 
m  der  Richtung  der  jc-Achse  fortpflanzt,  zwei  zirkalarpolarisierte  Strahlen,  einen 
rechts-  und  einen  linkspolarisierten,  mit  verschiedener  Geschwindigkeit,    wodurch 

sich    das   ZEEMANsche    Doublet   erklart.     Für  die   Große    —    ergab    sich    aus    den 

ZEEMANschen  Beobachtungen  angenähert  der  aus  den  Kathodenstrahlen  bekannte 
Wert.  Auch  zeigte  der  Sinn  der  Drehung,  daß  es  sich  um  negative  Elektronen 
handelt.  Die  Abweichungen  von  den  einfachen  hier  besprochenen  Verhaltnissen 
suchte  LoRENTzi  durch  seine  Theone  komplexer  Ionen  zu  erklaren. 

§  31.    Der  Einfluß  der  Erdbewegung  auf  elektrische  Vorgänge. 

113.  1.  Ein  geladener  Kondensator,  der  infolge  der  Translation  der  Erde 
mit  dieser  durch  den  ruhenden  Äther  sich  bewegt,  erzeugt  einen  Konvektionsatrom. 
Die  Ladung  und  Entladung  eines  solchen  Kondensators  wurde  vermöge  der 
mechanischen  Kräfte  des  Äthers  auf  die  Elektronen  einen  Stoß  auf  den  Konden- 
sator hervorbringen  können.  Die  Versuche  von  Trouton^,  einen  solchen  Stoß 
nachzuweisen,  gaben  negative  Resultate,  weil  die  Empfindlichkeit  seiner  Versuchs"- 
anordnung  nicht  groß  genug  war 3.  Aber  auch  eine  viel  empfindlichere  Anord- 
nung von  Trouton  und  Noble*,  die  zum  Nachweis  des  Stoßes  ausgereicht  hätte, 
gab  ein  negatives  Resultat.  Durch  dieses  negative  Resultat,  einen  Einfluß  der 
Erdbewegung  auf  elektrische  Vorgänge  zu  konstatieren,  sowie  durch  alle  anderen 
in  dieser  Richtung  sich  ergebenden  negativen  Resultate  wurde  Lorentz  veranlaßt, 
eine  Änderung  der  Dimensionen  der  Körper  infolge  der  Erdbewegung  anzunehmen 
und  diese  in  die  Theorie  einzuführen". 

2.  Em  konstanter  Strom  mußte  vermöge  der  Translation  durch  die  Erde 
auf  ruhende  Elektronen  außerhalb  eine  Kraft  ausüben.  Diese  Kraft  kommt  aber 
nicht  zustande,  da  sich  auf  der  Oberflache  des  Leiters  durch  dieselbe  Kraft  eine 
Kompensationsladung  entwickelt,  welche  diese  Wirkung  nach  außen  aufhebt". 

3.  Auch  auf  die  Starke  der  Induktionswirkungen  zwischen  zwei  Strömen  übt 
die  Erdbewegung  keinen  Einfluß '. 

4.  Der  Einfluß  der  Erdbewegung  auf  optische  Erscheinungen  ist  in  Bd.  ($, 
S.  1364  ff.  behandelt. 

§  32.     Erhaltung  der  Energie. 

114.  Wir  nehmen  ein  beliebiges  System  von  sich  bewegenden  Elektronen 
an.     Auf  jede  Ladung  wirkt  eine  mechanische  Kraft  (S.  902) 

F=e\_X-YA{yiM-ßN)\,     6^  =  ß[y+^(«iV-/SZ)] ,    H=e{Z^A{ßL-OiM)\     . 

Wenn  das  Elektron  sich  um 

dx  =  o.dt ,     dy  =  ßdt ,     dz  =  y  dt 

bewegt,   so   ist   die   Arbeit,   die   diese  Kräfte  leisten   (da   die   magnetische    Kraft 
senkrecht  zur  Bewegungsnchtung  wirkt,  trägt  sie  zu  der  Arbeit  nichts  bei), 

6JV'^& dt{XK  -{-Yß+  Zy)     . 

1  H  A  LoEENTz,  Wied.  Aon.  63  278.  1897  S  dagegen  die  Bemerktmgen  von  H  PoiN- 
CARi,  ElectnciW  et  optique,  2.  Anfl ,  533  flF  1901.  —  E.  Rieckb,  Phys,  Zeitsclir  3.  406.  1902.  — 
2  F  T  Trouton,  Dublin  Roy.  Soc.  Trans  {2)  7.  379  1902.  —  3  H  A  Lokentz,  Amsterdam  Pro- 
ceedings  12  830.  1904.  —  4  F.  T  Troüton  und  H  R.  Noble,  Phil.  Trans  London  A  202  165. 
1903  —  5  H.  A.  LoBENTZ,  Proc.  Amsterdam  12.  809.  1904.  —  9  H,  A  LoRENTZ,  Enzyklopädie 
S.  360  —  J  Königsberger,  Ber,  Natiiif.-Ges  Fteibutg  i  B.  13.  95.  1903.  —  ^  Th.  des  Coodkes. 
Wied.  Ann    38    71    1889.  —  A  LdSnabd,  F.clau:   glectr   18    330,  360,   1898 
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oder 


Die  Arbeit  für   alle  Elektronen   erhalten   wir   durch  Samination  über  den  Raum. 
Setzen  wir  sie   =  d  TP'',  so  ist 

d  IV  =  dtJQ  dr{Xoc-\-Yß+  Zy)     . 
Nun  ist  nach  den  Grundgleichungen  {S.  900) 

^^  ~  i7tA\  örr        Til       4:  TT    dt 

4.J1AJ       L     Xds         dy/  \dx         dz}    '        \dy         (xl 

AjtJ       \      r)/  ^        dt  ^         dt) 
r 

dl^  =  -^  / rfr  -.- ( VN-  ZM)  +  ~  {ZL  ~  XN)  -|-   ,    {KAI -    IV.) 
•i3r.4j       L  oa;  '  '        dy  dz 

-^  /  aTt  (Z2  +  F2  _|_  z^'}  =  6",.      (elektrische  EiierRif), 
—  /  flfr  (Z^  +  il/^  +  -A^ä)  ==  ^s"^^    (magneliachc;   Enortfie), 

I  TTj 


Setzen  wir 


so  wird 


dt 

4:71  A, 


d(ü  [( YN—  ZM)  co8(«  ä;)  +  {ZL  —  AW)  coa(/;.v) 

-h(^iW— yZ)cos(«s)|     , 


wobei  O  die  Oberfläche  des  Raumes  und  n  die  nach  innen  gezogene  Normair 
ist.  Bezeichnen  wir  wie  früher  (S.  842)  die  Komponenten  des  Strahlvektors 
mit  ©^©_y©a  und  die  Komponente  nach  der  Normale  mit  ©„,  so  ist 

Q^^-'^(ZM-YN)     , 


©. 


4,7t  A 

1 

4,7i~A 


{XN~  ZL)     , 
{YL-XM)     , 


und  die  rechte  Seite  wird 
also  wird 


dtjdco  ©„     , 
ö  IV '\-  dS  ==  dt(^„  dm     . 


Die  Zunahme  der  elektromagnetischen  Energie  des  Raumes  vermehrt  um  di^ 
von  den  Kräften  geleistete  Arbeit  ist  gleich  der  dur<^>  die,  Qb^rtätC:]!«!  ela«- 
gestrahlten  Energie.  .  *  '  '  *  ;  .  ^         \  ,  "f  -  ■■  -,  \ 


Ä  A 
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§  33.   PonderomotorLsche  Kräfte  und  elektromagnetische  Bewegungsgröße. 

115.  In  einem  Körper  sei  eine  Anzahl  von  Elektronen  vorhanden.  Wir  be- 
rechnen die  Translationskräfte  (der  Kurze  wegen  nicht  Drehungsmomente),  die  auf 
den  Körper  ausgeübt  werden.   Die  a: -Komponente  dieser  ponderomotorischen  Kraft  ist 

E  =  IF=2eX-\-A2:e{yM-ßN) 

=  JQXdx-\-AlQ{yM-ßN)dT     . 

Wir  setzen  ^     /  3  »^       n  »n  ^     3  ^ 

1      dM       aN\        A     dX 


in\  dz         dy  j       in    6t 

"^^  _  udx  ,Qy_,^ 

^^  4:7t\dx  "^  dy  "^   ds 
Dann  ist 


Nun  ist 


und  da 


r  dV       f       6  C         dX 


ist,  so  ist 
also 


J^^ 

dZ 

dY 

^a/ 

dy 

dz 

^  dt 

dx 

~   dz 

dZ 

dx 

,dN 

dV 

dX 

^  dt 

~  dx 

dy 

dx 

dy 

dN 

dy- 

dx 

^  dt 

Ebenso 


also 


f    dy  f  C     dY  C     dN 

/  X-^  dx=-    XYcoaimy)  dco  -  /  Y-j-  dx+AJ  Y-^  dx 

i  X-^dT=  —jXZcos{n,z)dco  —  /  Z^-dr  —  Ai  Z^-dx 
0 

S=  ~T~\  dm X[y  co&{nty)  +  Zcos(«,ä)] 


Bd  V. 
£Iektriatät 


Die  Elektroueutheone. 
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Durch  weitere  Umfonnung  ergibt  sich  also 


S  =  —  --  f  d(oX\  ycos («,;')  +  Z  cos(«,  s)] 


/  ii(oZ[Mco3{niy)  +  N cos {7fis)\ 

4:71 


SjrJ        ox 

Q  TCj  OX 


4:7iJ       \      dt  dt  dt  dt 


Setzen  wir 


XcoB{ntX)  +  Ycos{n,y)  +  i^cos(«,-5)  =  P„ 
L  cosC^^^ä:)  -1-  Mcoa{niy)  -\-  JVcoa{niS)  =  (2« 

und  bedenken  wir,  daß  (S.  842) 

1 


©.= 


4:JtA 


{ZM-  VN) 


war,  so   ist 


£■ -f-    da)  [XFn  —  X^  cos  (»/«)! 

4?rJ 
ü 

—  -—  I  d(ü  \LQu  —  i^^  cos («:«:)] 
4  7rj 

Da  auch  das  dntte  und  vierte  Integral  sich  in  Oberfiächenintegrale   verwandeln 
lassen,  so  wird 

3 -^    äü)[2XF^-  {X^  +  1^8  +  Z»)  cos(«/«:)] 

O  71 1 


-±-\d(ü[2LQn-  (Za  +  ^8  +  ^«)  cos(«»/ic)J 

07l  I 


4' 


R 


Die  Kraft  wird  also   durch  ein  ObeTflächeninbegi:al  und   ein  Raumiategral    (^allr- 
gestellt.     Bei  allen  statischen  ut;d  statidn^en  I^AdQn  Ist   daq  letzte  Gli$d  m  Q  > 


:illln[ 


UllUii^h 


I  1  *.i  I« 


i\\'^:\ 
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Dabei   wird    also    3  bloß    durch   ein   Oberflkchenmtegral    dargestellt.      Auch    bei 
periodischen  Zustanden  während  der  Dauer  einer  Penode  gilt  dasselbe. 
Setzen  wir 

—  Xn  =  ~  [XFn  -^{X^'+Y^  +  Z'^) cos {nx)  +  LQ„~\{r-  +  M^  +  N'-) cos (« .v)] 

4  TT  " 

und  setzen  wir  andererseits 

Xn  =  X^cos(n  x)  -\-  Xy  cos(«j)/)  -f  X^  cos(//  5)     , 
so  wird 

~x,  =  ^W  -  -^(^2  +  y^  H-  Z2)  +  r-  -  i(Z2  +  m^^  +  n-^w 

4  JT 

O  JI  0  TT 

-Xy  =  ^{XY-\-LM)     , 

4  JT 

-X,  =  ^{XZ  +  ZN)     , 
4:71 

-  K,  =  -?^(F2  -  Z2  -  Z-')  +  -L(7l/2  -  Z2  -  ^-')     . 

0  71  O  7C 

-Y,=^{ZY-\-  NM)     . 

4  71 

Das  sind  dieselben  Spannungen  wie  bei  Maxwell  und  Hertz  (s.  oben  S.  891). 
Indes  sind  diese  Spannungen  hier  nur  fiktiv,  da  der  Äther  als  ruhend  an- 
genommen wird  und  die  einzelnen  Teile  desselben  nicht  aufeinander  wirken. 

Dieses  Oberflächenintegral  ist  aber  nicht  der  vollständige  Ausdruck  -für   die 
Kraft;  vielmehr  ist 

J7  —  .*?   -I—  ,«* 

wobei  5*1  das  Oberflächenintegral,  also  die  fiktiven  Spannungen  darstellt.  Zu 
ihnen  kommt  hier  noch  hinzu 


S,=-A'^ß.är 


Haben  wir  einen  von  Materie  (Elektronen)  freien  Raum,  so  muß  £"=0  sein, 
in  der  Tat  ist  dann 


■'1 


Haben  wir  aber  ein  von  Matene  erfülltes  System,  das  den  Raum  J^^  einnimmt, 
so  können  wir  statt  der  Grenzfläche  0^  des  Systems  auch  eme  im  freien  Äther 
hegende  Grenzfläche  O^  nehmen,  die  den  Raum  J2^  einscbiießt,  und  es  wird,  wenn 
vorübergehend  das  Argument  des  Oberflächenintegrals  mit  D,  das  des  Raum- 
mtegrals  mit  C  bezeichnet  wird,  ( 

S  =  —JB  äco  —J  Cdx     . 

Nun  ist 

JDdco-JDdoi—jCdx=^     , 

also 

jDd(ü=JDdoi+jCdz     , 


4  i  *  i  .  '  ) 
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also  E^—jBäw—f  CdT    —\CdT 

=  —JDdw—jC(iT     . 

Nun  können  wir  die  Fläche  Cg  beliebig  weit  aiiuchmon.    Lassen  wii  die  Fläche  0., 
ins  Unendliche  reichen,  und  verschwinden  dort  XYZ,  LMN,    so  bleibt 


dtJ 


©.//t 


wobei  das  Integral  über  den  ganzen  Raujn  ausgedehnt  ist.  Es  wird  also  ein 
Körper  von  einer  Kraft  E  aiigegrifteu  und  muß  sich  daher  bewegen.  Ist  MU 
sein  Bewegungsmoment  in  der  Richtung  der  Ä'-Achse,  so   ist 

Dieser  Kiaft  entspricht  keine  Gegenkraft,  das  Prinzip  der  Aktion  und  Re- 
aktion ist  also  nicht  erfüllt 

Bei  Hertz  und  Helmholtz  tritt  eine  Gegenkraft  S*'  =  —  S  ein,  welche  nun 
den  beweglichen  Äther  in  Bewegung  setzen  muß.  In  der  Tat  hat  Hei.mholt/ 
die  Bewegungen  berechnet,  welche  in  diesem  Falle  auftreten  können.  Sie  treten 
nur  auf,  wenn  der  PoYNTiNGSche  Vektor  sich  mit  der  Zeit  ändert  (a.  o.  S.  892). 
In  der  Loreni'z sehen  Theorie  ist  kerne  solche  Gegenkraft  vorhanden. 

116.    Da  aber 


dt 


so  gilt  immer 


~(AfC/-\-A^j&,,dr)'^0     , 

otier  Ml7-^A^J©,^dr  neonat     . 

Mit  der  Bewegung  des  Korpers  ändert  sich  im  entgegengesetzten  Sinne  stets 
eine  \on  dem  Zustand  des  Äthers  abhängige  Größe,  ohne  dali  jedoch  eine  Fort- 
bewegung stattlindet. 

Wir  können  daher  die  Große»,  deren  Komponenten  sind 

A^[®,,dT,     A-ij^ydr,     A^JB^dr     , 

als  die  Bewegungsgröße  des  Äthers  ©j?,  Qöy ,  6),  bezeichnen.  Sic  ist  ein- 
fach bis  auf  einen  Faktor,  dct  PovNTiNGsche  Vektor  integriert  über  dem  Raum, 
Man  bezeichnet  sie  als  die  elektromagnetische  Bewegiingsgröüe  oder  als 
den  elektromagnetischen  Impuls^ 

§  34.     Die    durch   die   Bewegung   eines   Elektrons    entstehenden   Ver- 
schiebungen und  Kräfte.    Elektromagnetische  Masse. 

117.  Die  Bewegung  eines  Elektrons  ist  dadurch  kompliziert,  daß  das  Elek- 
tron bei  seiner  Bewegung  selbst  ein  Feld  hervorbringt,  welches  für  sich  eine  Kraft 
auf  das  Elektron  ausübt.  Es  muß  daher  zunächst  das  Feld  eines  sich  mit  kon- 
stanter Geschwindigkeit  bewegenden  Elektrons  selbat-erraittelt  werden  und  die 
Kräfte,  die  infolge  dieses  Feldes  der  Äther  auf  das  sich  bewegende  Elektron  auaübt^. 

1  M.  Abraham,  Dmdes  Ann.  10.  105.  1903.  —  2  über  doa  Fold  bewegtor  Ladungan  s. 
die  Arbeiten  von  JJ  Thomson,  Phil.  Mag.  (5)  11.  339.  1881;  (5)  28.  i.  1889;  Recaat  resoarclies 
S   16.  —  O.  Heaviside,  Electromagnetic  Theorie  1.  269.  1892;  Phil,  Mag.  (5)  21.  314.  i88a, 

—  W.  B.  Morton,  Phil  Mag.  (5)  41.  253,  488.  i8g6.  —  J.  Larmorj  ibid.  42.  20f,  iSpö,  ^ 
G.  F  C.  Sbarlk,  ibid.  (s)  44.  323.  1897.  —  A.  Schüs^eji,  ibid.  4!S,  i.  1897.  —  J«  Labko»» 
Proc.  Roy  Soc.  63  365.  1898.  —  C.  H.  Wind,  Arch.  pjprl,  (3)  5.  609.  1900.  —  A.  H.  ÖffCHItotRr 
Dmdes  Ann.  8.  326;  9.  496.  1902.  —  A.  LiÄNAM),  t^ÄöUlt^ge  6J,aflitiüquB  16.  5,  53,  lOö.  1S98. 

—  Th.  des  Coüdhbs,  Arch  nierl.  (2)  6.  1^00.  —  |.  Lfevi-^ri,  AtutJ  1%  Totilouse  Ja)  4,  '5.,'  r^pa/ 
WiNKBLMAHN,  Physik.    2,  Aufl.    V 
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Wir  nehmen  zunächst  einen  Körper  an,  in  welchem  die  Ionen  relativ  ruhe« 
und  der  sich  selbst  mit  der  Geschwindigkeit  oc  =p  in  der  Richtung  der  jc-Achae 
bewegt.  Es  seien  xyz  die  Koordinaten  eines  Punktes  in  bezug  auf  ein  im 
Äther  festes  Achsensystem,  ^rj^  die  desselben  Punktes  in  bezug  auf  ein  im 
Körper  festes  Achsensystem.     IDann  ist 

-T—    bezeichne    die  Änderung   einer  Größe   an  einem  materiellen  Punkte  mit  der 

OX         a 

Zeit,    ;r-  die  an  einer  festen  Stelle,  dann  ist 
dt 

In  bezug  auf  ^rj  ^t  werden  daher  die  Grundgleichungen 

dx     dv    az     , 

äy  +  ä^  +  öT^^^^   ' 

dz       dM      BN 

Setzen  wir  femer  L'  =>  L 

M'=  M—ApZ    , 

so  wird  ^j^_^_     ^ 

dc       dt]  ~^"ä7    ' 

dA^'_  öT  _      dY 

Br      bM'  _      BZ 
dri         d^  dx 

Die  Kräfte  auf  die  Einheit  der  Ladung  werden 

g  =  Y^-AtN    , 
h^Z  —  AfM    . 
Die  Differentialgleichungen  für  XYZ,  ZMJV  weiden 


\ 


dfi     -  -"-/'^ 


n 


■\i\ 
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Elelctnzitat 

Setzen  wir  .  .o^^ö) 

so   ist  eme  Lösung  unserer  Gleichungen 

.     Ott)  ,^        V     ^ft> 

Daraus  ergibt  sich 

/= -4|(i  -^v=) ,  ^= -f^d  -^v«) ,  ^  -  -  'a^  (1  -  ^v=) . 

Die  mechanischen  Kräfte  haben  also  ein  Potential 

wenn  V  die  Lichtgeschwindigkeit  ist     Man  bezeichnet  y)  als  das  KonvektLons- 
potential. 

Die  Gleichung  für  o)  ,  auf  die  alles  ankommt,  ist 

d^cü 

wobei  bei  stationärer  Bewegung 

du)  d(ü 

ist     Also  wird 

Die  Größe  co,  die  dieser  Gleichung  genügt,  bestimmt  das  Konvektionspotential  ip. 
118.  Zur  Behandlung  dieser  Gleichung  vergleichen  wir  das  bewegte  System  Si 
mit  einem  ruhenden  System  S^  .  Auch  S^  soll  Elektronen  enthalten.  Den  Koordi- 
naten eines  Punktes  i\  i^rjO  i^  ^i  entsprechen  Koordinaten  eines  Punktes/*,, 
{xyz).     Der  Anfangspunkt  beider  Koordinaten  soll  jo  ein  entsprechender  Punkt 

sein.    Die  Dimensionen  von  S^  sollen  in  der  aoRichtung  /         — ^7" \  "^  ^  ^^ 

11/' -(0; 

gegenüber  denen  von  S^  vergrößert  sein.  Also  auch  Elektronen,  die  in  Si  ein 
bestimmtes  Volumen  haben,  haben  in  S^  dann  ein  anderes  Volumen,  da  die 
Dimensionen  in  der  jc-Richtung  amal  vergrößert  sind. 

Irgend*  ein  Punkt  P^ ,  der  in  S^  die  Koordinaten  fr;S"  hat,  hat  einen  ent- 
sprechenden Punkt  jPj  in  S^ ,  der  die  Koordinaten  hat 

Dagegen  sollen  die  Elektronen  im  System  S^  dieselbe  ganze  Ladung  e  besitzen  wie 
in  S^ ,  Da  nun  das  Volumen  eines  Elektrons  in  S^  amal  so  groß  ist  wie  das 
Volumen   eines  Elektrons  in  S^  ,   so  ist  die  Dichte   im  Medium  S^  ,  wir  wollen 

sie  mit  o'  bezeichnen,  =i  — , 

Tragen  wir  in  die  Gleichung  für  co  statt  |  »^  f  ein  sey  ä  ,  so  ist 


Vi 


f  > 


^ ;  i  j  1       '  . '  .  ^  ^ 
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^  Phya     2  Avifl 

und   es  wird  (23) 

Ö^Cü  Ö2ft)  d^co 

Ist  also  oj'  eine  Funktion,  die  im  System  S^   der  Gleichung  genügt 
aW       d^-ü)'       d^-oi' 

so  ist  im  System  5,  / 


CO  =  (X,(Xi   = 


i 


1-'^ 


Wir  haben  also  ein  vergrößertes  System  ^2  zu  bilden,  m   dem  die  Dichtig- 

ö  =  —  lat,  die  gewöhnliche  Potenüalfunktion  co'  dieser  Verteilung  zu  finden 

(die  dann  eine  Fanküon  von  xyz  ist)  und  dann  zu  bilden 

ü)  ==  Ä  ü)'     . 
Es  ist  dann 

ö>  =  ocf{xyz)  =  a/(a  I ,  ??  ,  C)     • 
Nun  war 

^^  ~ÖJ  ^  *  "^  ™*^  ^^  Cü  =  a  üj'  ist,  so  ist  auch 
_  dco' 


Femer  ist 


d 


und 


a^    o"??  a^    (9jv   ~      ~ä    dy 

a'    dl:  tx^    dz    ~      "^  Tä~     " 

Wenn  man  also  im  zweiten  System  drei  Kräfte  definiert  durch 

f '^          ^'__^^'  */  aw' 

so  wird  ^^'       ^  ^J'   •        ^=="-^7     ' 

Das  Konvektionspotential  y  emes  kugelförmigen  Elektrons  fuhrt  daher  auf  das 
i'otential  cü    emes  verlängerten  Rotationsellipsoids. 

.n=  J^^'  ^"^  """^  die  Kiafte  auf  ein  kugelförmiges  Elektron  zu  berechnen,  die 
aus  semem  eigenen  Feld  entstehen,  muß  man  die  obigen  Ausdrücke  über  das 
IfT^^  1!!  ""l'  integrieren!.    Einfacher  ist  es,  wie  Abraham ^  gezeigt  hat, 

Ändemn!    .r^^TT^''^'^'  Bewegungsgröße  ®.®^®.  zurückzugehen.     Die  aus  de; 

er/ebrivh  /T'r?.?^^'''''  entstehenden  mneren  mechanischen  Kräfte 
ergeben  sich  durch  die  Gleichungen 

dt  '    "^-—äf'   ^=—ir  ■ 

wir  übelupt'^^rF^ie'dex'lt^ntfS^  Dreh^gsmomente  außer  Acht,  wie 

haben    -  ^ VL^^de^  W  S  ^S^^Tgoa"  ""''''  ''"'^^  ^^'^"^  berucksxchtigt 


H  I  H  n  n  , 
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Dabei  ist 


4:7lJ  4  7Cj 


die  Integrale  ausgedehnt  über  den  unendlichen  Raum. 

Wenn  ein  kugelförmiges  Elektron  mit  konstanter  Geschwindigkeit  seit 
unendlich  langer  Zeit  sich  bewegt,  so  sind  im  unendlichen  Räume  überall  die- 
selben Werte  von  XYZ ,  Zil/iV"  verteilt,  ob  das  Elektron  nun  an  einer  Stelle  A 
oder  an  einer  Stelle  B  sich  befindet,  folglich  ist  dabei  ©r©;?  ®j  konstant  und  daher 
F=  G  =  H=  Ü .  Also  das  erste  Newton  sehe  Gesetz  gilt  für  ein  solches  Elektron: 
ein  kugelförmiges  Elektron  kann  sich  ohne  Kräfte  gleichförmig  geradhnig  fort- 
bewegen. Dagegen  wenn  ein  Elektron  beschleunigt  oder  verzögert  wird,  so  treten 
Kräfte  von  dem  Äther  auf  dasselbe  auf.  Um  die  Art  dieser  Kräfte,  ihre  Wirkungs- 
weise, allgemein  zu  beurteilen,  bedenken  wir,  daß  ein  bewegtes  Elektron  einen 
Konvektionsstrom  repräsentiert.  Ist  es  gleichmäßig  bewegt,  so  entspricht  das 
einem  stationären  Strom,  nimmt  seine  Geschwindigkeit  aber  zu  oder  ab,  so 
entspricht  das  einem  Leitungsstrom,  dessen  Intensität  wächst  oder  abnimmt.  Nun 
sagt  die  Erfahrung,  und  die  Maxweli.-Lürentz sehen  Gleichungen  enthalten  dies, 
daß  in  solchem  Falle  immer  Extrastrome  auftreten.  Sie  kommen  daher,  daß  die 
magnetischen  Verschiebungen  im  Räume  um  den  Strom  sich  andeiu.  Der  Extra- 
strom bei  Steigerung  der  Stromstärke  (Schließungsstrom)  wirkt  in  entgegengesetzter 
Richtung  wie  der  Strom,  sucht  ihn*  also  zu  hemmen,  der  Extrastrom  bei  Schwächung 
der  Stromstarke  (Öfluungsstrom)  wirkt  in  derselben  Richtung  wie  der  Strom,  sucht 
ihn  also  noch  zu  verlangern.  Dasselbe  tritt  bei  einem  Konvektionsstrom  au 
unserem  Elektron  auf.  Wirkt  auf  das  Elektron  eine  beschleunigende  Kraft  von 
außen,  so  stemmen  sich  zunächst  die  Extraströme  diesem  entgegen,  so  ^ie  sich 
die  ponderable  Masse  eines  Korpers  venuoge  der  Trägheit  der  Beschleunigung 
entgegenstemmt.  Wirkt  auf  das  Elektron  eine  verzögernde  Kraft,  so  folgt  dasselbe 
nicht  unmittelbar  derselben,  sondern  vermöge  des  Extrastroms  sucht  es  noch  die 
vorhandene  Geschwindigkeit  beizubehalten,  ganz  wie  eine  ponderable  Masse. 
Die  Wirkungen  der  Extraströme  haben  also  denselben  Charakter  wie  die  Träg- 
heit, wie  die  Masse  ponderabler  Körper. 

Dies  läßt  sich  folgendermaßen  einfuhren:  Sind  Fa,  G„,  II„  die  äußeren  auf 
ein  Elektron  von  der  Masse  m  wirkenden  Kräfte  und  FGH  die  durch  seine 
eigene  Beschleunigung  auftretenden  inneren  Kräfte,  so  ist 

m~==Fa-\-F,       m   .=Ga^G,       m       =^Ha^II    - 
dt  dt  dt 

Um   die  innere  Kraft  als  eine  Massenvermehrung  darzustellen,  schreiben  wir  dafür 

{m  -f-  Mx)  ^^  =-  ^«  '       (»*  +  ^y)  y^  =■  <^«  .       (w  +  m^  ~dJ"'^''     ' 

Es   ist  nicht  notwendig,    daß   die  so   eingeführten  Massen    nach    den    drei 
Richtungen  gleich  sind, 'namentlich  nicht,  wenn  das  Elektron  nicht  kugelförmig  ist. 
Es  folgt  daraus: 

du  „  dv  ^  dvD  „ 

Nun  sind  die  inneren  Kräfte  bei  einer  beschleunigten  Bewegung  des  Elektrons, 
wie   oben,  bestimmt  durch  jm 

^^~~~d7    ■ 

Aber  der  Wert  von  (S^  hangt  selbst  vpn  der  Geschwindigkeit  und  Beschleunigung 
des  Elektrons  ab. 


A  i  ,. 
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Indes  können  wir  in  erster  Annäherung  bei  langsamen  Änderungen  der  Ge- 
schwindigkeit p  auch  %x  ai^  d.611  Werten  der  Verschiebung  für  konstante  Ge- 
schwindigkeit berechnen  und  dann^  nach  /  diiferenzieren,  also  nicht  als  ganz  kon- 
stant voraussetzen  (quasistationäre  Bewegung  i). 

Die  beiden  in  Betracht  kommenden  Fälle  sind  nun  die,  daß  1.  die  Richtung 
der  Geschwindigkeit  konstant  bleibt,    aber   die   Größe    der  Geschwindigkeit   sich 

ändert  -^ ,    2.   daß    zwar   die  Größe   der  Geschwindigkeit   konstant  bleibt,    aber 
dt 

die  Richtung  sich  ändert. 

Im  ersteren  Falle  wollen  wir  von  longitudinaler  scheinbarer  Masse  711^ 

sprechen,  im  zweiten  von  transversaler  scheinbarer  Masse  nir-     Nun  ist 

d^  _d%  dp_ 

1t  ~  lij)   'dt 


und  nach  der  Definition  ist  also 


dt  dp     dt 


also  (1%, 


dp 

Die  longitudmale  Masse  ergibt  sich  aber  auch  aus  dem   Energiesatz; 

Fpdt=—dU    , 
also  ^ 

m^p  dp  —  düe  ■\-  dUtn     ,  j 

also 

1    dUe    ,    1   dL\„ 

Jth  = 3 1 y- 

p     dp        p     dp 

Wenn  zweitens  die  Große  der  Geschwindigkeit  konstant  bleibt,  aber  die  Richtung 
sich  verändert,  es  sich  also  um  die  transversale  Masse  handelt,  so  ist  folgende 
Betrachtung  anzustellen:   ®j.  sei  das  elektromagnetische  Bewegungsmoment  m  der  | 

Richtung  x^p  die  Geschwindigkeit  des  Elektrons  in  derselben  Richtung.  Aus  irgend 
einem  Grunde  wird  das  Elektron  senkrecht  dazu  abgelegt  mit  gleicher  Geschwindig- 
keit^.   Die  Änderang  des  Bewegungsmomentes  ist  dann,  wenn  q  der  Krümmungs-  | 

t  \ 

halbmesser  der  Bahn  ist,    0=%^—  und  dies  ist  gleich  der  Zentnfugalkraft,  also 

ittf. —  =1  (aJj:=-  ,      also      für  = . 

Q  Q  J>  1 

120.    Es   kommt  also   allein  auf  die  Berechnung  von  ^^  an,  wenn  wir  die  ' 

Richtung  der  Bewegung  als  jc-Richtung  nehmen.     Es  ist  ! 


®. 


=  A^    ®^dT  =  -^  f{MZ  —  JSlY)dx 

J  4:3tJ 


über  den  ganzen  Raum  mtegnert  Und  nach  dem  Obigen  (S.  919)  haben  die  Ver- 
schiebungen elektnscher  und  magnetischer  Art  für  ein  gleichförmig  bewegtes  Elektron 
folgende  Werte: 


_       8(0 


8^\         V^j  d^ 

dco 


1  Äf.  Abbaham  hat  L  c.  die  Bedingimgen  angegeben,  unter  denen  die  BcTvegung  als  quasi- 
staüonär  betrachtet  -vrerden  kann 


Bd.  V. 
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also  wild 


^'=£^/OV(4^)v. 


Dafür  kann  man  auch  schreiben 

^^ = T-~  i- /(^' + ^■■' + ■^')'^^  • 

Da  nun 

die  magnetische  Energie  war,   so  ist 

®*=  - --      • 

Die  Berechnung  von  6,«,  also  ®;c,  wird  aber  erleichtert  durch  eine  Be- 
trachtung anderer  Art,  eine  Umformunjj,  die  von  Searlk'^  ausgeführt  ist  und 
welche  die  Differenz  Ue  —  Um  auszurechnen  gestattet  Nach  den  obigen  Formeln 
(S.  919)  ist  die  auf  die  Ladungseinheil  wirkende  Kraft 


n  1   ' 

Andererseits  ist 

Z  =  0  , 

=i^'  ^- 

also 

also 

Wenn  wir  andererseits  wieder  das  Konvektionspotential  mit  xp  bezeichnen, 
so  ist 

Dann  ist 

»  G.  F.  C.  SjtAÄUC,  Phil.  Tralia.  187.  A  675,  1896;  PhH.  Mag.  44.  339.  1897. 
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also  Wird 

oder  ^^{U,-C/,„)  =  4.nj^,QdT 

2{iy,~U;„)=  [yjgdr     . 
Bezeichnen  wir  das  Integral  abkürzend  mit  2£,  so  ist 

■E!  =  i- 1  yj  Q  efr 
und  ~ 

JNun  war  einerseits 

dp  dp\p  j       ~p     dp        pi  ^"*     ' 


andererseits  (S.  922) 
also  ist 


p\dp     ^   dp 


1  Idb,       dU,A  2 


p  \  dp         dp  j  p-  ^' 


m       I 


Mithin  wird 
nnd  daher 


dp 

d®^  d^E 

nig  =  — -  = zL 

dp  dp^      ' 


©^  1   d£ 

P  p   dp 

Es  kommt  also  nur  auf  die  Größe  an 


■S=ijipQdT     . 

oo 

alsoisf*"    ''™    ''"    '''»{l-ffl»    da.   Konvektionspotenfal    des   Elektrons 

Das  Potenti.1  «,  ^erer  bewegten  Kugel  -st  «  =  [  1  \  ^^j  ,„  ^„ß 
al.  d^  Potential  .'  eines  EU,psoids.  dessen  Ladung  ,..}1L7£L  Dichtigkeit 
S-~^  dessen  Halbachsen  aber  «.,„,.  ,nd,  wenn  die  Kngel  den  Radms  . 
hat     Es  wird  also 

E=:^^TZlJ^lo/Q'dr'     . 

eL^I/''^. •''"'"  '"  elektrostatischen  Energie  emes  solchen  geladenen 
EUipsoids  ist.  diese  aber  (bei  einem  leitenden  Ellipsoid  mit  Oberflächenladung) 
-  2    -  iBt,  wo  «  die  Kapazität,  .  die  Ladung  des  EUipsoids   isl,  so  wird 
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Für   ein   verlängertes   Ellipsoid    mit   der   langen   Achse    b ,    der    kleineu   Achse   a 
ist  aber 

^^lognat^J-^ 


In  unserem  Falle  ist 


7  ^ 

If  =  (xa~ 


also 


und  daher 


AuB 


ergibt  sich 


1/1  -  /^-^ 
^  2a      'Iß       ^  l-ß      ' 

®^"~         «[;)   ~     "  hß     dp  ■"  C^/i 


2«/^l        2ß  ^l-'ß 

Und  aus  diesem  Wert  von  Q)  oder  aus  dem  Wert  von   ß  folgt 

AUU      1  ,     /1  +  /A    ,        2       1 

"'-=2aArTfl--n\i~ßl'  'r  ■ 

Falls  die  Geschwindigkeiten  so  klein  gegen  die  Lirhlgeachwindigkeit  Hind,'(]aÜ  ß^ 
gegen   1   zu  vernachlässigen  ist,  ergibt  sich 

m,  =  vir  =  -^  ///„     . 

.1      a. 

Tragt  man  diesen  Wert  von  w,,  ein,  so  wird 

in,^m^W{ß)     , 

Mr-^mQ0(ß)     , 
wo  W{ß)  und  (P(ß)  folgende  Werte  haben: 

Durch  Reihenentwicklung  ergibt  sich  femer 


m. 


Wf  ■=»  IHn 


i  I    H    * 
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Die  longitudmale  und  die  transversale  Masse  wachsen  also  mit  wachsender  Ge- 
schwindigkeit des  Elektrons,  und  zwar  die  longitudinale  rascher  als  die  trans- 
versale. Bei  der  magnetischen  und  elektrostatischen  Ablenkung  der  Kathoden- 
strahlen und  der  ^^-Strahlen  des  Radiums  kommt  die  transversale  Masse  in 
Betracht 

1'22.    Die  entwickelte  Theorie,  die  von  AsRAHAAt  herrührt,  nimmt  das  Elek- 
tron als  einen  starren  Körper  an.    Bei  ihr  ist  also  die  transversale  Masse  von  dem 

Verhältnis  ß  =  —  [p  =  Translationsgeschwindigkeit,  V—  Lichtgeschwindigkeit)  in 

der  Weise  abhängig,  daß 

;;/,  -=  Wo  ^  iß) 
ist,  wo 


^^^       4.   ßA    2ß      ^1-ß        I 


4=   ß^\    2ß 

Dagegen  hat  Lorentt:^,  der  die  Schwierigkeiten  seiner  Theorie  für  die  Optik 
translatorisch  bewegter  Körper  durch  die  Annahme  beseitigt  hatte,  daß  die  Dimen- 
sionen eines  Körpers  sich  durch  die  Bewegung  in  bestimmter  Weise  andern,  eine 
dementsprechende  Annahme  auch  für  die  Elektronen  gemacht.  Danach  ist  ein 
Elektron  kein  starrer  Körper,  sondern  bei  der  Bewegung  desselben  andern  sich  seine 
Dimensionen  derartig,  daß  in  der  Richtung  der  Bewegung  sich  die  Abmessungen 
im  Verhältnis  ]/!  —  ß^  verkürzen,  dagegen  die  Dimensionen  senkrecht  zu  der 
Bewegung  unverändert  bleiben.  Aus  der  Kugel  wird  ein  sogenanntes  „Heaviside- 
Elhpsoid«. 

Dadurch  wird  auch  die  longitudinale  Masse 

Wo 

und  die  transversale  Masse  wird 

Wo 
]'l-ß^ 

Abraham-  hat  mit  Recht  darauf  aufmerksam  gemacht,  daß  damit  in  die  Elek- 
tronentheone  noch  tremde,  nicht  elektrodynamische  Kräfte  eingeführt  werden, 
wodurch  eine  etwaige  Zurückführnng  aller  Mechanik  auf  Elektrodynamik  unmög- 
lich erscheint. 

Auf  ganz  anderem  Wege  aber  hat  Einstein 8  die  Elektrodynamik  und  damit 
auch  die  Frage  nach  der  elektromagnetischen  Masse  behandelt.  Er  stellte  das 
„Prinzip  der  Relativität"  für  Translationsbewegungen  als  ein  Postulat  auf, 
aus  welchem  folgt,  daß  die  der  Beobachtung  zugänghchen  Dimensionen  eines 
starren  Köipers  in  der  Weise,  wie  es  die  LoRENTZsche  Theorie  tut,  verändert 
erscheinen,  ohne  daß  der  Körper  aufhört,  em  starrer  zu  sein.  Die  Ausführungen 
dieser  Theorie  im  allgemeinen  können  hier  nicht  erörtert  werden.  Es  sei  bloß 
angeführt,  daß  die  EiNSTEiNsche  Theorie  auf  denselben  Wert  der  transversalen 
Masse  wie  die  LoRENTZsche  führt  (bei  gleichen  Annahmen). 

Eine  weitere  Annahme  hat  Bucherer*  gemacht  Er  nimmt  an,  daß  das 
Elektron  sich  bei  der  Bewegung  auch  deformiert,  aber  so,  daß  sein  Volumen 
konstant  bleibe,  und  zwar  werde  aus  dem  kugelförmigen  Elektron  ein  Heaviside- 
ellipsoid,  bei  welchem  die  Querachse  zur  Längsachse  sich  wie  -]/l  —  ß'^  zu  ] 
verhält      Aus   dieser  Theorie    folgt,    daß    die   Halbachse    des   Ellipsoids    in    der 

J  H.  A  LoEENTz,  Versl.  Ak«d  Wet  Amsterdam  12.  986.  1904  —  2  M  Abraham.  Phys. 
Zeitschr  6.  570.  1904;  Theorie  d  Elektrizität  2.  201.  1906  —  S  auch  P.  LANQliviN,  C  R.  140 
1171.  1905.  _  H.  PoiNCARE,  C.  R.  140.  1504.  1905.  -  3  A.  EiNSTiim,  Dmdes  Ann.  17.  891. 
1905.  _  4  A  BiTCHERER,  Math   Eiüfiilinxng  in  die  Elektronentheorie  58.     Leipzig  1904. 
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Richtung   der   Bewegung   gleich   dem   ursprünglichen   Kugelradius   dividiert    durch 

3,- 

yi  —  ß-  ist.     Dadurch  erhält  sowohl  die  longitudlnale  Masse  wie  die  transversale 

Masse  einen   anderen  Wert  als  bei  Abraham.     Letztere  wird^ 

yi  —ß^ 

Messungen  der  magnetischen  und  elektrischen  Ablenkbarkeit  von  y?-Strahleu 
des  Radiums  hatten  Kaufmann ^  zunächst  zu  einer  Bestätigung  der  Auraham sehen 
Formel  gebracht,  aus  welcher  Bestätigung  er  und  Abraham  den  Schluß  zogen, 
daß  die  Masse  eines  Elektrons  nur  elektromagnetischer  Natur  ist  und  daß  das 
Elektron  als  ein  starrer  Korjjer  anzusehen  ist. 

Zur  Entscheidung  aber  zwischen  den  verschiedenen  Theorien  reichten,  diese 
Beobachtungen  nicht  aus,  und  Kaufmann *^  hat  daher  weitere  derartige  Messungen 
mit  der  größten  Sorgfalt  ausgeführt.  Er  zog  aus  ihnen  den  Schluß,  daß  die 
Theorie  von  Lorentz-Einstein  durch  die  Beobachtungen  widerlegt  wird,  daß  da- 
gegen die  Beobachtungen  durch  die  ABRAHAMsche  und  die  BucHERERsche  Theorie 
in  gleich  guter  Weise  dargestellt  werden.  Indes  hat  Planck ^  gezeigt,  daß  auch 
die  AoRAHAMsche  Formel  wesentliche,  über  die  Beobachtungsfehler  hinausgehende 
Differenzen  gegen  die  Beobachtungen  zeigt,  so  daß  diese  Messungen  eine  Ent- 
scheidung zwischen  den  Theorien  nicht  herbeiführen''. 

123.  Die  oben  skizzierte  Theone  der  auf  ein  Elektron  wirkenden  Kräfte  ist 
eine  nur  angenäherte,  da  die  Voraussetzung  einer  gleichförmigen  Bewegung  ge- 
macht wurde  und  die  für  gleichförmige  Bewegung  gültigen  Werte  der  Verschie- 
bungen eingesetzt  wurden.  Das  allgemeine  Problem  der  Elektronenbewegung  ist 
von  Sommerfeld"  behandelt  worden  und  hat  ihn  in  dem  speziellen  Falle  der 
Bewegung  mit  konstanter  Geschwindigkeit,  die  kleiner  als  die  Lichtgeschwindig- 
keit ist,  zur  Bestätigung  der  obigen  Formeln  geführt.  Doch  sind  jüngst  von  Linde- 
mann ^  Einwände  gegen  die  mathematische  Sicherheit  dieser  Betrachtungen  ei- 
hoben  worden. 

§  35.    Elektronentheorie  der  Metalle. 

124.  Die  Elektrouentheorie  als  molekulare  Theorie  muß  alle  elektrischen 
Eigenschaften  der  Körper  durch  Anordnung  und  Bewegung  von  Elektronen  er- 
klären. Für  die  elektrischen  Eigenschaften  der  Metalle,  in  denen  die  Elek- 
tronen im  allgemeinen  frei  beweglich  anzunehmen  sind,  haben  Riecke*',  Drude^ 
und  LoRENTzi*^  eine  Elektrouentheorie  aufgestellt,  welche  den  Elektronen  in  den 
Metallen  dieselbe  freie  Beweglichkeit,  die  nur  durch  die  Zahl  der  Zusammenstöße 
beschränkt  ist,  zuschreibt,  wie  den  Gasmolekülen  eines  Gases.  Die  Theorien 
haben  zwar  dieselben.  Ausgangspunkte,  weichen  aber  in  der  Behandlung  und 
in  der  Interpretation  der  Erscheinungen  an  vielen  Punkten  erheblich  voneinander 
ab  11.  Die  LoRENTZsche  Theorie  nimmt  nur  die  negativen  Elektronen  als  beweg- 
lich an,  die  positiven  haften  fest  an  der  Matene. 

1  A.  H.  BUCHEHBR,  Phys.  Zeitschr  6.  833.  1905;  ^7.  32.  1906.  —  2  W.  ICaüFJIANN,  Gbtt 
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1902,  PJiJs.  Zeit^hr,  l.  16 1.  1900.  —  S.  auch  A.  Schüster,  Phil,  Mag.  (6)  7.  151.  1904.  — 
tO  H.  Af  tOuA  ÄtJc.,  ^qisterdam  7.  438,  585.  084.  1905.  —  Siehe  R.  Gans,  Drudes  Ann. 
20.  293,  l^c^iV^  f.fäi»  V^gleichung  bei  E.  Riecke,  Phys.  Zeitschr.  6.  754.   1905. 
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-  .  Es  spllen,,  um  dem  allgememen  Inhalt  dieser  Theorien  za  zeigen,  hier  nur 
die  DRUDEschen  Erörterungen  ausführlicher  dargestellt  werden.  Drude  uiramt 
eine  Anzahl  von  beliebig  vielen  Gattungen  von  Elektronen  an,  welche  verschie- 
dene Ladungen  e^^ßj  •  •  ■  (positive  und  negative  Elektronen,  eventuell  auch  doppelte 
und  mehrfache  Elektronen)  besitzen.  Sie  mögen  Massen  m^  m^  .  .  .  besitzen,  die 
eventuell  auch  scheinbare  sein  können.  Ihre  Zahl  pro  Volumenemheit  sei  9ij  9L  . . . 
Nach  der  kinetischen  Gastheone  muß,  wenn  //j  u^  .  .  .  ihre  Geschwindigkeiten 
smd,  im  Falle  der  Temperaturgleichheit 

\  niy  U^  =   -|-  Wg  ii%     =    •   '   '    =   (X.  T 

sein,  wo  öc  eine  universelle  Konstante  ist,  die  sich  aus  der  LoscHMruT  sehen  Zahl 
zu  etwa  5,6-10-"  [G-C-S)  berechnet^. 

Die  Zahlen  ^\1SI^  ...  können  bei  verschiedenen  Temperaturen  \eTSchieden 
sem.  Wir  werden  die  Formeln  nur  unter  der  Annahme  zweier  Elektronengattungen 
tf j^  «3  (positive  und  negative,  e^  =  —&i)  hinschreiben.  AuJier  den  freibeweghchen 
Elektronen,  die  allein  betrachtet  werden,  sind  eventuell  auch  noch  feste,  un- 
bewegliche Elektronen  anzunehmen  (insbesondere  für  die  optischen  Eigenschaften 
der  Metalle), 

a)  Warmeleitung. 

125.  Die  Warmeleitung  der  Metalle  beruht  nur  auf  der  Übertragung  der 
Energie  durch  Stöße  der  Elektronen,  nicht  der  ponderablen  Moleküle,'  welche 
letztere  nur  um  Gleichgewichtslagen  oszillieren  und  sich  nicht  stoßen.  Die  mitt- 
lere Weglänge  der  Elektronen  sei  /^  und  4 . 

Da  jedes  Elektron  die  Energie  a  T  mit  sich  fuhrt,  so  ist  die  pro  Zeit- 
einheit durch  die  Flächeneinheit  hindurchgehende  Wärmemenge  bei  Temperatur- 
unterschieden: 

^=f(%/i5ii  + «249^1^     • 
Der  Koeffizient  der  Warmeleitung  ist  (mechanisch  gemessen) 

Wenn  die  Anzahl  der  Elektronen  jeder  Art  von  der  Temperatur  unabhängig  ist, 
so   entsteht  dadurch  auch  kein  Potentialgefalle. 

b)    Elektrische  Leitungsfahigkeit. 

12().  Wenn  elektnsche  Kräfte  auf  die  Elektronen  wirken  wie  im  Falle  eines 
durchströmten  Leiters,  so  tntt  zu  der  unregelmäßigen  Bewegung  noch  eine  regel- 
mäßig fortschreitende.  Ist  X  die  Kiaft,  die  in  der  Richtung  der  ^e-Achse  wirkt, 
so  ist  die  dadurch  erzeugte  Geschwindigkeit  für  die  erste  Gattung  Elektronen 

wonn 

Infolgedessen  treten  m  der  Zeiteinheit  durch  jeden  Querschnitt  u^^^ft^  Kerne  der 
Gattung  1  hindurch.     Die  dadurch  transportierte  Ladung  ist 

Bei  zwei  Elektronenarten  wird  daher  die  Stromdichte 
1  S    auch  M.  Planck,  Drudes  Ann.  4    566.  1901. 
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nntl   daher  die  elekLnsche  Leitfähigkeit  « 

Bei   den  meisten  Metallen  lat  x  nahezu  nm{3[ekehrt  proportional  T,  also  dei  Faktor 
von nahezu  unabhängig  von  der  Temperatur. 

c)    Das  WiEDKMANN-FRANZ9ch(»  und  LoHKNTZsche  Gesetz. 

X 
1"27.    Das  Verhältnla         wird,   wenn    nur  Kerne   von   den  Ladungen  e,  =  & 

und   ö,  =  — &  vorhanden  sind, 

wodurch  das  Wiia)i':\UNN-FRANZSchc  und  das  LuJtENTZsche  Gesetz  ausgedruckt  ist. 

X 
Aut.  den  BeobachtungcMi  über     -    berechnet  slch^ 

X 

e 

Die  Abweichungen  von  dem  Wikuemann-Franz sehen  Gesetz  und  andere 
Erscheinungen  lassen  sich  durch  eine  Verallgemeinerung  der  Theone  erklären, 
in  welcher  angenommen  wird,  daß  die  ElekLronenzahlcn  S^iS^^...  von  der 
Temperatur  abhangig  sind.  Wachst  die  Temperatur  mit  wachsendem  x  m  einem 
Metall  und  ist  ^\  von  der  Temperatur,  also  von  x  abhängig,  so  gehen  in  jeder  Zeit- 
einheit eine  Anzahl  Elektronen  aus  diesem  Grunde  in  der  Richtung  der  negativen 
Ä:-Achge,  und  es  entsteht  dadurch  gleichzeitig  eine  elektrische  Kraft,  welche  die 
Elektronen  nach  der  positiven  Achse  treibt.  Untei  Berücksichtigung  dieser  Ver- 
hältnisse wird  bei  zwei  Elektronen  arten  ßj  =  e,  &,  =  —  e,  die  Warmeleitungsfahigkeit 

-^"-Aj^v  +  (9t;.i  +  % ,",,-)  sf  ^''' ''»'  j  • 


und  die  Größe 


Die   Größen  e^v^%   und  e^v^%   sind  die  Leitungsfähigkeiten  «^   und  x^    des 
Metalls  für  die  beiden  Elektronenarten. 

d)   Der  Thomsoneffekt. 

128.  Bei  verschiedener  Temperatur  der  verschiedenen  Stellen  eines  Metalls 
muß  eine  elektrische  Kraft  auftreten  (die  m  c)  erwähnte),  welche  der  Diflfusion 
der  Elektronen  entgegenwirkt  Fließt  in  dem  Metall  noch  em  Strom,  so  muß 
er  diese  elektnsche  KJraft  überwinden  und  dadurch  entsteht  der  ThomsoneflFekt. 
Die  Thomsonwärme  wird  bei  einem  Strom  von  der  Stärke  i  in  einem  Stück, 
bei  dem  das  Temperaturgefälle  dT  ist'^: 

{  B  f^  1 

«i^-(log^i) 

1  Nach  emer  anderen  BereclujTing  von  RJ 

OANUM,  Drudes  Ann   2    398    1900).  -*- 12  $. , 
688.  1902.  ,  '  ? 

- :  I : : '  .;  I  M  n  M^  M I  f 
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Wenn    die   Leitfähigkeit    der    einen  Elektronengattung    groß    gegenüber    der 
anderen  ist,  fällt  das  letzte  Glied  fort  und  ea  wird 


=  ^...{-,.^-fH-x} 


ttxdT  öt 

Die  Größenordnung  von  Q  ist  .     Mit  Benutzung  des  Wertes  von     -  ergibt 

sich  (für  dT=l°)  Q  =  3  'lO'^  kleinen  Kalorien,  eine  Zahl,    die  von  derselben 
Größenordnung,  aber  doch  zehnmal  so  groß  ist,  als  sie  für  Wismut  beobachtet  ist 

e)  Kontaktpotentialdifferenz. 

129.  Wenn  bei  der  Temperatur  T  zwei  Metalle  a  und  l>  sich  direkt  berühren 
und  die  Zahl  der  Elektronen  pro  Volumeneinheit  im  ersten  9f  *,  ^^  •  •  • »  ™  zweiten 
St/,  ffl^  ist,  so  wird  ein  Gleichgewichtszustand  dadurch  erreicht  werden,  daß  dem 
Diffusionsbestreben  der  Elektronen  jeder  Art  durch  eine  elektnsche  Kraft  gerade 
entgegengewirkt  ist.  Aus  dieser  elektrischen  Kraft  ergibt  sich  die  gesuchte  Potential- 
differenz. Diese  Bedingung  ist  ausgedrückt,  wenn  die  Jc-Achse  die  Normale  von  a 
nach  l>  ist,  durch  die  auf  eine  Elektronenart  bezügliche  Gleichung 

wo  X  die  gesuchte  elektnsche  Kraft  ist     Es  wird 

3    e^  dx 

woraus  sich  die  Potentialdifferenz  ergibt  zu 

In  dieser  Gleichung  ist  das  VoLTAsche  Spannungsgesetz  enthalten.     Die  Größen- 

4:       (K 

Ordnung    von   Va  —  Vs   ist    bestimmt   durch T.     Sie   ist  von  der  Ordnung 

0,05  Volt.  3    «1 

f)   Thermoelektrizität. 

130.  Aus  der  eben  berechneten  elektrischen  Kraft  zwischen  zwei  verschie- 
denen Metallen  gleicher  Temperatur  und  aus  der  beim  Thomsoneffekt  berech- 
neten elektrischen  Kraft  bei  zwei  Stücken  desselben  Metalls  von  verschiedener 
Temperatur  ergibt  sich  m  erster  Annäherung  die  elektromotorische  Kraft  an  den 
Enden  einer  Kette,  deren  Lötstellen  die  Temperaturen  7"  und  T'  haben: 


4    a 


wo 


wo  (ai)  eine  kleine  Größe  ist 

Es   ist  also  £  in   erster  Annäherung   der  Temperaturdifferenz   proportional, 
Genauer  wird,  bei  kleiner  Temperaturdifferenz  ■&; 

4    3  r       5rt„ 

4    «     ö  ,     5«« 

ist. 


i4 
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Die  PELTiüRSchc  Wanne  folgt  ans  diesen  Formeln  in  bekannter  Weise.  Die 
Anwendung  derselben  Formeln  auf  Elektrolyte,  hei  denen  die  Elektronen  an  die 
Atome  gebunden  sind  und  sich  mit  diesen  frei  bewegen,  gibt  die  Nerns rächen 
Formeln  für  Konzentrationsketten  und  für  elektrolytischc  Thermoketten. 

g)    Galvanomagnetische  und  thermomagnetisi'he  Effekte. 

131.  Wird  eine  dünne  Metallplatte  iii  ein  magnetisches  Feld  gebracht,  so 
daß  die  Kraftlinien  sie  normal  durchschneiden,  und  wird  durch  sie  ein  elek- 
trischer Strom  J  oder  ein  Wärmestrom  W  geleitet,  dann  sind  in  der  Platte  longi- 
tudinale  und  transversale  Effekte  zu  beobachten.  Die  transversalen  Effekte, 
d.  h.  senkrecht  zum  Strom  und  zu  den  Kraftlinien,  sind  folgende: 

I.  Es  geht  ein  elektrischer  Strom  /  durch  die  Platte,  dann  beobachtet  man 
transversal 

1.  einen  elektrischen  Effekt,  nämlich  den  Hall-Effekt, 

2.  einen  thermischen  Effekt,  ndralich  die  galvanomagnetinche  Temperatur- 
differenz. 

II.  Geht  ein  Wärmestrom  W  durch  die  Platte,    dann  beobachtet  man   trans- 
versal 

3.  einen    elektrischen    Effekt,    nämlich    eine    thermomagnetische    elektro- 
motorische Kraft, 

4.  einen  thermischen  Effekt,  nämlich  das  thermische  Analogon  des  Hall- 
Effekts. 

Beim  Wismut  sind  alle  vier  Kftekto  beobachtet  worden,  bei  den  anderen 
Metallen  nur  t   und  3. 

Nach  MoREAU^  ist  der  Effekt  3  ein  Hall-Eftekt  in  bezug  auf  die  Thomson- 
schen  inneren  thermoelektrischen  Kräfte. 

132.  Um  diese  vier  Effekte  aus  den  allgemeinen  Vorstellungen  zu  ent- 
wickeln, denken  wir  uns  durch  eine  Platte  in  der  Richtung  x  einen  elektrischen 
Strom  geschickt  und  senkrecht  dazu  in  der  Richtung  z  ein  Magnetfeld  von  der 
Stärke  ^ .  Es  werden  dann  die  positiven  Ionen  nach  der  negativen  ;/ -Achse 
abgelenkt  Wird  kein  Transversalstrom  abgeleitet,  so  entsteht  eine  transversale 
elektrische  Kraft  y,  die  auf  ein  Elektron  mit  der  Ladung  t^  die  mechanische 
Kraft  «1  y  ausübt.  Durch  das  Magnetfeld  entsteht  eine  meclianiache  Kraft  nach 
der  --_y -Richtung  von  der  Größe 

worin  c  die  Lichtgeschwindigkeit,  -  -  die'  Strömungsgeschwindigkeit  der  Elektronen 

dt 

ist.     Aus  beiden  Ursachen  zusammen  entsteht  die  transverseile  Kraft 


^-M^".     ät 
Infolge  dieser  Kraft  fließen  in  der  Zeiteinheit  durch  den  Querschnitt 

Elektronen.     Zugleich  aber  bildet  sich  ein  Diffusionsstrom,  der 

1  G.  MoOBAü,  Joum.  ds  phys.  (3)  8,  497.  1900;  C.  R.  180.  123.  1900.  —  S.  -weiter 
E.  V.  EyBiwsiNöEN  jr.,  Arch,  n^erl.  (a)  5,  433.  1900.  —  J.  J.  Thomson,  Cambr.  Proc.  (2)  9. 
120.  1901.  --'-  E.  YahaÖ^chi,  DradM  Aim.  1.  214.  1900. 
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nach  der  negativen  j -Achse  treibt,  wenn  -^  positiv  ist.     Im  stationären  Zustand 
mnli  daher  ^^ 

sein. 

In   der  Richtung  der  ^-Achse   wirke   die   elektnsche   Kraft  X.     Besteht   in 
dieser  Richtung  auch  ein  Konzentrationsgefalle,  so  muß  ebenso 

sein,  also 

Setzt  man  nun    -r-^-  =  -?,  ;i^  -^ —  und  so  weiter,  so  hat  man  für  zwei  Elek- 
ox         oT    dx 

tronenarten  die  Gleichungen: 


dt  n^  "  äT      dx 

Die  Stromdichte  ist 

dT 
Wenn  o  und  -^ —  gegeben  sind,  lassen  sich 


dx 


dt  '     dt  '       '      '   ~dj 


berechnen.     X  kann  infolge   eines   etwaigen  Longitudinaleffekts  verschieden  sein 
von  der  äußeren  angelegten  elektrischen  Kraft. 

Q  rp 

L    Ist  a  gegeben   und  -^r —  =  0 ,   so   erhält  man   die   galvanomagnetiachen 

Transversaleflfekte,  nämlich 

1.  den  Hall-EfiFekt,  für  welchen 

wird,  wobei  R  der  Rotationskoeffizient  des  Hall-Effekts  ist 
Es  wird 

a  log  9^2  d\og% 

„        e    ""^'.dT      '""^      dT 

7CC  d 

2.   den  transversalen  Temperatureffekt  (galvanomagnetische   Temperaturdifferenz) 
'        '  öT        ^    ^  .  .      , 


.  )  ,  t 
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wobei  _^       3        e^  v^  -\-  v^ 

~       4=  oiTxc    d 

ist.     Wahrend  A'  für  verschiedene  Metalle    verschiedene  Vorzeicheu   hal,    hat  K 
für  alle   dasselbe  Vorzeichen, 
r?  7' 
II.    ist  a  =  0   und  gegeben ,    ho    erhält  man   die   thertuomagnetischen 

Traiisversaleftekte,  nämlich 

3.  die  elektrische  Kraft 

worin 

ist  lind 

4.  das  Temperatiirgi'fälle  in  der  Richtun{jf  dcrj'-Achsc: 

Die  longitudiualen  Kftekte  fol{i;en  sekundär  aus  dem  Vorhandensein  der 
Transversalcffekte.  Da  die  Transversalcftekte  mit  $  propoitional  sind,  miiiäsen 
die  Lonf^itndmalettVktc  mit  Sq'  proportional  aein.  Aus  numerischen  Berechnungen 
der  auftretenden  Konstanten  vermittels  der  beobachteten  Tranaversaleffeklo  tmd 
der  Abweichunj^'en  der  Mftalle  vom  WiKDi'MANN-FRANZschen  Geseta  findet  PuUßK, 
daß  beim  Wismut  es  die  negativen  Elektronen  sind,  welche  den  wesentlichen 
Anteil  an  der  Leitfähiffkeit  desselben  haben. 

hj   Emissinn  und  Absorption  von  Strahlen  grolier  Wellenlän|;;e. 

1S3.  Wahrend  die  bisher  angeführten  Erf^^ebuisse  der  DkunKschou  Theorie 
auch  von  Riwki',  und  Lühkntz,  wenn  auch  «um  Teil  in  anderer  Weise,  abgeleitet 
wurden,  hat  Louknt/,  '  noch  eine  weiti're  Fol[;erun|f  aus  seiner  l-heorie  ivezo|reu, 
nämlich  über  die  Kmission  und  Absorption  von  Metallen  für  Strahlen  jiyroßer 
Wellenlänge. 

Die  AbBoq^tion  einer  dünnen  Metallplatte,  d.  h.  der  Koefüaiont,  mit  welchem 
man  die  Energie  senkrecht  einfallender  Strahlen  multiplizieren  muli,  um  die  ab- 
sorbierte iCnergie  zu  erhalten,  ist,  wenn  A  die  Dicke  der  Platte  ist, 

c 
wo  c  die  Lichtgeschwindigkeit  bedeutet.     Nach  Drude  (oben  Nr.  1136)  ist 

1 


4(x7' 


(tfi'»S«i/,«i+öi*9^s^«a+...) 


Um  die  Emission  der  Platte  zu  berechnen,  wird  folgende  Überlegang  an- 
gestellt Immer  wenn  ein  Elektron  seine  Bewegung  ändert,  sei  es  an  Größe  oder 
an  Richtung,  erzeugt  es  eine  elektromagnetische  Strahlung  im  Ä.ther.  In  den 
Augenblicken  des  Zusammenstoßes  ist  es  also  Strahlungszentrum.  Die  durch 
diese  Ausstrahlung  erzeugt^  elektrische  und  magnetische  Verschiebung  im  Ätlier 
wird  berechnet  und  daraus  die  ausgestrahlte  Energie.    Durch  Entwicklung  dieses 

1  H,  A.  LoUBNTZ,  I^roo.  Amsterdam  7.  666.  1903. 
WwKKmifK,  Phyjrik.  .8.  Aafl.  V.  60 
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Ausdrucks  in  eine  FouRiERsche  Reihe  wird  dann  diejenige  emittierte  Energie  \>, 
rechnet,  deren  Schwmgungazahl  zwischen  n  und  n  ■\- dn  liegt.  Diese  ist  jn, 
portional  mit 

kj^  TL    C    I 

Durch  Division  mit  dem  Ausdruck  für  die  Absorption  ergibt  sich  die  iünissi,, 
eines  schwarzen  Körpers  in  den  angegebenen  Grenzen  zu: 


ein  Wert,  welcher  unabhängig  von  e,  ^,  /  und  u  ist 

Indem  man  n  =  — -. —  setzt,  ' 
den  Wellenlängen  X  und  X-\-  dX 


2  jtc 
Indem  man  n  =  — -. —  setzt,  wird  die  Emission  des  schwarzen  Körpers  zwihi  In 


Zunächst  entspricht  dieser  Ausdruck  dem  WiENschen  Verschiebungagesetz,  wi'li  In  . 
verlangt,  daß  die  Emission  des  schwarzen  Körpers  sich  darstellen  lassen  miili  (liii>  f 

~AXT)dX     . 

Es  wird  m  unserem  Falle 

f{XT)='YjtocXT    . 

Nach  der  Formel  von  Planck  (Handbuch  Bd.  3,  S.  B88)  wird  die  Kmissioii  ui, 
lange  Wellen  zwischen  X  und  X-\-  dX 

X^      ^^     ' 

welches  nicht  nur  m  der  Form  mit  der  obigen  LORKNTZschen  Formel  ubcn-u. 
stimmt,  sondern  auch  in  bezug  auf  die  Konstante,  da  die  PLANCKsche  Konsttmii  '' 
gleich   5  öt  ist 

F)    Darstellung   der  Gleichtitigen   der  Maxwellschen  und  Elektronen- 
theorie  durch  die  Prinzipien  der  Mechanik. 

§  36,    Allgemeine  dynamische  Theorien. 

134.  Eine  mechanische  Erklärung  der  elektrischen  Erscheinungen  \*'i 
langt,  daß  man  einen  Mechanismus  zwischen  den  einzelnen  Teilen  eines  elektrisrhrn 
und  magnetischen  Systems  so  annimmt,  daß  durch  bestimmte  Bewegungen  wWt 
Zustande  in  einem  Tede  dieses  Systems,  welche  man  mit  gewissen  elekir«»- 
magnetischen  Erscheinungen  identifiziert,  vermöge  dieses  Mechanismus  aurli  1*» 
den  andern  Teilen  dieses  Systems  solche  Veränderungen,  seien  es  BeweguiiRf» 
oder  statische  Zustände,  erzengt  werden,  daß  diese  mit  den  dort  durch  elekiru. 
magnetische  Einwirkungen  wirklich  erzeugten  identifiziert  werden  können.  D»» 
Vorfrage  ist  aber,  ob  das  überhaupt  möglich  ist.  Diese  Vorfrage  ist  dann  ur^ 
löst,  wenn  es  gelingt,  die  elektrodynamischen  Gleichungen  auf  die  Form  der  «l*« 
gemeinen  Prinzipien  der  Mechanik  zu  brmgen,  in  denen  die  Teile  der  Energie 
eines  mechanischen  Systems  vorkommen.  Denn,  wenn  das  möghch  ist,  dftWi 
wird  es  sich  nur  darum  handeln,  die  kinetische  und  potentielle  Energie  dorrll 
gewisse  hypothetische  Erklärungsversuche  in  der  geforderten  Woiae  darzustelltn. 
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Es  ist  nun  eine  der  beclrntcMi eisten  Leistungen  Maxwells,  d.'iÜ  im  ^üm/.  nll- 
Hemeiii  zeigte,  daß  unabhängig  von  irgend  einem  speziell  gewählten  Mechanismus 
die  elektromagnetischen  Erscheinungen  sich  durch  die  Glcichung«!n  der  Meehnnik 
darstellen  lassen.  Kr  macht  nur  die  eine  Vorauasetzung,  daß  in  einem  galvjiniHclien 
Strome  tatsächlich   irgend  eine  BewegiingHcrscheinnng  vorhanden   ist. 

Der  Gedankengang  bei  Mawvkf.l  ist  dabei  folgender  ^  In  einem  elektiisehen 
Strome  findet  sicher  irgend  eine  Bewegung  statt,  nicht  ein  bloßer  Zustand.  Die 
Wirkungen  eines  Stromes  sind  alle  progressiver  Art,  wie  namentlieh  die  j^leklro- 
lyse  beweist.  Was  ihn  in  Bewegung  setzt,  ist  die  elektromotoriHche  Krafi.  Die 
Arbeit,  die  eine  elektromotoriachc  Kraft  leistet,  wird  zum  Teil  zur  Tlljei Windung 
des  Widerstandes  im  Leiter  verbraucht,  zum  Teil  zur  Heivoibringiing  der  elektro- 
dynamischen Ersrheinuiigen,  der  Rest  wird  zur  Vermehrung  der  kinellsehen  l''nergi«* 
des  Stromes  benutzt  und  zeigt  sich  in  den  Extraströmcu. 

Es  sei  nun  ein  System  von  Slrombahnen  gegeben,  deien  Gestalt  und  Lngi« 
durch  die  Variablen  a\  ,  a\,  bestimmt  seien.  Die  Geschwindigkeiten,  mit  dei  die 
materiellen  Teile  dieser  Systeme  sich  andern,  sind  dann  durch  a\  ,  x.,  gi'geben 
und  die  kinetische  Energie  dieser  Bewegung  der  materiellen  Teih;  des  Sy.sU'mH 
hat  den  Ausdruck: 

^,u  =  i  f(-'*-"i  Xi)xr  -I-  (a'i  x.,)ai  X,,  +  (xi  x„}S.\  .V,,  +  •  •  -i 
-I-  h  [(^,  A'a)  Ai  X,  -I-  (x.  x.;^)x,^  -\-  (x^  x,i)x.,  .v„  -I-  .  .  .]      , 

wo  (A|:>ri)(a;i  A'g)  uhw.  Großen  bezeichnen,  die  wohl  von  den  Variablen  .v,  a^  . . . 
(jede  im  allgemeinen  von  allen  x),  nicht  aber  von  den  Geschwindigkeiren  x^  ,  .ü 
abhangen. 

Außerdem  aber  sollen  in  den  Strumbahnen  elektrische  Stifjuie  Jli<'ßen;  dii» 
Variablen,  durch  welche  diese  B(»weguiig  bestimmt  wird,  seien  J\J'.,  ...i  llne 
Geschwindigkeiten  j',  ,  y.,  .  .  .  Dann  ist  die  gesamte  JCnergie  dea  SynteniH  ans 
drei  Teilen  zusammengeaetzt" 

'/'    -"  y'fu  +  7't  -\-  'J'tne      I 

worin  7',„  sich  auf  dii'  mateiielle  Bewegung  allein  bezieht,  7],  Hieli  .'luf  die  elek- 
trischen Bewegungen  allein  und  '/)„<,  sich  auf  den  Ziisamruenhaiit,'  boidei  liezii-hl. 
Es  sind   dabei  in  (jntspreehender  Bezeichnung 

y  WM  ^-"  (a\  ;'( )  .\|  j'i  H-  G^i  y>i)  a-^  y.^  -{-... 

Die  Koeflizieuteii  [xx],  (j'v),  (xy)  könnten  von  allen  x  und  tdlen  .v  ab- 
hängen. Da  aber,  wenn  die  Leiter  in  Ruhe  und  die  Ströme  in  ihnen  koustnni 
sind,  sich  der  Zustand  dea  Systems  nicht  mehr  ändert,  so  können  die_}'  im  Aus- 
druck für  T  nicht  vorkommen.  Unter  y^  ist  die  Slilrke  des  Slromen  im  /•  tcn 
Leiter  zu  verstehen,  wenn  das  System  nur  lineare  Leiter  enthält.  Ähnliche  Auß- 
drucke  wie  oben  bekäme  man  für  ein  System  von  beweglichen  Kühren,  in  denen 
Wasser  fließt.  Diese  aber  würden  in  T,  nur  die  Quadrate  der  y  enthalten  und 
in  T„g  nur  die  Produkte  x/ijiji  mit  gleichen  Indizes,  während  in  dem  allpfcraeinen 
Problem  auch  Glieder  von  der  Form  vorkommen  (yryt)j>rj's  und  {Xry,)Xyyf, 
welche  zeigen,  daß  in  dem  Felde  ehie  Bewegung  stattfindet,  die  von  den  beiden 
Strömen  y^  und  j',  abhängt. 

Wendet  man  auf  dieses  System  die  LAGRANGEschen  Gleichungen  an,  so  kann 
man  aus  dem  Ausdruck  für  T  die  Kräfte  berechnen,  die  an  den  einzelnen  Teilen 

1  Cl.  MaxwsUw,  Elektrizität  und  MagneÜsmus  2.  Kap.  6  u.  7.  « 
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des   Systems   angreifen,   und   man   erhalt   die  Kraft  X\    welche    die   Veränderung 
von  X  bewirkt,  zusammengesetzt  aus  drei  Teilen: 


dt\dx)         dx 
d  IdTÄ       dT, 


X'  = 

dt  \dx 

dt\  bx  I         dx 
Dann   ist  X,!i   eine   gewohnliche   mechanische  Kraft,  Xg    wird,   da  Tg  von  a 

r\rp 

unabhängig  ist,  = 3-^ .     Es  ist  Xg  =  — X/  die  elektromagnetische  Kraft,  von 

der  ein  Leiter  im  Felde  angegriffen  wird.  Endlich  besteht  die  Kraft  X,ne  aus 
zwei  Komponenten.  Die  eine  verschwindet,  wenn  die  Leiter  in  Ruhe  verharren, 
die  andere,  wenn  die  Ströme  konstant  in  gleicher  Starke  erhalten  werden.  Beide 
stellen  eine  Art  Trägheitswirkung  der  Elektrizität  dar.  Da  solche  sich  bisher 
nicht  zu  erkennen  gaben,  obwohl  Maxwell  direkt  daraufhin  Versuche  anstellte  1, 
so  nimmt  Maxwell  XfL  im  ganzen  als  Null  an.  In  entsprechender  Weise  er- 
halten wir  die  Kräfte,  welche  auf  die  Elektnzität  selbst  wirken,  also  elektro- 
motorische Kräfte  und  zwar,  da  T  von  y  unabhängig-  ist, 

dt  \  By 

Das   ist  diejenige   elektromotorische   Kraft,    die    die   induzierte    neutralisiert. 
Die  elektromotorische  Eüraft  der  Induktion  ist  daher 

dt\dy 
und  sie  zerfällt  wieder  in  drei  Teile: 

d  (dT„, 


K„==- 


dt\  dy 
dt  \  dy 

'mt  TT ' 


by  I     ' 


dt  \  dy 

Da  Tm  von  y  unabhängig  ist,  ist  ¥,„  gleich  NuU.  Dagegen  stellt  Y,  die 
induzierte  elektromotorische  Kraft  infolge  von  Stromschwankungen  und  relativen 
Lagenänderungen  und  Y„,t  diejenige  infolge  von  Bewegungsanderungen  dar.  Es 
müßte,  wenn  3^^  existiert,  möglich  sein,  m  emem  Leitersystem  —  auch  wenn 
in  keinem  vorher  ein  Strom  vorhajiden  wäre  —  durch  Bewegung  der  Leiter 
allem  induzierte  Ströme  zu  erzeugen;  es  wäre  also  eine  Abhängigkeit  der  elek- 
trischen Erscheinungen  von  der  absoluten  Bewegung  der  Leiter  vorhanden.  Da 
eine  solche  bisher  nicht  beobachtet  wurde,  kann  man  I^,  und  damit  überhaupt 
T„g  vernachlässigen  2. 

Diese  Betrachtungen  zeigen  allgemein,  daß  man  sowohl  die  elektrodynamischen 
Kräfte,   wie   die   Induktionskrafte,    die  in   einem   solchen   System   entstehen,    auf 

,  1  Cl.  Maxwbll,  Treatise  2.  §  574.  —  R.  Coli^ey,  Wied.  Ann.  17  sS  1SS2.  — 
2  Über  T„g  s.  A.  Gaubasso,  N.  Cim.  (5)  L  401 ;  2  97.  1901.  —  Über  F^,  s.  W.  S.  Day. 
Phys,  E.ev.  15.  154.  1902. 
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mechanischem  Wege  durch  irgend  eine  passende  mechanische  Anordnung  des 
Systems  erklären  kann.  Maxwkll  leitet  dann  aus  diesen  Gleichungen,  mit  Zu- 
hilfenahme nur  qualitativer  Krf ahrungssatze ,  die  allgemeinen  Gleichungen  des 
variablen,   elektromagnetischen  Feldes  her^. 

Iät5.  In  diesen  allgemeinen  Gleichungen  wird  T  unabhängig  von  y  an- 
genommen. Kinc  solche  Unabhängigkeit  ist  aber  gerade  diejenige,  welche  all- 
gemein bei  zyklischen  Systemen  im  Sinne  von  Helmholtz  eintritt.  Smd 
die  y  zyklische  Variable,  so  kommen  sie  in  dem  Ausdruck  für  die  Energie  nicht 
vor.  Man  kann  daher  die  elcktiischen  Strome  in  Stromleitern  als  zyklische  Be- 
wegungen auffassen.  Dies  ist  der  Ausgangspunkt  für  die  Darstellung,  dieBoLTZMANN"- 
von  der  Max wia.L sehen  Theorie  gibt,  dem  sich  dann  andere  angeschlossen  haben  ^. 

136.  In  anderer  Weise  hat  Helmholtz  gezeigt,  daß  die  elektromagnetischen 
Systeme  sich  mechanisch  darstellen  lassen,  indem  er  nämlich  die  elektromag- 
netischen Gleichungen  aus  dem  Prinzip  der  kleinsten  Wirkung  ableitete,  sie  also 
m  der  Form  dieses  Prinzips  darstellte  •.  Man  kann  nämlich  die  Maxwell-Hertz- 
schen  Gleichungen  (und  zwar  für  ruhende  und  bewegte  Körper)  aus  der  Be- 
dingung ableiten,  daß 

u 

wobei   die   Grenzen    des  Integrals   feste  Zeiten   sind.     Darin  hat  <I>,  das  elektro- 
kmetische  Potential,  einen  komphzierten  Werl. 
Es  ist 

fp,  ist  die   elektrische  Energie   11'^-  {?^^ -\- W' +  S'^)  ^   *w  ist  die  magnetische 

.•       /  J  J  J   O  71  E 

Energie    /      ^    (Ü-'  +  SO?'-  -\-  9i=^) ,    wobei   aber  die  magnetischen  Verschiebungen 

J  8  n  /n 
S,  9}?,  9J  zusammen  mit  etwaigen  permanenten  magnetischen  Momenten  /,  w,  7i 
durch  die   Vektorpoteiitiale  ausgedruckt  werden,  also 

so  daß 

ist. 

Sind    endlich  otßy   die  Komponenten   der  Geschwindigkeit  an   einer  Stelle 
und  ist  a  die  Dichtigkeit  der  wahren  Elektrizität,  so  ist 

^,.=-^/^rSB{4f +  ?'a+  /^(3«-Jey)+  l-(Sß  -^dy)]   • 

1  S.  auch  H.  VAN  DKR  Kamp,  Dlss.  Leiden  1897.  —  2  H.  BumMANN,  VorlMungen 
über  die  MAXWiiLLsche  Theorie  1  u.  2.  1891  u,  1893.  —  3  H.  Ebert,  Wied.  Ann.  BL  aes. 
1894;  52.  417.  1894.  —  M.  Möller,  Phys  Zeitschr.  3.  216.  1902.  —  De  Coi^et  d Huart, 
BeibL  20.  596.  1896.  —  4  H.  v.  Helmholtz,  Wied.  Ann.  47.  i.  189a;  Ges.  Abh.  8.  476.  — 
S.  dazu  die  Betrachtungen  von  H.  A.  Lobentc,  Enzykl.  d.  math.  Wissensch.  5.  2,  133.  1904; 
femer  L.  KöNIOSBEHGER,  BerL  Ber.  1906.  9 
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Endlich  ist 

R  =  jdx  [X7i  +  Yi)  +  Z3  +  /f  («  U  +  z^  5Ö  +  w  2ß) 

Dann    sind  XYZ   die    elektrischen  Kräfte,    uvw  die   Komponenten    der   Stiom- 
dichtigkeit     Die  Großen  ^r\^  sind  die  (elastischen)  Verschiebungen  eines  mato- 

riellen  Punktes  aus  semer  Gleichgewichtslage,   so  dali  =  ex.   usw.    ist   und  os 

dt 

sind  EY  Z  die  bei  diesen  Verschiebungen  auftretenden   mechanischen    (pondero- 

motorischen)   Kräfte.     Diese   Kräfte   stellen    sich    dar    durch   die   Maxwkll sehen 

Drucke  in  der  bekannten  Form.     Über  die  Art   der  Variation  werden    zum  Teil 

besondere  Vorschriften  gemacht i. 

In  anderer  Weise  hat  Loreni'z-  die  MAXWELLschen  Gleichungen  unter  Zu- 
.gxundeleguug  des  d'Alembert sehen  Pnnzips  dargestellt,  wobei  die  elektromaj;- 
netischen  Systeme  als  quasi-holonome  Systeme  betrachtet  werden". 

1B7.  Auch  die  Gleichungen  der  Elektronentheorie  sind  von  Lürentz  aus 
der  Form  des  o'ALEMBERTschen  Pnnzips  abgeleitet  worden*.  Für  denselben 
Zweck  hat  Larmor  das  Prinzip  der  kleinsten  Wirkung'"',  PoiNCARii  die  LaPiRangi-,- 
schen  Gleichungen"  benutzt  Die  Mechanik  der  Elektronen  laßt  sich,  wie  Ajir\- 
HAM^  gezeigt  hat,  in  die  Form  der  mechanischen  Prinzipien   bringen.     Schwarz-  ■^ 

SCHILD"   hat    ebenfalls    eine  Form    des   Prinzips    der    kleinsten   Wirkung    für    die  i 

Elektronentheone  angegeben.  "^ 

§  37.    Modelle. 

138.    Man    hat  vielfach   sich  bemüht,   die   elektromagnetischen    Zusammen- 
hange   oder   auch    einzelne    spezielle    elektrische   Erscheinungen   (unvollkommene  ' 
Leitungsfahigkeit    der  Dielektra,    magnetische   Körper    usw.)    durch    mechanische                  i 
Modelle  zu  veranschaiihchen.    Solche  Modelle  sind  für  verschiedene  Erscheinungen 
von  FiTZGERALD»,  Lodgei»,  Lord  KelvenIi,  RAVLEicHi-i,  auch  von  Maxwell^»  selbst                 | 
konstruiert  worden. 

B0LT2^LAN^'ll  hat  ebenfalls  die  Erscheinungen,  welche  zwei  Stromkreise  bieten  ' 

(Induktionsstrome,  Extraströrae  aus  verschiedenen  Ursachen,  elektrodynamische 
Anziehungen)   durch   ein   instruktues  Modell  veranschaulicht.     Dasselbe  bestellt  * 

im  wesentlichen  aus  drei  übereinander  auf  dieselbe  Achse  gesetzten  Zentrifugal- 
legulatoren  mit  Parallelogrammfuhrung.  Das  oberste  und  unterste  System  tragen 
honzontale  Zahnräder,  in  welche  zwei  vertikale  Zahnrader,  die  mit  dem  mittleren 
System    verbunden    sind,    durch    konische    Verzahnung    eingreifen.       Mit    diesem  I 

Apparat  kann  man  folgende  Versuche  machen. 

1.  Man  bringt  bloß  das  unterste  System  in  Rotation.  Solange  dessen  Ge- 
schwindigkeit wachst,    dreht  sich  vermöge  der  Zahn raderub ertragung  das    oberste  t 

1   Siehe  H  A  Loriintz,  Euzykl.  d  math  Wissensch.  V,  2.  133    1904   —  2  h   A.  LoHBNlz,  ! 

La  theorie  electromagn^hque  de  Maxwell  et  soa  apphcation  aux  corps  mouvants  8  SC— 61' 
Leiden  1893  Auch  Arch  neerl  25.  363.  1892  -  3  S  auch  die  DarsteUung  von  H.  A  LORENTC 
m  der  Enzyklopädie  1  c.  125  ff  —  A  Wassmuth,  Wied  Ann  64.  164  1895  —  C  A  Mkbius 
Ofvers  Svensh.  Vet  Förh  65.  477  1898  —  E.  Saärau,  C  R.  133  421.  1901.  ~  A.  Gar- 
BASSO,   N    Cim    (s)  1    401     1901,  2.  97.  1901    —  A  BafoChinski,   Beibl    25.   133.   igoo    —  I 

J  Faskas,  Arch  nöerl.  (2)  5.  56  1900  —  M.  Lienard,  C.  R  134  163  1902  —  E  CaR- 
t^ALLO,  C.  R.  133    924    1901.  —  P.  DUHEM,  Joum  de  phys    (4)  2.  616    1903   —  *  H   A  Lo-  - 

RBNTZ,  Emykl.  V,  2    164.  1904.  —  B  J   Larmor,  Aether  and  matter  Kap.  VI.  —  6  H.  PoiNCARli  ■ 

Electncitö  et  opüqne  2.  Aufl.,  S  427 ff  -  7  M  Abraham.  Drudes  Ann.  10.  10s.  igoq.  — 
8  K  ScHWAUzscHiLD,  Gott  Nacht.  1903  126,  132;  Phys  Zeitschr  4  431.  1903.  —  G  Her- 
RLOTZ  Gott  Nachr.  1903.  357  —  9  G.  F  Fitzgerald.  Proc  Dublin  Sog.  407.  iS?";  — 
10  O  Lodm,  Modern  views  of  electricity     London  1889.  —  Siehe  J.  H.  PoyNTiNü,  Electrician  \ 

3i  575  1893  —  "  Lord  Kel^,  Rep  Bnt  Assoc  567  1888  —  12  Lord  Rayi^iok,  Proc. 
Phys.    Soc.      London    1890.    484     -    13  Cl  MaJÖ\'ell,    Treaüse,    3.  Aufl.,    2.    Kan    7    —  1 
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im  entgegengesetzten  Sinne.  Ist  die  Drehung  konstant  geworden,  so  bleibt  das 
obere  still.  Nimmt  die  Drehung  unten  ab,  so  dreht  sich  das  obere  gleichsinnig. 
Diese  Prozesse  entsprechen  also  der  Entstehung  von  Induktionsströmen. 

2.  Wenn  man  das  untere  Rohr  mit  konstanter  Geschwindigkeit  dreht  und 
plötzlich  die  mittlere  Stange,  die  alle  Zentrifugalapparate  trägt,  senkt,  so  ent- 
spricht das  einer  Vermehrung  der  Selbstinduktion.  Man  erhalt  oben  eine  ent- 
gegengesetzte Drehung.     Umgekehrt,  wenn  man  die  Stange  hebt 

3.  Dreht  man  das  oberste  und  unterste  System  in  gleichem  Sinne,  so  wird 
die   Stange  gesenkt,  was  einer  Vermehrung    der 

gegenseitigen  Induktion,  also  elektrodynamischer  ^ft^ 

Anziehung  entspricht  ■^f'J«-« 

4.  Dreht  man  das  obere  System  in  entgegen-  1ii{]|lo' 
gesetztem  Sinne  wie  das  untere,  so  wird  die  Stange 
gehoben,   was  also  einer  Abstoßung  zweier  ent- 
gegengesetzt fließender  Strome  entapncht. 


Figur  402. 


Figur  403. 


139.  Ein  ähnliches  Modell  wie  dos  MAXWELLsche  und  BoLTZMANNGche,  auf 
zyklischer  Bewegung  beruhend,  ist  von  Kukrt^  konstruiert  worden.  Dasselbe  ist  in 
Figur  402  in  perspektivischer  Ansicht,  in  Figur  408  in  einem  vertikalen  Durch- 
schnitt gezeichnet  Es  besteht  aus  zwei  um  dieselbe  Achse  unabhängig  sich 
drehenden  Systemen,  welche  durch  einen  Zwischenmechanismus  verbunden  sind. 
Das  eine  System  besteht  aus.  dem  hinteren  Rad  J?,  der  Scheibe  iS>  einem 
Kegelrad  iV^  und  dem  Zeiger  Z^ .  Das  zweite  System,  durch  eine  H-Ölse  JET  auf 
die  Achse  geschoben,  besteht  aus  dem  Kegelrad  i\^  und  der  Scheibe  Sf^ ,  auf 
welcher  ein  fester  Zeiger  Z^  angebracht  ist  Der  Zwischenmechanismus  besteht 
aus    den  Kegelrädern  iVg    und  JV^,   welche    an  iV^    und  ^g    angreifen   können, 

1  H  Ebert,  Wied.  Ajin   49.  642,  1893. 


■f  i  hl  ^  J 
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-%  und  JV^  drehen  sich  frei  um  die  Stangen  ^^  und  Q.^ ,  auf  welchen  Gewichte 
verschiebbax  angebracht  sind  und  befestigt  werden  können. 

Ist  die  Drehungsgeschwndigkeit  des  ersten  Systems  ^^ ,  die  des  zweiten  ijj , 

so   ist  die  des  Zwischenmechanismus   immer  .     Die   lebendige  Kraft   des 

ganzen  Systems  ist  "* 

wenn  M^ ,  M^  und  4iV  die  Massen  des  ersten  und  zweiten  Systems  und  des 
Zwischenmechanismus  bedeuten.  Letzterer  besteht  aus  einem  festen  und  einem 
durch  Verstellen  der  Gewichte   G-^  und  G^  veränderlichen  Teil. 

Nach  den  LAGRANGEschen  Gleichungen  ist  die  an  dem  zweiten  System  an- 
greifende Kiaft 

Im  Moment,  wo  das  zweite  System  sich  zu  bewegen  beginnt,  also  ^3  =  0  ist,  wird 

und  dann  sind  die  Induktionsgesetze  enthalten,  wenn  q^  und  q^  die  Strom- 
starken,  N  das  gegenseitige  Potential  der  beiden  Strome  (das  NEinvi.'VNNache 
Potential)  bedeutet  1. 

G)   Spezielle  Theorien. 

140.  Um  direkte  mechanische  Systeme  zu  konstruieren,  welche  dieselben 
Eigenschaften  wie  ein  System  von  Strömen  und  Magneten  besitzen,  hat  man  zu 
verschiedenen  Bewegungsarten  seine  Zuflucht  genommen  und  diese  Bewegungen 
mit  verschiedenen  elektrischen  oder  magnetischen  Größen  identifiziert.  Die 
hauptsachhchsten  derselben  sind  im  folgenden  klassifiziert. 

§  38.    Hydrodynamische  Theorien. 

141.  Manche  Erscheinungen,  die  die  Elektrizität  und  der  Magnetismus 
bieten,  lassen  sich  durch  hydrodynamische  Vorrichtungen  nachmachen,  und  die 
letzteren  sind  daher  geeignet,  ein  Büd  und  damit  eventuell  eine  Erklärung  der 
ersteren  zu  bieten  2.    Von  besonderem  Interesse  sind  die  Analogien,  die  Bjerknes-'^ 

1  Weitere  Literatur  über  Modelle  oder  Betrachtungen  darüber  A.  "W  S.  FRANKLIN,  Phys. 
Review  4.  388.  1897.  —  C.  Hbinke,  Elektrotechn  Zeitschr.  18.  57.  1897.  —  A.  Gaebasso, 
N.  Cim.  (4)  260.  1897.  —  F-  Hasenöhäl,  Wien.  Ber  105  900.  1896  —  C.  L.  Weyher,  Beibl. 
23.  569-  1898.  —  V.  Kabpen,  Soc  Franc,  de  Phys  49  1900.  —  EIrIch  Müluä,  Zeitschr.  f. 
Elektrochemie  6.  588-  1900  (Modell  der  lonenbewegung).  —  W.  Lash  Miltner  und  F.  B.  Ken» 
RiCH,  Zeitschr.  f.  phys.  Chemie  36  440  1900.  —  F.  Kohlkausch,  ibid.  34.  559.  igoo  (auch, 
lonenbewegung)  —  A.  Gray,  Natuie  60.  379,  404  189g.  —  G  F.  Fttzgerald,  ibid.  59  509. 
—  J.Fleming  and  Ashton,  Phil.  Mag.  (6)  2.  320.  1901.  —  J.  Buchanan,  ibid.  3.  240.  — 
F.  Maccarone,  N    Cim.  (sj  2.  88    1901    —  H  E.  J.  G.  Dobois,  Arch    nöerl    (2)  6.   1902. 

Über  die  Schulbehandlung  einzelner  Erscheimingen  durch  Modelle  u.  dgl,  siehe 
Grimsehl,  Progr.  d.  Realschule  Cuxhaven  1893/94  —  H.  EvERS,  Progr  d.  Realgymn. 
Danzig  1892.  —  G.  Claude,  Lum.  öl.  51.  459  513  1894.  —  P.  Szymanski,  Zeitschr.  f.  phya.- 
chem.  Unterr.  7  10.  1893,  8.  339.  1895  —  K  E.  F  Schmidt,  Zeitschr.  f.  Natnrw.  66,  301. 
1894.' —  B-  Schmidt,  Untemchtsbl.  f.  Math.  u.  Naturw  5  106.  1899.  —  W.  Wehjir,  Elektro- 
techn. Rundschau  18.  4  1900.  —  L.  F.  Wüllenweber,  Leipzig,  Barth  1900.  —  V.  Bhrghopf, 
Progr.  Oberrealschule  Düsseldorf  1901/02 

2  Siehe  C.  Nedmann,  Beiträge  zu  einzelnen  Teilen  der  math.  Physik,  speziell  Kap.  8,  S.  415. 
Leipzig  1893.  —  3  C.  A. Bjerknes,  Nature  24  360.  1881 ,  C.  R.  73.  303  i88i;"Wied.  Ann. 
63  91.  1897.  Eine  zusammenfassende  Übersicht  und  Ausarbeitung  der  BjERENBS  sehen  Unter- 
suchungen ist  enthalten  in  V,  Bjerknes'  Vorlesungen  über  hydrodynamische  Femkräfte  nacli 
C.  A.  Bjerknes'  Theone.     Leipzig,  Barth,  i.  Bd    1900,  2  Bd.  1902. 
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studiert  und  ausgearbeitet  liat.  Wird  ein  Melallring  beideraiMLs  mit  Kautschuk 
bespannt  und  an  einer  Rolire  befestigt  niitei  Wasser  getaucht,  and  bewirkt  man 
durch  rasch  aufeiuanderfolgondes  Verdichten  und  Verdünnen  der  Luft  zwiarhen 
den  Kautschukmembranen,  daß  diese  in  eine  pulsierende  Bewegung  kommen,  so 
werden  durch  die  eiitstehrndon  Strümungcii  in  der  Fhisaigkeit  auf  einen  anderen 
eingetauchten  Korper  Druckkräfte  ausgeübt.  LiUJt  man  daher  zwei  solche  Körper 
gleichzeitig  in  Wasser  pulsieren,  so  enlsleheii  Abstoßungs-  resp.  Anziehuugs- 
erscheinungen.  Zwei  solche  Körper  verhalten  aich  wie  zwei  Magnetpole,  nur  dalJ, 
wenn  sie  in  gleichsinniger  l*ulsation  aich  bolindeii,  Anziehung,  bei  ungleichsiiiniger 
Abstoßung  stattfindet,  umgekehrt  wie  bei  Magnetpolen,  üie  hübschen  Versuche 
^on  BiKRKNKS   sind   durch   \on   ihm   koiiKtruierte  Appaiate  leicht  zu  wiedeiholen. 

Knie  Reihe  von  solchen  Analogien  '/wischen  elektrodynamischen  und  hydro- 
dynamischen Theorien,  welche  jedenfalls  die  Möglichkeit  /.eigen,  scheinbare  Fern- 
kräfte  durch  Bewegung  eines  ZwiseheiimediumH  zu  eraeugen,  sind  von  Riecki-:^ 
mathematisch  durchgeführt  worden. 

142.  An  die  Untersuchungen  von  C  A.  Bjia<kNJ''h  schließen  aich  die  Theoneu 
der  Gravitation,  der  elektrischen  Erscheinungen  und  der  molekularen  Fernkräfte 
von  A.  Korn  an-.  Zwei  solche  mit  gleicher  Schwingungsdnuer  pulsierende 
(ihr  Volumen  periodisch  ändernde)  Kugeln  ziehen  sich  mit  einer  dem  Quadrat 
ihrer  Zentraldistanz  umgekehrt  proportionalen  Kraft  an  oder  stoßen  sich  ab,  je 
nachdem  die  Phasen  der  beiden  Pulsatiouen  gleich  oder  entgegengesetzt  sind. 
Auf  Grundlage  dieser  Tatsache  suchte  Korn  in  .seinen  ersten  Arbeiten"  die  l'lr- 
achemung  der  Gravitation  dadurch  zu  erkhlren,  daß  er  einen  peuodischen  Druck 
auf  einen  großen,  das  Sonnensystem  einHfhließeiuh'ii  Raum  \oransselzte  und  die 
ponderabeln  Teilcheu  schwach  kompressibel,  in  einem  MeiT  inkompressibler 
Flüssigkeit  schwimmend  dachte.  Spätei  '  ist  ei  dazu  nbeigegaiigeu,  die  l'iil- 
sationsschwingimgen  der  gravitierenden  Teilchen  als  l*:igeiiMehwingiing(ju  des  aus 
den  schwach  kompressibeln  Teilchen  und  dem  ftii  rasche  Schwingungen  inkom- 
preasibelu  Äther  zusaramengeaetzten  Systems  aufzufassen  (Theorie  der  uni- 
versellen Schwingungen''),  und  »war  sollen  jene  <lie  Gra\iüition  bewirkenden 
Pulsationsschwingungen  die  Grmidschwiugung  des  Systems  vorsl eilen. 

Zur  Erklärung  der  elektrischen  KrHcheiiiungen  wird  angenonimen,  daß  in 
jedem  elektromagnetischen  Felde  mechanische  Geschwindigkeiten  vim  diT 
folgenden  analytischen  Form  vorhanden  sind: 

t  .      /    , 

//  =  //q  -j-  //|  cos       2  jr  -\  n.>  sm       L'  .t  ,     ...     , 

wo  UqVqWq  die  sichtbaren  Geschwindigkeiten  \urHtelleii,  //,/',  w^  den  HKUT/schen 
XYZ,  u^v^iiK>  den  HER'J-zschen  7.i1/A'' proporLionid  sind.  T  ist  dieselbe  Scliwni- 
gungsdauer,  wie  bei  den  die  Gravitation  bewirkenden  rulsationsHchwingungen  und 
sehr  klein  gegen  die  Schwingungsdauer  der  Schwingungen  dos  sichtbaren  Lichts". 

r  E.  RiBCKE,  Math.  Aun.  30.  309.  1887.  —  2  Diu  folnenili:  U.iratuUiuij,'  ist  von  A.  KuRN 
freundlichst  selbst  gegeben  -worden.  —  3  A.  KoiiN,  Kine  'J'heorie  der  (iriivitadou  uud  iler  elek- 
trischen Erscheinungen  auf  Grundlagu  der  Hydrodynamik  (Fcrd.  Diliiuulor,  Uerlin,  3.  Aufl., 
1896 — 1898);  Ein  Modell  zur  hydrodynamiacben  Theorie  der  üriivitiition  (Münch.  Her.  27.  iy7). 
♦  A.  Korn,  Eine  mechanische  Theone  der  Reibuug  in  Iconthuiierliclioii  Mosseusystemeii  43  ff. 
(Ferd.  Dümmler,  Berlin  igol).  ~  ß  A.  KoUN,  Sur  les  vlbrntions  imiveraelles  de  la  matWre 
(C.  R.  134  31.  190a);  Sar  les  fonctions  universelles  duiis  reapacc  (C.  R,  186.  30.  1903); 
Les  vibrations  universelles  de  la  matitre  (Ann.  de  l'Ec.  Norm.  20.  I'ju3j;  Le  problöme  nmthd- 
matlque  des  vibrations  universelles,  Commim.  Kbarko-w  1903;  Über  eine  mögliche  Erveilerung 
des  Gravitationsgasetzes  (Mdnch.  Ber.  33.  383.  1903).  —  ^  Anwendungen  der  Theorie  xurEr- 
klirung  von  Lichterscheinungen.  A.  KoEN  und  K.  StOcm.,  Studien  üut  Theorie  der  LichO 
erscheinungen.  L  Das  ZHKMANsche  Phänomen  (Drudes  Aon.  8.  312.  I90a)i  '^-  Oi*  Drehung  der 
Polarisationsebene  un  magnetischen  Felde  (Drudes  Ann.  9.  113«.  1902);  III.  Das  KaiiBsche 
Phänomen  (Drudes  Ann.  12.  875.  1903).  Anwendung  der  Theorie  zur  Erklärung  des  Erd- 
magnetismus: A.  KoBNi  Über  die  Entstehung  des  Erdmagnetismus  nach  der  hydrodynaraipchen 
Theorie  (Mlünoh.  Bejr.  28.  129.  1898). 
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Der  Äther  ist  für  rasche  Schwingungen  inkompreasibel,  der  den  HKRizachon  Gh 
chnngen  entsprechende  Bewegungszustand   (dielektrischer  Zustand)    erhalt   aicli 
einer  Flüssigkeit  ewig,  wenn  gewisse  Bedingungen  an  der  Grenze  erfüllt  bleibi-n 

Die  Leiter  sind  mit  Reibung  begabte,  unechte  Kontinua-. 

Die  Größe 


l/fj"(^ 


+  '^'  +  ?!M'/^ 


dy 


er- 


stellt die  staüsche  Ladung  eines  leitenden  Körpers  dar,  die   Großen 


die  Stromkomponenten,  wenn  ju.  die  Dichte  des  Äthers  bedeutet. 

143.  Auch  sonst  müssen  viele  mechanische  Theorien  dem  Äther  zum  Teil  lüigen- 
schaften  einer  Flüssigkeit  zuschreiben.  Es  scheint  zuerst  Hict.m"  gewesen  zu  seiii, 
der  eine  halb  hydrodynamische  Theone  der  elektrischen  Erscheinungen  aufgesLelR 
hat.  Nach  seiner  Hypothese  ist  jeder  Korper  ein  Aggregat  von  flussigen  Äther- 
molekülen, welche  in  festem  elastischen  Äther  eingelagert  sind,  dessen  Eigen- 
schaften von  jenen  Molekülen  mitbedingt  werden.  Sind  verhältnismäßig  wenig 
flüssige  Moleküle  vorhanden,  so  daß  der  Körper  wesentlich  festen  elastischen 
Äther  enthalt,  so  ist  der  Korper  ein  Dielektrikum.  Ist  dagegen  der  Körpei 
hauptsachlich  flüssig,  umschließt  diese  Flüssigkeit  die  festen  Teile  nur  wie  t'in 
Meer  eine  Insel,  so  ist  der  Körper  ein  Leiter.  Zwischen  dem  flüssigen  Äther 
und  dem  festen  findet  Reibung  statt.  Aus  dieser  Auffassung  ergeben  sich  eine 
ganze  Reihe  der  elektrischen  Erscheinungen.  Ein  elektrisch  geladener  Körpei 
ist  ein  solcher,  der  das  umgebende  Medium  in  einen  Zustand  der  Spannung  ver- 
setzt. Positiv  soll  ein  Körper  sein,  der  das  Medium  verdünnt.  Der  Strom  im 
Leiter  ist  einfach  ein  Strom  des  flüssigen  Äthers.  Vermöge  der  Reibung  (die 
in  anderer  als  der  gewöhnlichen  Form  eingeführt  wird)  an  den  inneren  Teilen 
des  festen  Äthers  wird  Warme,  an  den  äußeren  Teilen  elastische  Verschiebung 
erzeugt,  die  dann  auf  weiter  abliegende  Leiter  induzierend  resp.  elektrodynamisch 
wirkt.  Die  magnetischen  Erscheinungen  werden  durch  Wirbel  in  dem  flüssigen, 
resp.  durch  Torsionsspannungen  m  dem  festen  Äther  erzeugt  (s.  w.  u.  „Elastische 
Theorien"). 

Den  Äther  durchweg  als  eine  Flüssigkeit  anzunehmen,  geht  deswegen  nicht 
an,  weil  die  elektromagnetischen  Kräfte  ja  den  Äther  selbst  angreifen  und  in 
Bewegung  setzen  würden  (sobald  der  PoYNTiNGsche  Vektor  nicht  unabhängig  von 
der  Zeit  ist).  Es  würden  also  neben  den  elektromagnetischen  Erscheinungen 
noch  Strömungen  des  Äthers  von  im  allgemeinen  komplizierter  Form  auftreten*'. 

1  A.  KoHN,  Über  die  Erhaltong  des  dielektrischen  Zustandes  einer  inkompressibeln  Flüssig- 
keit (Mimch.  Ber  28.  135  1898)  —  2  A.Korn,  Theorie  der  Gravitation  und  der  elektrischen 
Eischemnngen  (s  0)  231  ff  —  3  g.  Helm,  Wied,  Ann.  14  149.  188 1.  —  ♦  H.  V.  Hblmholtz, 
"Wied.  Ann.  53.  135.  1894.  —  W  Wien,  Wied.  Ann.  65.  Heft  6.  1898;  Phye.  Zeitschr.  2. 
148.  1900  —  G  Mm,  Wied  Ann  68  I2q  iSpQ;  Phys,  Zeitschr.  2.  i8l,  319.  1901;  6, 
787.   1906, 
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§  39     Wirbeltheorie  von  Maxwell. 

144.  RUwM'LL  hat  eine  Theorie  der  elcktrisclien  Erscheinungen  18G1 — 1H62 
pubhzirt  unter  dem  Titel  „On  physical  linca  of  force"  i.  Wegen  der  Wichtigkeit 
dieser  Theorie  geben  wir  emo  etwas  eingehendere  Analyse  derselben 2. 

Der  erste  Teil  ist  betitelt:  Theoiie  der  Molekularwirbel  angewendet 
auf  magnetische  l^hdnomene.  Maxwell  stellt  sich  darin  zunächst  nur  die 
Aufgabe,  die  Beschaffenheit  eines  Mediums  zu  finden,  welches  imstande  ist,  die 
AnziehungserscheiiiungcMi  \oti  Magneten  durch  seinen  Bi'wegnngs-  gder  Spannungs- 
zustand zu  erklären.  Durch  die  von  ihm  aufgestelllo  Hypothese  gelingt  es  ihm 
aber  nicht  bloli,  dieses  zu  leisten,  sondern  auch  die  elektromagnetischen  Eigen- 
schaften und  die   Induktion  zu  erklären. 

Die  magnetische  Kraft  an  irgend  einem  Punkt  eines  magnetischen  Feldes 
hat  Richtung  und  Große  und  laut  sich  darstellen  durch  eine  mechanische  Spannung, 
die  lu  einer  Richtung,  der  Achse,  größer  oder  kleiner  ist  ala  in  allen  anderen, 
und  durch  Drucke,  recht\\  iuklig  zu  dieser,  die  nach  allen  Richtungen  gleich  sind. 
Em  solcher  Spannungszustand  laßt  sich  immer  zerlegen  in  1.  einen  gewöhnlichen 
hydrostatischen  Druck  und  2.  einen  einftachen  Druck  oder  Zug  längs  der  Achse. 
Wenn  der  Druck  in  der  Achse  kleiner  ist,  als  senkrecht  dazu,  so  ist  der  zweite 
Teil  in  dieser  Zerlegung  ein  Zug.     Das  ist  der  Fall  im  magnetischen  Feld. 

Ein  solcher  Zustand  eines  Mediums,  welches  in  einer  Richtung  einen  kleineren 
Druck  hat  ala  in  jeder  d.'i/,u  senkrechten  Richtung,  leitet  auf  den  Gedanken,  daß 
der  Überschuß  des  Druckes  111  der  Aqnatorialrichtung  durch  eine  Zentrifugalkraft 
entsteht.  Wenn  man  in  dem  Medium  lauter  Wirbel  annimmt,  deren  Achsen  den 
Krafthnien  perallel  sind,  so  zeigt  ein  solches  Medium  größeren  Druck  senkrecht 
zu  den  Kraftlinien,  als  m  ihnen. 

Wenn  ein  Wirbel  mit  der  CJmfangsgesehwnidigkeit  v  rotiert  und  in  seiner 
Achse  der  Druck /(,  herischt,  so  heirscht  au  dem  Umfang,  wenn  q  die  Dichtigkeit 
ist,  der  Druck 

Der  mitttlore  Druck  der  Wirbel  parallel  den   Aelisen  ist  also 
<  A  =A  -I-  U''^"     • 


J 


-•j 


Die  Differenz  der  Drucke /i  senkrecht  zu  den  Adiaeu  und/^  jiarallel  der  Achsen 
bei  einer  Reihe  kreisförmiger  Wirbel  ist  also 

A  "A  -=  iC>7'"     . 
bei  anders  gestalteten  Wirbeln  ist  sie  nilgemein 

p^  ~/^-  Q?;«-.  ^„/"''     ' 

WO  fi  eine  Non  der  Dichtigkeit  und  Form  abhängige  Konstante  ist. 

I  Ein   aolchea   Medium,    mit  Wirbeln  gefüllt,    würde    sich  aoitlich   ausbreiten, 

I  wenn  es  nicht  durch  geeignete  Drucke  daran  gehindert  wird.    Um  diese  zu  finden, 

muß  man  untersuchen,  wie  groß  die  Drucke  sind,  die  ein  solches  Wirbelsystem, 

dessen  Achsen  die  Kosinus  hnn  mit  drei  Achsen  bilden,  auf  die  drei  Koordinaten- 

S  \  Cl.  Maxwki-l,  Abhftnflluugeii  I.  imd   U.    Phil.   Mag.  (4)  21.    löOlj    lU.  Plill.  Mag.  (4) 

23.  1863.  Wieder  abgedruckt  in  Maxwkll,  Scientif.  paperH  1.  421.  —  Z  Eine  andere  Wirbel- 
theone  ist  von  W.  G.  HA^fKKL  aufgestellt  worden,  die  aber  an  vielen  Unklarheiten  leidet. 
W.  G.  Hankel,  Pogg.  Ann  126.  440.  1805;  l^er.  d.  8ächn,  Ges.  1865, ,,30;  l86b,  JjbQ;  Pogg. 
Ann.  131.  607.  1867,  Wieil.  Ann.  36.  92.  1899;  39.  36g.  1890.  —  Ähraiche  Betrach hingen 
s.  L.  Lorenz,  Pogg.  Ann  118.  iii.  1803;  131.  243.  1867.  —  Andere  abnliche  Theorien  der 
Ätherbe-wegung  rühren  her  von  RbynaBD,  Ann.  de  Chim.  de  Phys.  (4)  19.  272.  1870.  — 
J  MouTiER,  Ann.  chim.  phys.  (5)  4.  267    1875. 


944 


L.  G-RAETZ,  Die  Theoneu  der  elektrischen  Erscheinungen. 


Haudb   d. 
Phys.   2  Aufl. 


ebenen  ausübt,  sowohl  in  normaler  wie  m  tangentialer  Richtung.  Diese  erhalt 
man,  wenn  man  die  Komponenten  der  Drehungsgeschwindigkeit  eines  Wirbels 
an  seinem  Umfang  mit  LMN  bezeichnet,  also 

L  =  vi ,     M=  v?n  ,     ]Sl  =vn 
setzt^,  m  der  Form 


■±71 


Pz.x  =  -r^  f-i^L 


=  _^.V«-A. 


^71 


Daraus  findet  man  sofort  die  (pro  Volumeneinheit  berechneten)  Kraftkompo- 
nenten, die  auf  ein  Element  im  Innern  des  Mediums  wirken,  aus  der  Formel 


Qx  dy  dz 


und  den  entsprechenden  für   Y  und  Z. 
Es  wird  so 


,,  1    (SM      dZ\  ^     „  1   /az       BJV 


dx 


dx 


Um  diese  Gleichungen  zu  interpretieren,  nimmt  Maxwell  an,  daß  die  Dreh  ungs- 
geschwindigkeit  der  Wirbel  LJlfJVdie  Komponenten  der  magnetischen 
Kraft  darstellen. 

Femer  soll//  die  magnetische  Permeabilität  darstellen,  dann  sind/^Z,  /lAf,  /nJV 
die  Komponenten  der  magnetischen  Verschiebung  und 

ist  gleich  4:71  X    der  Menge  Magnetismus  m  in  dem  betreffenden  Element. 
Der  erste  Teil  von  S  ist  daher 

Zm 

und    zeigt   an,    daß    aus   den  Wirbeln  eme  Kraft  entsteht,   welche  einen  Nordpol 
nach  der  jc-Achse  verschiebt 


-o- 


Fignx  405. 

Es  seien  in  Figux  404  und  405  sn  die  Richtungen  der  Wirbelachsen,  die  Wirbel 
selbst  mögen  in  der  durch  Figur  40G  gekennzeichneten  Weite  rotieren.    Dann  ent- 

1  Statt  der  MAXWEixschen  Bezeichnung  sind  die  Bezeichnungen  der  HJECRTZSohen  Theorie 
angewendet  , 


w  H ' 


^  H  ,  -  . 
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apricht  die  Richtung  der  Pfeile  in  den  Linien  sn  der  Richtung, 
m  die  ein  Nordpol  sich  einstellt  Nun  möge  ein  Nordpol  A 
in  dieses  Feld  gebracht  werden.  Von  ihm  gehen  dann  die 
Kraftlinien  nach  allen  Richtungen  so  aus,  wie  es  Figur  404 
zeigt.  Denn  alle  andern  Nordpole  wurden  sich  in  der  Rich- 
tung dieser  Pfeile  bewegen.  Man  sieht,  dali  bei  Z>  die  Wirbel 
des  Feldes  und  die  des  Magnetpols  sich  vei-sLdrken,  bei  C 
schwachen.  Es  wird  also  ein  stärkerer  Zug  in  der  Richtung  der  Achsen  bei  D, 
als  bei  C  stattfinden,  d.  li.  A  wird  sich  in  der  Richtung  nacli  n  bewegen.  Das 
Umgekehrte  findet  für  einen  Sudpol  statt,  wie  man  aus  Figur  405  ebenso  erkennt. 
Der  /weite  Teil  von  S,  nämlich 


FIgnr  406. 


SJT 


(l  —  (Z-'  +  yr-*  +  N^) 


zeigt,    dali    jeder   Köiper   im    Feld    zu   Stellen    gröfJercr   magnetischer   Intensität 
hingetnebeu    wird,    wobei    die    diamagneLi.Hchen    Erscheinungen    aufzufassen    sind 
als    die    Ersch(Mnungen,    welche    ein    schwächer    magnetischer    Körper  in    einer 
starker  magnetischen  Um};ebung  zeigt  ^. 
Dei   dritte  Term  von  E 

1    (di]f       dM 


~HM 


^n\  dx 


laLSt  sich  folgeiidermaUen  definieren.     Die  Giölion 

1    (SZ  _  BN' 


1    (<^J^  __  clj]/\  _ 
4  TT  \  f^i'  d::  j 


-=  7) 


4  TT  \  dx         dy  } 


w 


lassen    sich    auffassen    als    die    Slrumdichten    eines    elektrischen    Stromes 
parallel  den  Achsen  der  xys.     Die  Kralt 

zeigt    dann    an,    dali,  wen»   die   magnetische  VerHchiebung   ^iM  uach  y  gerichtet 
und    der  Strom  nach  z  gerichtet  ist,    daü  dann  der  Strom  nach 
—X  gedrängt  wird,  d.  h.  ein  aufsteigonder  Strom  in  einem  nach 
Norden  gerichteten  Felde  erhält  einci  Hewegung  nach  Westen. 

In  Figur  41)7  ist  ein  magnetisches  Feld  ^n  und  der  Durch- 
schnitt C  eines  stromführenden  Drahtes  gezeichnet.  Um  diesen 
herum  bilden  sich  die  kreisförmigen  Kiaftlinien  in  der  Richtung, 
die  dem  Uhrzeiger  entgegengeht.  Di«  beiden  Systeme  von  Wirbeln 
verstärken  sich  bei  ß,  schwächen  sich  bei  w,  so  dali  die  Wirbel 
bei  6  sich  mehr  in  äquatorialer  Richtung  ausbreiten  als  bei  iv 
und  daß  daher  der  Strom  nach  w  gedrängt  wird. 

Dasselbe  gilt  vom  vierten  Term 


Figur  407. 


-h 


(iNlBL 


in  \ds 


EndUch  der  fünfte  Term 


dN 

dx 

Jh. 

dx 


■^■fiJVv 


zeigt    an,   daß   das  Element  in   der  Richtung   des    abnel 
Drucks  gedrängt  wird. 


1  In  betreff  dieser  Glieder  s.  L.  BOLTZmann,  Wied.  Ann. 
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Das  so  konstruierte  System  von  Wirbeln  erklärt  also  die  mechanischen 
Kräfte  eines  Feldes  1.  auf  magnetische  Pole,  2.  auf  magnetisch  induzierbare 
Körper,  3.  auf  elektrische  Strome. 

145.  Die  bisher  angestellten  Betrachtungen  hangen  im  Grunde  nur  da\on 
ab,  daß  angenommen  wird,  daß  m  Richtung  der  Kraftlimen  ein  geringerer  Druck 
herrscht,  als  senkrecht  dazu.  Die  Einführung  der  Wirbel  dient  nur  zur  Ver- 
anschaubchung  eines  solchen  Zustandes.  Nimmt  man  aber  solche  Wirbel  an, 
so  19t  es  schwer  einzusehen,  wie  solche  nebeneinander  bestehen  können,  wenn 
sie  sich  um  parallele  Achsen  drehen,  und  noch  mehr,  wie  ein  Wirbel  etwa  einen 
benachbarten  erzeugen  kann  (zur  Erklärung  der  Induktion),  da  sie  sich  an  der 
Berührungsstelle  ja  im  entgegengesetzten  Sinne  drehen. 

Um  dafür  ein  mechanisches  Bild  zu  haben,  nimmt  Maxwell  nun  weiter  au, 
daß  zwischen  je  zwei  Wirbeln  kleine  Partikeln  vorhanden  sind,  die  sich  jedes 
um  eine  behebige  Achse  drehen  können  und  die  durch  die  benachbarten  Wirbel 
in  umgekehrter  Richtung,  also  wie  Zahnräder,  in  Bewegung  versetzt  werden  und 
so   auch  die  Bewegung  weiter  übertragen. 

In  der  Tat,  wenn  ein  Wirbel  die  Drehungsgeschwmdigkeitskomponenten  LMN 
an  seinem  Umfang  hat  und  an  einem  seiner  Umfangspunkte  die  Normale  die 
Kosinus  Imn  mit  den  Achsen  bildet,  so  sind  die  Geschwindigkeitskomponenten 
an  dieser  Stelle  nach  den  drei  Achsen 

nM—mN,     IN—nL,     mL  —  IM     . 

Werden  die  entsprechenden  Größen  für  einen  zweiten  benachbarten  Wirbel 
durch  L'M'N'  bezeichnet,  so  erhalt  ein  dazwischen  hegendes  Friktionspartikelchen 
die  Geschwindigkeit  nach  der  a;-Achse, 

a  =  ^w  {N'  —  N)  —  \n{M'  —  M)     . 

Daraus  folgt,  daß  die  gesamte  Zahl  der  Teilchen,  welche  m  der  Einheit 
der  Zeit  durch  die  Flächeneinheit  hindurchgeht,  m  Richtung  der  Jc-Achse  ist: 

_  J_  IdN  _  dM\ 
4:7t  \  dy  dz  j     ' 

daß  also  durch  die  Bewegung  dieser  Zwischenpartikel  vollständig  ein  elektrischer 
Strom  dargestellt  wird  (s.  o.). 

Wenn  in  Figur  408  der  Kreis  EE'  einen  elektrischen  Strom  von  C  nach  Z 
in    der    Richtung    der   Pfeile    darstellt,    und    die    Linie    MM'    eine    magnetische 
__  Kraftlinie  darstellt,  so  stellen  V  und  V 

die  Wirbel  um  diese  Achse  dar. 

Wenn  V  und  V'  benachbart  sind, 
so  treiben  sie  die  Partikelchen,  die 
zwischen  ihnen  liegen,  nach  unten,  und 
wenn  umgekehrt  die  Partikelchen  durch 
eine  äußere  Kraft  nach  unten  geschoben 
werden,  so  drehen  sie  die  Wirbel  m 
dem  angegebenen  Sinne. 

Die  Große  der  Partikel  kann  sehr 
klein  gegenüber  der  der  Wirbel  an- 
genommen werden,  und  im  allgemeinen 
können  sich  innerhalb  eines  Moleküls 
eine  |;anze  Menge  Wirbel  befinden.  Innerhalb  eines  Moleküls  ist  die  Bewegung 
der  Partikelchen  widerstandslos.  Wenn  dagegen  die  Partikelchen  von  einem 
Molekül  zum  benachbarten  übergehen,  so  sollen  sie  im  allgemeinen  einen  Wider- 
stand erfahren,  und  die  elektrische  Energie  wird  dadurch  in  Wärme  umgewandelt. 
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Die   gesamte  Energie    eines  Mediums,   welches  Wirbel  enthält,    ist  pro  Volunien- 
eniheit 

wo  /.i  die  obige,  von  der  Dichtigkeit  des  Mediums  abhangige  Konstante  isL 

Wenn  om  Wirbel  von  Partikelchen  nnga  umgeben  ist  'und  v/enn  XVZ  die 
Kraftkoraponenten  sind,  welche  zwischen  einem  Partikel  und  dem  Wirbel  entstehen, 
und  wenn  V  das  Volumeu  des  Wirbels  ist,  ao  ist  die  in  der  Einheit  der  Zeit 
^on  den  Partikeln   auf  den  Wirbel  übertragene  Arbeit 


dJi 
dt 


1 


L 


<51' 
dz 


6Z 

dy 


-a!-:DH-(^M-D 


/' 


Da  aber  die  Änderung  der  gesamten  Eneigie  des  Wirbels  in  der  Zeiteinheit 


ist 


dli         1       J  ^  dL    ,     .^dM   ,    ^(i 

—r  ^  ~-  iiV\L      -■\-M    -  -  +  N~ 

dt       -\n  ^      \     dt  dt  (, 


■iN\ 
ft] 


so  folgt 


dy 

dz          dL 

ds 

dy  ^  ^''  dt 

oz 

dX          dAf 

dx 

Os   '"■'"  dt 

dx 

BV          dN 

<y 

d~x"^'  dt 

Diese  Gleichungen  geben  die  Beziehungen  zwischen  den  Änderungen  des 
Zuatandes  des  magnetischen  Feldes  und  den  dadurch  hervürgcbrachten  (elek- 
trischen) Kräften  {XYZ). 

per  Vorgang,  durch  den  ein  induzierter  Strom  /.ustande  kommt,  wird  danach 
durch  Figur  4t){)  erläutert.  Darin  bedeuten  die  grauen  Sechsecke  oberlialb  und 
unterhalb  AB  die  Wirbel,  und  die 
kleinen  Kreise  bedeuten  die  Partikel- 
chen, das  ist  die  Klektrizität  selbst. 

Wenn  nun  ein  Strom  in  AJi  von 
links  nach  rechts  anfängt,  no  werden 
die  Wirbel  in  gh  umgekehrt  wie  ein 
Uhrzeiger  in  Rotation  versetzt  (-|- Rich- 
tung). Die  Schicht  kl  ist  dann  noch 
in  Ruhe,  und  daher  werden  die  Par- 
tikel pq  \<x\.  emtgegengesetaten  Sinne  in 
Bewegung  kommen,  es  wird  ein  indu- 
zierter Strom  entstehen.  Zugleich 
werden  durch  diese  Bewegung  von  q 
nach  p  die  Wirbel  in  kl  in  Bewegung 
gesetzt  werden  und  immer  rascher 
rotieren,  bis  sie  dieselbe  Geschwindig- 
keit haben  wie  die  in  gh.  Dann  wird  der  induzierte  Strom  aufhören. 
Umgekehrte  findet  statt,  wenn  der  Strom  in  AB  plötzlich  aufhört 

Wenn  man  den  allgemeineren  Fall  betrachtet,  daß  die  Centra  der  Wirbel 
nicht  wie  bisher  in  Ruhe  bleiben,  sondern  sich  auch  bewegen  können,  so  daß 
ein  Punkt,  der  vorfier  die  KoCmdinaten  xy%  gehabt  hat,  nun  Zuwächse  btx^  dy*  dx 


Figur  409. 


Das 
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bekommt,    so    entsteht    dadurch    eine    Änderung    der   Winkelgt'srhwintlinkiMl    dor 
Wirbel,  welche  sich  ausdrücken  laßt  durch 

ÖL  =   -^r-  OX -\-  -f^— OV  A-     -       OS       . 

ex  oy  ds 

Die  ganze  Änderung  der  Winkelgeschwindigkeit  der  Wirbel  beKLclil  (lalicr  .'iiii 
zwei  Teilen,  1.  der  durch  die  elektrische  Kraft  XYZ  erzeugten  und  2.  der  eben 
besprochenen,  so  daß,  wenn  man  beachtet,  daß 

ÖZ        a^/       BN 
Bx        By         ds 
ist, 

wird. 

Dafür  kann  man  schreiben,  wenn  man 

fi\6^         öyh        '    '     iu\ö^  Bsl'  ~/'\<\y         f^.vj 

setzt, 

^      ät       ^      dt^  dt         By 


^      dt       ^     dt  ^   dt         8s 


Durch  eine  solche  Veränderung  der  Form  und  Geschwindigkeit  der  Wirbel 
werden  also  ebenfalls  elektrische  Kräfte  induziert,  deren  Gesetze  öicli  mw  den 
letzten  Gleichungen  ergeben.  Die  Größen  U,  V,  IV  sind  die  Komponenten  d.'s- 
jenigen  Zustandes,  den  Faraday  den  elektro tonischen  genannt  hat.  Nur  Heine 
Veränderung  mit  der  Zeit  kommt  in  den  Gleichungen  vor.  Die  Kralle  XY/. 
sind  tangentiale  Kräfte  zwischen  Wirbeln  und  Zwischenpartikeln,  die  Größe  w  cut- 
spncht  dem  Drucke  oder  der  Spannung  zwischen  den  einzelnen  Zwischenpartikeln. 

146.  Wahrend  so  alle  Eigenschaften  des  elektromagnetischen  Feldes  durch 
diesen  Mechanismus  dargestellt  sind  und  die  Gleichungen  des  elektromagnetischen 
Feldes  sich  dadurch  ergeben,  gehngt  es  meht  ohne  weiteres,  die  elektrostatischen 
Erscheinungen  davon  abzuleiten.  Diese  und  die  Einwirkung  des  Magnetismus  auf 
das  Licht  smd  Gegenstand  der  dritten  Abhandlung  von  Maxwet.{,.  In  diener  «teilt 
er  zunächst  fest,  daß  die  Veränderung  einer  elektrischen  Verschiebung  in  einem 
Dielektnkmn  ganz  dasselbe  ist  wie  ein  elektrischer  Strom,  und  es  handelt  sich 
also  im  wesenüichen  darum,  die  Eigenschaften  des  Mediums  herauszufinden, 
welche  es  m  den  Stand  setzen,  unter  dem  Einfluß  elektrischer  Kraft  elektrische 
Verschiebung  zu  zeigen.  Diese  Eigenschaften  findet  Maxwell  dadurch,  daß  er 
ilw  •  r\f  ^t''^^''  ^'l  "^^"^^^  stattfinden,  auch  Elastizität  zuschreibt.  Die 
elektnsche  Veijchiebung  l^Q   ist  dann  nichts  anderes,   als   die    elastische  Ver- 

sf  tarZp ''  \     'r  'ä'  ^'^^^"^^  "^"^  Zwischenpartikeln  verschoben  wird, 

nl^f!  ?"^  ^'  Ihrer  Tangentialkräfte  die  elastische  Substanz  der  Zellen 

vor     wlnn^°'  ^^"t  ^T-   "^^  «°<«^^g«^gesetzt  gerichtete  elastische  Kraft  her- 

FonnTuT.t     n     R    '?°'''   '°  ^"°'°''  ^^^  ^'^^  ^'^^^'  ^^  '^'^  ursprüngliche 
Fonn  zurück.    Die  Beziehung  zwischen  der  elektrischen  Kraft  Z  m  Richtung  der 


,  *  >■  i  ^ 
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3-Achse  und  der  elastischen  (elektrischen)  Verschiebuug  S  in  deiselbcn  RichLuiiH; 
ist  dann 

wo  £^  eine  Konstante  ist,  die  von  der  Elastizität  des  Mediums  abhängt.  Sit* 
liegt  zwischen  JS'=jzm  und  BTim,  wo  m  der  Elastizitätsmodul  ist.  Wenn  daher 
die  Zellen  zugleich  magnetisch  m  Rotation  versetzt  werden,  so  ist  die  Stärke  des 
Stromes  pro  Flächeneinheit  nicht  mehr  wie  oben 


1     ((lA^ 

dM\ 

4.7t  \  vy 

Xj      ' 

sondern 

jetzt 

_    ^    (dN       dM 
•t  TT  \  dy         ds 

1     dX 
E'^     dt 

l    (dz        dN 

1    dr 

~  4-7t\ds         dx 

^ä    dh 

1    (dM      dz 

1      dZ' 

4:31  \dx         dy 

E^    dt\ 

Ein  elektrischer  Leiter  ist  daher  ein  Korper,    an  welchem  das  angrenzeudo 
elastische  Medium  in   einem  Zustand   des  Druckes   oder  der  Spannung  ist.     Die 

elektrische  Dichtigkeit  erscheint  hierbei  nur  al»  RechnuugsgröÜe  —      Aq> ,  wo  q) 

4  ?r 

das  Potential  von  XYZ  ist,  welches  im  Ruhezustand  existiert 

Eine  transversale  Wellenbewegung  pflanzt  sich  in  einem  elastischen  Medium 

mit  dem  Elastizitätsmodul  ?n  fort  mit  der  GcRchwindigkoit 


f 


m 

Q 

wo  Q    die   Dichtigkeit  ist.     Da  für  zylindrische  Wirhol    (.^  --  '    ,    und    /i-  ^  •  jt  m 
gesetzt  wurden,  so  ist  •''' 

//' 

Da  in  Luft  /^  «  1  ist  und  F  sich  zugleich  als  Verhältnis  der  clektrüstatiHchciu 
zur  elektromagnetischen  Einheit  definieren  läßt,  welche  nach  den  Messungen  gleich 
der  Lichtgeschwindigkeit  ist,  so  folgt,  daß  das  elastische,  olektromagne tische 
Medium  zugleich  der  Lichtäther  ist  und  daß  Lichtschwingungen  elektromagnetiacht* 
Schwingungen  sind.  Da  E^  umgekehrt  wie  die  Dieloktrizitätskonstante  t-  variiert, 
so  folgt  daraus 

fi «--        , 

/" 
wo  t  der  Brechungsindex  ist 

147.  Aus  derselben  Hypothese  der  Molekularwirbel  leitet  Maxwell  zum 
Schluß  eine  Erklärung  und  eine  Formel  für  die  Drehung  der  Polarisationsebene  des 
Lichts  im  magnetischen  Felde  ab.  In  der  Tat,  wenn  ein  Lichtstrahl  in  der  Rich- 
tung der  Achse  eines  Wirbels  hindurchgeht,  so  werden  die  Verschiebungen  des 
Mediums  auf  ihm  nicht  bloß  hervorgebracht  von  den  gewöhnlichen  Elastizitätskräf  ten, 
sondern  auch  beeinflußt  von  den  Drehungen  durch  die  Wirbel,  und  man  sieht 
ohne  Rechnung  ein,  daß  ein  polarisierter  Lichtstrahl  sn  verändert  werden  luiiß, 
daß  seine  Schwingungsrichtung  in  der  Richtung  der  Drehung  der  Wirbel  verschoben 

WiNKiLMAKN,  Physik.    2.  An&,   V.  6l 
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ist.     Mathematisch   stellt  sich   das  so  dar,   daß  die  elasLiachon  JJi'öchJciuiuiyuiificu 
eines  Teilchens,   das  von  einer  m  Richtung  der  s-Achse  fortschroiteiiden,    tnuiK- 

Aersalen,   ebenen  Welle   m  Bewegung   gesetzt  wird,    ndmlich  ,  ,    nicht 

bloß    ^on    den   gewöhnlichen,    elastischen  Kräften,    die    proportional  , 

sind,   herrühren,   sondern   auch  von  den  durch  die  Wirbel  entstehenden  Knifton 

wo  r  der  Radius   eines  Wirbels  ist     Die  entsprechenden  GlcichungiMi   schn'iln'u 
sich   dann,   wenn   man   unter  y  die  Umfangsgeschwindigkeit   der  Wirbel   versteht, 

und   - — ^-— v  =  f2  setzt: 

4:Jt      Q 


=  a^-^  +  c 


ds^  dz^dt     ' 

Es  ergibt  sich  daraus,  wenn  man  nach  Fresnel  die  Dichte  des  Äthers  ^i 
m  einem  Körper  =  j/s  getzt,  wo  s  die  Dichte  des  freien  Weltäthcrs  ist,  imd  wenn 
man  noch  y  durch  die  magnetische  Kraft  N  ausdruckt,  der  Winkel  />,  um  den 
die  Polansationsebene  sich  dreht, 

wo  z   die   Dicke  der  durchstrahlten  Substanz,  //  die   magnetische    Peimeabilitut, 
X  die  Wellenlange  m  Luft  ist 

Später  hat  Maxwell  diese  Formel  noch  für  die  Dispersion  onveitort^ 
14t>.  Da  m  dieser  Formel  alle  Größen  meßbar  sind,  außer  ;•  und  a  ,  so  kann 
man,  wie  Graetz^  gezeigt  hat,  daraus  zunächst  ein  relatives  Maß  für  die  Größe  der 
Wirbel  m  verschiedenen  Substanzen  finden.  Es  ergibt  sich  diese  Grüße  für  feslo 
und  flussige  Körper  im  allgemeinen  nicht  sehr  \  erschieden,  für  gaafömiifje  dajjejifeii 
viel  kleiner.  Es  wird  z.  B.  der  Radius  der  Molekularwirbel,  wenn  er  lilv  WiiHHcr 
=  1  gesetzt  wird,  für 

Schwefelkohlenstoif    2,53,  Salpetersäure     0,(iO, 

Faradays  Glas  3,20,  Kreosot  0,77. 

Dagegen  für 

Wasserstoff  0,00057,         Sauerstoff  0,00047,         Kolileuox-yd  (1,(101  du. 

Für  Eisen  dagegen  wird  ;- =  3000,  für  Nickel  etwa  1500,  für  Kobalt  3400. 

Diese  Große  von  r  für  die  stark  magnetischen  Substanzen  legt  die  Annahme 
nahe,  die  schon  Maxwell  ausgesprochen  hat,  daß  im  Eisen  die  Moleküle  als 
Ganzes  wirbeln.  Dadurch  erhalt  man  absolute  Werte  von  r.  Es  ist  dan.ieh  der 
Radius  emes  Molekularwirbels  im  Wasser 

''^  3,1. 10 -12  cm 
und  so  entsprechend  für  die  anderen  Substanzen. 

,.n,Jf  nf  p'h-  '^^^^"^^^f^^  ^^  diese  Große  mcht  weit  entfernt  ist  von  der- 
gef^den  wd».r   '"'''  '"'  "'"^'^""  "  '°'    '''  ^'^""^"^    ^^""^"^ 

3  S.  z  B.  M.  Abraham,  Theorie  der  Elektnatät  2.  193    igj^j.  ^'   ^^^^' 
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Terner  ergibt  sicli  dann  i'ino  obere  Grenze  für  die  Dichtigkoil  di'H  freien 
Lichtathers,  nämlich 

N-.,  9.10-1«      _ 

Eine   untere   Grenze  für  s   ist  nach  einer  Betrachtung  von  W.  Thomson 

A>  10-18     . 

Wenn  auch  die  Theorie  \ou  Maxwkll  In  bemerkenswertor  Vollsttindif>k(;i(. 
die  elektriachen  Erscheinungen  erklart,  so  leidet  sie  doch  an  inneren  Schwierig- 
keiten, von  denen  die  hauptHachlichste  die  ist,  daß  die  Wirbclsubstanz  selbst  !iln 
flüssig  und  doch  als  elastisch  fest  angenommen  wird.  Daß  im  Grunde  außer 
dem  Äther  cm  noch  feinerer  Stoft,  der  der  Zwischenpartikeln,  eingeführt  wird, 
erscheint  heute,  wo  die  Elektronentheoric  dasselbe  tut,  nicht  mehr  als  eine  sololn' 
Schwierigkeit  wie  früher^. 

Molekiilartheorie. 

149.  J.J.  Thomson-  hat  versucht,  die  Eigenschaften  dei  Elektri/.itiU  und  des 
Magnetismus  durch  eine  eigentümliche  Molekulartheorie  verständlich  zu  machtjn. 
Er  nimmt  an,  daß  in  einem  elektrostatischen  Feld  die  Rohien  olcktroatatiHclier 
Induktion  reale  Existenz  haben,  daß  sie  entweder  in  sich  zurücklaiifend(5  Ring- 
röhren sind,  oder  daß  sie  zwei  Atome  von  Körpern  odei  eines  einzigen  Körpern 
miteinander  verbinden.  Ihre  Form  und  Lage  soll  beliebig  verfindcrlich  Hcin.  Die 
Atome  eines  Moleküls  sind  durch  kurze  Röhren  miteinander  verbunden.  Freie 
Elektrizität  zeigt  immer  freie  Atome  an.  Eh  mögen  fgh  die  Anzahl  von  Ein- 
heitsröhren parallel  drei  Achsen  sein,  welche  sich  in  einem  Dielektrikum  be- 
finden, und  es  möge  der  Zustand  des  Dielektrikums  sich  irgendwie  verändeni. 
Dann  werden  die  Röhren  sich  bewegen:  «,  z/,  ut  seien  ihre  Geachwindigkoiten, 
außerdem  werden  sie  sich  rd)er  auch  deformieren.  Die  zeitliche  Änderung  von  f 
pro  Volumeneinheit,  die  aus  diesen  beiden  Ursachen  folgt,  ist 

fif'd,  ^  ,        d  ,^         ,   ,  Idf       d}r       dh 

dt  -  dy  ^'''  -f'^  '  ^  dz  ^f'-'  -  ^'«^  -  "  1^;  +  dy  ')    dz 

Das  letzte  Glied 

df        dq        dh  _ 
dx  "*"  dy  "'"  dz  ""  ^ 

stellt  die  Dichtigkeit  der  freien  Elektrizität  in  dem  bctreflenden  Volumen elemont 

df 
dar,  und  da        -f  tni  die  Stromdichtigkeit  (VerschiebungHHtrom  und  Leitungsstrom) 


parallel  x  ist,  so  folgt,  da  nach  Maxwell 

BN 

h 

ciM 
■   dz 

^^^^""-                                      L=^^.^hv. 

-gw) 

t 

M  —  4  JT  [fw  —  hu)     , 

N~4b7i  iffu  — fv)     . 

1  In  betreff  dieser  Theone  s  noch  R.T.GLAzaBßOOK,  Phil.  Mag.  (5)11.  397. 1881.  —  H.  A.  Row- 
LAND,  Amer.  Journ  of  Math.  3.  89.  1880.  —J.J.Thomson,  Nat.  24.  204.  1883.  Foruer  ähnliche 
Betrachtungen.  N  K.  GßüNWALD,  Beibl.  20.  14.  1895.  —  J.  PaocTOB.  HaiX,  Electr.  World 
30.  10  1897  —  J.  F.  Wkydh:,  Elektrot.  Zeitschr.  18.  526.  538.  1897;  lö-  »69,  363,  38a.  1898.  — 
R  A.  Fassenden,  Electr.  Wodd  29.  9.  1897.  —  G.  F,  Fitzgerald,  Dablln.  Piroc.  8.  50.  1899.  — 
G  Mm,  Phys.  Zeitschr.  2.  19.  1901.  —  2  J.  J.  THOMSON ,  Phil.  Mag.  (5)  81.  149.  1891;  Phy». 
Revue  1.  316.   1892. 
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Die  Größen  L,  M,  N  stellen  die  magnetische  Kraft  dar,  die  durch  die  B«- 
wegung    der  Röhren    entsteht.      Sie    ist   gleich  4jrmal   der  Stärke    der  Rohren 
Diidtipliziert  mit  der  zu  ihrer  Achse  senkrechten  Geschwindigkeitskomponente. 

Die  elektrische  Kraft,  welche  eine  sich  bewegende  Röhre  erzeugt,  hat  dann 
die  Komponenten 

X=iuM~vÄ'    , 

Y=uN  —wL     , 

Z  =  vL  ~  uM    . 

Sie  ist  also  gleich  dem  Produkt  aus  der  Geschwindigkeit  der  Röhre  und 
der  durch  dieselbe  erzeugten  magnetischen  Kraft  und  steht  senkrecht  zur  Bc- 
wegungsnchtung  der  Röhre  und  zur  magnetischen  Kraft. 

Wenn  die  Röhren  elektrostatischer  Induktion  in  einen  Leiter  eindringen,  sei 
schrumpfen  sie  zu  molekularen  Dimensionen  zusammen  und  das  dem  Leiter  pm 
Zeiteinheit  mitgeteilte  Moment  parallel  der  ac-Achse  ist 

Np  —  Mf     , 

wenn^^r  die  Anzahl  der  Rohren  bedeuten,  welche  pro  Zeiteinheit  in  den  Leitei 
nach  der  ;<:,j)/j  ^-Richtung  eindringen. 

Daher  sind  die  Kräfte  auf  einen  mit  der  Stromdichte  pgr  fließenden  Leiter 
im  magnetischen  Felde 

/^{l  —  Mr     , 

Lr  —  Np     , 

Mp  —  Lq     . 

Man  erhält  also  auf  diese  Weise  ebenfalls  die  gewohnlichen  Gleichungen 
des  magnetischen  Feldes. 

Die  elektrischen  und  magnetischen  Größen  erscheinen  dabei  als  direkt  be- 
dingt durch  die  Anzahl  und  Bewegung  solcher  reeller  Rohren. 

Elastizitätstheorien. 

150.  Wenn  man  dem  Äther  durchweg  die  gewöhnlichen  elastischen  Eigen- 
schaften eines  Körpers  zuschreiben  will,  so  ist  es  unmöglich,  die  Erscheimmgen 
der  Elektrizität  und  des  Magnetismus  durch  dieselben  zu  erklaren.  Man  muß 
vielmehr  entweder  dem  Äther  eme  von  den  gewöhnlichen  elastischen  Körpern 
abweichende  Elastizität  zuschreiben  oder  anderweitige  Annahmen  machen. 

BoLTZMANN^  macht  darauf  aufmerksam,  daß  man,  um  die  Maxwell  sehen 
Gleichungen  zu  erhalten,  für  die  potentielle  Energie  des  elastischen  Äthers  einen 
Ausdruck  finden  muß,  wenn  man  unter  FGH  elastische  Verschiebungskomponenten 
versteht 


(1) 


-f{(f 


ag\2 


+ 


H- 


dG 

6x 


ÖFV 


öy 


während   der  Ausdruck   für  die   elastische   Energie   des   gewöhnlichen  Äthers   ist 


E-=K 


(2) 


dFY      IdGy  ,   (dBY  ,    1  (8G        dm^       1  (dif       dF 
,dx)    '^[dyl   '^[ej   '^'2\dz   +"ä7/    +2'fe  +  "ö7, 


4 


dF 


dy 


dG 

d 


^h^[ 


dy 

dF       dG 
'd7~^~dj'^ 


dBy 

dz)  J 
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151.  Nun  kann  man  die  Form  1  für  die  Energie  bekommen,  wenn  man 
annimmt,  daß  der  Äther  ein  elastischer  Körper  von  einer  besonderen  Art  ist, 
nämlich  ein  Körper,  der  nicht  Formanderungen  der  Vohimenelemente  elastischen 
Widerstand  entgegensetzt,  sondern  Drehungen  der  Volumenelemente,  welche  gerade 
in  der  gewöhnlichen  Elastizitätstheorie  nicht  angenommen  werden.  Die  bei  der 
Drehung  der  Volumenelemente  auftretende  elastische  Kraft  soll  der  Größe  der 
Drehung  proportional  sein.  Eine  solche  Konstitution  hatte  schon  Mac  Cullagh*- 
dem  Lichtäther  zugeschrieben,  um  die  Eigenschaft  des  Lichts  in  Kristallen  zu 
erklären.     Einen  solchen  Äther  hat  auch  Sir  W.  Thomson  angenommen. 

Er  bezeichnet  diese  Eigenschaft  als  Quasirigidität  und  den  Äther  selbst 
als  quasirigid.  Jetzt  bezeichnet  man  diese  Konstitution  des  Äthers  hduüg  als 
rotationeil.  Hat  ein  Ätherteilcheii  die  Verschiobungen  F,  Cr,  //,  ho  sind  die 
Drehungen,  doppelt  genommt*n: 

dJT       dG 
oy  V  s 

BF        dir 

OS  ox 

^dG  _  dF 
dx         dy 

Durch  die  Quasirigidität  wirken  dann  in  der  VolmnfMicinheiL  i/r  die  Drehunga- 
momente  , 

Z  =   --    -      ,         il/=     -         ,  N=^ 

2  TtyL  2  jr/i  J  jr/i 

wo  /^  eine  Konstante  ist 

Die  Winkelgeschwindigkeit  eines  Volumenelements   ist  (doppelt  [renommen) 

_   (1   (dF\        d    ldJI\ 
^~  dz  \dtl    '  c)x  \  Bt 


^'^IxKdtj    '  dyXdtl     ' 

Die  kinetische  Energie  ist  dann  eine  quadratische  Funktion  von  ß(/r,  während 
die  potentielle  Energie  eine  quadratische  Funktion  der  udc,  also  grade  von  der 
Form  1  ist  Lord  Kelvin  ^  hat  ein  gyroskopisches  Modell  für  einen  solchen  Äther 
konstruiert,  bei  welchem  zyklische  (verborgene)  Bewegungen  diese  b'.igenschaft 
hervorbringen.     Ein  solcher  Äther  ist  also  mechanisch  denkbar. 

152.  Man  kann  für  einen  derart  elastischen  Körper  folgende  allgemeine 
Ansätze  machen^: 

Es  möge  in  jedem  Volumenelemente  irgend  eine,  noch  unbestimmte  Be- 
wegung möglich  sein,  deren  Komponenten  F,  G,  H  seien.  Sie  werde  die 
tonische  Bewegung  genannt.     Ihre  Geschwindigkeiten  seien: 

I  Die  lebendige  Kraft  der  tonischeu  Bewegung  sei  (pro  Volumeneinl' 

r«-;^(/'»  +  ö'  + ^*^    - 

OTt 

1  J.  Mac  Cullaqh,  Iriah  Acad.  Trans.  21.  17. 
Papers  3.  44a.  1890.  —  3  L.  Boltzmann,  Vorl.  über  d 
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Durch  diese  tomsche  Bewegung  mögen  abe:   innere  (etwa  elastieu-luM  Krl.fto 
in  dem  Äther  geweckt  werden,  deren  Potential  pro  Volnmeneinhoit  hu 


1 


oder 


ÜTCfA. 


;$!"  und  u  smd  zwei  Konstanten  des  Körpers. 

außerdem  soU  noch  eme  den  Geschwindigkeiten  proportionale  Widorstauds- 
kraft  m  jedem  Element  herrschen,  deren  Komponenten  pro  Volunicncnhcil   sind 

-CF,     -CQ,     -CR     , 

wo   C  eme  neue  Konstante  ist. 

An  manchen  SteUen  soUen  außerdem  noch  besondere  KrafU'  lieirscUcn 
(elektromotorische  aller  Art),  deren  Komponenten  pro  Volumeneinhoil   hcioii 

-ex,     -Ci,    CZ    . 
Die    bei   einer  Verschiebung  FGJT  im   Zeiteiement   di   dun.'h    die    beiden 
letzteren  Arten  von  Kräften  entwickelte  Energie  ist 

c(i'2  +  ^2_|_^2)_c(Ari'+ y<2  +  ^^')   • 

Bei  irgend  einer  Verschiebung  FGH  muß  die  Zunahmi'  der  lebendiKi'ii 
Kraft  gleich  der  Abnahme  der  potenüellen  Energie  weniger  dei  Arbeit  der 
Widerstands-   und   sonsügen  Kräfte    sein.     Daraus    erhalt    man    die    Gleiehiuigen 

^~di  ^  ^  Vdz  Vd'z  ~   dx)       dy  \  ox         dy . 


-^7iC{F-\'  X) 
dt         fiUxKdx        dy)        dzXdy         dzl\  ^ 


„dF        1 

X^-  =  — 

dt         u 


dy  \  dy         dz  )       dxXdz 


d_ff 

dx 


XnC{Ji-\  A) 


153.  Es  kommt  also  hauptsächlich  darauf  an,  wie  die  Verachiebimg(in  FGII 
angenommen  werden  müssen,  und  welche  Eigenschaft  der  Äther  haben  muß,  damit 
dann  die  potentielle  Energie  den  obenstehenden  Wert  (I)  bekommt. 

Thomson  selbst^  hat  die  Größen  a,b^c  als  die  magnetischen  Verschiebungen 
S,  3R,  9J  die  dadurch  entstehenden  Drehungsmomente 


2jr/t 


M=^ 


^71 IX 


h. 


2  TT/* 


als  die  magnetischen  Kräfte  angesehen.    Die  Großen  FQF  sind  dann   die  Kom- 
ponenten der  elektrischen  Kraft  XYZ ,   und   die  Momente   (pro  Volumeneinheit) 

K  K  X 

- — F,   -r- Q  ,   - — F  sind    die   elektrischen  Verschiebungen  (X'ÖB)  •     Die  Glei- 
4jr         4:71  4i7t 

chungen  werden    dann,  wenn  man  von   der  Reibung    und    eingeprägten   Kräften 

absieht: 


dt 

d^ 
dt 


dM 

dZ^ 

dy 


dy 

dj_ 

dz 


usw. 


usw. 
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In  ähnlicher  Weise  hat  Boltzmann^  die  Gleichungen  interpretiert. 

Dagegen  hat  umgekehrt  Sommerfeld'-,  ebenfalls  von  dem  TnoMSONschen 
quaairigiden  Körper  ausgehend,  die  elektromagnetischen  Erscheinungen  dadurch 
abgeleitet,  daß  er  die  Verschiebungen  FGJI  der  magnetischen  Krajt  proportional 
setzt.  Außerdem  aber  braucht  er  noch  die  Annahme,  daß  der  Äther  sich  be- 
wegt wie  eine  mkompresaiblc  Flüssigkeit,  welche  Quaai-Viakosität  besitzt; 
d.  h.  die  gewöhnliche  Strömung  des  Äthers  findet  ohne  Reibung  statt,  dagegen 
setzt  sich  der  Rotation  eines  Volumenelemenls  eine  reibende  Kraft  entgegen, 
welche  der  Drehungsgeschwindigkeit  proportional  ist. 

In  den  Leitern  bewegt  sich  danach  der  Äther  wie  eine  quasiyiskose  Flüssig- 
keit, in  den  Nichtleitern  wie  ein  qiiasingidcr  Körpei.  Die  „elektrische  Verschie- 
bung" Maxwklls  entspricht  bei  dieser  Theorie  der  Diehung  eines  Ätherteilchena, 
die  Geschwindigkeit  im  Strom  ist  eine  Winkelgescliwindigkeil.  Auf  gewisse 
Schwierigkeiten  dieser  Annahme  hat  Boltzmann  aufmerksam  gemacht".  Er  zeigt 
nämlich,  daß  bei  dieser  Darstellung  eine  gleichmäßig  elektrisierte  Kugel  un- 
möglich erscheine. 

Auch  LarmorI  hat  in  seiner  sehr  ausführlich  durchgeführten  Tht'orie  ähnliche 

Gleichsetzungen  vorgenommen. 

Voigt'")  hat  für  ein  Medium  ohne  innere  elastische  Kräfte  die  allgemeinen 
Gleichungen  aufgestellt,  welche  dieselbe  Form  haben  wie  die  Maxwell  sehen 
und  welche  in  diese  übergehen,  wenn  man  die  elektriacho  Kraft  der  Geschwindig- 
keit, die  magnetische  Kraft  dem  Drehnngamomciit  gleich  setzt,  also  dieselbe 
Interpretation  wie  Boltzmann  annimmt.  In  ahnlicher  Weise  stellt  Sauter"  die 
MAXWELLschen  Gleichungen  dar. 

154.  Wgihrend  diese  Interpretationen  auf  dei  Annahme  des  rotatioii eilen 
oder  quasirigiden  Äthers  beruhen,  kann  man  dir  obige  Form  (l)  (S.  052)  der 
potentiellen  Energie  des  Äthers  auch  in  anderer  Weise  für  einen  elastischen 
Körper  erhalten. 

Man  erhält  sie  nämlich  auch,  wenn  mau  »!^=-=— 1  HetKt.  Nun  kann  aber 
für  einen  gewöhnlichen,  elastischen  Körper  j'>  keinen  negativen  Wert  haben. 
Der  Wert  ^=i  —  1  wurde  einem  Äther  entsprechen,  denTiiOMvSON  als  quaailabilon 
Äther  bezeichnet  hat,  und  der  sehr  eigentümliche  Kigeuschaften  hattet 

Dabei  ist  aber  andererseits  vorausgesetzt,  sowohl  bei  dem  quasirigiden,  wie 
bei  dem  quasililabilen  Äther,  dali  er  sich  soust  wie  eine  inkompressible  Flüssig- 
keit bewegen  kann,  wobei  er  durch  Körpermolelailu  oder  sonst  auf  eine  Weise 
einen  seiner  Geschwindigkeit  proportionalen  Widerstand   erfährt. 

Diese  Annahmen  einer  von  den  bekannten  Steifen  ganz  abweichenden 
Konstitution  des  Äthers  haben  natürlich  etwas  sehr  Mißliches.  Der  Äther  ist  und 
bleibt  dann  eben,  trotz  der  formalen  Übereinstimmung  <ler  Gleichungen,  ein  un- 
bekannter Stoff. 

156.  Man  kann  aber  versuchen,  dem  Äther  nur  die  Eigenschaften  eines  ge- 
wöhnlichen elastischen  festen  Körpers  zuzuschreiben.  Nur  zeigt  eben  ein  solcher 
sowohl  Transversalwellen,  wie  Longitudinalwellen.  Helm^  hat  das  in  der  Weise 
versucht,  daß  er  in  jedem  Volumeneleraente  noch  eine  besondere  Kraft  wirken 
läßt  und  durch  diese  die  MAXWELLschen  Gleichungen  erhielt.  Indes  sind  die 
eingeführten  Größen  in  ihrer  Bedeutung  nicht  klargelegt. 

1  L.  BOLTZMANN,  Wied.  Ann.  48.  78.  1893.  —  ZA  SoMMauPitLn,  Wled.  Ann,  46,  139. 
.1890;  s.  a.  R.  RjtUfF,  Elektrizität  und  Elastintät,  Freiburg  1893.  —  ®  J-  Boltzmann.  Wici 
Ann.  48.  95.  1893.  —  ♦  F.  Larmos,  PhlL  Trans.  (A)  185.  1895;  ISO-  W  l**9<i!  lÖÖ.  1897. 
Trans.  Cambr.  Phxl.  Soc.  18,  1906.  —  S.  die  Referate  in  Fortschritte  der  Pliysik  :S93.  408; 
1895.  470;  1896.  377;  1897.  379;  I900'  7"^°-  —  Siehe  femer  das  Werk  von  Lajumou,  AothM  and 
JMatter,  Cambridge  1900.  —  0  W.  VoiQT,  Wied.  Ann.  62.  665.,  1894.  —  ^  J-  SAUraa,  Dtodea 
Ann.  6,  331,  1901.  —  7  J.LoscHMmT^  Über  die  Natur  des  Ä.thera.  Wien  186Ä1  Fortachtitte 
der  PhyBikJ^86«.  68.  —  Q.  G9BEN,  Cambridge  Trans.  6.  403.  1838.  —  W.  Thomson,  Pbü.  Mag.  (5) 
26.  414,  500.  1888;  15.  3ot,TZMANN,  Vorlesungen  II.  —  8  G.  Helm,  Wied.  Anni.  47.  743.  1892. 
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Ein  ansgeführterer  Versuch  in  derselben  Richtung  ist  von  GR/^i-.J/'  fjtnn.u-ht 
worden.  Bei  dieflem  wird  angenommen,  daß  im  freien  (interatüllaron)  AtlKT  dit* 
gewöhnlichen  Elasüzitatsgleichungen  eines  festen  Körpers  gelten,  es  werden  .ilsn 
ausdrücklich  für  den  freien  Äther  die  MAXWELLschen  Gleichuiigon  nidit  \f)r.'iUH- 
gesetzt,  sondern  der  Äther  ist  nur  befähigt,  Transversalwellen  (aber  fiiirli  Luriffi- 
tudinalwellen)  fortzupflanzen 2.  In  den  ponderablen  Körpern  aber  (und  zwar  in 
allen,  auch  m  sehr  verdünnter  Luft)  soll  von  den  ponderablen  MolckiiliMi  ein 
Druck  auf  den  m  ihnen  enthaltenen  Äther  ausgeübt  werden, 

/  =  2^(1 -1-1^)  ff 

wo  o  die  Dilatation  ist.    Man  erhalt  dadurch  die  Bewegungsgleichimgen  in  der  Fonn 

.dexSz       8xj       dy  \dx       8x1 
Die  magnetischen   Kräfte  werden   nun   den  Drehungen   proportional    fr<'st't7.t 

"(If-IS  ■ 

\ax        oy 

Man  könnte  nun  einfach  die  elektrischen  Kräfte  den  Geschwindifikeiteii  [gleich 
setzen 

und  erhielte  so  direkt  die  MAXWEiischen  Gleichungen.  Indes  wurde  dieae  An- 
nahnie  Schwierigkeiten  mit  sich  bringen.  Denn  die  Geschwindigkeiten  in  einem 
elastischen  Körper  können  nur  sehr  genug  sein  und  die  kinetische  Energie  pro 

Volumeneinheit  f  [(§)'+ (^)' +(§)']  ,  wo  q  die  Dichtigkeit  des  Äthera 

ist,  könnte  nie   die   großen  Werte   annehmen,   die  sie  in  Wirklichkeit  annehmen 

kann.     Deswegen  werden   die   Größen  -^  usw.  nur  als  ein  Teil  der  elektrischen 

Kraft  betrachtet  Em  anderer  Teü  entspnngt  aus  der  potentiellen  Energie,  die  durch 
^^  Verschiebung  des  Äthers  gegen  den  Kern  entsteht.  Die  elektrische  Knergie  ist 
also  zusammengresetzt  aus  kmetischer  Energie  des  Äthers  und  potentieller  Energie 
der  ponderablen  Matene,  die  magnetische  Energie  ist  potentieUe  Energie  des  Äthe»  ». 
t  I«  Gramz,  Drades  Am.  5.  375.  igoi.  _  2  Die  Einwände,  die  H-WiTl'U-  Über  den 
BS"S".^f '.• "  ^  "^  ^^  mechan^chen  Erklärung  d^  kertrirchrSS<;hSnS^en° 
r^^  M  ^  ^^*?  ^^^  Festsetzung  erhebt,  sind  nicht  stichhaltig,  da  wir  über  den  freien  äS« 
Sä:?trtolLS^^,''"i'"P'  t"""  Tateä'^^ches  aussagen  Lnnen    al^  daß  "^  T?^?««^! 

T    nrSt^  .^;  ^^^  ^?\3i*S    1900.  -  R.  A   FitSSBNDBN.  Phvs.  Rev.  10.  1,8^    IQOO 
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156.  Das  Schlußresultat  diciser  Übersicht  übei  die  Erklaruugsvcrauche  der 
Elektrizität  ist  ein  unbefriedigendes.  Obwohl  bewiesen  ist,  daü  es  eine  ganze 
Anzahl  von  mechanischen  S} steinen  gibt,  welche  dieselben  Eigenschaften  auf- 
weisen, wie  ein  elektromagnetisches  System,  sind  alle  bisher  auff^pstellteii  Mecha- 
nismen doch  mehr  oder  minder  künstlich. 

Die  Frage  ist  \ereinfaeht  durch  die  Elektronen  theo  rie.  Nimmt  man  diese 
an,  so  braucht  eine  mechanische  Theorie  nicht  mehr  die  dielektrischen  Eigen- 
schaften und  die  magnetische  Penneabditüt  zu  erklären,  sondern  sie  hat  nur  noch 
die  Konstitution  des  überall  gleichen  Äthers,  ferner  das  Wesen  des  Elektrons 
und  endlich  die  mechanische  Kraft  des  Äthers  auf  das  lillcktroii  zu  erklaren. 
Das  ist  immerhin  noch  genug,  aber  doch  etwas  weniger,  als  für  die  mechanische 
Deutung  der  MAXWEiJ^scheu  Gleichungen  a  erlangt  wird. 

H)  Beziehungen  .der  Elektrizität  zur  Gravitation  und  Thermodynamik. 

1.57.  Faraday^  hat  eine  Reihe  von  Versuchen  angestellt,  um  experimentelle 
Beziehungen  zwischen  der  Gravitation  und  der  Elektrizität  zu  finden,  doch  mit 
durchaus  negativem  Erfolg.  In  theoretischer  Hinsicht  ist  zuweilen  versucht  worden, 
die  allgemeine  Attraktion  auf  elektrischer  Grundlage  abzuleiten.  Kiw  neuerer 
Versuch  dieser  Art  ist  von  Lorentz^  gemacht  worden  in  der  Annahme,  daß  die 
Anziehung  zwischen  zwei  ungleichnamigen  Elektronen  die  Abstoliung  zwischen 
gleichnamigen  überwiegt,  eine  Annahme,  die  ähnlich  früher  Hc.hon  Zollnkr"  für 
die  Erklärung  der  Gravitation  nach  dem  WKHKRsohen  Gesetz  g-omacht  hatte. 

Es  muß  genügen,  fiir  diese  und  ähnliche  Fragen  die  Literfitiir  air/uführen, 
ebenso  wie  für  die  Versuche,  eine  thermodynamische  Hcliandluiig  der  allgemeinen 
Elektrizitätstheorie  zu  begründen. 

O.  Hraviside,  Electncimi  I.oudon  31.  2Hi,  .?5<).  i«y3.  —  II.  N.  Au.hN,  ]'hil.  Mug  (s)  39. 
357-  1895  —  I-ord  Kelvin,  Edinburg  Roy.  .Soc.  Dcc.  3.  njori;  Nnturu  63.  20ü.  1901.  — 
W.  S  Franklin,  Science  12.  887.  1901.  —  H.  Poincar^,  Arcli.  neörl.  (2)  B.  2$2.  lyoo.  — 
W.  Wien,  Drudes  Ann.  6.  501.  rgoi.  —  P.  DinU',«,  Actii  feimicii  18.  1.  iti'ji;  Lecoui,  swt 
l'Electiicite  et  le  Magnötisme.  Paria  1891—92.  3  Hde.;  Am.  Journ.  (if  Muth.  12.  117.  1895. 
—  H.  A.  LoRENi"/,  Versl.  Ak.  Wet.  Amsterdum  njoy/oi.  ,yiH,  ~  Tu.  Tommamna,  Arcb.  sc. 
phys.  nat.  (4)  16.  451.  1903.  —  R.  (tA.NS,  Phy.«!.  Zeithchr.  6.  Hot,.  19(15.  -  -  H.  KitibSNlCR, 
Sitzb.  Berl.  Math.  Ges  4.  33,  bi.  1905.  —  W.  Sm'ilKRLAND,  l'liil.  Mag.  (())  7.  417;  8.  685. 
1904.  —  F.  Wackbr,  Phys.  Zeitschr.  7.  300.   lyoo. 

1  M.  Faraday,  Phil.  Trans.  141.  l.  185 1;  Kxpcrhnoutiil  liaseiiicliCh  24.  Kellie,  Nr.  27021?. 

Deutsche  Ausgabe  von  Kahscher,  Bd.  III,  S.  14Ü.  —  2  H.  A.  Lorknt/.,  VcthJ.  Kon.  Ak.  Wet 

Amsterdam  31,  MSiz  1900.   —  3  F.  Zöllner,  KrklilrujiH   il.  iHilversüUon  CrravitatiDu  uavr.     Mit 
Beiträgen  von  W.  Wkder.     Leipzig,  Stnackmann  18S1.   128  pp. 
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Ablenkuugsbeob^chtuugeQ.  Gauss  sehe  Methode 
zur  Bestiimnimg  von  M  und  H  'jii   79 

Ablenkung  der  Magnetnadel  durch  den  elek- 
trischen Strom  412  flf. 

Absolute  Maßsysteme  Dimensjoneu  elek- 
trischer und  magnetischer  Größen  706 

—  Magnetische  Großen  706,  Kraft  emes  Poles 
auf  einen  anderen  706;  Stärke  des  mag- 
netischen Kraftfeldes  706 ,  Anzahl  der  Kraft- 
Imien  707 ,  magnetisches  Potential  707 ,  mag- 
netisches Moment  707 ,  Magnetisierangskon- 
stante  707. 

—  Elektnsche  Größen  707,  Wechselwirkung 
zwischen  zwei  EUektnzitatsmengen  707 ;  Stärke 
des  elektrischen  Kraftfeldes  707;  Anzahl  der 
elektnschen  Kraftlimen  707 ,  Moment  eines 
elektrischen  Punktepaares  707,  Dielektrizi- 
tätskonstante 707 ,  Elektrostahsches  Potential 
708,  elektromotonsche  Kraft  708,  Strom- 
stärke 708 ,  Kapazität  708 ,  Widerstand  708. 

—  Beziehungen  zwischen  magnetischen  und 
elektrischen  Größen  70S 

—  Ableitung  der  verschiedenen  Maßsysteme  709. 

—  Absolute  Einheiten  und  Dimensionen  der 
einzelnen  Großen  nach  den  beiden  Haupt- 
systemen 710;  Tabelle  712 

Absorption  elektrischer  Wellen  684 

Abstimmung  von  Sender  und  Empfanger  bei 
der  drahtlosen  Telegrnphie  697 

AbstoÜung  zwischen  Leitern,  die  von  Wechsel- 
strömen verschiedener  Phase  durchflössen 
werden  589 

Achse  der  Magnete  13    53    57    184. 

Ahnlichkeitssatz  für  Magnetismus  136 

Äquivalente  Pole  66  f. 

Äquivalenz  von  Strömen  und  Magneten  428  f 

Agonische  Linie  (Erdmagnebsmus)  476. 

Amalgame  (Magnetismus)  247  f.  359 

AMPfeREscheTheone  des  Magnetismus  16S  429  f. 

AjH'feREsche  Regel  412 

Anker  bei  Magneten  1 1  f . 

—  bei  zweipoligen  Dynamos  731 
Anomale  Magnetisierung  215 
Anomale  Rotationsdispersion  384  f 
Anomalien  des  Erdmagnetismus  485  f. 
Antenne  bei   elektrischen   Schwingungen    646. 
Anziehung  und  Abstoßung   der  Magnete   13  f. 
Apolarer  Magnet  9 

Astatische  Magnete  6 
Asynchrone  Motoren  766 

'  Die  Zahlen  geben  die  Seiten  an. 


Atommagnetisiuuti  278  11. 

Ausbreitung  elektromagaetibchur  Schwiugua^un 

628,  HEEr/sche  Versuche  63«J;    siehe   imcl» 

„Indiiktioii". 


Ballistische  Metliode   17b  f. 

BARLOWBches  Rad  437.  442. 

Basalt  (Maguetismui.)  24 1. 

Beugung  elektnt,cher  Wellen  Oyn. 

Bestrahlung  und  Magnetismus  371. 

Bifilarmagnetoineter  82  f. 

Bifilnrmethodon  82  11. 

Bifilargalvanihche  Methude  8f)  I. 

BioT-SAVARTsches  Go.sotz  414  i. 

Bipolares  Feld  39  f> 

BLONDLOTschu  Anürdjiuiig  von  Üh/iillatoren  b5y, 

BRAUNsche  Kathoclenstrahlrühru  587 

Brechung  elektrischer  Wellen  683. 

O 

Charaktenstik  (MaKuetisierungakiirvo)  189. 
Chemisch-magnetische  Beziehungen  274  fF. 
Chemische  Beziehungen   bei   der  Drehung  der 

Polnrisntiüusebeiie  389  ff. 
Chemische  Wirkungen  <les  MafinetiNmus  372  f. 
COHN,   Gleichungss7.stem   liir  die  Theorie   der 

elektnschen  Erscheinungen  89t;. 
CouLOMDscheb  Gesetz   151!.  28. 

D 

Dämpfung  bewegter  Korper  durch  Induktions* 
Strome  572. 

—  von  KondeusatorschwiugunKen   614,  sieh© 
auch  „Induktion". 

Dkmpfuagsmethode  r  1 5. 
Deformationsstrome  321. 
Deformabon  durch  elektromagiiotische  Wirkung 

433  f 
Deklination  94  ff.  475  ff.  487  f. 
Dekhnatonum  95  f. 
Deklinationsvariometer   108 
Deviahon  97. 
Diamagnebsmuß  227.  251  ff.  262  ff. 

—  und  Temperahir  360  f. 
Diamagnebsche  Messungen  258  ff. 
Diamagnetometer  259, 

Dichte  des  Magnetismas  126. 

—  innere  des  Magnetismus  126. 
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Di£reTentiulafitasiL>riiii{r  6. 
Dtfferenbalmethoden  172,   175. 
Differentiulstrom  542 
DimeQsionea  der  inagnetitichen  Großen  706. 

—  der  elektrischen  RroÜen  707. 
Disjunktor  551)  1. 

Doppelbreclmn[i;  elektrischer  Wellen  O90 
Drsiht   (Untuisiichuufj    maHneÜhclier  Induktion) 

187  ff 
Drahte  verschiedener  Lange  f Kurvensystem)  igi. 
Drahtlose  Telepaphie  O90,   siehe  auch  „Tele- 

graphie  ohne  Draht". 
Drehungsniomenl   ly    354,   2tK> 
Drehimgshypothcse   1O4. 
Drehung    der    Folarisationhobcue    des   Lichtes 

374  ff. 

—  —  —   la   lerromagnetihchen  Stoffen  377  f. 

—  —  —  bei  Doppelbrechuni^  ^89 

—  durch  remanenten  Magnetismus  389. 

DrehungskoQstante,  magnetische  für  Schwefel- 
kohlenstoff 392. 

—  f\ir  Wasser  393. 

—  \ crschiedeuer  Stoße  343  fl. 

—  der  Gase  397  f 
Drehstromniaschineu  749 ;  siehe  auch  „Wechsel- 

itrom-  und  Drehstroiuniaschinen". 
Drehstrommotor  768  ff. 
Drehstromtrausformatoren  782. 
Drosselspulen  575. 
Druck-  und  Zugkräfte  (MagnetiKmits)  161    325 

E 

dgeiibchwiagaugeu  eines  Leiterkreisub  mit 
Kondensator  ()o8;   siehe   <iuch  „Induktion''. 

Einachsige   Kristalle  (Magnetisiiius)   291.   297. 

Eindringen  des  Magnctihmus  223. 

Einphasenmotoi  773. 

Eisen  (MagnetisniUH)  4.  228    377.  452. 

Eisenlegienmgen  (Magnetismus)  33  H. 

Eisenpulver  2i\\)  f. 

Eisen,  PerineabilitUt  /i  dcshelliun  liu  schnelle 
Schwingungen  702. 

—  Energieabsorption  111  demMullien  bei  schnellen 
Sch-wingungen  703. 

—  Fortpflanjning  magnetischer  Welleum  Eisen- 
zylindem  704. 

Klasdsatätsmodui  und  MugDetisinus  331. 
Elastizitätszahl  und  MagnetismuB  332. 
Elastizitiitstheoiien  fiir  die  Eischeiuungen  der 

Elektrizität  and  des  Magnetismus  952. 
Elektrische  Koavektlon  426  ff. 

—  Motoren  438. 

—  Schwingiuigeu  in  iKolatoren  und  Halb- 
leitern 872. 

—  —  eines  Dipols  (HttRTZsche  Versuche). 
Oszillatoren  876 

Elektnsche  Großen,    Dimenfliouen   707  f.  712. 
Elektrodynamik  519. 

—  Ponderomotonsche  Wirkung  stationärer 
Strome  519. 

—  —  Kraft,  die  em  Stromelement  in  einem 
Magnetfeld  angreift  521. 

— Koeffizient  der  ■wechselseitigen  In- 
duktion 523.  S421 

—  Elektroc^atnlsqhes  Potential  524. 

—  Koeffiüient  d«r  Selbstinduktion  525.  542. 

—  ElekfrodyilaiDisoh«  '^ptärate  525. 


Elektrodynamik ;     Die     Maxwell  -  Hkrt/- sehe 

Theorie  526    544. 
Erste  Hauptgleichung  526 

—  —  Röntgenstrom  528  i. 

Versuche  über  die  magnetische  Wirkung 

der  Konvektionsstrdme  528. 

—  —  Versuche  über  die  magnetische  Wirkung 
de.s  Röntgenstromes  529 

—  —  Versuche  iiber  die  magnetische  Wirkung 
der  Verschiebungsstrome  531. 

—  Die  Elektronenttieorie  533- 

—  Modelle  für  elektrodynamische  Erscheinungen 

548- 
Elektrodynamische  Methode    iur   MaRuetismu.s 

112  f.   174. 

Elektrodynamometer  583 

Elektrolytlacher  Unterbrecher  von  Wuhnklt  504. 

Elektromagnetische  Masse  917 

Elektromagnctü  6 

Elektromagnetische  Stimmgabel  442. 

—  Deformation  433  f. 

—  Rotation  434  ff.  439  ff. 
von  Flüssigkeiten  439. 

—  Schwinguugsapparate  44 1  f. 

—  Unterbrechuugsapparute  441  f. 
Elektromagnetisches  Elemcntargesetz  418  f 

—  Integralgcsetz  414. 
Elektromagnetismus  41 1  ff. 
Elektromagnetische    Wirkung     eines     geraden 

Stromes  ^  15  f 

—  —  eines  geschlossenen  Stromes  4 1  y  i 

—  —  eme«  KreisstronicH  420  ff. 

—  —  einer  Spule  424  t. 

—  —  eines  Stiomelementcs  418!. 

—  —  des  Erdmagnetismus  432. 
ElektromoLorischu    Kraft    der    Magnetisierung 

467  f. 
ElektronenÜieone  des  Magnetismus  169  f.  257  f. 
Elektronenthenrie  533    54O.  897. 

—  Grundlagen  und  einfache  Folgerungen  897. 

—  Elektronen  in  Körpern  905. 

—  Kathodenstrahlcn  909. 

—  ZEEMANNhcheH  Phänomen  yio. 

—  Einfluß  der  Erdbewegung  auf  elektrische 
VorgtLngü  912. 

—  Erhaltung  dei  Energie  yi2. 

—  Ponderomoton.sche  Kräfte  und  elektromag- 
netische BewegungsgrtiJJe  914. 

—  Die  durch  die  Bewegung  eines  Elektrons 
entstehenden  Verschiebungen  917;  elektro- 
magnetische Masse  921. 

—  Elektronentheorie  der  Metalle  927. 
Wärmeleitung  928. 

Elektrische  Leitfähigkeit  928. 

—  —  Dos  WitiDffiMANN-FRANZsche  und  das 
LoRBNTZsche  Gesetz  929. 

Der  Thomsoneffekt  929. 

Kontaktpotentialdifferenz  930.' 

Thermoelektrizität  930. 

—  —  Galvonomagnetiflche  und  thermoraag- 
netlsche  Effekte  931. 

—  —  Emission  und  Abso 
großer  Wellenlänge  9 

Elhpsoid  (Magnetlsmufl' 
Empfänger  bei  der  Tel  - 

—  Abstimmung  von  S« 
Energieabsorption    iir. 

Schwingungen  702. 
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Energetik  der  magnetischeu  Indiiktiou    153  ff- 
Energievergeudmig  bei  der  Magnebusiening  369. 
Entmagnetisierende  Kraft  133  f 
Entmagnetisierungsfaktor  1 34. 
Entmagnetisierung  195    216 

—  dnrch  Erhitzen  350. 
Erdinduktor  100  ff. 

—  Differentialerdindiiktor  10 1. 
Erdmagnetische  Wage  90 

—  Elemente  482  f 

—  Kraft-  und  NiveaTilimen  484. 
Erdmagnetisches  Potential  484  f.  503 
Erdmagnetismus  25  ff.  471  ff 

—  örthche  Verteilung  473  ff 

—  Theone  497  ff.  507  f. 
Ejdstrome  5 1 0  ff 

Erschütterung  und  Magnetismus  334  f 
Extrastrome  539.  540 


FAÄADAYscher  Magnet  7 

Feldbilder  44  ff 

Feldmagnete  bei  zweipoligen  Dynamos  730. 

Feldmessung  1 1 2  ff    114 

Feldstarke,  auJ3ere  124. 

—  emes  geraden  Stromes  415. 
Feldstarke,  magnetische  33. 
Feldvergleichung  109 
Ferromagnefasmus  227  ff.  25 1.  377  f 

—  und  Temperatur  340.  385  f. 
Ferromagnetische  Amalgame  359 

—  Kristalle  292  ff.  299 
Folgepole  9. 

Formänderung  einer  magnetischen  Kugel  326  ff 

—  eines  EUipsoids  328  f. 

Fortpflanzung  der  Elektrizität  in  Drähten  880. 

Fortpflanzungsgeschwindigkeit  elektrischer  Wel- 
len 679 

Fortpflanzung  magnetischer  Wellen  in  Eisen- 
zylindem  704. 

—  der  Magnetisierung  224  f 
Freier  Magnetismus  48.  133. 
Fntter  665,  siehe  auch  „Kohärer". 


Galvanische  Methoden  zur  Messung  magnetischer 

Größen  85  f. 
Galvanomagnetiacher  Effekt  466  f. 
Ganzer  Magnetismus  48. 
Gase  (Magnetismus)  272  ff  362  f. 
Gauss  sehe  Sätze  (Magnetismus)  58  ff 

—  Methode  lur  M  und  Ä"  72  f 
Gauss  sches  Magnetometer  70 

Gauss  sehe  Theojie  des  Erdmagnetismus  498  ff 
Gebirgsmagnetomet^  Iiof 
Gebiigsmagnetisinas  506  f. 
Gekoppelter  SchwingUngskreis  618. 
Gesteinsmagnetismus  507. 
Geschichtliches    über  Starkstromelektrotechnik 
725- 

—  Umpolarmaschinen  726. 

—  Gleichstronunaschinen  mit  offener  Wicklung 
726. 

mit  geschlossener  Wicklung  728 

Geschlitztes  Toioid  5.  9.  131. 
Geschlitzter  Ring  5.  9.  131.  148  ff.  193  ff. 


Gesetzesbestimmungen,  die  elektrischen  Maß- 
einheiten betreffend  72 1 

GestaltskoefiGzient  (Magnetismus)   134/ 

Gleichförrmge  Magnebsierung  S7  ff.   187. 

Gleichstrommaschinen  mit  offener  Wicklung 
726. 

—  mit  geschlossener  Wicklung  728.  729,  tiiehe 
auch  „Starkstromtechnik  der  Gegenwart". 

Gleichstrommaschme  im  Betneb.   Tlieoretisches 

734- 

—  Ohms  Gesetz  734,  statische  Cliuraktenstik 
und  Magneüsierungskurve  73  5 ,  Selbsterregung 
737 ,  Kommutationsvorgaug,  Funken,  Bursten- 
verschiebung,  Wendepole  738 ,  Ankerreaktion 
742;  Rosinberg  sehe  Dynamomaschine  743; 
die  dynamischen  Charaktenstiken  744,  Vor- 
ausberechnung bzw.  graphische  Darstellung 
des  Verhaltens  einer  Dyuamomaschiuc  in 
Betrieb  746 ,  Hauptstromraaschme  747  ,Neben- 
schlußd3mamo  747, 

Gleichstrommotoren  758. 

—  Motor  und  Dynamo  758,  Umlaufsmn  und 
Umsteuerung  759,  Burstenverschiebuug  759; 
Wirkungsgrad  759;  Drehuugsmomeut  und 
Feldstärke  759;  Tourenzahländerung  760; 
Tourenzahl  und  Belastung,  Verwendungs- 
gebiet von  Haupt-  und  NebenschluUmotoren 
760;  Anlasser  761. 

Gleitstellen  435 

Glockenmagnet  5 

GoHEsches  Phänomen  364. 

Gravitation,    Beziehungen    der   Elektnzitdt   zur 

G-  957- 

Graphische  Darstellung  der  magnetisclien  In- 
duktion 181  ff 

der  Schernng  i83  f.  188. 


Halbnngelektromaguet  7  f. 
Hall-Methode  für  Magnetismus  115. 

—  Effekt  450. 

—  —  in  Flüssigkeiten  457. 
m  Gasen  458. 

—  Konstante  451 

HAlLsches  Phänomen  449  ff.  4b8  A. 

Hauptlageu  (Magnetismus)  23  f.  27  f. 

Hauptmagnetisierungsachsen  28g. 

Hauptsuszeptibibitäten  2S9. 

Härte,  magnetische  228  f. 

Härtnngstemperatur  353. 

Hautwirknng;    ungleiche    Stromverteilung    im 

Querschnitt  des  Leiters  bei  Wechselströmen 

600. 
Hertz  sehe  Schwingungen  876 

—  Gleichungen  883  f 

Folgerungen  aus  denselben  88b. 

—  Versuche  629 ,  Thoone  634 ;  freie  Wellen 
in  Resonatoren  636,  freie  WeUen  m  Leitern 
638;  Reflexion  und  Brechung  640;  das  Feld 
des  HSRTZscheu  Oszillators  642;  siehe  auch 
„Induktion''. 

Hitzdrahtinstrumente  584. 
Horizontallntensitat  des  Erdmagnetismus  72  ff. 

478  ff.  490. 
Hufeisenmagnet  5. 

Hydrodynamische  Theonen  der  Elektrizität  940. 
Hydrostatisch-magqetischer  Druck  113.  326. 


Bd  V. 
Elektnzitnt. 
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Hystcresis  175.  2 1 7  fi 

—  statische  2 1 7  ff. 

—  wechselnde  2 1  n  ff. 

—  rotiereude  222. 
HysteresiMucsher   175. 
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jeueiiscr  Gl.ihcr  (Miiffuctisimis)  207,  394 


Impedanz  574 

lutiktive  (miigiietiscb  inaktiv)  Losungen  275 

Iudifferen/(!onc    1  ,v 

lud uk tanz  574. 

Induktionsmethüdc  lur  nm|föetihche  Messungeu 

tji  1.    114.   lyb  t. 
Induktionsliiiü   i  -^ },. 
luduktioublinien   132  1. 
luduktiQUbröliruu  132. 
Induzierende  Kraft  12^. 
Induzierte  Kraft  124 
iDduktiunsellipsoid  2ä(j 
laduktiinz  574. 
Induktion  536 

—  Entdeckung  und  Grundversuche  530. 

—  Voltiunduktioii  537. 

—  Magnetiuduktinn  530.  540. 

—  Extrastrome  53g.  540. 

—  Gesetze  der  Induktiousstrcime  m  Imeoreii 
geschlussenen  Loitoin  540. 

—  —  Richtung  der  Induktiousströme  540 
Elektrümocori.sche  Kraft  und  Intensität 

der  luduktionsströine   541. 

Kueffi/ieut  der  wechselseitigen  Induktion 

'  523-  542 
Kuefluieut  der  Selbstinduktion  525.  542. 

—  —  lutegrulsLrtjm  542. 

—  —  Differentialstrum  542. 
Das  WKliERsche  Gesetz  543. 

Die  MAXWKLi.-HRR'iy.sche  Thcone  544 ; 

siehe  auch  52(1. 
DieElektrünenthcorie  54(1 ;  siehe  auch  533. 

—  —  Verbuche  über  die  Indulctionswirkungea 
eines  im  Magnetleid  liewegtca  Dielektrikums 
S4Ö... 

Ändeiung  der  elektromagnetischen  Ener- 
gie durch  Strahlung  547. 
Modelle  für  luduktionBerscheinuagen  548. 

—  QuasistationJlre  Ströme  549- 

—  Durch  Bewegung  hervorgerufene  Induktions- 
erscheinungen in  geschlossenen,  linearen, 
stromlosen  Leitungen  550. 

—  —  Stromlose  Spule,  der  aus  der  Unendlich- 
keit ein  permanenter  Magnet  geukhert  wird 
SSO 

—  —  Bewegung  einer  geschlossenen  Leitungs- 
bahn m  einem  homogenen  Maguetfelde  (Eid- 
mduktor)  SS^- 

—  —  Bewegliches  Leiterstüok  552. 

—  —  Unipolare  Induktion  SS3> 

—  Induktionserscheinungen  in  ruhenden  ge- 
schlossenen Leitungen  bei  Ein-  und  Aus- 
schaltung von  galvamschen  Ketten  SSS- 

—  —  Eine  Leitung  555. 

—  —  Zwei  Leitungen  557. 
Schließungssürom  557. 

—  —  —  Offhungsstrom  558. 


Induktion,   Apparate   zur  Erzeugung    von   In- 

duktionsstromen  55g 

Disjunktor  559  f. 

Magnetelektnsche  Maschinen  560 

Induktionsapparat  562 

Unterbrecher  563,  Quecksilberstrahl- 

Unterbrecher  564,  Turbinenunterbrecher  564; 

elektrolytischer  Unterbrecher  von  Wehneli 

S64- 
— Die  Spulen  566. 

—  —  —  Kondensator  567. 

—  —  —  Spannung  567. 

—  Induktion  m  körperlichen  Leiteru  568. 

—  —  Erste  Beobachtungen.    Berechnung  568 

—  —  Rotation  von  körperlichen  Leitern  im 
Magnetfeld  569 

—  —  Dämpfung  und  Erwärmung  der  beweg- 
ten Korper  duich  Induktionsströme  572. 

—  Induktionserscheinungen  in  ruhenden,  ge- 
schlossenen Leitungen  mit  periodisch  ver- 
dnderhcher  elektromotonscher  Kraft  (Wech- 
selstrome) S73  ff- 

—  —  Eine  Leitung  573- 

—  —  —  Die  elektromotorische  Kraft  ist  eine 
reine  Sinusfunktion,  die  Leitung  enthält 
Ohm  sehen  Widei  stand  und  Selbstinduktion 
573;  Impedanz  574,  Induktanz  574,  effek- 
tive Stromstärke  und  effektive  Spannung  575 , 
Leistungsfaktor  575;  wattloser  Strom  und 
Wattstrom  575,  Drosselspulen  575 

—  —  —  Die  Leitung  enthalte  noch  eine 
Kapazität  576 

Die  elektromotoiischo  Kraft  ändert 

sich  wie  eine  gedämpfte  Siuusscliwingung  577. 

Die  elektromotorische  Kraft  ist  eine 

beliebige  Fimktion  der  Zeit  577 

Strom  Verzweigung    bei  Wechselstromeu 

578;  Widerstandsoperator  578. 

—  —  Messimgen  mit  der  "Whkatstone  scheu 
Brücke  579;  Vergleich  dei  Kapazitäten  zweier 
Kondensatoren  579. 

—  Die  Stromverteilung  geschieht  so,  daß  die 
maguetiäcbc  Energie  ein  Minimum  ist  580 

—  —  Zwei  aufeinander  induzierende  Leitungeu 
(Transformator)  580 

—  Erzeugung  von  Wechselströmen  582 

—  Apparate  und  Methoden  zur  Messung  der 
Wechselströme  383. 

Messung  dei   lutensitilt  und   Spannung 

583. 
Elektrodyuamometer  und  Stromwageu 

583. 

Weicheiseninstrumente  584- 

— Hitzdrahtinstrumente  584. 

Instrumente,  die  sich  besonders  für 

NuUmethoden  eignen  585. 
Elektrometer  585. 

—  —  Messung  der  Periode  und  Sichtbar- 
machung der  StromkuTve  585 ;  durch  Messung 
der  Impedanz  585;  durch  Mitschwingen  586, 
strobüskopische  Methode  586;  Aufzeichnung 
der  Periode  durch  chemische  und  andere 
Wirkungen  586,  Aufnahme  der  Strom-  und 
Spannungskurven  durch  verstellbare  Momen- 
tankontakte 586;  Oszillographen  586;  Brau- 
sche  Kathodenstrahlrohre  587. 

—  —  Messung  der  Leistung  emes  Wechsel- 
stromes 588. 
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Induktion;  Abstoß ung  z-wischen  Leitern,  die 
von  Wechselströmen  verschiedener  Phase 
durchflössen  werden     Schinn-wirkung  589 

—  Indoktionskoeffizienten  591. 

—  —  Berechnung  592. 

Rechuuugsresultate  593,   wechselseitige 

Ihduktionskoeffizieuten  593 ,  Selbstiuduktions- 
koeffizienten  594. 

Experimentelle  Bestimmung  syb ,  wechsel- 
seitiger Induktionskoeffizient  597;  Selbst- 
mduktionskoeffizient  598 

—  Ungleiche  Stromverteilung  im  Querschnitt 
des  Leiters  bei  Wechselstromen.  Hant- 
wirkung 600. 

—  —  Demonstration  der  Hautwirkuug  604. 

—  Widerstand  und  Selbstinduktion  bei  Wechsel- 
stromen 605. 

Widerstand  605 ;  Widerstand  von  Draht- 
spulen boö 

—  —  Selbstinduktion  607 

—  Eigenschwingungen  eines  Leiterkieises  mit 
Kondensator  608. 

—  —  Theone  609,  einfache  Leitung  609, 
mehrere   parallel  geschaltete  Leitungen  6l2. 

—  —  Methoden  zur  Demonstration  und  Unter- 
suchung der  Kondensatorschwingungen;  Prü- 
fung der  Thomson  sehen  Formel  612 

Dampfung  der  Schwingungen  614;  Kon- 

densatorkieis  ohne  Funkenstrecke  (Dampfung 
durch  JouLEsche  Wärme)  615;  Kondensator- 
kreis mit  Funkenstrecke  (Dämpfung  durch 
Energieverbrauch  im  Funken)  616,  andere 
Ursachen  der  Dämpfung  617. 

—  Emwirkung  zweier  Schwingungen  aufein- 
ander (gekoppelter  Schwlngungskreiti)  618 

Ungedämpfte  Schwingungen  618 

—  —  Gedämpfte  Schwingungen  621. 

—  Untersuchungsmethoden  und  Anwendung 
der  Resonanzerschemungeu  622 

—  —  Resonanzkurve  624. 

Demonstration  der  Resonauzerscheinuugen 

626,  SfilBTsche  Anordnung  626. 

Anwendung  der  Resonanz  zur  Bestim- 
mung der  Selbsbnduktion  626 

Der  Tesla-Trnusformator  627 

—  Ausbreitung  elektromagnetischer  Schwin- 
gungen 628 

Die  HEitrzscheu   Versuche  629. 

Theone  034,  treie  Wellen  in  Resona- 
toren 63b,  freie  Wellen  m  Leitern  638; 
Reflexion  und  Brechung  640,  das  Feld  des 
Hertz  scheu  Üs/ilLitors  642. 

—  Ausstrahlung  ein  Senderantenne  646,  Fort- 
pflanzung längs  Drähten  647;  unendlich 
langer  gerader  Draht  648;  zwei  parallele 
Drahte  [unendlich  lang]  650,  begrenzte 
Paralleldnihte  653;  das  umgehende  Medium 
hat  Leitfähigkeit  656,  Wellen  in  Metall- 
rohren 657 

—  Erzeugung  schneller  Schwingungen  658. 

—  —  Offene  Oszillatoren  658. 

—  —  Geschlossene  Oszillatoren  65g;  (Blond- 
lot sehe  Anordnung  659) 

—  Instramente  zur  Beobachtung  sehr  schneller 
Schwinguugen  6öo. 

—  —  Resonatoren  nut  Funkenstrecke  660 ; 
geschlossener  Resonator  660,  multiple  Re- 
sonanz 662 ,  offener  Resonator  662 


Induktion,  Mechanische  Wirkungen  (163 

—  —  Elektrometer  664 

—  —  Rohren  mit  verdünntem  Gas  064. 

—  —  Apparate,  die  Warmewirkungeu  .lu- 
zeigen  664. 

—  —  Magnetische  lustiumente  665 ;  M.iguet- 
detektor  665. 

—  —  Koharer  (Fritter)  065 ,  Kohdrer  mit 
Widerstandsverminderung  6ü6;  Koharer  mit 
Widerstandszunahme  668. 

Elektrolybsche  Apparate  670,   WelJeu- 

detektor  von  Schlümilch  670, 

—  Anordnungen  zurDemontitration  i.ehr  schneller 
Schwmgnngen  671. 

—  Wellen  längs   metallischei    Leitungen  672 

—  —  Stabformiger  Leiter  oder  Draht  672. 
Das  Paralleldrahtsystem  673 

—  —  MetaUiohren  676. 

Schwingungen  von  Spulen  677,  Multi- 

phkationsstab  678 

—  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  dei  Wellen 
in  Luft  679 

—  —  Direkte  Bestimmung  Ü79 

Bestimmung  mit  DraJitwelleu  ü8o 

Indirekte  Bestimmung  680 

—  Reflexion  freier  elektrischer  Wellen    ü8i. 
Metalle  68 1 

Drahtgitter  681. 

Dielektnka  682 

—  Brechung  684 

—  Absorption  elektnscher  Wellen  084 
Metalle  684 

—  —    Flüssigkeiten  685. 

—  —  Schlecht  leitende  (isolierende)  feste 
Korper  689. 

—  Beugung  690 

—  Doppelbrechung  690 

—  Telegraphie  ohne  Draht  6gi. 

—  —  Der  Sender  692;  Koppelung  des  Sen- 
ders mit  einem  Kondensatorkreis  692;  starke 
Koppelung  693 ;  Energieschaltung  695 , 
schwache  Koppelung  695 

—  —  Der  Empfanger  696 

—  —  Abstimnrang  von  Sender  und  Empfänger 
697 

—  Magnehsierbare  Körper  im  Feld  elektnscher 
Schwingungen  699 

Permeabilität  (j.  des  Eisens  für  schnelle 

Schwingungen  70a. 

Energieabsorpbou  im  Eisen  bei  schnellen 

Schwingungen  702. 

Fortpflanzung  magnetischer  Wellen   in 

Eisenjjylindem  704 

Induktionsapparat  562,  siehe  auch  „Induktion". 

Induktionskoeffizienten  591,  Berechnung  der- 
selben 592,  Rechnungsresultate  593;  experi- 
mentelle Bestunmung  596 

Indukfaonsiuotoren  767. 

Induktionsströme  540,  siehe  auch  „Induktion" 

Inklination  98  fF.  477  f   489  f 

Inklinatorium  98  f. 

Inklinationsvanometer  108. 

Integralstrome  542. 

Internationale  Einheiten  für  Volt,  Ohm,  Am- 
pere, Coulomb,  Farad  724 

Internationales  absolutes  Maiisystem  712. 

—  Ohm  713 

—  Volt  713. 
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Magneüsche  Schale  S4-  S^  ff   6l    64. 

—  Kugel  64.  186 

—  HoUkugel  64 

—  Messnngen  68  ff.  104  f. 

—  Wagen  89  ff   179  f 

—  Indiiktaon  ligff.  i/ofl    251  ff 

—  Strömung  158 

—  Leitfähigkeit  129    159. 

—  Achse  13    53.  57- 

—  Achsen  der  Knstalle  290. 

—  Nachwirkung  2 1 3  ff 

—  Nachwirkungsverändernng  222  f 

—  Harte  228  ff 

—  Doppelbrechung  404  f 

—  Komponente  bei  der  Reflexion  des  Lichtes 
398. 

—  Rotationsdispersion  380  ff. 

—  und  naturhche  Drehung  der  Polansations- 
ebene  370 

—  Wirkung  der  elektrischen  Konvektion  426  ff. 

—  Pole  der  Erde  476    480 

—  Achse  der  Erde  502 

—  Störungen  496  f 

—  Gewitter  496. 
Magnetischer  Faden  50  f.  58    67 

—  Mendian  14. 

—  Kreis  158  ff   160    225 

—  Widerstand  159 

—  Kreisprozeß  155 

—  Kreis,  veränderlicher  160. 

—  Dichroismus  405 

—  Äquator  477.  480   485 
Magnetisches  Moment  29.  52    57    1S4 

—  Potential  17    35 

—  Grundgesetz  1 5  ff   28 

—  Moment  der  Erde  502. 

Magnetische  Großen,  Dimensionen  706.  712. 

—  Wellen,  Fortpflanzung  derselben  in  Eisen- 
zj'lindem  704 

Magnetisierbare  Körper  im  Felde  elektnscher 

Schwingungen  699 
Magnetkies  4    240 
Magnetnadeln  5 
Magnetograph  108 
Magnetometer  69  ff  81  ff   112. 
Magnetomotonsche  Kraft  159 
Magnetometer,  störungsfreie  81 
Magnetometnsche  Methode  171 
Magnetokinetischer  Kreisel  169    258. 
Magnetooptische  Theone  405  ff 
Magnetostnktion  333  ff. 

—  KiRCHHoFFsche  Theone  3245. 
Magnetpole  11    13  ff.  52    66  f 
Magnetscäbe  5    53.  67. 
Mftuganlegierungen,  magnetische  (Heusler^  2u.. 

358.  ^ 

Manganstahl  238 
Masse,  elektromagnetische  917 
Material  der  Magnete  4. 
Maxwell  sehe  Gleichungen  830. 
MAXWELLsche   Theorie    für    ruhende   Körper 

830  " 

—  Tatsachen,  Hypothesen  und  Ableittmg  der 
MAXWELLschen  Gleichungen  830, 

—  Die  Gleichmigen  für  ruhende  isotrope  und 
nicht  isotrope  Körpers  835. 

—  AUgememe  Folgerungen;   ElektnätSt   und 
Magnetismus  837 


MAXWELLbchc  Theone;  AiuIltiiu}'  ilc«  Knor^i. 
und  pGYNTiNtihChei  ."^at/  »411. 

—  Elektrostatik  844. 

—  Ruhender  Maguctusiims  H44. 

—  Stationäre  Stromo;  StruiimTldluiij:  H.S.>. 

—  ElektromaguetiHche  Wirk»ii|,'i'ii  stiiti»in.ii«-i 
Ströme  852, 

—  Die  elektrüin.ignctisclic  hncrj-n'  untl  iln- 
Arbeit  elcktromiiK»cti.srlier  J-tr.iltL'  K(>^ 

—  Ven-tuderliche  Zustaiule;  liuliikliDii.scr.schi'i 

nuugen  865 

Elektrische  SchwiiiHiiHKi'ii  m   Isolatun-ii 

und  Halbleitern  «7J. 

—  Elektrihchc  Sclnvinnun}»i.'n  ein«»  Diimls 
(HERTZschc  Vcr.siich<!) ;  tWilhiton*!»  H7I). 

—  Fortpflauzuug  der  ElckLrizU.it  iii  Dnllitfii  HHi  >. 
MAXWELL-HEUT/.hcliü  Cildduiiijjoii  Jiir  lu'Wfjjlf 

Körper  und  das  SyNtcm  vuii  CuiiN  «H.^. 

—  Folgeniugen  niuj  cIlmi  llwvr/.schei»  <i1im- 
chungeu  886. 

—  Die  ponderomotoriHchcü  KWilt«  uml  ilif 
Druckkompoiicntüu  HHH. 

—  Strahlungsdruck  893. 

—  UnzulangUchkuit  dur  iri',lU"/.hCh»Mi  lili'i- 
chungeu  für  bewcgtu  Kiirper;  Dius  .Sy.slL-in 
von  CoHN  895. 

MAXWELL-HuRr/bchc  Theoiic  521).  54};   su'Iu- 

auch  „Elektnidyniimlk". 
Mehrleitcrsybtem  In  der  StiirkKtrointt'flinik   71S4. 
Mehrpolige  Glcichstronimfujchinun  7,^.^. 
Metalle,  Elektroiieutheuric  der!>elbcn  (j  1 7 ;  .sit-Iic 

auch  „Elcktrouentheorie". 
Mikrophon  791 
Mikrophonsiimmer  794.  Hin. 
Modelle  für  clektri.schc  utitl  elektrniiiHKiu'li.sL'lu' 

Erscheinungen    938. 

—  fiir  elektrodyniimiische  KrschuinunijcJi  54M; 
für  luduktionscrsuhäinutiffen  548, 

Molekulunnaguete  47.  55.    163. 
Molekularmaptuetisinus  37H  ft". 
Molekuliirtheone  1Ö3IT.    167  f.  31;. 
Molekulardrohung  der  P(j]iiriHtitioiiJ<-J';itt.'iit'  3H11. 
Monozyklischc!»  Vertelliiiif{aN>"stL'm  in  der  Slarl.- 

stronitcchiitk  786. 
Multiple  RoBonanx  büa. 
Multiplikatlonsstuh  678 ;  siehe  uucl.  „liiduktitMi". 

N 

NebenschlußmoLüi  7O7. 

NEEFschor  Hammer  4<|  i  f. 

Nickel,  Magnetismus  dcaselbL-n  341  f.  i^H.  45a. 

Nickeleisen  (Magnetismus)  ^421. 

Nickelpiüver  (Affagnetisinus)  249  1. 

Niveauflächen  (Maguetismus)   35  1. 

Nordpol  14.  476. 

Nordlicht  512  ff. 

Normaler  Erdmugnetisinus  504  t. 

Normalmagnete  12. 


Oberflächenmagnetisraus 
Oberflächeudichte  126. 
Offnungsstrom  558 
Ohmbestimmungen  7 

—  Webers  Methode 

—  Webers  Methode  c 
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Ohmbesüminuugen;WKBERsDuinpfungsinethode 
717 

—  Methode  der  Voltamduktiou  (KlBCHHOl.Fsche 
Methode)  718. 

Methode  der  rotierenden  Platte  von  LOBENZ 
718 

Kritische  Vergleichung  der  einzelnen  Me- 
thoden, Zahlenwerte  719. 

—  Legales  Ohm  720 

■ —  Gesetzliche  Bestinunungen  über  elektrische 
Maßeinheiten  721. 

Optische  Methode  zur  Messnng  magnetischer 
Felder  117!  181. 

Oszillatoren,  8y6,  geschlossene  659. 

—  offene  658. 

Oszillographen  586. 


Richtnngshjpothese  (Magneüsmns)  48  f.  164  f 
Ring-Elektromagnet  7  f. 
Ring  (Magnetfsmnfi)  5.  9. 135.  146!,  192/.  204/ 
Rontgenstrom  5  28,  magnetische  Wirkung  des- 
selben 529. 
Rotation  eines  körperlichen  Leiteis  im  Magnet- 
feld 56g. 

—  von  Magneten  um  Ströme  435  f. 

—  von  Strömen  nm  Magnete  436  ff. 
RotationskoefSzient  (Hall-Effekt)  451. 
RuHUSOSFFscher  Magnet  7. 


S 


Paramagnetismus  227.  251  ff. 

—  und  Temperatut  359^- 
Permeabilität  139  f. 

—  differentielle  138. 

Permeabilität  fi  des  Eisens  für  schnelle  elek- 
trische Schwmgmigen  702. 

Permeameter  181. 

Polarlicht  512  ff. 
Pole  der  Magnetejii.  13  f 
Polpaare  17  ff. 
Polstärke  16  f. 
Polabstand  185.  205  f 

Polyzykbsches  Verteilmigssystem  in  der  Stark- 
stromtechnik 787. 
Ponderomotorische  Wirkung  stationärer  Ströme 

519. 
Potential,  magnetisches  17    35. 

—  zweier  Magnete  aufeinander  62. 

—  der  magnetischen  Induktion  124. 

—  emes  geschlossenen  Stromes  419  f. 

—  eines  geraden  Stromes  415. 

—  erdmagnetisches  484  f.  503 

—  elektrodynamisches  524 
Po YNTING  scher  Satz  840 
PriL&pulen  (Magnetismus)  114 

Q 

Quasistationare  Ströme  549 
Quecksüberstrahlunterbrecher  564. 
Quellen  und  Senken  (Magnetismus)  34. 
Quermagnetisierung  10. 


Radial-Magnetisierung  10  f 

Reaktionsmotoren  773. 

Reflexion  elektrischer  Wellen  681 ;  siehe  auch 
„Induktion". 

Rekaleszenz  (Magnetismus  und  Wärme)  304. 

Reluktanz  (Magnetismus)  159;  Reluktivität  159. 

Remanenz  (Magnetismus)  139.  210  ff.  287. 

Remanenter  Magnetismus  165.  210. 

Repulsionsmotoren  773. 

Resonanz  622  £ ;  multiple  662. 

Resonanzkurve  624;  siehe  auch  „Induktion'-. 

Reaonanzerschemungen  bei  elektrischen  Schwin- 
gungen 622;  siehe  auch  «Induktion". 

RetentionsfShigkeit  (MagnegsS^)  21 1. 

Richtkraft,  magnetische  14.    ^\ 

WlNKELMAMN,  PhjSlk.     2.  Aufl.    V. 


SäkularSnderungen  des  Erdmagnetismus  487  S. 

Sättigung  (Magnetismns)  200  f   287 

Schall  und  Magnetismus  337  i, 

Scheibe,  magnetische  187. 

Scheidungshjpothese  rM!agnetismus)  48.  163  f. 

Schiffskorapaß  97. 

Schiimwirkong,  magnetische  150  ff.  206  ff. 

radiale  207. 

■  tangentiale  207. 

im  Wechselfelde  '208 

Schließungsstrom  557. 
ScHLÖiOLCH  scher  Wellendetektor  670. 
Schloßjochmethode  (Magnetumus)  177 
ScHMTDTsche  Theorie  des  Erdmagnetismus  502  ff. 
Schwimmende  Magnetpole  46. 
Schwingungen  von  Magneten  31  ff. 

—  asvmmetnsche  33    71 
Schwingungsbeobachtnngen  76  ff 
Schwmgungen  und  Magnetismus  336  f. 
SElBTsche  Anordnung  zur  Demoastration  von 

Resonanzerscheinungen  626. 
Selbsbnduktionskoefüzient  525    542.  598 
Sender  bei  der  Telegraphie  ohne  Draht  692 

—  Abstimmung  von  Sender  und  Empfänger  697 
Siedepunktsanderung   durch  Magnetismus  372. 
SissiNGHsche  Phasendifferenz  409. 
Solenoidaler  Magnet  54    60. 
SonneneinfluC  auf  den  Erdmagneusmns  509  f. 
Sonnenflecken  493  f. 

Spezifischer  Magnetismus  201.  276. 
Spezifische  Drehung  3S0 

—  Wanne  und  Magnehsmus  37  i- 
Stahl  (Magnetismus)  4.  228. 
Staiillegierungen  238. 

Starkstromelektrotechnik,  GeschichtLches  dar- 
über 725. 

Starkstromtechnik  der  Gegenwart  729. 

—  Gleichstrommaschine  729. 

Zweipolige  Dynamos  730;  Feldmagnete 

730;  Anker  731 ;  Ringwickelung  731 ;  Trom- 
melwickelnng  732:  Vorzüge  von  Ring  und 
Trommel  732 ,  Kollektor  733 ;  Bürsten  733. 

Mehrpolige   Gleichsttonmiaschinen  733. 

—  Theoretisches  iiber  die  Gleichstrommaschine 
im  Betrieb  734;  Ohms  Gesetz  734;  statische 
Charakterisdk  und  Magnetisierungskurve  735 ; 
Selbsterregung  737;  Komrautationsvorgang, 
Funken,  Buistenverschiebung,  Wendepole  738 ; 
Ankeneaktion  742 ;  RoSKNBERGsche  Dynamo- 
maschine 743,  die  dynamischen  Charakteri- 
stiken 744 ;  Vorausberechnnng  brw.  gn^)hische 
Yoraosbestunmung  desVerhaltens  einer  Gleich- 
strommaschine im  Betrieb  746;  Haoptstiom- 
maschine  747;  NebenschlnßdynHmo  747. 

62 
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Starkstromtechmk  der  Gegenwart  ^  Wechsel- 
strom- und  Drehstroramaschinen  749. 

Konstrnktionstypen    749;   Mehrphosen- 

stromerzeugting  751. 

Verhalten  im  Betneb  753 ,  Elektromoto- 
rische Kraft  753;  Klemmenspannung  754; 
Ankeneakbon  755;  Zusammenarbeiten  von 
Wechselstromgeneratoren  756. 

—  Gleichfitrommotoren  758 

Motor  und  Dynamo  758 ;  Umlaufsänn  und 

Umsteuerung  759;  Buistenverschiebung  759; 
Wirkungsgrad  759,  Diehungsmoment  und 
Feldstarke  759;  Tourenzailänderung  760; 
Tourenzahl  und  Belastung,  Verwendungsgebiet 
von  Haupt-  und  Nebenschlußmotoren  760; 
Anlasser  761 

—  Synchionmotore  762. 
Theoretisches  763. 

Anlassen  von  Synchronmotoren  766. 

—  Asynchrone  Motore  767;  Konduktions- 
motoren 767,  Nebenschlußmotor  767 ;  Induk- 
tionsmotoren 767 ;  Drehstrommotor  768 ;  Ein- 
phasenmotoT  772,  Repulsionsmotoren  773; 
Reaktionsmotoren  773 

—  Transformatoren  773 ,  Drehstromtransforma- 
toren 782 

—  Gleichstrom  und  Wechselstrom  —  Gleich- 
stromumformer  782. 

—  Leitung  und  Verteilung  783,  Leitungs- 
material y8  3  ;Wirtschaftlicher  Querschmtt  78  3 ; 
Rentable  Spannung  784 ;  Mehrleitersystem  784; 
Verteilungsnetze  785;  Indirekte  Verteilung 
786;  das  monozyklische  System  786,  das 
polyzyklische  System  787. 

Steighöhen-MeÜjode  zur  Messung  magnetischer 

Felder  116  f. 
Störungsgebiete  des  Erdmagnetismus  485  f. 
Stöiäe  und  Magnetismus  335  f. 
Strahlungsdmck  893 

Strezchmethode  zur  Herstellung  von  Mt^eten  8. 
Streuung  150.  195.  225 

Streuungskoeffizient  150 

Stroboskopische    Methode    zur    Messung    der 

Penode  und  Sichtbarmachung  der  Stromkurve 

bei  Wechselströmen  586 
Stromverzweigung  bei  Wechselströmen  578, 
Strom  un  Magnetfelde  417. 
Stromwagen  583. 
Südpol  14.  476 
Suszeptibilität,  magnetische  128.  190. 

—  differentieUe  138.  190. 

—  der  Elemente  265  f. 

—  der  Flüssigkeiten  268  ff 

—  der  Gase  272  ff 

—  fester  Stoffe  266  f 

—  Jenenser  Gläser  267 

—  der  Lösungen  274  ff 

—  der  Verbindungen  277/, 

—  bchwach  magnetischer  Köiper  bei  veischie- 
dener  Feldstarke  283  ff, 

Synchronmotoren  762  ff. 

T 

Tesla-Ttansformator  627. 

Thermodynamik,  Beziehungen  der' Elekttiatät 
zur  T.  957. 

Theorien  der  elektrischen  Erscheimmgen  812. 


Theonen  der  elektri.schcu  Ki.scliciiitin^cii;    hU- 
gemeiue  ßetriichtuiinüii  H12. 

Ferakriifte  und  vurniitldtf  KraUi'   .S12, 

Stoft  und  Feld  «13. 

Übersicht  der  Thctinuii  814. 

—  Die  Vor-MAXW]iL.i,{.chen  Tlicrii-ii  Üiu. 
Die  FluiduuitlAiiuneii  Sui. 

Elektrostatik  und  clcklnschc  Strumi' Kl", 

—  —  Das    Feld    von    Strömen;    Elemutttin- 
gesetze  820. 

Punktgesetzc  823. 

Fluidiun  gleich  Äther  8i'j. 

—  Die    MAXWKLLBChe    Thetirie    lur    lulu'tuli' 
Körper  830. 

Tatsachen   und    lEypothesen    uutl    Ab- 
leitung der  Maxwim-i- scheu  Gleichungen  a.v». 

Die  Gleichungen  für  ruhenile   isntro]ju 

und  nicht  isotrope  Körper  835. 

Allgemeine    Folgerungen;     KlektrUitJit 

und  Magnetismus  B37. 

Änderung  der  Energie  und  Poyntin«.- 

scher  Satz  840. 

Elektrosttttilc  844. 

Rnhender  Magnetismus  844. 

Stationäre  Strome;  StrumverteilimR  850. 

Elektromagnetische    Wirkungen    Sitatin- 

narer  Ströme  852. 

Die  elektromagnetische  Energie  und  die 

Arbeit  elektromagneUschcr  Kriifte  Jifj.}. 

Veränderliche    Zustände;    InduittiiniH- 

erscheinungen  865. 

Elektrische  Schwingungen  iu  Isola- 
toren und  Halbleitern  872. 

Elektrische  Schwingungen  cine.4  Dijtols 

(Hertz sehe  Versuche);  Oszillatoren  87(1. 

Fortpflanzung  der  Elektri/itut  in  Drähten 

880 

—  Die  Maxwell-Hkrtz scheu  GleichuuKeii  für 
bewegte  Köiper'und  das  System  von  Cohn  8K3. 

Folgerungen  aus  dem  Hertz  scheu  (rlei- 

chungssystem  886. 
Die  ponderomotorlschen  Kräfte  und  die 

Druckkomponenten  888. 

Strahlungsdruck  893. 

Unzulänglichkeit  der  Hitia-zschen  Cilci- 

chungen  für   bewegte  Körper;    das   System 

von  Cohn  895. 

—  Die  Elektronentheorie  897. 

Grundlagen  und  einfache  Folgoriingen  897. 

Elektronen  in  Körpern  905. 

Kathodenstrahlen  909. 

ZaBMANNschea  Phänomen  910. 

Einfluß  der  Erdbewegung  a\if  elektrische 

Vorgänge  91a. 

Erhaltung  der  Energie  912. 

Ponderomotorische  Kräfte  und  elektro- 
magnetische BewegungBgröße  914. 

Die  durch  die  Bewegung  eines  Elektrons 
entstehenden  Verschiebungen  und  Kräfte; 
elektromagnetische  Maße  917. 

Elektronentheuiie  der  Metalle  927, 

,  Wärmeleistung  928. 

Elektiische  Leitfähigkeit  928. 

"~  Das    WiKDKMANK- Franz  sehe    und 

LORBNTZsche  Gesetz  929. 

• —  Der  Thomson-Effekt  929. 
-IS^ontäktpotentialdifferenz  930. 
Thermoelektrizität  930. ,  ,  ^ 
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Theorien  dur  elektrischen  Erscheinungen,  Gal- 
vanomaRnetl.sche  und  thcrmomagnctische 
Effekte  931. 

Emission  und  Absurptiuu  von  Strahlen 

großer  WellonLinge  933. 

—  Darstellung  der  Gleichungen  der  Maxvvell- 
schen  Theorie  und  dcrElektronenthcone  durch 
die  Prinzipien  der  Meclinnik  934. 

—  --  Allgemeine   dynamische  Theoneu  934 
Modelle  938. 

—  Spezielle  Theorien  940. 

—  —  Hydrodynamische  Theorien  940. 

—  —  WirbelÜieone  von  Mawvkll  943. 

-  —  Molekulartheone  951. 

—  —  Elastiiiit.Us-Theorie  952 

—  Uezioliungcn  der  Elektnritilt  zur  Gravitation 
und  Tberinntlynumik  957. 

Tlicrmodyuumik    der    magnetischen    Induktion 

—  der  Magnetostriktion  330. 
Thermoniagnetischer  Transversaleffekt  463  ff. 
Thermomagnetiache  Motoren  305. 
Tlicrmomagnetischer  Longitudlualeffekt   464  11. 
Tiefhte  Temperaturen  und  Magnetismus  348. 
T.igliche    Schwankungen    des    Erdmagnetismus 

491  m  494  f. 
Technische  Anwendungen  der  Induktion  7250. 
Telegrajjhie  ohne  Draht  690. 

—  der  Sender  093,  Koppelung  des  Senders 
mit  einem  Kondemsatorkreis  692;  starke 
Koppelung  695,  Euergie.schaltung  695; 
.schwache  Koppelung  695;  der  JEmpWnger 
Ü9O ;  Abstimmung  von  Sender  und  Empfilnger 
097. 

Telephon  von  Rtiiss  338. 
Telcphonie  789. 

-  Telephon  443.  791). 

—  Mikrophon  791. 

—  Sonstige  Vomchtungeu,  welche  wie  Mikro- 
phone und  Telephone  wirken  793. 

--  Der  hprechonde  Komlenaator  793;  Kapillar- 
telcidion  793;  Tlierinophon  793;  Klektro- 
mutügrapU  793. 

—  illUhupparate  und  SchaUuiigsulLMUetUe  der 
telcidumiKChen  Spreehstellen  794. 

—  Aufbau  der  telephonischeu  Sprochstelle  797. 
- '  Schiiltuugselemcute    der   Tclephonzentrnlcu 

798. 

—  Zentralumschalter  800, 

—  Automatische  Zentralen  802. 

—  Haupt-  und  Nebenstellen  803. 

—  Verkehr  zwischen  Zentralen  804;  Fem- 
verkehr 804, 

—  Speai{dgebiete  der  Telephonie  805;  T,aut- 
sprecher  805. 

--    Klxienmg  von  Teluphtmgcsprächen  Sd;;. 

—  Telephonie  ohne  Dralit  800. 

—  Telephonleitungcn  807. 

—  Telephonlscha  Meiltechnik  809. 
Temperatureinfluß  auf  den  Magnctlsniua  33g  ff. 

359  ff.  364- 
auf  die  Hyateresis  354  ff. 

—  auf  den  permanenten  Magnetismus  350!. 
~  auf  Kristalle  363. 

—  auf  die  Drehung  der  Polarisationsebene  387  f. 
Temperatuihysteresis  357  f. 
Temperaturkoeffizient  des  Magnetismus    349  f. 

359  f. 


Tesla-Transfotmator   627;  siehe  auch  „Induk- 
tion". 
Toroid  5    9. 

Torsionsverhältnis  31.  71. 
Torsionsmagnetoraeter  79. 
Torsion  und  Magnetismus  313  ff.  3l9ff. 
Torsionsmodul  und  Magnetismus  331. 
Torsiousstrome  321. 

Totalmtensitat  des  Erdmagnetismus  480  f.  491. 
Tragkraft  der  Magnete  ibi  ff.  225  f 
Transformatoren  580.  773. 
Trausversalmngnotisioruug  l  o  f. 
Trommelwicklung    bei    zweipoligen    Dynainuh 

Turbinenunterbrechyr  564. 


U 


biS; 


Ungedämpfte    Kondensatorschwinguugen 
siehe  auch  „Induktion". 

Unipoliure  Induktion  553. 

Ilnipolannaachineu  736. 

Unipolares,  magnetisches  Feld  37. 

Uuiversalelektromagnet  8. 

Univcrsalmagnetometer  lio. 

Unterbrecher  flir  Induktionsapparate  563 ;  Queck- 
silberstrahlunterbrecher 564;  Turbinenmiter- 
brecher  564;  elektrolytisclier  Unterbrecher 
von  WüiiNKLT  5C4;  siehe  auch  „Induktion", 


V,  Konstante,  von  welcher  die  Verhältnisse 
der  elektromagnetischen  zu  den  elektro- 
statischen Einheiten  abhängen  72z;  Zahlen- 
werte  724, 

Valenzladungeu  (Theorie  des  Magnätismus)  258. 

Variationen  des  Erdmagnotismus  487  ff.  495  f. 
508  f. 

Variometer  iDb  ft. 

VicuDisi'Hche  Konbtuuto  379. 

VEUDJiTBches  (lesetz  377, 

Verteilung  des  Magiictlanms  der  IJlnge  nach 
anal. 

Verteilungfinet/.e  in  dui  Starkstrointechuik  785; 
Indirekte  Verteiluug  786 ;  das  monozylcllsche 
System  7SO;  das  polyzyklische  System  787. 

VeTBchiebungsströme,  mague tische  Wirkung  der- 
selben 531. 

Vertikallntensltäc  des  Erdmagnetismus  92  f.  480. 

Voltainduktion  537. 

Volumenäaderung  durch  Magnetlsleroag  321  ff. 

W 

Wagen,  magnetische  89.  179, 
Waonbr scher  Hammer  441  f. 
Wahrer  Magnetismus  133. 
WALTnNHOFONsches  Fbänomea  314, 
Wärme  -und  Magnetismus  339  ff. 
Wärmewirkung  der  Magnetisismog  365  ff. 
Wärmeleitong  und  Magnetismus  370. 
Wasser,  magnetische  Drehungskonstaiite  393. 
Wasserstrahlmetbode  für  magpettsoheMesstugon 

116. 
Wattstrom  uad  wattiioswf  |^ota  $7$^ 
WBBFKsohes  Qeitetss  der  EliektspiyiMmik,!  la- 

duktiott  und  B«)c^09t^^  ^$>  i 
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"Webers  Methode  des  Erdmduktors  zur  Ohm- 
bestinunung  715. 

—  —  des  Rotationsinduktors  716. 

—  Därapfimgsmethode  717 
Wechselseitiger  Indnktionskoeffizient  597. 
Wechselströme  573  ff. ;  siehe  auch  „Induktion". 
Wechselstrom-  und  Drehstrommaschinen  749. 

—  Konstraktionstypen  749,  Mehrphasenerzeu- 

gimg  751- 

—  Verhalten  im  Betrieb  753;  elektromotorische 
Kraft  753;  Klemmenspannung  754,  Anker- 
reaküon  755 ,  Zusammenarbeiten  von  Wechsel- 
stromgeneratoren  756, 

WEHNKLTscher  Unterbrecher  564. 

Weicheiseninstrumente  zur  Messung  von  Wech- 
selstromen 584. 

Wellen,  elektrische  608  ff  ;  siehe  auch  »Induk- 
tion". 

Wellendetektor  von  ScHLö^^LCH  670 

Widerstandsänderung  un  Magnetfelde  458  ff. 

Widerstandsoperator  578. 

Widerstand  und  Selbstinduktion  bei  Wechsel- 
strömen 605. 

Wirbelhypothese  des  Magnetismus  4g. 

Wirbeltheone  von  Maxwell  943. 

Wirkung,  magnetische,  zwischen  Polen  15. 


Wirkung,  magnetische,  zwischen  Polpaaren  1 7  ff. 

—  —  zwischen  Magneten  54  ff. 

—  von  Strömen  auf  Magnete  412  ff 

—  von  Magneten  auf  Strome  430  ff. 

—  des  Magnetismus  auf  elektrische  Entladungen 

443  f 
— •  auf  Kathodenstrahlen  444. 

—  —  —  auf  Radiumstrahlen  445. 
Wismutdiamagnetismus  2Ü2.  266.  454  f. 
Wismutraethode  für  Magnetismus  116.  181. 

Z 

Zähigkeit  und  Magnetismus  332. 
ZEEHÄNNsches  Phänomen  910. 
Zirkularmagnetisierung  lU  315.  449 
Zonale  Verteilung  der  magneti-^ichen  Kraftlinien 

37*- 
Zugkraft  bei  Magneten  235  f.  325  ff. 
Zugkraftmethode   179. 
Zweipolige  Dynamos  730. 

—  Feldmagnete  730,  Anker  73 1 ;  Ringwickluug 
731;  Trommelwicklung  732,  Kollektor  733; 
Bürsten  733 

Zylindermagnetisierung  64 ,  magnetische  Induk- 
tion 135.   145     i9Sff.  202  f. 
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Berichtigungen  und  Druckfehlerverzeichnis. 


S.  Uün— 2(57:  Der  größere  Teil  der  von  Stefan  Meyer  herrührenden  Zahlen  be- 
zieht sich,  wie  auch  jedesmal,  deutlich  angegeben,  auf  Pulver  der  betreffenden 
Substanz.  Sie  haben  daher  ohne  Angabe  der  Verteilungs'^-' -hte  des  Piivers 
keine  präzise  Bedeutung  und  dürfen  jedenfalls  nicht  als  Su^/^pübihtäten  def 
Stoffe  aufgefaßt  werden.  Inzwischen  war  nun  Herr  Stefan  M^yer  selbst  so 
freundlich,  die  Umrechnung  in  die  wahren  Suszeptibilitäten  der  Substanzen, 
die  in  seinen  Originalarbeiten  fehlte,  vorzunehmen  und  mir  die  Ergebnisse 
für  diese  Berichtigung  zur  Verfugung  zu  stellen:  ich  lasse  die  Zahlen  hier  folgen: 

a)  Elemente  (S.  265) 


»  \ 


Antimon — 3,6 

Beryll 142 

Bor 10,5 

Cer 1627 

Didym 715 

Erbium 1260 

Lanthan 580 

Magnesium 1»0 

Osmium 8,7 


Phosphor  (rot) —0,5 

Schwefel —0,71 

Siücium 0,50 

Thorium 757 

Titan 70,6 

Vanadium 18,3 

Wismut —9,5 

Zirkon —0,65 


Cdsiumchlorid 


b)  (Tabelle  S.  266) 

—  1,1   1  Samariumoxyd 


482 


d)  (Tabelle  S.  267) 

Lithium -Verbindungen  —0,48  bis  —0,94 

LiCl  -0,94. 
Boroxyd  BgOg  —0,77. 
Natrium -Verbindungen  —0,47  bis  —1,11 

NaCl  -0,89;  NaBr  -1,11;  NaJ  -1,10;  NaaCOg  -0,47. 
Magnesium -Verbindungen  —0,60  bis  —1,22 

MgO  —0,04;  MgCl  -1,0;  MgSO^  -0,95;  MgCOg  -1,22. 
Aluminium -Verbindungen  —0,64  bis  —1,50 

AljOg  -1,50;  Ala(S0j8  -1.03. 
Kalium -Verbindungen  —0,92  bis  —0,95 

KFl  -0,92;  KCl  -0,94;  KBr  -0,95;  KJ  -0,95. 
Calcium -Verbindungen  —0,71  bis  —1,13 

CaO  -0,86;  CaFl  -0,95;  CaCl  -0,88;  CaSO^  -1,13. 
Chrom-Verbindungen  +120  bis  126  (außer  Cr^O^Hj) 

CrjOg  +120.  . 

Kt^pfer -Verbindungen  sehr  verschieden,  teils  +,  teils  — 

CuO  +19,8;  CuSOi  +36;  CuCl,  +3,5;  Cu^Br^  -0,76; 

CujJa  -1,43. 


-c'*' 
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Zink -Verbindungen  —1,34  bis  —1,47. 
Selenige  Saure  —0,86. 
Strontium -Verbindungen  —0,66  bis  —2,04. 
Silber -Verbindungen  —1,56  bis  —1,64 

AgCI  -1,56;  AgBr  -1,64;  AgJ  -1,62. 
Kadmium -Verbindungen  —0,83  bis  —1,96.  * 

Zinn -Verbindungen  sehr  verschieden,  teils  +>  teils  — . 
Banum-Verbindungen  — Q,5  bis  —1,5  (außer  BaO,) 

ÖaO— 0,"80;  BaClg  -1,25:"  BaS  —1,06. 
Quecksilber -Verbindungen  —0,81  bis  —2,22 

HgO  -2,22;  HgCl  -1,28;  HgCI^  -0,81;  HgS  —1,86. 
Platin-Chlorür  —0,11. 
Gold-Chlorid  —1,3. 

Blei -Verbindungen  —1,0  bis  -1,61  (außer  PbOg?) 
"'•  "  -^M;  PbFlj  —1,56;  PbClg  —1,45;  PbBrg  —1,45; 

PbJa  -1,61. 
Uran -Verbindungen  sehr  verschieden,  teils  -{-,  teils  — 

UO2  +9,0. 

Damit  werden  zugleich  die  bezüglichen  Bemerkungen  bzw.  Fußnoten  auf  S.  26j 
266,  279  und  281  hinfällig;  und  die  auf  die  seltenen  Metalle  bezügliche  Bj 
merkung  der  S.  266  ist  dahin  abzuändern,    daß    deren  Magnetisierarbeit 
etwa  ein  Hunderttausendstel  von  deif  des  Eisens  beträgt;  ubngens  waren  die" 

■     betreffenden  Präparate  sicherlich  Gemische  verschiedener  seltener  Erden,  vgl. 
St.  Meyer,  Wien.  Sitzber.  110.  541.,  1891;  111.  38.  19.02. 

Femer  muß   es  auf  S.  270   statt  Manganchlorid  heißen:    Manganochlorid;   Herr 
R.  H.  Weber  in  Heidelberg  war  so  freundlich,  das  zu  bemerken. 

Schließlich  sei  bei  dieser  Gelegenheit  darauf  hingewiesen,  daß  die  auf  S.»  286/87 

'    erwähnte,   von 'Heineich   und  Freitag   aufgefundene  Beziehung   zwischen  J^ 

und  km  (Konstanz  des  Produktes)  durch  eine  seit  der  Abfassung  des  Artikels 

erschienene  [Arbeit  von  St.  Meyer  (Wien.  Sitzber.   113.    1007.    1904=)    nicht 

bestätigt  worden  ist,  indem  ^nehnehr  km  von  Q  unabhängig  ist. 

S.  426,  Z.  16  n.  27  lies:  Konvektion  statt  Konvention. 

S.  438,  Z.  4  von  oben  lies:  W.  König  statt  Drude. 

S.  482:  Die  Tabellen  sind  noch  bei  der  Korrektur  auf  Grund  der  von  Adüi.i« 
Schmidt  in  Potsdam  in  den'  Landolt-BörUstein sehen  Tabellen  mitgeteilten 
Zahlen  umgeändert  worden.  In  ^, diese  letzteren  aber  hat  sich,  wie  mir  Herr 
Schmidt  schreibt,  ein  Versehen  eingeschlichen,  indem  bei  der  Deklination^ 
statt  der  für  1905  die  für  1901  gültigen  Werte  eingesetzt  wurden.  Um  für 
1905  richtig  zu  sein,  müssen  alle  Zayen  algebraisch  um  0,3  Grad  vergrößert, 
ziffernmäßig  also  um  ebensoviel  vferkleinert  werden.  Das  Kärtchen  für  Mittel- 
europa (Fig.  205  auf  S.  481),  das  nicht  mehr  umgezeichnet  werden  konnte, 
ist  dadurch  von  diesem  -Versehen  verschont  geblieben.  Bei  der  Inklination 
und  der  Intensität  sind  auch  die  Zahlentabellen  richtig. 

S.  525,   auf  der  rechten  Seite  von  Formel  •(12  a)  ist  der  Faktor  4-  hinzuzufügen. 

S.  530,  Z.  13  von  unten  lies:  co  statt  3.  ' 

S.  538,  Z.  2  von  unten  hes:  Hohlzylmder  statt  Zylinder. 

S.  551,  Z.  7  von   oben  muß  auf  der  linken  Seite  der  Gleichung  ein  (rundes)  & 
statt  B  stehen.  ^  _ 

S.  555,  Z.  1  von  oben  lies;  und  A  statt  und  C. 

S.  575,  Z.  10  von  oben  lies:  Iw  statt  Iif. 

S.  577,  Z.  11  von 'unten  hes:   —  statt  C. 

S.  581,  Z.  5  und  6  von  oben  lies  m  den  Formeln  für  a^  üAd  a^:  IZ^a  statt  Z^. 
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